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lode 

State 

xr  age 

Code 

State 

Spption  1 

Sprti on  3  —  Pontinnpri 

11 

Maine 

4 

52 

Virginia 

980 

12 

New  Hampshire 

32 

54 

West  Virginia 

1010 

13 

Vermont 

53 

55 

North  Carolina 

1026 

14 

Massachusetts 

100 

56 

South  Carolina 

1052 

15 

Rhode  Island 

137 

57 

Georgia 

1062 

16 

Connecticut 

147 

58 

Florida 

1078 

21 

New  York 

183 

61 

Kentucky 

1093 

22 

New  Jersey 

262 

63 

Tennessee 

1111 

23 

Pennsylvania 

308 

64 

Alabama 

1125 

31 

Ohio 

419 

65 

Mississippi 

1135 

71 

Arkansas 

1146 

Section  2 

72 

Louisiana 

1153 

73 

Oklahoma 

1160 

32 

Indiana 

473 

74 

Texas 

1169 

33 

Illinois 

510 

81 

Montana 

1187 

34 

Michigan 

559 

82 

Idaho 

1193 

35 

Wisconsin 

612 

83 

Wyoming 

1209 

41 

Minnesota 

710 

84 

Colorado 

1215 

42 

Iowa 

774 

85 

New  Mexico 

1227 

43 

Missouri 

831 

86 

Arizona 

1232 

45 

North  Dakota 

859 

87 

Utah 

1238 

46 

South  Dakota 

873 

88 

Nevada 

1250 

91 

Washington 

1253 

Section  3 

92 

Oregon 

1280 

93 

California 

1299 

47 

Nebraska 

881 

94 

Puerto  Rico 

1311 

48 

Kansas 

903 

95 

Hawaii 

1312 

50 

Delaware 

920 

96 

Alaska 

1314 

51 

Maryland 

935 

TABULATIONS  OF  DHIA  RECORDS  OF  DAUGHTERS 
OF  AI  SIRES  IN  THE  UNITED  STATES  \j 


In  this  part  of  the  AI  Tabulations  is  Table  15.  The  contents  of 
the  table  is  indicated  by  the  title  of  the  table  listed  in  the  index  on 
the  back  of  the  front  cover. 

These  tabulations  include  the  DHIA  lactation  records  of  all  AI 
daughters  of  all  sires  reported  to  the  Dairy  Cattle  Research  Branch, 
AHRD,  in  AI  service  from  1939  through  January  1,  1961,  and  the 
lactation  records  of  461,  100  daughters  of  7,  618  AI  sires  reported  to 
the  Dairy  Cattle  Research  Branch,  AHRD,  prior  to  May  1,  1961. 

All  production  records  used  in  these  tabulations  consist  of  305- 
day  lactation  records  standardized  to  a  mature- equivalent  twice-a- 
day  milking  basis.    When  more  than  one  lactation  record  were 
available  for  a  cow,  each  record  was  standardized  and  the  average 
of  all  standardized  records  used  to  represent  the  production  capacity 
of  the  cow. 

Compilation  of  contemporary  (herd-mate)  and  yearly-herd- 
average  data  are  dependent  on  herd  codes  to  assemble  such  data  for 
each  sire.    Because  a  uniform  system  of  identifying  DHIA  herds  by 
code  has  been  in  operation  for  only  a  few  years,  lactation  records 
and  herd-average  data  reported  in  earlier  years  are  not  identified 
by  herd  codes.    Tabulations  for  the  older  sires  listed,  therefore, 
may  include  little  or  no  herd-mate  or  yearly-herd-average  data. 


1 


AI  Tabulations  1961  are  in  5  parts  (parts  1  and  3  are  divided  into 
3  sections),  published  by  Dairy  Cattle  Research  Branch,  Animal 
Husbandry  Research  Division,  Agricultural  Research  Service. 
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A RT I FIC LA L- BREEDING  ORGANIZATIONS  LN  THE  UNITED  STATES 

DHLA  Proved-Sire  Records,  of  sires  in  AB  service,  indicate  by  code  number  the  last  AB  organization  in  which  a  sire  is  used.  Following  is  a  complete 
list  of  AB  organizations  th?>  "-ave  operated  in  the  United  States  (according  to  reports  received  in  the  Dairy  Cattle  Research  Branch).  Some  no  longer  exist,  but 
sires  used  in  such  organizations  may  be  proved  or  reproved,  in  which  case  reference  will  be  made  to  the  organization  in  the  proved-sire  record. 


STATE 

ORGANIZATION 

STATE 

OKGANJZ.A  1  1UN 

Name 

Code 

Code 

Name 

Name 

Code 

Code 

Name 

Maine 

11 

02 

Androscoggin  Valley  ABA 

Wisconsin 

35 

12 

Trempealeau  Co-op.  ABA 

Maine 

11 

03 

Androscoggin  Valley  &  Central  Maine  ABA 

Wisconsin 

35 

13 

Tri  County  ABA 

Maine 

11 

04 

Central  Maine  ABA 

Wisconsin 

35 

05 

*Tri  State  Co-op.  ABA 

Maine 

11 

01 

♦Maine  Breeding  Co-op.  Inc. 

Wisconsin 

35 

14 

University  of  Wisconsin  ABA 

Wisconsin 

35 

15 

Vernon  Co.  Co-op.  ABA 

New  Hampshire 

12 

01 

New  Hampshire  ABA 

Wisconsin 

35 

16 

Wisconsin  Experimental  Breeding  Project  t 

New  Hampshire 

12 

03 

•New  Hampshire-Vermont  ABA 

New  Hampshire 

12 

02 

Willow  Spring  ABA 

Minnesota 

41 

19 

Aitkin  Co.  ABA 

Minnesota 

41 

05 

Barnum  ABA 

Vermont 

13 

03 

Agri.  Experimental  Sta.  ABA 

Minnesota 

41 

06 

Central  Minnesota  ABA 

Vermont 

13 

01 

Central  Vermont  ABA 

Minnesota 

41 

04 

•Consolidated  Breeders  Co-op.  ABA 

Vermont 

13 

02 

Vermont  Co-op.  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

07 

Floodwood  Co-op.  ABA 

Minnesota 

41 

20 

Friendly  Valley  ABA 

Massachusetts 

14 

02 

Bristol  Co.  Farm  Bureau  Inc.  ABA 

Minnesota 

41 

14 

Land  O'Lakes  Creameries  Inc.  ABA 

Massachusetts 

14 

01 

Massachusetts  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

01 

•Minnesota  Valley  ABA 

Minnesota 

41 

02 

Minnesota  Valley  and  Southern  Minnesota  A 

Rhode  Island 

15 

01 

Rhode  Island  Co-op.  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

08 

North  Minnesota  ABA 

Minnesota 

41 

21 

North  St.  Louis  Co.  ABA 

Connecticut 

16 

01 

Connecticut  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

03 

Northwest  Minnesota  ABA 

Connecticut 

16 

02 

Fairfield-New  Haven  ABA 

Minnesota 

41 

22 

Pine  Co.  ABA 

Connecticut 

16 

03 

Litchfield  Co.  ABA 

Minnesota 

41 

10 

Roseau  Co.  Creameries  ABA 

Connecticut 

16 

04 

*New  England  Selective  ABA 

Minnesota 

41 

17 

Southern  Minnesota  Breeding  Federation  Al 

Minnesota 

41 

18 

Swink  AB  Corp. 

New  York 

21 

03 

Broome  Co-op.  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

11 

Tilney  Farms  ABA 

New  York 

21 

02 

Broome  Tioga  Co-op.  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

16 

Watonwan  Truman  Co-op.  Creamery  ABA 

New  York 

21 

04 

Cortland  ABA  Inc. 

Minnesota 

41 

13 

West  St.  Louis  Co.  ABA 

New  York 

21 

01 

•New  York  Artificial  Breeders  Co-op.  Inc. 

Minnesota 

41 

12 

Willard  Co-op.  ABA 

New  York 

21 

05 

Roundout  ABA 

New  York 

21 

06 

Seneca  Co-op.  ABA  Inc. 

Iowa 

42 

10 

Crawford  Co.  ABA 

New  York 

21 

07 

Sullivan  Co.  ABA 

Iowa 

42 

02 

•Eastern  Iowa  ABA  Inc. 

Iowa 

42 

04 

Humbolt  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

07 

Burlington  Co.  ABA 

Iowa 

42 

08 

•Iowa  Breeders  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

04 

Morris  Co.  Co-op.  ABA  Inc. 

Iowa 

42 

03 

Iowa  Dairy  Genetics  Inc.  ABA 

New  Jersey 

22 

05 

New  Jersey  Experiment  Station  ABA 

Iowa 

42 

05 

Linn  Co.  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

03 

•New  Jersey  Co-op.  ABA  Inc. 

42 

06 

North  Iowa  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

06 

Plainsboro  ABA 

Iowa 

42 

01 

Northwest  Iowa  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

01 

•Sussex  Co-op.  ABA  Inc. 

Iowa 

42 

09 

Palo  Alto  Co-op.  ABA 

New  Jersey 

22 

08 

Walker-Gordon  ABA 

Iowa 

42 

07 

Western  Iowa  ABA 

Pennsylvania 

23 

03 

Clarion  Co.  ABA 

Missouri 

43 

09 

AVA  ABA 

Pennsylvania 

23 

02 

•First  Pennsylvania  Co-op.  ABA 

Missouri 

43 

01 

East  Missouri  ABA 

Pennsylvania 

23 

06 

Golden  Genes  ABA  Inc. 

Missouri 

43 

02 

*M.  F.  A.  ABA 

Pennsylvania 

23 

07 

•Lehigh  Valley  Co-op.  ABA 

Missouri 

43 

03 

Mid  West  ABA 

Pennsylvania 

23 

04 

•NEPA  Co-op.  ABA 

Missouri 

43 

04 

Missouri  Dairy  Breeders  ABA 

Pennsylvania 

23 

08 

•Southeastern  Pennsylvania  Co-op.  ABA 

Missouri 

43 

08 

Osage  Farms  ABA 

Pennsylvania 

23 

05 

•Western  Pennsylvania  Co-op.  ABA 

Missouri 

43 

05 

Southwest  Missouri  ABA 

Pennsylvania 

23 

01 

Zimmerman  Dairy  Farm  ABA 

Missouri 

43 

06 

Trenton  ABA 

Ohio 

31 

01 

•Central  Ohio  Breeding  Association 

South  Dakota 

46 

01 

South  Dakota  Co-op.  ABA 

Ohio 

31 

05 

Northeast  Ohio  Co-op.  ABA 

Ohio 

31 

02 

•Northern  Ohio  Breeding  Association  Inc. 

Nebraska 

47 

09 

Central  Nebraska  Non-stock  Co-op.  ABA  D 

Ohio 

31 

06 

Northwest  Ohio  ABA 

Nebraska 

47 

07 

Dairy  Breeders  Enterprise  ABA 

Ohio 

31 

03 

Trumbull-Ashtabula  ABA 

Nebraska 

47 

03 

Douglas  Co-op.  ABA 

Ohio 

31 

04 

Western  Ohio  ABA 

Nebraska 

47 

04 

Lancaster  Non-stock  Co-op.  Dairy  ABA 

Nebraska 

47 

01 

•Nebraska  Dairy  Breeders  ABA 

Indiana 

32 

12 

Bottema  Farms  ABA 

Nebraska 

47 

05 

Norfolk  Non-stock  Co-op.  ABA 

Indiana 

32 

03 

Elkhart  Co.  ABA 

Nebraska 

47 

06 

University  of  Nebraska  ABA 

Indiana 

32 

04 

Harrison  ABA 

Indiana 

32 

08 

Harry  Rosenbury  ABA 

Kansas 

48 

01 

•Kansas  ABA 

Indiana 

32 

05 

Indiana  ABA 

Indiana 

32 

13 

Indianapolis  Co-op.  ABA 

Delaware 

50 

01 

Delaware  Co-op.  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

06 

Indiana  State  Institutions  ABA 

Delaware 

50 

02 

New  Castle  Co-op.  ABA 

Indiana 

32 

02 

•John  A.  Newman  and  Sons  ABA 

Indiana 

32 

07 

LaPorte  Co-op.  ABA  Inc. 

Maryland 

51 

01 

Maryland  Co-op.  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

16 

North  Benton-Newton- Jasper  ABA 

Maryland 

51 

02 

•Maryland-West  Virginia  Co-op.  ABA 

Indiana 

32 

14 

Producers  Creamery  ABA 

Indiana 

32 

09 

Ross  Farm  ABA 

Virginia 

52 

08 

Blue  Ridge  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

18 

Southern  Indiana  ABA 

Virginia 

52 

10 

Culpeper  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

15 

Steuben  ABA 

Virginia 

52 

02 

Franklin  Co.  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

11 

Topeka  ABA 

Virginia 

52 

03 

Loudoun  Co.  ABA  Inc. 

Indiana 

32 

10 

Walter  H.  Ball  ABA 

Virginia 

52 

06 

North  Va.  Co-op.  ABA  Inc. 

Virginia 

52 

04 

Pulaski  Co-op.  ABA 

Illinois 

33 

09 

American  Dairy  Guernsey  ABA 

Virginia 

52 

09 

Shenandoah  Valley  ABA 

Illinois 

33 

04 

Central  Illinois  ABA 

Virginia 

52 

07 

Southeast  Virginia  ABA  Inc. 

Illinois 

33 

03 

•Curtiss  Improved  Stud  Service  Inc. 

Virginia 

05 

Valley  of  Virginia  Co-op.  ABA  Inc. 

Illinois 

33 

05 

Eastern  Stephenson  ABA 

Virginia 

52 

01 

•Virginia  ABA  Inc. 

Illinois 

33 

06 

Inter  Co.  ABA 

Illinois 

33 

01 

•Northern  Illinois  Breeding  Co-op. 

West  Virginia 

54 

01 

West  Virginia  Co-op.  ABA 

Illinois 

33 

07 

Shelby  County  ABA 

Illinois 

33 

02 

•Southern  Illinois  ABA 

North  Carolina 

55 

04 

Forsyth  Co.  ABA 

Illinois 

33 

08 

Tri  County  ABA 

North  Carolina 

55 

01 

•North  Carolina  Inst.  Breeders  ABA 

North  Carolina 

55 

02 

North  Carolina  State  College  ABA 

Michigan 

34 

04 

Grand  Valley  ABA 

North  Carolina 

55 

03 

Southeastern  ABA 

Michigan 

34 

05 

Hillsdale  ABA 

Michigan 

34 

01 

•Michigan  Co-op.  ABA  Inc. 

South  Carolina 

56 

02 

•Chester  Co-op.  ABA 

Michigan 

34 

03 

North  Kent  ABA 

South  Carolina 

56 

01 

Clemson  College  ABA 

Michigan 

34 

02 

Zeeland  ABA 

South  Carolina 

56 

03 

South  Carolina  Co-op.  ABA 

Wisconsin 

35 

75 

•American  Breeders  Service 

Florida 

58 

01 

Broward  County  ABA 

Wisconsin 

35 

01 

•Associated  Breeding  Service  ABA  Inc. 

Wisconsin 

35 

02 

•Badger  Co-op.  ABA 

Kentucky 

61 

01 

•Kentucky  ABA  Inc. 

Wi  scon  sin 

35 

18 

Central  Wisconsin  Co-op.  ABA 

Wisconsin 

35 

20 

Clark  County  ABA 

Tennessee 

63 

01 

•East  Tennessee  ABA 

Wisconsin 

35 

07 

Clinton  Stock  Farm  ABA  Inc. 

Tennessee 

63 

04 

Maury- Williamson  ABA  Inc. 

Wisconsin 

35 

08 

Dane  Co-op.  ABA 

Tennessee 

63 

02 

•Tennessee  ABA 

Wisconsin 

35 

09 

Dane  Iowa  Co-op.  A"BA 

Tennessee 

63 

03 

•West  Tennessee  ABA 

Wisconsin 

35 

03 

•East  Central  Co-op.  ABA 

Wisconsin 

35 

19 

Langlade  Co.  ABA 

Alabama 

64 

01 

Alabama  ABA 

Wisconsin 

35 

04 

*Piper  Brothers  Farm  ABA 

Alabama 

64 

02 

Marshall  Co.  ABA 

Wisconsin 

35 

10 

Polk  Co.  Co-op.  ABA 

Wisconsin 

35 

11 

Rock  Co.  ABA 

Wisconsin 

35 

06 

Southern  Wisconsin  Co-op.  ABA 

•Indicates  those  AB  Organizations  reported  in  operation  January  1.  1961. 
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STATE 

ORGANIZATION 

STATE 

ORGANIZATION 

Name 

Code 

Code 

Name 

Name 

Code 

Code 

Name 

Mississippi 

65 

01 

Hinds  Rankin  ABA 

Arizona 

86 

01 

Arizona  ABA 

Mississippi 

65 

08 

Noxubee  Co.  ABA 

Arizona 

86 

02 

•Eads  ABA 

Mississippi 

65 

06 

Mid  South  ABA 

Arizona 

86 

03 

News  ABA 

Mississippi 

65 

02 

•Mississippi  Co-op.  ABA 

Mississippi 

65 

03 

Pike  Co-op.  ABA 

Utah 

87 

01 

•Cache  Valley  Co-op.  ABA 

Mississippi 

65 

05 

South  Mississippi  Co-op.  ABA 

Utah 

87 

02 

Weber  Co.  ABA 

Mississippi 

65 

07 

Tippah  Co.  Fair  and  Livestock  ABA 

Mississippi 

65 

04 

Tupelo  ABA 

Washington 

91 

08 

Clark  Co.  ABA 

Washington 

91 

02 

Colville  Valley  ABA 

Arkansas 

71 

01 

♦Arkansas  ABA 

Washington 

91 

07 

Ed.  P.  Peterson  ABA 

Washington 

91 

01 

•Evergreen  Northwest  Breeders  ABA 

Louisiana 

72 

01 

•Louisiana  AB  Co-op.  Inc. 

Washington 

91 

09 

Farwest  ABA 

Louisiana 

72 

02 

Northern  Louisiana  Jersey  ABA 

Washington 

91 

03 

Mt.  Rainier  ABA 

Washington 

91 

06 

Northeast  Co-op.  ABA 

Oklahoma 

73 

01 

Eastern  Oklahoma  ABA 

Washington 

91 

05 

Northwest  Co-op.  ABA 

Oklahoma 

73 

02 

Northwestern  Oklahoma  ABA 

Washington 

91 

04 

Walla  Walla  Valley  Co-op.  ABA 

Oklahoma 

73 

03 

Oklahoma  Dairy  Breeders  ABA 

Oregon 

92 

02 

Multnomah  ABA 

Texas 

74 

09 

Cameron  Co.  ABA 

Oregon 

92 

01 

•Oregon  Dairy  Breeders  Association 

Texas 

74 

08 

Hill  Co.  ABA 

Oregon 

92 

03 

Yamhill  Co.  ABA 

Texas 

74 

07 

Muenster  ABA 

Texas 

74 

04 

North  Star  ABA 

California 

93 

02 

•Adohr  Dairy  Farms  ABA 

Texas 

74 

02 

North  Texas  ABA 

California 

93 

01 

•California  Dairy  ABA 

Texas 

74 

05 

Rio  Vista  ABA 

California 

93 

03 

•Excelsior  ABA 

Texas 

74 

01 

•Texas  A  &  M  College  ABA 

California 

93 

04 

Golden  West  ABA  Inc. 

Texas 

74 

03 

Texas  Tech  ABA 

California 

93 

05 

•Jessup  Breeders 

California 

93 

10 

•Pacific  Breeders  Co-op.  Inc. 

Montana 

81 

01 

Western  Montana  ABA 

Cal  i  f  o  rnia 

93 

1 1 

Sacramento  Co-op.  ABA 

California 

93 

07 

San  Pasqual  ABA  Inc. 

Idaho 

82 

01 

Bluffview  Farm  ABA 

California 

93 

06 

Santa  Clara  ABA 

Idaho 

82 

03 

New  Plymouth  ABA 

California 

93 

08 

Sonoma  Marin  Co-op.  ABA  Inc. 

Idaho 

82 

02 

Shamrock  ABA 

California 

93 

09 

Tulare  Co-op.  ABA 

Colorado 

84 

04 

Brookridge  Farm  Dairy  ABA 

Puerto  Rico 

94 

01 

*  Puerto  Rico  A BA 

Colorado 

84 

01 

•Colorado  State  University  ABS 

Colorado 

84 

02 

North  Central  Colorado  ABA 

Hawaii 

95 

03 

*Haleakala  Dairy  Farm  ABA 

Colorado 

84 

05 

Surface  Creek  ABA 

Hawaii 

95 

02 

Moanalua  Dairy  Ltd.  ABA 

Colorado 

84 

03 

Willow  Springs  ABA 

Hawaii 

95 

01 

Waimea  Dairy  ABA 

New  Mexico 

85 

01 

New  Mexico  ABA 

Alaska 

96 

01 

*Matanuska  Valley  ABA 

•Indicates  those  AB  organizations  reported  in  operation  January  1,  1961. 


STATE  CODES 


11 

MAINE 

55 

NORTH  CAROLINA 

12 

NEW  HAMPSHIRE 

56 

SOUTH  CAROLINA 

13 

VERMONT 

57 

GEORGIA 

14 

MASSACHUSETTS 

58 

FLORIDA 

15 

RHODE  ISLAND 

61 

KENTUCKY 

16 

CONNECTICUT 

63 

TENNESSEE 

21 

NEW  YORK 

64 

ALABAMA 

22 

NEW  JERSEY 

65 

MISSISSIPPI 

23 

PENNSYLVANIA 

71 

ARKANSAS 

31 

OHIO 

72 

LOUISIANA 

32 

fNDIANA 

73 

OKLAHOMA 

33 

ILLINOIS 

74 

TEXAS 

34 

MICHIGAN 

81 

MONTANA 

35 

WISCONSIN 

82 

IDAHO 

41 

MINNESOTA 

83 

WYOMING 

42 

IOWA 

84 

COLORADO 

43 

MISSOURI 

85 

NEW  MEXICO 

45 

NORTH  DAKOTA 

86 

ARIZONA 

46 

SOUTH  DAKOTA 

87 

UTAH 

47 

NEBRASKA 

88 

NEVADA 

48 

KANSAS 

91 

WASHINGTON 

50 

DELAWARE 

92 

OREGON 

51 

MARYLAND 

93 

CALIFORNIA 

52 

VIRGINIA 

94 

PUERTO  RICO 

54 

WEST  VIRGINIA 

95 

HAWAII 

96  ALASKA 


TABLE    13. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICL.   IN   ARTIFICIAL  SREcOIHG  ORuANI  /.ATI  ONi — GROUKLD  BY  BrtLLU, 
BY   YEAR   OF   FRtiHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRt  RECORD  AVtKAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIKt      OAUGHTERS  KECUAUS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCURUS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RtCOROS 

MILK 

FAT 

NU.            NO.  MO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NU. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LP. 

AYRSHIRE 

501*70            16  34 

104  76 

4.0 

414 

1948 

1  7750 

4.0 

3  10 

94  9 

2  7695 

4.0 

301 

1950 

13  11114 

4.0 

44  1 

1  95  1 

11  10475 

3.9 

4  1 2 

1952 

7  10369 

3.9 

407 

5239*            2  2 

7093 

4.0 

285 

1952 

2  7095 

4.0 

285 

550  33            5  8 

8577 

4.5 

387 

1950 

4        850  5 

4.8 

4  10 

195  1 

3  8530 

4  .  1 

355 

1952 

1  5220 

4.6 

249 

59047              3  4 

56_i0 

4.4 

24  / 

1  950 

4480 

™i 

195  1 

z  6690 

4  5 

296 

1952 

1  6580 

4.0 

262 

595  IS              1  I 

8300 

3.7 

305 

1958 

1  8300 

3.7 

305 

6 1 0  4  6             7  15 

84  85 

4.4 

369 

194  9 

2  7550 

4 

345 

1951 

4  8045 

4.4 

347 

1 

8540 

349 

1952 

2  8785 

4.3 

372 

2 

8220 

350 

^  n/fin 

!*"■? 

4*2 

^ 

59  1 

2 

U7^ 

1955 

1  -  r 

860 

9865 

h  1  ^ 

1956 

10260 

In 
4.0 

4  14 

8660 

*7 

6  1  j  1  6                   1  1* 

8218 

4 

38 

1948 

1  7550 

4 

350 

8840 

373 

1951 

1  7250 

4  .  6 

331 

1952 

1  8730 

4.4 

381 

1 

7130 

307 

1953 

1  9340 

4.9 

460 

1 

83  10 

359 

' 

6943 

292 

62233            1  I  27 

8  1  06 

4.1 

327 

1  95  1 

3       648  f 

4.2 

- 

2  70 

2 

8230 

355 

1952 

Z  6990 

4.0 

276 

1 

7540 

329 

1953 

b  8779 

4.0 

355 

7 

8993 

374 

6 

7932 

32  3 

™ 

jjj 

1955 

^  10565 

4  1 

433 

10620 

42b 

n  178 

4'6 

1956 

3  9500 

3.9 

367 

3 

9833 

394 

3 

10697 

419 

1957 

1  11450 

3.8 

433 

1 

1  1370 

451 

1 

1  1085 

453 

/Lyi.   1  7                           7  It 

3.8 

_ 

7^0 

a  o 

27 

7  2r 

2VU 

10^7 

l  7 

250 

289 

1957 

7180 

3.9 

284 

Aon 
68 

270 

7   n  ' 
7205 

29  3 

63144            2  3 

9513 

4.  1 

39  1 

1950 

1  10020 

4.2 

42  1 

1952 

1  10610 

4.  1 

438 

1955 

1  8710 

4.  0 

352 

1  0790 

447 

1  J  11,7                   1,3  7f| 

9382 

1954 

"  ^ 

382 

87  74 

35u 

°  71-10 

1955 

7              Q  1  V 

7       8  12  7 

4.2 

544 

7 

84  33 

336 

1  3 

9153 

9053 

369 

1957 

12  9258 

3.9 

366 

12 

83  12 

34S 

9 

8396 

337 

1958 

12  10578 

4.0 

424 

1  1 

8679 

343 

1  1 

9259 

375 

1 6       95 1 1 

4.  1 

587 

1  4 

9600 

385 

I  5 

A  7n^ 

395 

960 

1  5410 

4  -  1 

221 

10704 

63426             1  9 

8841 

4.2 

367 

1952 

1  9550 

4.  1 

392 

1953 

1  8180 

4.4 

358 

1 

8910 

402 

959? 

385 

1954 

3  10047 

4.  1 

415 

3 

9100 

393 

5 

8371 

366 

1955 

2       864  5 

4.4 

375 

2 

7770 

371 

8660 

407 

lo^a 

]  oi^O 

xn? 

866 

39 

540 

711  on 

280 

68 

64885              6  10 

All  17 

4.1 

262 

1951 

4  2 

19  52 

4  7620 

3.9 

298 

j 

7990 

32a 

1953 

2  9205 

4.0 

372 

1 

9500 

405 

8284 

55  1 

1954 

1  11950 

4.3 

508 

1 

9520 

390 

1 

958  1 

404 

655  99 

1951 

1  6880 

4.6 

3  14 

6/5  76              4                1 2 

66 

59 

6 

;        '  ^ 

4.6 

529 

lo^  1 

3  7670 

4.5 

34  1 

^           ' u 

4.4 

299 

1952 

2  7580 

4.0 

304 

1953 

1  9050 

4.  1 

373 

1 

79B0 

344 

6943 

292 

1954 

1  7100 

4.2 

297 

1 

92  10 

389 

> 

8295 

363 

68186              1  1 

8590 

4.2 

361 

1951 

1  8590 

4.2 

361 

70259             6  16 

8213 

4.2 

341 

1954 

4  7803 

4.3 

329 

4 

8773 

352 

4 

8870 

544 

1955 

3  9183 

4.  1 

376 

7310 

289 

2 

8148 

32  3 

1956 

3  8753 

4.2 

373 

3 

9030 

360 

2 

9985 

40  1 

1957 

2  1046U 

4.0 

416 

2 

9975 

399 

2 

10263 

41  1 

1958 

2  1018d 

4.3 

431 

1 

88  fO 

353 

1 

9777 

396 

1959 

2  11295 

4.  1 

453 

2 

10940 

44b 

2 

109  17 

4^6 

70368             2  5 

88  12 

4.4 

381 

19S3 

1  7890 

4.8 

379 

MAINE 


5 


TABLE   IS. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREED  I NG  GRGANI  i  AT  I ONS — GROUPED   BY  BREED. 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

OAUGHTER   AVLRAGE   BY   SIRE  RECORD  AVuRAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

50S— DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAGE 


SIKE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LE. 

AYRSHIRE 

1955 

1  10370 

4.0 

414 

1 

10030 

406 

1 

8502 

358 

1956 

1  10060 

3.7 

368 

1957 

1  9960 

4.0 

399 

1 

8950 

364 

1 

9363 

372 

1958 

1  8520 

4.0 

543 

70760            10  20 

8237 

4.  1 

338 

1952 

1  6400 

4.5 

289 

1953 

3  7623 

4.0 

304 

2 

7615 

316 

2 

7456 

309 

1954 

4  8008 

4.2 

333 

5 

8257 

333 

3 

8386 

341 

1955 

3  7750 

3.9 

312 

3 

7867 

314 

1 

9665 

415 

1956 

1  12520 

4.5 

536 

1 

1  0400 

422 

! 

96  79 

40  3 

1957 

2  9180 

4.  1 

385 

2 

9665 

387 

1  1979 

509 

1958 

3  10580 

4.  1 

437 

1 

10070 

429 

1 

10856 

456 

1959 

1  12700 

4.2 

538 

1 

1  15  10 

446 

1960 

2  10755 

4.  1 

440 

2 

9525 

390 

2 

1  1260 

457 

71191        u  e 

7327 

4.0 

286 

1950 

1  9240 

3.7 

342 

1951 

1  8430 

3.5 

297 

1952 

2  6470 

4.0 

250 

1953 

3  6967 

4.  1 

279 

1 

7350 

316 

1 

7706 

336 

1  954 

1  6580 

4.3 

284 

' 

9790 

417 

1 

8022 

353 

7l7o3            7  19 

8032 

4.2 

342 

1950 

1  11250 

4.6 

522 

1951 

2  5385 

3.9 

21  1 

1 

8820 

309 

1952 

2  7930 

4.  1 

322 

2 

9325 

365 

1953 

1  7639 

4.5 

338 

6 

8230 

339 

7 

8574 

351 

1954 

3  8843 

4.  1 

366 

3 

9890 

4  12 

3 

9185 

376 

1955 

1  6830 

3.8 

257 

1 

7530 

289 

1 

7794 

307 

1956 

1  8080 

4.3 

348 

1 

7660 

30  1 

1 

8055 

323 

1957 

1  8410 

3.  7 

315 

1 

77/0 

296 

8458 

325 

1959 

1  10950 

4.2 

456 

1 

10330 

403 

11391 

45  1 

73293           14  26 

8S8I 

4.2 

360 

I9S2 

3  6433 

4.3 

275 

2 

7205 

308 

1953 

5  9618 

4.2 

410 

3 

9043 

383 

3 

7386 

310 

1954 

4  9645 

4.5 

443 

3 

92  17 

397 

3 

10  170 

436 

1955 

4  6988 

4.  1 

286 

4 

9543 

399 

2 

7305 

325 

1956 

3  7253 

4.0 

295 

2 

80  15 

346 

2 

7494 

334 

1957 

4  9515 

4 .  1 

396 

2 

9605 

384 

1 

7205 

29  3 

1958 

1  13990 

4.3 

608 

12550 

533 

1959 

1  14660 

4.7 

o90 

1 

9640 

404 

1 

10344 

433 

1960 

1  10320 

3.  5 

364 

1 

9900 

389 

1 

10689 

431 

74021           25  40 

9  156 

4.2 

379 

1955 

2  9315 

4.2 

392 

2 

10895 

417 

2 

9565 

375 

1956 

6  9112 

4.  1 

372 

5 

10958 

432 

4 

9900 

392 

1957 

7      1049  9 

4  ■  1 

4  29 

4 

10040 

594 

3 

912  7 

36  1 

1958 

9  8039 

4.3 

340 

5 

9480 

393 

5 

■9293 

386 

1959 

13  8700 

4.  1 

362 

12 

8763 

363 

13 

9050 

375 

I960 

3  10227 

4.0 

408 

3 

10280 

393 

3 

10653 

4  16 

766  13            8  10 

1  1427 

3.9 

45! 

1954 

4  8585 

4.0 

341 

4 

8413 

351 

4 

8510 

360 

1955 

1  7850 

4.3 

340 

1 

9510 

40s 

1 

9854 

423 

1 956 

1  7500 

4.4 

33  1 

1 

9900 

418 

1 

10388 

430 

1957 

1  11160 

4.2 

467 

1 

88  50 

427 

1 

9232 

378 

1958 

1  11140 

3.9 

429 

1 

10270 

399 

1 

8796 

331 

1959 

2  17610 

3.6 

689 

2 

6845 

347 

2 

9619 

378 

76831             1  6 

10590 

4.2 

446 

1950 

1  11250 

4.  1 

464 

1 

7270 

338 

1951 

1  9950 

4.2 

420 

1 

6690 

283 

1952 

1  9180 

4  •  1 

380 

1 

7060 

296 

1953 

1  8660 

4.4 

394 

1 

8330 

364 

1 

6943 

292 

1954 

1  12020 

4.  3 

52  1 

1 

8500 

363 

1 

8295 

363 

1958 

1  12280 

4.0 

494 

1 

10870 

394 

1 

10824 

415 

78114             9  17 

8078 

4.1 

329 

1955 

3  9773 

4.2 

409 

3 

1  1  167 

446 

3 

10104 

4  13 

1956 

3  10667 

4.2 

448 

3 

10733 

473 

3 

10635 

435 

1957 

3  10493 

3.6 

393 

3 

110  17 

459 

3 

1110  7 

46  1 

1958 

4  8250 

4.0 

323 

4 

9305 

372 

4 

9459 

332 

1959 

3  8957 

3.9 

548 

3 

9407 

389 

3 

9665 

397 

I960 

1  7430 

4.0 

295 

1 

10260 

398 

80579            7  8 

8077 

4.2 

341 

1957 

2  9860 

4.0 

40  1 

2 

10670 

432 

2 

1  1571 

464 

1958 

4  7170 

4.3 

305 

4 

3985 

364 

4 

8712 

357 

1959 

2  9710 

4.4 

430 

2 

8165 

382 

2 

10012 

426 

82620            3  3 

7  1&3 

4.0 

284 

1959 

2  6680 

3.8 

248 

2 

8080 

302 

2 

8453 

314 

1960 

1  8130 

4.4 

356 

1 

7550 

312 

1 

10039 

426 

82628           10  18 

8634 

4.  1 

347 

1954 

1  8460 

4.2 

359 

' 

10510 

420 

1 

9265 

380 

5  8612 

3.9 

34  9 

5 

8096 

2 

9527 

36  1 

1957 

2  10215 

4.0 

409 

2 

8625 

36  1 

1958 

7  8970 

4.  1 

363 

3 

9158 

354 

5 

9324 

364 

1959 

2  10670 

3.9 

42  1 

2 

1  1225 

472 

1 

1  1347 

4  56 

1960 

1  9580 

4.3 

410 

1 

10  760 

468 

1 

10704 

46  1 

86390            19  30 

8710 

4.3 

374 

1956 

4  8990 

4.6 

4  12 

4 

9783 

384 

3 

8172 

319 

1957 

6  8625 

4.4 

381 

6 

9358 

386 

4 

6747 

349 

1958 

6  6714 

4.2 

362 

7 

9537 

394 

4 

8818 

344 

1959 

10  9081 

4.2 

383 

10 

9323 

586 

10 

9243 

3H5 

1960 

2  8785 

4.3 

377 

2 

1  1305 

432 

2 

1  1053 

438 

66898            10  14 

8536 

4.  1 

345 

1955 

3  8543 

4.  1 

346 

3 

9167 

366 

3 

6698 

354 

1956 

3  7550 

4.2 

315 

3 

8003 

328 

2 

10579 

408 

1957 

3  8310 

4.3 

346 

3 

9  0  70 

33s 

3 

9392 

379 

1958 

2  9590 

4.  1 

564 

1 

I08O0 

44  1 

1 

1  1827 

473 

[ABLE    I  5. — 0AU„HTcR-AV,.RA.,c  OF  iIKi_S    IN  Sv-KVICl   IN  ARTIFICIAL   BRELO I NG  ORGANIZATIONS — GROUND  BY  EIlco, 
BY  YEAR  Oh    FRESHENING — RECORDS   FROM   THl>   STATc  ONLY 


HAUoHTtK 

AVLKAGt 

BY  S1RC 

kECoRw  AVERAGE  1 

Y  SIkfc 

BY 

FktSHfcNINS 

YlAR 

305-DAY 

CONTlM^ 

•  AV. 

YEARLY  HLRO  A/ERAGl 

MRt 

DAUGHTERS 

REoURUj 

MILK 

I^ST 

FAT 

FRESH 

KiCUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcLORUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

fC  r 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

L3. 

L-. 

AYRSHIRE 

1959 

3 

n917 

3. 

347 

3 

10623 

420 

2 

1  1347 

4  56 

9  1333 

0 

6 

9378 

4.4 

432 

1959 

1+ 

966  J 

U. 

it 

1*30 

4 

9946 

395 

4 

9536 

39  7 

I960 

10310 

4. 

2 

4  34 

2 

10300 

39  0 

2 

1  159« 

469 

944*3 

4 

4 

8090 

4.2 

333 

195B 

1 

1  1  160 

4. 

3 

4  It, 

1 

10270 

436 

1959 

2 

082  3 

4. 

2 

232 

33o5 

353 

2 

9619 

397 

I960 

1 

755u 

■t. 

312 

\ 

74U0 

4  10 

1 

9995 

434 

4.3 

I 

6815 

It. 

1 

1959 

10 

931o 

It. 

2 

392 

10 

9351 

38  4 

10 

9638 

396 

I960 

5 

9002 

It. 

406 

9u72 

418 

4 

995t 

4>3 

10*607 

3 

3 

BOoO 

4.5 

36  1 

1956 

1 

7770 

It. 

335 

9390 

394 

1960 

2 

8205 

4. 

0 

374 

ala.s 

329 

2 

10279 

4  57 

IO00V6 

1 

1 

7030 

3.6 

250 

I9o0 

1 

7050 

3. 

t 

256 

6140 

23o 

1 

o524 

319 

MAINE 
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FABLE    I  J- — UAUGHTl   -Ai/uKAxL  01    SlKLi   IN   SlKVICL   IN     .<  Ml  I    I  .<    BRLlI'ING  CitSANI  ZA1"  1 0  i — 5R0UP.-U   BY  AAL£Ut 
BY   YLAR  UF   FRLSHENIiW — RtCO.-iDS   F ROM    1H15   SMK  ONLY 


OAUGHTtK 

AVLKAGl 

BY  bIRE 

RtCORO  AVERAGE   BY  1 

IRE 

BY 

KLSHtM  NG 

YtAK 

305-OAY 

CONTLMF 

.  AV. 

YLAKLY   HLrtD  AVL 

KAGL 

SlKt  UAUGHFER5 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

KtCUROS 

MILK 

TtS 

T 

FAT 

RiXOROS 

MILK 

FAT 

Records  milk 

fat 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT 

LB. 

KO.  ' 

LB. 

LB. 

NO.  LB. 

L  H  . 

GUF.R* 

SEY 

17  12  00  6 

16 

6129  5.2 

3  1  1 

1947 

10 

664b 

5. 

, 

34  j 

1949 

1 

8440 

5. 

5 

468 

1950 

1 

8270 

5. 

5 

453 

1951 

1 

8330 

5. 

9 

490 

1 

97dO 

45  1 

1952 

1 

5050 

5. 

9 

298 

1 

7580 

400 

1953 

1 

7380 

5. 

6 

415 

1 

7980 

45  1 

1954 

1 

6  1  70 

5. 

7 

3d4 

1 

72  30 

36  5 

1  7510 

400 

IV060U  9 

17 

5oU4  5.2 

297 

1947 

7 

583  1 

5. 

1 

294 

1948 

3 

66  1  7 

4. 

9 

32  1 

1949 

2 

5680 

5. 

fa 

33  1 

1950 

3 

7  113 

5. 

1 

359 

195  1 

1 

6690 

4. 

7 

318 

1953 

1 

5790 

5. 

1 

294 

200363  5 

u 

700?  4.7 

32d 

1947 

5 

051  0 

4. 

6 

30  1 

1V4B 

1 

1  1  440 

4. 

7 

j37 

1949 

1 

9680 

4. 

4 

429 

1950 

1 

7590 

4. 

7 

354 

237/ 61  3 

12 

7912  b.O 

392 

1949 

I 

7750 

4. 

7 

360 

72  10 

380 

1950 

1 

7780 

4  . 

7 

362 

6960 

3  1  > 

1951 

2 

7955 

4. 

8 

38  1 

1 

7040 

328 

1952 

2 

801  0 

5. 

0 

39  tt 

| 

7440 

367 

1953 

2 

8115 

5. 

0 

400 

I 

7470 

358 

1  8121 

39  1 

1954 

1 

9680 

5. 

1 

493 

1 

90  jO 

452 

1  9854 

4  1  1 

1955 

1 

7630 

5. 

4 

413 

8990 

437 

1  9396 

439 

1956 

2 

7045 

5. 

0 

34h 

2 

8955 

42o 

1  9243 

449 

21*5152  7 

15 

80IU  4.7 

377 

1947 

4 

8093 

4. 

6 

366 

1  949 

1 

10200 

4. 

5 

459 

1951 

2 

9285 

4. 

9 

449 

1952 

1 

5070 

4. 

230 

1953 

7263 

4. 

6 

333 

1 

3120 

396 

1954 

' 

9720 

5. 

0 

406 

I 

6550 

3  14 

1  7314 

360 

1955 

1 

9720 

4. 

9 

475 

j 

8420 

4  00 

1956 

1 

6570 

4. 

320 

1 

7740 

350 

1957 

1 

6900 

4. 

6 

315 

1 

95  10 

449 

246126  11 

34 

7270  5.1 

366 

1947 

1  a 

687  1 

5. 

2 

35  7 

1948 

6 

703  7 

4. 

9 

343 

1949 

3 

9063 

4. 

6 

400 

1950 

2 

7680 

1 

387 

1951 

1 

6060 

5. 

7 

345 

1952 

2 

8295 

5. 

1 

4  17 

1953 

2 

5720 

5. 

1 

287 

250bB3  20 

50 

7406  j.O 

370 

1947 

0 

7588 

4. 

9 

377 

1948 

5 

9392 

4. 

455 

1949 

D 

8804 

4. 

8 

42  1 

1950 

J 

(760 

5. 

406 

1951 

8 

7365 

5. 

0 

367 

4 

0095 

33  5 

1952 

1 

7  1  79 

5. 

0 

359 

5 

73  14 

564 

1953 

4 

6125 

4. 

b 

29  1 

5 

7573 

388 

3  7750 
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1954 

5 
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5. 

350 

5 
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3 
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4. 
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3 
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17 
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1947 

6 
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4. 

9 
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1948 

2 
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4. 

1 

357 

1949 

3 

7900 

4 . 

6 
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1950 

3 

8700 

4. 
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2 

7530 
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6 
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1952 

1 

7840 

4. 

2 

531 
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37 
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37  1 
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27 

7034 

5. 

2 
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1948 

3 

6687 

5. 

4 
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1949 

3 

7bl7 

5. 

5 
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1950 
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5. 

0 
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1 
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3. 

b 
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2 

7783  4.6 

357 

1947 

2 

7785 

4. 

6 
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4 
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456 

1950 

1 

9640 

5. 

1 
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1 
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424 

195  1 

1 
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5. 

42  7 

1 

9540 
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1 
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5. 

0 
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1 
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457 

1953 

1 
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5. 

1 
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1 

8750 

386 

1  9363 
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14 
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455 
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1 
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2 
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1949 

2 

7740 

4. 

b 
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1 
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1950 

2 
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5. 

0 
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1 

6650 
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1951 

3 
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4. 

7 
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2 
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4. 

6 
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3 
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1 

7860 
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1 
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4. 

3 
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32 
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1 

8780 

4. 

9 
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1 

9660 
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3 
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5. 

7 
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2 

8935 
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1 

7316 

5. 

4 

387 

5 

7814 

38  1 
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6 

7573 

5. 

0 
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4 

848  5 

408 

1953 

5 

6954 

5. 

3 

373 

4 

7900 
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4  8450 

4  1  / 

1954 

4 

8113 

5. 

1 

40  7 

3 

9497 
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1955 

5 
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4. 

8 

348 

4 

8200 
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FAT 

RECORUS 

MILK 
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LB. 
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1 
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4.  1 
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1 

B9o0 
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1 
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46 
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4.9 

362 

1 

7980 
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20 

7715 

4.0 
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1 
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3 
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3 
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1 
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13 
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1949 
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1 
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10 

6899 
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338 

1 
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8 
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1952 

7 

7704 
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2 
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1953 

3 

7287 

4.8 
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2 

6880 

34  1 

2 

7789 
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2 

7795 

4.6 

355 

2 

738S 

35  1 

2 

7614 

1955 

1 

6620 

4.8 
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1 
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1 

7604 

1956 

1 

8850 

4.6 
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1 
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5 
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2 
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14 
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57 
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362 

54 
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44 

7916 
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41 
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28 
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24 
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1957 
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8843 
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20 

857  1 

1958 
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8792 

4.9 
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14 
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403 

14 
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12 
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4.9 

410 

10 

8988 
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9 

9064 
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s 
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3 

6660 
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4 
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1950 

3 
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4 
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4.9 

346 

1952 

3 

6473 

5.2 
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2 
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3 

63  1  0 
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2 
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2 
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2 
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287 

2 

7655 

358 

2 
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4 
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2 
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7 
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2 
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1 
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4 
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1 

8480 
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2 

8100 
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2 

7670 

352 

2 

8590 
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2 

7795 

4.8 

374 

2 
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379 

2 

8197 

1955 

2 
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4.  7 
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2 

8330 

385 

2 
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I95S 

1 

9480 

5.0 
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1 

8540 
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1 

938S 

1956 

1 

7410 

5.2 

384 

1 
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1 

6960 
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1 

3650 

4.8 
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7140 
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336 

1 

9920 
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1949 

2 
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4.5 
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1950 

5 

7638 

4.7 

351 

2 

8565 
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2 

8005 

4.o 
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2 

8530 
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3 
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4.  S 
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3 

86  13 
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4 

7788 
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4 

8338 
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i 
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1954 

2 
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2 

7835 
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1 
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2 
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2 
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2 
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1 

7730 

4.4 
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1 
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1 

7685 

1947 
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4.9 
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1948 

13 

6799 

4.9 
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1  949 

1  1 

7335 

4.6 
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1950 

15 
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4.9 

34  5 

2 

8865 
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1951 

9 

8292 

4.9 

402 

1 

10300 
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1952 

1 

7599 

4.9 

373 

1 

7290 

376 
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4 

9433 

5.0 
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2 

8750 
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2 

6966 
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2 
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2 
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2 
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1955 

2 
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4.7 
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1 
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1 
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1 

934  1 

1957 

2 
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1 
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2 
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36 
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22 
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355 

59 
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40 
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65 
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54 
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36 
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35 
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18 
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17 
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9 
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8 

9700 
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7 
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6 

6868 
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325 

£j 
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426 

6 

859  1 
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447 

5 
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44  7 

5 
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445 
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402 
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392 
3o5 


UOd 
4^6 
473 
494 
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RLCORUS 
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YEAR 
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LB. 
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LB. 
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LB. 
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1960 

2 

1  2245 

4.  ti 
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2 

10  too 

46  1 

2 

11013 

536 

2900H9 

lb 

7977 

4. a 

3B  1 

1947 

10 

8513 

4.9 

4  t  9 

1948 

10050 

5.6 

b6  1 

1949 

9970 

4.9 

490 

1  950 

7590 

4.7 

355 

195  1 

1 

10150 

4.5 

46  1 

1953 

1 

8720 

4.6 

40  1 

29U943 

16 

b2 

7306 

4.9 

356 

1947 

19 

726  1 

4.9 

3bO 

1948 

1  0 

7527 

5.  1 

381 

1  91*9 

ri 

809  1 

4.6 

365 

1 

9  170 

405 

1  950 

0 

7833 

4.  b 

354 

1 

3660 

4  39 

1  95  1 

b 
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4.6 

37  1 
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2 
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1 
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1 
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1 
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6750 
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1 
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563 
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6966 

4.9 

338 
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22 

6523 

4.6 
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24 
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4.9 

352 

2 
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408 

1 949 

25 

7489 
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374 

3 
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40  j 
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21 
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4.9 

340 

4 

8b93 

404 

1951 
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5.0 

530 

2 

8255 

373 

1  952 
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5.0 

365 

6 

65  75 
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0 
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5.0 
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0 
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6 
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374 
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4.3 

292 

4 
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34  i 
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5 
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380 

5 
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1956 
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4.6 
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1 
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1 
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4.5 
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1 
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' 
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b 
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1 
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* 
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1 
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1 

6622 
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4U 
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4.9 

3  1  7 

1  94  7 

d 

6603 

4.9 
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1948 

0 

7544 

5.0 

372 

1949 

8 

7058 

5.  1 

353 

1950 

5 
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4.6 
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1951 

3 

7900 

4.6 

374 

1952 

3 

762  7 

4.8 
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1 

8530 

4.5 
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1 

7670 

3.9 
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1 
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1 
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1956 

1 
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3.9 
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' 

10170 
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' 
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1 

1 

6610 

5.3 

349 

1  95C 

1 
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5.3 

549 
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2  78 

7b9  1 

5.  1 

384 

195  1 

D 

7752 

5.  1 

394 

2 

76o0 

586 

1  952 

38 

7450 

b.  1 

379 

26 

84  bO 

3rt5 

1953 

6  1 

724b 

5.  1 

367 

50 

82  9  1 

392 

44 

8386 

39  5 

1954 

62 

765  7 

5.  1 

591 

59 

8441 

399 

5  1 

6429 

40  I 

1955 

44 

7597 

5.  1 

390 

4  3 

33o7 

395 

38 

o504 

402 

1956 

?ti 

6028 

5.0 

403 

2b 

9  119 

430 

23 

6884 

455 

195  7 

16 

8632 

4.9 

4  1  9 

1  6 

9029 
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1  6 
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4  1  I 

1  95B 

12 
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4.6 

426 
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10 

6777 

422 
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1  1 
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4.8 
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3720 
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6 
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1 
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5.5 
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' 
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4  5  7 

1 
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IS 

3S 
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4.9 
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1949 

b 
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4.5 

545 

1950 

7 

6946 

4.9 

542 

1 

9  140 
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195  1 

4 

666b 

5.  1 

340 

2 

3025 

357 

1  952 

4 
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4.7 

39  7 

4 

9296 

4  1  2 

1953 

6 

7943 

4.6 

585 

6 

7872 

389 

6 

6586 
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1  954 

0 

7618 

4.9 

372 

0 

79  58 
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6 
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2 
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4-7 
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2 
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1 
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4.9 

373 

1 
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1 
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67 
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4.6 
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2 
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4.9 

544 

1950 

14 
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1 

6040 

395 

1951 

27 

692  1 

4.8 

334 

4 

84  10 

373 

1952 

39 
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12 

7965 
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1953 

2  7 
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4.6 
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?2 

7927 
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2  1 
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13 
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4.6 

544 

10 

7&1 1 

362 
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1955 

0 
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4.6 
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5 

9276 
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7 
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1956 

0 

7500 

4.7 

552 

5 
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599 

6 
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j  t. 

195  7 

2 

6930 

4.8 

556 

2 

9225 

44  7 

2 
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1958 

1 

3690 
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' 

54  2  0 

360 

9527 
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1 

14520 

4.6 

664 

1957 

1 
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4.6 

664 

13890 

6 

1 

9374 

448 
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545 
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5.0 
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17 

8276 
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434 

1  1 

8077 
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1953 

56 

7914 
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b  1 

7972 

376 

42 
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376 

1954 
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96 
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bb 
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5.0 
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98 
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95 
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19b6 

bv 
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5.0 
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57 
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54 

9b60 

445 
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BY   YtAK  OF   FRESHENING — RECORDS  FRUM  THIS  ST'Ml  ONLY 


uAUoHTEK   AVCrfAGt   BY  SIRE 


SIkL 
NO. 


OAUGHT  LR3  RCCORDS 
NO.  ><0. 


MILK  IcST 
Lb.  PCT. 


FAT 
LB. 


7330    3.1  103 


33o73b  51 


7363     1.8  3bl 


63 II      1.5  373 


53o30l  71 


352  1  10  I  I 


80"<5      3.0  IOC 


352226  80 


551768  170 


?Ui     1.9  35: 


130uo2  1 


55y;o3  37 


8091     1.3  33o 


RECORD  AV 

■IRAGE  BY  * 

I  K  L 

BY  1 

RtSHENlNG 

YlAk 

505-uAY 

CONr^MP, 

.  AV. 

YlArLY  HtRD  AS/LI 

■vAGc 

FRESH 

RECORDS 

TtST 

1-  AT 

Records 

MILK 

FAT 

KtGOKDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

PCT 

Lei. 

w. 

Lb. 

L6. 

LB. 

L^. 

oUcR 

1958 

56 

5. 

0 

121 

15 

3993 

127 

12 

9163 

1  36 

1959 

57 

o  nn 

5. 

0 

156 

SO 

8961 

122 

11 

9281 

138 

1960 

10 

nao 

511 

9 

10291 

IbC 

2 

10797 

16(1 

ivita 

e. 

652  3 

5. 

2 

337 

1919 

6 

7103 

3. 

5 

101 

1 

7660 

1b2 

1950 

3 

9613 

5. 

1 

3  1  3 

I 

0620 

338 

1951 

3 

3. 

3! 

161 

1 

7960 

352 

I9b2 

2 

1  0230 

1. 

7 

176 

2 

8320 

10  . 

1953 

5 

9673 

5. 

1 

193 

2 

3975 

1  1  3 

2 

8699 

100 

1951 

2 

6  79  0 

5. 

1 

311 

2 

7790 

57  1 

2 

8118 

sir 

1955 

2 

7380 

5. 

0 

361 

2 

7720 

33  7 

2 

6b0? 

391 

1936 

1 

967  0 

1. 

9 

1/8 

1 

1  0330 

198 

1 

9129 

11 1 

1957 

1 

1017  0 

I 

335 

1 

1  0020 

132 

1 

9298 

111 

wia 

3 

6227 

1. 

1 

271 

1919 

B 

8571 

1. 

9 

1  1  7 

Bri/0 

38  1 

1950 

2  1 

7570 

1. 

a 

361 

6 

79  70 

10  p 

1931 

35 

7831 

1. 

9 

381 

1 1 

7761 

330 

1952 

26 

7135 

1. 

9 

517 

13 

80  15 

390 

1953 

2  3 

710  5 

1. 

8 

337 

lo 

7  788 

385 

1  3 

7890 

36  j 

1951 

20 

7160 

1. 

351 

20 

78  13 

379 

19 

7600 

3.-;  5 

1955 

1 1 

718  3 

1. 

„ 

362 

1  1 

8376 

395 

10 

668  1 

1u  7 

1956 

6 

7118 

1. 

b 

531 

6 

83  13 

1  16 

6 

829  7 

10  > 

I9S7 

2 

5725 

1. 

o 

266 

2 

3615 

299 

1 

7096 

3ut 

1950 

2 

812  5 

1. 

1 

368 

1931 

2 

9990 

1. 

7 

167 

1 

12020 

13z 

1952 

2 

7820 

1. 

<L 

_.2  9 

1933 

3 

726  7 

1. 

5 

3  16 

2 

10  100 

106 

2 

685) 

370 

1951 

2 

a925 

1. 

✓ 

119 

2 

1  I2a0 

162 

2 

97  12 

12  5 

1935 

3 

9127 

1. 

3 

597 

3 

1  1730 

103 

3 

1  1  /SI 

111 

I9S6 

2 

1. 

6 

10  1 

1 

12310 

193 

1 

15  102 

19  3 

1957 

1 

7920 

1. 

7 

5/0 

1 

I2ov0 

50  1 

1 

11581 

561 

191a 

1 

6550 

5. 

367 

1919 

1  9 

7716 

1. 

7 

363 

2 

7355 

377 

1950 

15 

6637 

1. 

6 

302 

2 

7115 

362 

195  1 

13 

8363 

1. 

o 

379 

1 

8  163 

1  1  0 

1  952 

2  3 

7610 

1. 

3 

515 

1  3 

7362 

38  5 

1953 

25 

78  1  3 

1. 

6 

336 

20 

3333 

112 

16 

8273 

Vil 

1951 

e  0 

805  1 

1. 

7 

379 

2o 

85  13 

1  lo 

23 

6675 

1/  3 

1955 

20 

769  I 

1. 

3 

519 

1  9 

63  18 

392 

19 

8772 

1  1  3 

1956 

1  1 

302  5 

1. 

7 

3/o 

1  1 

8930 

136 

10 

9500 

152 

1957 

5 

8002 

1. 

£ 

381 

3 

90o0 

111 

1 

8796 

155 

195o 

9  190 

1. 

o 

126 

2 

92  5b 

157 

2 

9380 

16  3 

1939 

2 

7515 

1. 

/ 

531 

2 

9330 

11^ 

2 

8393 

1  1  7 

191b 

1 

1160 

1. 

o 

207 

1919 

3 

7856 

5. 

1 

399 

1 

3530 

125 

1  950 

8  58  0 

5. 

^ 

116 

I 

H320 

585 

193  1 

S 

763b 

5. 

1 

306 

5 

7623 

37  1 

1952 

1 

B33o 

3  . 

2 

1^6 

2 

7350 

375 

1953 

3 

3750 

5. 

6 

305 

3 

75  1  T 

58b 

2 

81  1  0 

kt  1 

1  951 

1 

8323 

5. 

0' 

599 

1 

7935 

101 

3 

7212 

576 

1953 

5 

1220  7 

1. 

a 

303 

3 

0323 

155 

3 

ob09 

111  1 

1956 

2 

12313 

1. 

I 

3o  1 

2 

6300 

122 

2 

920C 

1o5 

1937 

1 

9930 

1. 

2 

113 

1 

10000 

192 

1 

966b 

186 

1919 

3 

79  10 

1  1  1 

1950 

11 

763  3 

5. 

593 

1 

7950 

5b  1 

195  1 

21 

723? 

3. 

1 

57  1 

IG 

8160 

360 

1952 

jj 

751  1 

5. 

583 

20 

d  191 

573 

1933 

37 

7281 

b . 

1 

390 

3  | 

6  116 

zl 

8126 

3yo 

I9S1 

31 

5. 

130 

3  1 

60OS 

112 

27 

8b88 

1  IC 

19  53 

2  J 

7969 

5. 

1 

101 

21 

6o93 

106 

21 

8661 

1  13 

1956 

1  3 

3319 

5. 

2 

129 

1  a 

d675 

1  1  j 

1  6 

8b  10 

10  7 

1  957 

13 

9023 

5. 

^ 

172 

1 3 

9015 

13  1 

11 

89b1 

15.c 

I95B 

1  1 

6b0  1 

5. 

? 

159 

9 

97l>3 

112 

9 

9189 

12  7 

1959 

U; 

9081 

3. 

0 

155 

12 

3ob7 

10.. 

12 

8376 

1  1  1 

1  960 

3 

10  117 

1. 

3 

158 

3 

8103 

590 

1 

b807 

573 

1950 

1 

79  11. 

1. 

I 

576 

195  1 

1 

3280 

^36 

1 

8950 

156 

1952 

1 

5390 

1. 

\ 

zlb 

1 

73  10 

570 

1952 

1  1 

6116 

0 

it  1 

3 

9b71 

12o 

1953 

76  7  f. 

1. 

-.71 

0  386 

59  3 

20 

ulbR 

3  s  2 

1951 

6a 

7  38  o 

5. 

0 

369 

66 

8206 

393 

b9 

8  17° 

396 

1953 

if> 

7511 

5. 

1 

56  7 

7  3 

8o3l 

10  5 

06 

3b77 

10  J 

1956 

66 

7622 

1. 

9 

573 

65 

9200 

12  1 

35 

6791 

10  7 

1957 

36 

717  1 

1. 

6 

33  1 

,  9 

9903 

115 

27 

9053 

■110 

193b 

la 

796  7 

1. 

F 

579 

1  7 

660O 

59  1 

lo 

902  5 

10  5 

1939 

1  3 

72  1 tl 

1. 

311 

1  1 

8658 

59  j 

9 

9031 

1  1  7 

I960 

1 

732  « 

1. 

1 

315 

5 

7630 

i5o 

1950 

1 

?61l. 

1. 

0 

3O6 

195  1 

1 

610C 

1. 

25  7 

1952 

1 

6t>70 

1. 

.  1 

2b1 

1  919 

10 

312. • 

1 . 

1 

59o 

3 

a  >  13 

1  16 

1  9bu 

,  1 

8293 

1 . 

599 

3 

r<-.9o 

577 

193  1 

13 

769.; 

1 . 

1 

309 

0  1  31 

391 

1952 

11 

833-> 

1. 

10  3 

>o 

111 

1953 

90o> 

1. 

.  6 

1/-C 

0 

8660 

1  1  3 

6 

6521 

10 ; 

BLE   15. — UAUOHT^ 

<-AVuKAut:   Oh  SI 

RfcS    IN  ScRVlC 

-  IN 

ARI  IFICIAL  GKfcLtJ 

lilu  LltoAiM  i 

T1UN5 — 0 

ROUPuU 

BY  BRcclJ 

BY  YEAR 

I '  F  Fi/LjHENING- 

— KcLUKDS  from 

THIS 

STATc  ONLY 

DAUGHTER 

AVcRAGc   BY  SI* 

t_ 

RECOAU  AVcKAGE   BY  sIkE 

er  1-:: 

YLAh 

505-uAY 

lU^ I  tMl' 

.    AV.  Yi_ 

Ai\LY  H 

uRlJ  AVt 

K  A>.»  L 

Slrti  LiAUGHIcRS 

T  i_ST  FAT 

Fk  C  s  h 

u  '  r  1 1  w  1 1  Milk 

MILK 

FAT  i'< 

lLUKO^ 

MILK 

fa  r 

NU.  NO* 

o  ■        l  a . 

J'CT.  Lb. 

Y  L  AK 

NO.  LB. 

per. 

, 

LB  . 

NO  . 

L  G  . 

L  L*  . 

GUERNSEY 

IV54 

e  d584 

4.6 

_>94 

O 

74^3 

36d 

d 

76  13 

376 

1955 

4  749t. 

4.4 

4 

744d 

362 

4 

799  1 

37V 

19  56 

1  10710 

4.t 

J  1  < 

| 

btiOo 

44  7 

| 

H9  7  1 

4o4 

1  V57 

1  ^740 

4.  7 

458 

| 

V  1  40 

4  6 1.1 

) 

b  7  7 '  1 

4-i  3 

1959 

1  mc 

3.  1 

| 

VOOt' 

42  V 

( 

Vi  74 

46  2 

36534S  IV 

4  7        7  2  6V 

4.7  43d 

1  914  9 

1  b850 

4.4 

19 

1  950 

5  8360 

4.8 

40 

103  73 

474 

195  1 

8  7895 

4  .  { 

.  n 

d4  d7 

3o5 

1952 

II       661 1 

4.  C 

312 

dj  75 

36  3 

1953 

b       6  4  4  U 

4.0 

299 

b 

dl  15 

373 

7 

3200 

i77 

1954 

4  7945 

4.4 

547 

4 

6095 

392 

4 

6167 

f  0 

1  955 

0  8080 

4.5 

9o45 

437 

4 

9  1  34 

4  1  6 

1956 

2  90S0 

4.  I 

42  1 

I 

9594 

400 

d6  1  7 

3<>4 

195/ 

2  8080 

4.6 

57  1 

2 

9:. 90 

434 

2 

9402 

4  1  4 

3654  67  1 

3       8  1  37 

40V 

1953 

1  9120 

5.  1 

4  1 

| 

"60 

44  5 

9309 

4"*  » 

1 954 

1        92  1  0 

5.1 

4  72 

| 

<J4  20 

4^7 

1955 

1  6080 

4.8 

36  /-.  be  4 

9  67b4 

} .  t      44  1 

I  950 

1  6380 

5.5 

339 

(941 

2  7170 

5.  1 

564 

1 

I002G 

36  1 

IV52 

1  5370 

5.0 

1953 

2  7685 

4  .  9 

5  71 

I 

6  b  2  5 

3  j3 

1  C09? 

4  1  1 

1954 

2  6410 

4.0 

7  745 

? 

w546 

54  5 

1955 

1  7500 

4.6 

J 

| 

1  2  0 !)  f ) 

456 

) 

1  ub69 

4  0' 

j 76V  76            1 6 

t>  1  7230 

> .  1  364 

1  VdO 

I  1*9 

4.9 

>rt 

1 

d2  70 

39d 

195  1 

II        6V  1  7 

D.2 

'Kk 

64  00 

403 

195z. 

11*  7185 

3.5 

"^7o 

( 

7^94 

346 

1953 

10  7555 

-j .  0 

375 

7od6 

366 

7436 

'  j6 

1954 

7  7950 

4.  c 

564 

7 

7744 

3/7 

7  7  74 

1V5d 

3  R330 

4.  V 

4  08 

j 

■  dC40 

3o4 

3 

ol4  2 

i  v  ■ 

1956 

1*  (oil) 

4.6 

8  793 

403 

7o59 

3o4 

1  95  7 

5       887  7 

4.9 

4  '4 

do30 

40/. 

6  72H 

4  1  1 

1 956 

t  976!/ 

4  .  0 

9^r>5 

4  1  r 

4  1  2. 

J7oVciO  b3 

I  £.  V        72  14 

4.7  334 

1949 

J       864  7 

4  .  6 

195U 

13         t /9h 

4.4 

3677 

336 

195  1 

,■1  tall 

4.9 

d2  44 

5  7v 

1  952 

7a  7127 

4.  0 

32  7 

1  4 

d.>66 

3d'i 

1  953 

19  7886 

4.0 

5o5 

1  0 

3d  1 

1  0 

r,C4  1 

3  <  ? 

1954 

1  1  tiii 

4.C 

53o 

1  4 

33C.e 

33  4 

1  1 

^146 

37  i 

1955 

1 1  6959 

4.b 

1  U 

d4  13 

490 

10 

o60;i 

4v  v 

1956 

a  7517 

4  .  L 

'U7 

d  1  4 1 

3  72 

n7  74 

4i/* 

1 9b  7 

5  7667 

4.o 

5' 

92  55 

44b 

o72  1 

4  ,  ! 

1  95d 

4  .  1 

54b 

| 

7640 

54  4 

1 

d  5  3  5 

57  > 

33b4Cb  143 

261  7345 

4  .  8     37  7 

1  9~>4 

24  6639 

4.o 

U 

j  7  0 

I  \ 

76  I  7 

..  ■ 

1  V5d 

j~>  69U6 

4  .  C 

j54 

'j  7 

SG2  1 

4  ^b 

4ii 

644  1 

i>it 

195o 

00  8016 

4.9 

3o7 

0  J 

V2zi4 

42o 

4b 

9  129 

4:>J 

1957 

56  f>901* 

4  .  1 

44 

9^  jl 

4  4", 

33 

9206 

4  ^ 

1  958 

3o  9053 

4 .  b 

r 

2b 

94  IV 

4  3  7 

^7 

Vc  1  3 

4  4  1 

1  959 

31  8545 

4.7 

2  V 

4  1  b 

2  5 

94  0  j 

4^6 

I960 

j  1015b 

4.  D 

45d 

d^'oo 

4  bO 

1 

4.i  4 

3B/301  41 

36  7644 

4-9  36j 

1956 

->  743.- 

j.  1 

5U5 

9434 

4  1  / 

M 

■?V3/. 

4  09 

1957 

/  8320 

4.7 

jf  ^ 

"-> 

9do4 

446 

5 

>6  1  : 

4^  1 

1948 

10       72  17 

4.  ) 

9  1  oO 

4  1  6 

1959 

10        d  6  0  4 

1  Do  74 

4  6 '/ 

y 

1  0  94  4 

46  '. 

1  960 

4  749t. 

4.o 

•6  \ 

9n03 

43  b 

3 

99  0  3 

4  b  6 

383b06  3 

IS      1  0  0  /■.  6 

5.1     j  17 

1  950 

2     11 28 j 

5.6 

b,  7 

1951 

_>  8998 

4.9 

44  1 

1952 

7  )Q(6b 

4.9 

1 

d2^0 

3dU 

1953 

2        5  79r> 

4. 

1 

| 

8932 

14  j  j 

I  954 

1  81*00 

4..-. 

1 

4  V  oO 

^67 

| 

6  76  ) 

5  1  ri 

1 955 

1  9150 

4  .  4 

40 

1 

5  6  >  0 

309 

1 

0  79  1 

4690ob  2b 

65       6o 1 4 

4.9  330 

1  94  9 

/.       55  1  5 

5.  1 

1  950 

£  7450 

4  .  I 

... 

1 

30  10 

37) 

|  9b  I 

0         664  ) 

3  .  0 

O  ' 

id. 

1  952 

II        765  9 

~>  r 

b  V  ~>6 

40  c 

1  954 

1 /        697  5 

4.9 

'L  1 

1  3 

79  7b 

if'j 

1 2 

c4  7C 

j  ?-6 

1 954 

7  7761 

4.  i 

572 

3^  y  0 

•  1 9  1 

;  1  y 

1  V55 

/■  7420 

4  .  V 

...60 

9  4  1 0 

4  '6 

,- 

h  7  6  O 

4  1  2 

1956 

4  804b 

4.  !• 

jo4 

3 

dWO 

449 

3 

905  b 

4  4  - 

1947 

|*  ^( 

1 

□  7o0 

434 

1 

69  16 

4b  » 

|95b 

1  9040 

3.  0 

1 

3  4  9,0 

40  4 

1 

9  Ct9  U 

4  ' 

1959 

4  12 

404 

2 

6  7V  "> 

1  960 

1  10050 

4.4 

457 

1 

7  V  iO 

4HV662  47 

43  60^1 

4.6  37<: 

195  7 

4  .  b 

52o 

4 

J7..4 

42  0 

4 

<  b4  7 

4  14 

194H 

12  8452 

4.C. 

592 

1  2 

?  9 

4  1 ; 

1  1 

V  j55 

1949 

/\  830U 

4  .  6 

5b6 

,  1 

/  j  /V 

44  -j 

\n 

102  12 

4n  / 

I960 

7300 

4.  / 

549 

)  '^5 

49  14  70  1 

1        7  VuO 

4.0  31o 

1956 

1       f  900 

4  .  t 

5  1  0 

| 

do  1  U 

4  1  4 

3V4U47  1 

1  13190 

-j.  4      70  V 

I9b7 

1  15190 

709 

40l2o7  64 

104  6GV| 

4.6  36V 

I  V  54 

6  8472 

4  .  4 

J^4 

o.-.  j0 

4  0  j 

6 

6190 

1955 

24       7  741 

4  .  j 

544 

?4 

>237 

4^v 

^3 

64  ^ 

.596 

TABLE    15. — OAUGHTlK-Av.-RA.,E  OF   SlRcS   IN   StRVICE   IN  AR1IFICIAL   BRELOING   URGANI I A T I ONS — GROUPED   BY  BKtEU, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — ^cCORUS   FROM   THIS   STATi  ONLY 

OAUuHTCR   AV^RAGl   BY   SIRL  RECORu  AVERAGE  BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

iOi-UAY  contlmp.  a<i.  yearly  hero  avlrag 


FRESH 

r<cCOROS 

MILK 

TlSI 

FAT 

Rl  cokds 

MILK 

FAT 

K  tCOKOS 

H I  L  K 

FAT 

NO. 

NU. 

NO. 

LB. 

POT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

- 

LB. 

MO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

^Ut-RNSEY 

1956 

4. 

5 

350 

13 

8988 

404 

18 

8990 

406 

1957 

4. 

5 

359 

1  7 

9964 

438 

16 

9644 

422 

195b 

D 

83BV 

~* 

39b 

1  1 

9133 

428 

1  1 

8644 

403 

1959 

U  • 

6 

385 

1  9 

8  749 

412 

1  6 

9  17  7 

4  37 

1  960 

U  1  87 

402 

2 

8  1  30 

379 

8666 

40  1 

4H90 

435 

1956 

ft  _ 

4  . 

6 

4  1  3 

I 

9360 

408 

1957 

10860 

4  52 

1*"' 

11200 

54  6 

. 

64  15 

400 

I  1  J  A7 

. 

9290 

4.5 

42  1 

1  955 

1 

9290 

4  • 

42  1 

1 

9340 

480 

954  8 

4  70 

4  Ir  0 

1  95 

1959 

4. 

6 

1  93 

| 

79  70 

327 

. 

7161 

3  1  0 

428135 

109 

213 

7366 

5.  1 

37a 

195  1 

4 

7018 

355 

2 

9400 

432 

1952 

7913 

396 

1  2 

6339 

393 

1 953 

^" 

359 

7  1 

8422 

368 

16 

84  1  7 

3  77 

1954 

44 

7455 

5. 

1 

375 

43 

8  114 

393 

42 

8234 

40  1 

1955 

7708 

S. 

0 

3b5 

35 

63  1  1 

40  3 

33 

«7  19 

4  18 

1956 

J7 

4  1  t 

25 

8o23 

41b 

24 

8567 

410 

1957 

7  760 

* 

398 

2  1 

92  1 0 

43  1 

2  1 

87  74 

420 

1  950 

5  ■ 

2 

423 

1  3 

9393 

436 

1  3 

b986 

4?6 

1959 

14 

822  7 

5  ■ 

' 

423 

1  4 

93  12 

442 

1 2 

966  7 

4  58 

1 960 

2 

10805 

528 

2 

11170 

54  7 

435723 

l 

59  10 

4 

2(7 

1955 

clon 

286 

1956 

4. 

6 

256 

1957 

a  l  fin 

4. 

5 

279 

1958 

6460 

^" 

4 

285 

_ .  1 

49 

99 

7HI1 

* 

36.5 

1953 

9 

784b 

8 

376 

ti 

7664 

589 

7663 

373 

1954 

19 

7157 

339 

1  S 

7863 

369 

1  3 

377 

1  955 

22 

8454 

392 

22 

89  1 0 

414 

2  | 

8868 

4  1  6 

1956 

16 

7556 

4. 

7 

356 

]  ^ 

9027 

430 

I  ^ 

8716 

4  1 4 

1957 

723  7 

4. 

9 

3b0 

1  1 

8b99 

421 

10 

9173 

430 

1958 

'  g 

8756 

4. 

8 

4  19 

7 

8750 

4  16 

6 

928  1 

440 

1959 

1  2 

10939 

4. 

8 

329 

d 

9576 

449 

8 

9979 

471 

I960 

2 

6425 

382 

2 

8295 

4  17 

2 

8589 

435 

4395  91 

|  | 

6tf  Ob 

4.9 

333 

1952 

599  5 

2  76 

1 

42o0 

225 

1  953 

4 

7700 

j?" 

J! 

382 

4 

67  1  8 

398 

4 

8873 

40  7 

1  954 

a 

6423 

32  1 

g 

6  1  33 

370 

7 

/932 

368 

1955 

5 

6988 

j*" 

344 

b 

8950 

39  1 

8376 

374 

1956 

] 

8640 

4. 

2 

374 

6060 

383 

1 

74  56 

3j7 

1958 

862  0 

5. 

2 

452 

1 

10  140 

504 

1 

10486 

519 

4444  1  7 

1 

1 

7U  10 

5.6 

412 

I95B 

7410 

5. 

o 

412 

1 

12970 

472 

1 

1039? 

398 

4530 15 

8 

1  4 

bbbO 

3.2 

35<J 

1953 

I 

8110 

H" 

3  79 

| 

8  140 

386 

1 

6796 

440 

1954 

6B27 

354 

/ 

o946 

426 

5 

7820 

36o 

1  955 

7960 

445 

2 

8145 

408 

2 

b  143 

4C  5 

1957 

j 

1  0  340 

5. 

4 

356 

9620 

484 

9429 

I95B 

5. 

5 

612 

1 

9930 

512 

1 

1016  1 

52^ 

1959 

'  9240 

^* 

Dl9 

1 

9630 

47  I 

1 

9679 

496 

|  voo 

| 

51  1  0 

2o3 

| 

8  7  10 

438 

1 

936  3 

4  76 

4  5  V*  59 

1 

| 

7700 

4.7 

36  1 

1  960 

7700 

36  1 

] 

1  0  f  80 

393 

4667b7 

1  1 

16 

B  Ib4 

4.5 

3o7 

1956 

4. 

4 

395 

2 

9360 

474 

2 

927  1 

465 

1957 

J*" 

369 

4 

99  13 

467 

4 

8322 

399 

1958 

69b  B 

330 

8893 

395 

4 

66  7  7 

4  0  6 

1959 

3 

9o93 

3 

86b  7 

396 

3 

9835 

I960 

1 

108  10 

490 

1  03o0 

46  1 

1  1009 

4<-5 

47^ i65 

9 

1  7 

8393 

5.2 

4  3t 

1  9d6 

92  1  0 

5. 

t 

52  5 

2 

1  U   4  5 

529 

2 

1  0366 

52  9 

1957 

5 

81  12 

5. 

4 

442 

'.> 

I  1542 

53b 

4 

954? 

478 

I95B 

5 

7b74 

443 

4 

96o8 

455 

4 

9532 

43? 

1959 

424 

I  0020 

4  1  7 

4 

1  1  164 

4  72 

1  960 

1 

rtOAO 

5. 

o 

404 

| 

394 

4742  39 

43 

->\ 

7639 

4.9 

37o 

1955 

6948 

4  • 

329 

4 

8460 

40b 

3 

9458 

4ij7 

1956 

1 2 

76  36 

c  _ 

365 

1  2 

93  14 

4  1 6 

1 0 

9420 

434 

1957 

7 

7536 

373 

( 

1  12U3 

496 

7 

9^03 

456 

1958 

3430 

j 

93  13 

48  1 

7 

965  3 

472 

1959 

I  j 

^ " 

362 

|  3 

97b7 

4  35 

1  6 

99b  1 

44  1 

1  960 

1  1 3  1  7 

4. 

7 

332 

3 

9723 

46  9 

1*7  51  IB 

1  7 

19 

7542 

4.6 

3b  1 

1957 

2 

662  5 

5  . 

0 

331 

195B 

4 

6278 

J*' 

404 

1  J  1  75 

44  Q 

4 

936  3 

408 

1959 

13 

7529 

345 

1  3 

95:>8 

40~» 

I  | 

954  1 

398 

478125 

77 

B32  1 

4.9 

40o 

1955 

5 

9724 

4. 

8 

4  1  I 

c 

1  3  I  64 

590 

L 

1  0497 

466 

1956 

13 

7282 

4. 

9 

35V 

1  3 

10556 

47H 

10 

966? 

4M  6 

1937 

12 

821  1 

5  ■ 

* 

42  5 

1  1 

10597 

477 

10 

9896 

4*5 

1958 

13 

7902 

5. 

1 

399 

1  1 

9042 

4  1  5 

1 1 

929? 

4.  7 

1959 

,'o 

8495 

4. 

8 

4  10 

*3 

?lb9 

424 

24 

9577 

44  5 

I960 

b 

9253 

4. 

8 

442 

b 

9934 

467 

1 

9701 

4.--0 

480..  33 

4 

6 

7urv 

4.7 

344 

1954 

i 

6840 

4. 

9 

535 

1 

6o  10 

328 

1 

7390 

3;s 

1955 

6630 

4. 

B 

30b 

2 

6490 

3  13 

? 

7604 

5C  1 

1956 

2 

7980 

4. 

353 

2 

7d40 

4  1  5 

7604 

5/  1 

1959 

1 

7900 

4. 

6 

3o7 

1 

/960 

365 

1 

8694 

4^6 

MA  I  M£ 


TABLE    |3. — DAOGHTtR-AVLRAJC   OF   SIKCS   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   SREtUINi   ORGAN I  l  A  T  1  UN  S — GROUPLU  OY  BKtEbi 
l)Y   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FRUM   THIS  STATE  ONLY 

UAUGHTER  AVcRAGl   eY   jIRL  RLCURU  AVERAGE   BY   b  I  RE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-UAY  CONTlMk.   AV.   YlARLY  HERO  AVcRAGt 


SIKL 

jAUGHTERi 

RECORD} 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

K^CORUS  MILK 

TEG 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO* 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  . 

YEAR 

NO.  LB. 

PC  T 

LB. 

tU. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LP.  • 

GUERNSEY 

49<;  1  U4 

i 

2 

732b 

5.  6 

403 

1  956 

1  706U 

6. 

3 

44  b 

1 

7  7  50 

3  f  1 

1 

808;v 

377 

1957 

1  7590 

4. 

36  1 

1 

82  70 

37  7 

1 

8382 

383 

49 j?av 

20 

72  1  1 

4.9 

352 

I9b6 

2  5973 

4. 

8 

2n( 

2 

8995 

383 

2 

9036 

39b 

1957 

U  8108 

4. 

7 

387 

4 

8530 

422 

4 

7946 

402 

1  958 

7  7576 

5. 

0 

3  76 

6 

94  13 

43  1 

6 

9376 

433 

1959 

7       72  19 

4. 

354 

7 

8b  14 

406 

7 

94  7  4 

43  1 

504 1 02 

1  9 

2  1 

906b 

1*  •  9 

44b 

1958 

1      112  7  0 

5  • 

1 

572 

1 

9(i  1 0 

459 

1 

10682 

50  7 

1959 

IV  9223 

4. 

9 

449 

1  9 

97  14 

44  1 

19 

10376 

479 

I960 

1       7  b4  u 

5 . 

0 

396 

1 

9220 

44  b 

SOo  t  33 

3  1 

35 

82  1  4 

3.1 

4  1  1 

195  7 

1        7  9  6  U 

4  - 

6 

364 

7772 

1958 

1  1  7835 

5. 

3 

4  14 

1  1 

9U4 

464 

10 

10  176 

4.-6 

1959 

22  8317 

5. 

0 

•«07 

22 

10  197 

4  52 

20 

IU062 

431 

I960 

1  8670 

5. 

1 

440 

1 

76  jO 

32  / 

.>2  I3b3 

0 

6 

6285 

1.6 

300 

1959 

1       9 160 

5. 

5 

,00 

1 

9100 

446 

I960 

5       57 10 

4. 

b 

239 

3 

6763 

28  3 

4 

9826 

44  7 

522125 

1 

1 

1  670 

4.8 

80 

I960 

1  1670 

4. 

8 

80 

1 

10955 

456 

5230^9 

4 

4 

9b55 

4.7 

4b3 

1959 

4  9855 

'  • 

7 

453 

4 

1  j2o3 

460 

4 

1051  3 

4  74 

526508 

2 

2 

7495 

4.3 

325 

1959 

2  7495 

4. 

325 

2 

968S 

4  70 

2 

98  16 

4«2 

H.I  I  ML 


1  ABLfc    lb. — UAUGHTL.l-Av  bKAGt  OF   blKLi   IN  SLKVICb   IN  ARIIF1C1AL   BKfcLUING  WoANU  A  U  U  MS — L-KOUVLU  OY  8;<i.Ll). 
BY   YEAK   OF   IRE   HLN I  IMG — RLCOR05  FKO      THIS  STAIL  ONLY 


OAUGHTErt   AVcKAGl   HY  sIRl 


K.  L.jKU   AVLKAGE    BY    ilKL   BY   F K..  51 1 ^ Nl  NG  YcAk 


NO. 


KCLOKOS 
NO. 


MILK  TLST  FAT 
LI).   fCr.  LB. 


FRESH  KtCOROS  MILK  IES1 
YlAk  NO.  LB.  PCI. 


iOj-uA<  CONTlMI.   AV.   Y^AkLY  HEKO  AVlxAi.t 
Ri.luRUS     MILK     FAT       KLLUROS     MILK     FA  I 
«0.  LU.      LB.  NO.  LB.  L... 


70      I2M6M      3.8  kbt 


655M03  69 


20      12230      3.5  M29 


131      1120:4     3.5  386 


22      13132      3.6     M  70 


I6I60     3.5  b63 


rC>3M3  9 


26      10629     3.7  39j 


709963  I  I 


IU(bi  I 
73M9J6  6 


MJ.o3  2b"l 


2B       93nd      3.6  3M1 


1  162bO 
22  113«M 


67b     10372     3.7  39* 


/M/2M2  1 
7MU0M6  I  IJ 


I  I3M/0 
3Mb  11046 


I9M  7 
19MB 
I9M9 
1950 
1951 
19b2 
1953 
I95M 
1955 
19b6 

I9M7 
1  91*0 
I9M9 
1950 
19b  I 

I91t7 
19MB 
I9M9 
1950 
19b  I 
19b? 
1953 
19b!) 
Wbb 
1957 

I91W 
19MB 
19M9 
1950 
195  I 

I9M  I 
19MB 
I9M9 
1950 
195  I 
1952 
1953 
195M 
1955 
1956 
1957 

I9M7 
19Mb 
19M9 
1950 
195  1 
1952 
19S3 
1956 

I  9U  7 
I9M6 
I9M9 
19b  I 
1952 

I9M9 

I9M7 
19MB 
19M9 
1950 
195  I 

19M7 
19MB 
I9M9 
1950 
1951 
1952 
1953 
I95M 
1955 
1956 
1957 
195(1 
1959 
I9o0 

I9S3 

I9M7 
WMd 
I9M9 
1950 
I9bl 


M  1 

1  2385 

3. 

1 

M59 

M 

1  3970 

3. 

5 

MbM 

3 

l2bo3 

3. 

I. 

M76 

3 

I3M30 

3. 

7 

502 

M 

15  15-) 

3. 

7 

559 

M 

1  M305 

3. 

H 

55  1 

5 

I2M02 

3. 

5 

M3b 

3 

1  663  I 

3. 

b 

6z3 

2 

15110 

3. 

7 

bb  1 

1 

18  920 

3. 

t 

696 

1  1 

1350  1 

3. 

M 

Mbb 

3 

1267(1 

3. 

6 

MbM 

2 

IM9M5 

3. 

M/9 

2 

1  1950 

3. 

39b 

2 

IM370 

3. 

? 

MbC 

92 

I093O 

3. 

M 

37M 

26 

12530 

3. 

5 

Mbb 

20 

12  1B6 

3. 

M 

M  1  7 

1  1 

127b  1 

3* 

5 

M56 

1  1 

1  262  1 

3. 

b 

M3b 

7 

13356 

3. 

5 

Me7 

6 

1  1583 

3. 

b 

MO  7 

b 

1221c 

3  - 

M 

M  1  3 

<i 

1261b 

3. 

7 

M6  1 

1 

16300 

3. 

7 

b97 

1  1 

12157 

3. 

M60 

12033 

3. 

6 

M28 

M 

12968 

3. 

6 

MbM 

2 

IM37b 

3. 

b 

b36 

2 

l3Bbb 

3. 

6 

b  IM 

1 

IU2  1  0 

M. 

2 

M28 

1 

1  b&00 

3. 

M 

bM2 

1 

1  2360 

3. 

b 

Moo 

2 

160  10 

3. 

5 

b5b 

2 

I50MS 

3. 

b  IM 

2 

21015 

3. 

1 

650 

2 

IM  1Mb 

3. 

lj 

M93 

2 

15715 

3. 

6 

_>6M 

1 

19  180 

3. 

1 

587 

1 

18720 

3. 

b 

659 

1  759b 

3. 

7 

60b 

13 

10701 

3. 

b 

MOb 

M 

1  1  175 

3. 

7 

Ml  7 

2 

999b 

3. 

b 

377 

1 

11170 

2. 

5 

279 

2 

1  0075 

3. 

7 

in. 

2 

l2M2b 

3. 

7 

M55 

) 

lb02o 

3. 

573 

1 

19770 

M. 

0 

CUM 

1  M 

1  007M 

3. 

6 

3  b  1 

6 

9007 

3. 

2 

319 

b 

10002 

3. 

2 

b?6 

12  18b 

3- 

2 

3bM 

1 

IMbOO 

3. 

1 

Mb2 

1 

16250 

3. 

^ 

b68 

IM 

1  1969 

3. 

0 

M/9 

3 

11913 

3. 

t, 

M56 

9M70 

3. 

6 

_»M6 

1 

9110 

3. 

9 

3bM 

1 

1  122  0 

M . 

I' 

M33 

31 

10020 

3. 

362 

Vj 

I022t. 

3. 

< 

3bM 

t!3 

1078C 

3. 

7 

390 

107 

1099/ 

3. 

6 

M  1  3 

1  10 

1  0355 

3. 

7 

382 

ri 

10t>90 

3. 

7 

M03 

76 

1  1  38b 

3. 

7 

M23 

bU 

1  lbMO 

3. 

7 

M32 

jM 

1258  9 

3* 

M/2 

2  1 

I3lbl 

3. 

<* 

bO  1 

9 

12037 

M . 

0 

M77 

b 

1337h 

3 . 

9 

b22 

3 

10MM0 

M. 

1 

M^M 

2 

1  1775 

3. 

M50 

1 

13M90 

3. 

409 

til 

1017b 

/ 

3/0 

55 

1  13M3 

3. 

1 

M  1  7 

MIJ 

1  I3M0 

3* 

I 

M  19 

M2 

125MV 

3. 

7 

M62 

J7 

1  IMOo 

3. 

M3M 

6 

1  1  /02 

M3  1 

12950 

Ubb 

10170 

373 

1  IbbO 

Mlh 

1  lb>0 

Mb6 

IOMMO 

M  19 

2 

1  1  1  70 

MM2 

1       385  1 

3  70 

I 

1  IM  10 

MMM 

2  I10M7 

MM^ 

1 

123  10 

M7  1 

1  11721 

MM  1 

1 

1  I9M0 

MMM 

123M3 

Mb/ 

3 

122u0 

Mo  3 

2 

12MU0 

Mb7 

3 

1  1507 

MM  1 

109  til 

M  10 

10702 

M  16 

b 

10006 

M 

106  r>3 

M36 

M 

IOM53 

137  lb 

b5j 

2 

1  IB2I 

1 

135  10 

49b 

1 

!2bM0 

1 

13100 

5B0 

1 

1  36M0 

50  1 

1 

1  32  oO 

b2  1 

2 

15015 

b99 

2 

157b5 

b79 

2 

16380 

56b 

2 

Ibtbb 

bd  j 

2 

IM7ub 

5bb 

1 

10:.  10 

590 

1 

lobOO 

6b3 

2 

152  15 

600 

1 

1  1900 

M2C 

1 

12720 

M80 

1 

143/0 

52M 

1 

13370 

52-. 

1 

lMlbO 

556 

1 

13b  10 

5MM 

1 

IM60II 

5dM 

1 

3700 

29  1 

I 

1  1569 

410 

IM 

12796 

M  d  j 

25 

12/ub 

47<i 

it 

1  1M67 

M3o 

M  1 

1  no? 

M  1  1 

55 

10.  16 

Mlb 

Mb 

I0v.j7 

M  Id 

3  1 

1  1  ,  IM 

43/ 

18 

1  19/7 

M6  1 

0 

11  7  7  b 

M80 

M 

129/3 

49b 

2 

1  l»bb 

M39 

1  12bb 

M6  . 

2 

1  19  70 

40  i 

6 

1M207 

Md  / 

0 

1  1  772 

43? 

1  1 

1  1379 

M33 

12 

1  190b 

Mb-> 

I5BM3 
1  5293 


39? 
lU.S 
Mo? 
bOD 


2  I6  15M  6-7 

2  I  MM  75  bUM 

I  IblMO  590 

1  IbOM?  60) 

2  1M595  5bj 


4M 

I0  15M 

3  >  i 

M7 

I0M6  3 

MO  1 

30 

1  109-1 

M.'L 

lb 

1  l5bM 

44  6 

0 

1  1707 

Mb  1 

12606 

M  15 

I3B32 

5  HI 

MAINE 


I 


-DAUGHT£R-AV._RA.,E  OF  SIRLS  IN  SERVILE  IN  ARIIFICIAL  SREcUlNG  ORGANIZATIONS — GROUI>LD  BY 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — KECOROS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


UAUGHTER   AVERAGt   BY   3  IRE 


RtCORU  AVERAGE   &Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRt  UAOGHTLRS  RECOROS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TtST  FAT 
LB.   *>CT.  LB. 


FRESH  RLCUROS 
YEAR  NO. 


MILK  TE31 
LB.  FCT. 


505-UAY  CONTtMP.  AV.  YLAKLY  H..RO  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK      F \ I 


1952 

24 

1  173/ 

3 

r 

439 

10 

1  11*35 

1*32 

1943 

23 

12573 

3 

477 

17 

10650 

404 

1  1 

1051*9 

1*0  7 

1954 

19 

12748 

3. 

9 

192 

16 

1  1261* 

437 

16 

10992 

4^3 

195b 

9 

1  3977 

3 

6 

516 

8 

1  1751 

1*50 

a 

1  11*1*1 

429 

1956 

7 

12934 

3 

b 

492 

6 

1  1797 

1*70 

0 

1  156  7 

1*1*  1 

1957 

5 

12812 

3 

6 

1*60 

1* 

1  I2U5 

Hi*  1 

1* 

1  1633 

i*o^ 

1958 

2 

1  3390 

3 

1*72 

1 

12630 

U93 

1 

12317 

i*  1  1 

1959 

16350 

3 

5 

566 

1 

16990 

6U7 

1 

16732 

639 

/•46047  35 


109      11065     3.6  393 


10  15101 


194  7 

60 

1123b 

3.6 

40U 

10 

12707 

45  1 

191*8 

15 

12538 

3.4 

**28 

2 

12205 

501 

191*9 

6 

11970 

3.5 

4  18 

1950 

9 

1246b 

3.6 

447 

4 

130  73 

462 

1951 

3 

12  180 

3.6 

435 

3 

10833 

421 

1952 

i* 

10663 

3.3 

348 

3 

10903 

399 

1953 

1* 

12008 

3.5 

4/  1 

4 

10893 

420 

4  10004 

3H4 

1954 

1 

13330 

3.5 

462 

I0b50 

449 

1       97  12 

4,  3 

1955 

1 

10200 

3.3 

335 

7660 

283 

1  81b6 

293 

1956 

1 

1  11*00 

3.2 

370 

9500 

3o7 

1  10006 

367 

1957 

1 

8910 

3.3 

29  1 

6b00 

316 

1  9254 

347 

1947 

1  12440 

3 

7 

465 

1  13350 

483 

1948 

1  12320 

3 

4 

4  1  1 

1  14220 

522 

1950 

1  18350 

3 

4 

616 

1  14800 

579 

1951 

1  13800 

4 

0 

552 

1       154  50 

565 

1952 

1  18200 

3. 

1 

51-2 

1  I62d0 

559 

1953 

1  15640 

3 

5 

549 

1  15580 

564 

1  16154 

b<  7 

195s 

1  19080 

3 

4 

656 

1  16240 

583 

1  15140 

590 

1956 

1  13790 

3 

8 

522 

1  16690 

658 

1  1504? 

600 

1957 

1  14180 

3 

7 

519 

1  14530 

577 

1  I459S 

385 

1959 

1  13210 

3 

6 

475 

1      140  50 

542 

1  1499b 

608 

/4920I  1 

3      11947     4.0  479 

1948 

1  10640 

3.  B 

407 

1949 

1  I2b40 

4.0 

5  12 

1950 

1  12360 

4.2 

519 

25      10930      3.5  392 


i"5759o 
75M123 


I  18340 
40  1068b 


21      13665     3.9  53V 


20       829b     3.8  321 


67       98bb     3.6  355 


197      II2U1      3.0  403 


1947 

1  1 

1  1  163 

3. 

6 

401 

1948 

3 

12623 

3. 

6 

452 

3 1 

1950 

2 

13o35 

3 

0 

494 

195  1 

2 

i3eso 

3. 

7 

5  16 

1952 

2 

12430 

3 

9 

484 

1953 

1 

13480 

3. 

8 

509 

1954 

1 

12480 

4 

2 

524 

1956 

1 

130b0 

3. 

6 

471 

1958 

1 

10840 

3 

3 

o25 

1947 

25 

1  1  104 

3. 

5 

389 

194b 

7 

9430 

3 

6 

347 

1949 

2 

9385 

3 

5 

336 

1950 

2 

1  1725 

3 

6 

4  19 

1951 

1 

1  1400 

4 

0 

450 

1953 

1 

1896C 

3 

3 

629 

1954 

1 

11710 

3 

390 

1955 

1 

11610 

3 

6 

4  1  7 

1950 

2 

1  1230 

4 

457 

1952 

2 

12020 

4 

1 

487 

1953 

1 

1  7930 

4 

2 

756 

1954 

2 

16020 

4 

0 

631 

1955 

2 

12555 

4 

1 

510 

1956 

2 

16030 

4 

0 

o3  1 

1957 

3 

15490 

4 

0 

o22 

1958 

14102 

3 

8 

336 

1959 

2 

12990 

3 

7 

474 

1947 

1  1 

902  5 

3 

9 

3  55 

1948 

? 

10935 

4 

2 

440 

1949 

2 

10640 

4 

0 

4*-9 

1950 

1 

12540 

3 

8 

460 

195  1 

1 

15490 

3 

1 

378 

1952 

1 

1  1820 

4 

2 

498 

1953 

1 

13980 

3 

7 

5  1  1 

1954 

1 

14410 

4 

1 

393 

1947 

12 

8952 

3 

7 

330 

1948 

1  1 

10366 

3 

5 

365 

1949 

8 

9935 

3 

5 

352 

I95u 

7 

10437 

3 

4 

332 

1951 

8 

10135 

3 

346 

1952 

4 

12050 

3 

7 

435 

1953 

7 

1  1  153 

3 

7 

404 

1954 

5 

10058 

3 

5 

333 

1955 

2 

12655 

3 

389 

1956 

1 

864  C 

3 

7 

3^  3 

1937 

1 

14260 

3 

1 

443 

1959 

1 

14830 

3 

f 

554 

1947 

60 

1 1264 

3 

5 

J96 

1948 

22 

11517 

3 

6 

407 

1949 

19 

12032 

3 

6 

429 

1951, 

1  7 

1  lo75 

3 

7 

429 

I9d1 

15 

12450 

5 

435 

1952 

8 

107  30 

3 

7 

392 

1  I  140 
13120 
126  10 
1  1020 
12250 
13040 
10320 
10230 
I  lc40 


344 
460 
446 
409 
479 
505 
364 
394 
426 


I  12481 
I  11260 
1      I  1327 


1 

10990 

386 

1 

96  10 

347 

1  9756 

34S 

1 

I03O0 

420 

2 

12460 

482 

1 

14o60 

572 

1  13843 

54  6 

2 

1  1760 

462 

2  12797 

502 

z 

10130 

409 

2  9766 

395 

2 

15135 

530 

2  I314T 

S2  7 

13o03 

550 

3  12517 

52  3 

4 

14023 

5^  1 

4  12960 

3  12 

2 

1  1730 

440 

2  12743 

480 

10030 

4  09 

11510 

453 

12160 

463 

12300 

471 

1  12241 

40'* 

139  10 

55  1 

1  14007 

53  3 

5500 

286 

9600 

366 

2 

10720 

404 

3 

97o3 

412 

3 

9213 

416  . 

6 

9797 

393 

6      1016  1 

W, 

3 

9674 

398 

5  9882 

339 

2 

102  30 

382 

2  10192 

3o6 

1  10377 

4  1  . 

1 

8930 

336 

1  6655 

3-72 

1 

12560 

492 

1  15799 

540 

1 

1  7000 

62  7 

12923 

470 

13220 

503 

12263 

473 

4 

132  18 

493 

1  1080 

425 

TABLE    15. — UAOGHTLK-AVERAGt  01    SlKtS   IN   3EKVKE   IN  AKIIFIC1AL   BRCCOING  ORgANI  «.AT  I  0  .S — GROUFiU   BY  JR.lrl1, 
BY   YEAR  OF    FRESHtNlNO—  RECORDS   FROM   THIS   STAT>_  ON^Y 


DAUGHTER 

AVlKAGl 

BY  3lR 

c 

K 

tCuRU  AVc 

RAGE   !)Y  SIR 

t  BY 

F Ku  SHlNI NO 

YtAK 

505-uAY 

CONTiMi- 

.  A9. 

YEARLY  He 

.MJ  A  9  E  R  A  G  t 

SUE  DAUGHTER* 

RECUR03 

MILK 

TLST 

fa  r 

FKESH 

-CnCuRUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLOORnS 

M1LK 

FAT 

RlCOKOS 

M I L  ^ 

1  AT 

No.  NO. 

VO. 

LD. 

HOT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  ■ 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB  . 

L.J. 

HOLSI^IN 

1953 

10 

1  1034 

3.9 

423 

b 

103  3  1 

387 

7 

1  1261 

435 

1954 

22 

I0H3  7 

3.6 

415 

22 

10305 

399 

19 

li/44  1 

392 

1955 

5 

10354 

3.7 

3o0 

3 

106o4 

4  10 

4 

10372 

400 

1956 

9 

12096 

3.6 

433 

b 

1  1313 

453 

s 

9699 

382 

1957 

0 

1554  7 

3.  / 

505 

5 

12734 

496 

5 

1220 ; 

4/3 

1956 

2 

I046L 

4.3 

454 

2 

122o0 

473 

2 

12085 

45/ 

1959 

13265 

4.0 

j3<> 

/ 

1  24  0  3 

49  1 

2 

12786 

497 

760769  1 

1 

12230 

3.6 

447 

19S3 

1 

12280 

3.6 

44  / 

1 

106o0 

40; 

1 

10704 

3  )1 

766408  13 

43 

1  196* 

3.6 

4S6 

194  7 

17 

1  1  744 

3.7 

428 

1 

11170 

4  1  5 

1948 

5 

12234 

4.  1 

Soo 

1949 

6 

13390 

3.9 

3  1  / 

1 

lo5  10 

692 

1950 

5 

122  18 

3.9 

47b 

1 

1  7  1  40 

704 

W51 

3 

1  lob3 

3.9 

45/ 

1 

146  10 

568 

1952 

3 

1  136/ 

4 .  1 

4  /  1 

1 

13750 

3O  1 

1953 

1 

12570 

4 .  0 

507 

1 

1  22  70 

4  36 

1954 

1 

9230 

4.0 

369 

1 

12330 

488 

1 

1  !b27 

45  > 

1956 

1 

10050 

4  .  t. 

4  1  / 

12540 

q89 

1 

1248  1 

4  nr. 

1957 

1 

7460 

4  .  1 

505 

1 

1  34  10 

62  1 

1 

1  54  It: 

531 

76o460  305 

089 

11631 

3.d 

44  1 

1940 

7 

1  Ib8  1 

3.9 

467 

1949 

22 

1  322u 

3.8 

497 

4 

1  3758 

526 

1950 

4  9 

12457 

3.8 

4  76 

10 

1  284S 

49  1 

195  1 

74 

10992 

3.6 

420 

23 

11742 

4  39 

1952 

7? 

1  1445 

3.9 

440 

33 

1  lo97 

457 

1953 

86 

1  149/ 

5.6 

438 

63 

11011 

42  7 

43 

10623 

406 

1954 

112 

1  1365 

3.6 

43  1 

103 

11127 

43l( 

99 

10542 

4  1  1 

1955 

1  0  j 

12315 

3.8 

47  1 

100 

12040 

46  > 

93 

1  1  175 

4  54 

1956 

72 

1  163  1 

3.0 

449 

67 

1  1374 

445 

66 

1  1540 

444 

1957 

46 

12712 

3.9 

466 

39 

1  2  1  22 

464 

36 

1  1667 

4  56 

1958 

23 

1212/ 

3.9 

4e5 

19 

12549 

404 

18 

12075 

460 

1959 

12 

1  1719 

3.  o 

445 

1  1 

1  12u6 

429 

9 

10720 

422 

I960 

2 

12495 

3.0 

426 

2 

1  1575 

459 

1 

12666 

4/6 

/o  l.oh  11 

32 

1  3030 

4.0 

5  1  1 

1950 

4 

1  1510 

4.4 

309 

2 

11705 

393 

1951 

3 

12684 

3.9 

497 

2 

14955 

345 

1952 

0 

1  3345 

3.9 

3/0 

5 

14345 

55/ 

1953 

4 

1072  j 

4.0 

42  1 

3 

1  1333 

445 

3 

10322 

407 

1954 

4 

14420 

3.7 

52  1 

3 

12037 

409 

4 

9677 

39i 

1955 

2 

1  7780 

3.0 

625 

2 

14775 

534 

2 

12453 

4  c  1 

1956 

3 

12187 

3.6 

460 

5 

13493 

532 

3 

15091 

50  5 

1957 

2 

14900 

3.5 

515 

2 

14055 

559 

2 

14590 

573 

1958 

1 

1  9960 

3.4 

684 

1 

164  10 

6  1  7 

1 

163  17 

618 

I960 

1 

12500 

473 

15280 

563 

1 

Io04  1 

640 

775869  1 

4 

10  153 

3.6 

366 

1952 

1 

13630 

3.  6 

494 

1 

12430 

442 

1953 

1 

10440 

3.  L 

400 

1 

11130 

4  0V 

1 

10933 

59  1 

1955 

1 

7990 

3.4 

270 

1 

1  1  500 

404 

1 

Iu682 

533 

1956 

1 

8550 

3.6 

306 

I 

12b50 

48  5 

1 

12  12  1 

4  58 

77  76 j7  10 

36 

1  1  569 

3.7 

43  1 

194  7 

15 

12  175 

3.  7 

4S3 

3 

14507 

480 

1948 

12216 

3.  £ 

453 

1949 

4 

12945 

3.  7 

480 

1 

13600 

526 

1950 

3 

12437 

3.  / 

466 

2 

9875 

440 

195  1 

4 

1  1898 

3.  7 

44  1 

2 

1  14o5 

502 

1952 

3 

9o03 

3.6 

3o  1 

2 

1  5525 

594 

1953 

1 

12  I2u 

4.2 

307 

1 

15  ;  10 

566 

1 

1410  5 

533 

1954 

1 

1  3390 

3.3 

443 

1 

10570 

40/ 

7BI0O2           1 1 

49 

10307 

3.5 

360 

1947 

24 

9988 

350 

1 

6290 

276 

1948 

6 

1  0475 

3.  o 

373 

1  1450 

425 

1949 

5 

12910 

3.4 

443 

1 

1  1630 

435 

1950 

j 

12250 

3.5 

429 

1 

9000 

362 

195  1 

4 

12495 

3.4 

426 

1 

10/oC 

372 

1952 

2 

12405 

3.5 

429 

1 

12070 

436 

1  953 

1 

1  2430 

3.4 

426 

1 

12340 

454 

1 

12699 

422 

782969  16 

4  1 

10432 

3.7 

390 

1947 

2B 

10769 

3.8 

404 

1 

1  1040 

475 

1948 

2 

12460 

3.3 

432 

1 

1  lt.oO 

435 

1949 

2 

1  3780 

3.9 

540 

1 

12690 

485 

1950 

2 

9610 

3.6 

567 

1  32  jO 

4  93 

195  1 

4 

13556 

3.  7 

504 

1 

143o0 

545 

1952 

2 

1  3045 

3.6 

463 

1 

1  32  10 

524 

1953 

1 

1  8030 

3.6 

o4  1 

1 

I299C 

508 

1 

1266* 

5oo 

785950  3b 

68 

1  1  0  jV 

3.9 

425 

1947 

3 

1  1323 

4.0 

449 

1  948 

9 

1  1  79b 

3.  9 

454 

1949 

16 

1  1956 

3.9 

46  1 

2 

12255 

470 

1950 

1  1 

10978 

3.  9 

451 

2 

12650 

493 

195  1 

8 

12784 

4.0 

3  1  4 

1 

14250 

544 

1952 

y 

1  1  88  / 

3.7 

449 

4 

12625 

460 

1953 

6 

901  1 

3.9 

553 

5 

9966 

369 

1954 

V 

10723 

3.8 

4  12 

6 

103  10 

404 

6 

9796 

377 

195a 

6 

12123 

3.9 

467 

5 

1  1213 

429 

2 

10o30 

4  12 

1956 

4 

13960 

4.0 

35  1 

2 

10/10 

420 

1 

11129 

4  1  / 

1957 

2 

14365 

3.  / 

35  1 

I95B 

1 

14860 

3.0 

338 

1 

lo:;50 

593 

1 

10993 

t  1  0 

1  959 

2 

1  157  j 

3.  7 

4/  1 

2 

10200 

574 

92  1  1 

346 

7833  39  38 

151 

104/6 

3.6 

377 

1947 

1 

7450 

3.4 

25  1 

1946 

13 

1062  7 

3.6 

568 

1949 

29 

10429 

3.6 

378 

1 

64  50 

342 

1950 

34 

1049  1 

3.7 

5o4 

3 

9470 

567 

195  1 

/  7 

10956 

3.o 

59  1 

4 

6610 

556 

TABLE    15. — OAUGHTtR-A;  LRAoE  OF  SIKtS   IN   ScRVICE   IN   ARTIFICIAL  BREED  1  NO   CRGANI  L  AT  I  U  JS- 
BY  YbAK   OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


-GROUPtD   BY  BRcED, 


DAUGHTER   AVlKAGc   BY  SIRE 


SIRE  uAUGHTERs 
NO.  NO. 


MILK 
LB. 


TcST 
HOT. 


FAT 
LB. 


799061  53 


dl C044 
b I  79 70 


621505  IIS 


b2b522  2 


t,30325  61 


b30393 
8313  70 


3370^5 
644<!  7b 


6      10790     3.6  384 


2     13430     3.5  1)75 


1  14660 
78  10334 


563 
379 


250      12143     3.7  450 


4     I26B5     3.5  435 


170     10139     5*6  359 


1  6360 

2  13395 


3.  I 

4.2 


206 
362 


2      16670     3.3  555 


1  I  I  I  30 
II  11441 


4.6 
3.7 


500 
422. 


RELURU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRi_SHcN  I  NG  YtAR 


i05-L>AY  CONTLMF.   AV.   YEARLY   HERD  AVERAGE 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTt IN 

1 952 

1  7 

1  026:> 

3.  7 

379 

6 

10233 

372 

1953 

1  5 

1  0875 

3.6 

398 

8 

9  188 

36  1 

8 

9269 

3S2 

1954 

8 

993  1 

3.  5 

345 

5 

9898 

375 

5 

9856 

3b  1 

1 95:> 

3 

1  1017 

3.5 

363 

3 

11607 

423 

3 

9694 

376 

1 956 

2 

1  152  5 

3.8 

4  36 

2 

1  1 t>60 

453 

2 

i  ^oi* 

Vn 

1 957 

1 

1  3680 

3.9 

543 

1 

14370 

1  4094 

54  9 

1 958 

' 

1  3420 

4.0 

54  1 

1 

1  2900 

50  7 

394 

542 

1951 

1 

11760 

3.3 

383 

1 

120  10 

433 

1952 

1 

9470 

3.4 

32  5 

!  f 

1953 

1 

1  1070 

3.5 

386 

I43V0 

! 

1  954 

1 

14000 

3.6 

50  1 

15630 

612 

- 

426B 

549 

1  94  9 

1 

1  36  1  0 

3  •  6 

52  9 

1 950 

1 

14070 

3.9 

554 

195  1 

1 

16670 

4.2 

695 

1 

14690 

393 

1 952 

1 

14460 

4.  6 

670 

1954 

1 

8350 

4*8 

404 

1  3000 

466 

1238? 

469 

1950 

1  1 

9732 

3.9 

377 

4 

1  1553 

469 

195  1 

21 

1044  7 

3.8 

396 

1  1 

110  46 

419 

1952 

1 9 

I  0233 

3.8 

388 

1  4 

10  761 

409 

1  953 

2  1 

10008 

3*9 

14 

1  0409 

399 

1954 

21 

10429 

3.8 

401 

2  1 

10777 

422 

20 

10307 

40U 

1955 

23 

11575 

3.8 

446 

23 

1  1862 

459 

22 

1  086.; 

420 

1956 

12 

12  176 

3  •  9 

473 

1957 

7 

12321 

4.0 

486 

7 

12231 

460 

7 

1203? 

468 

1958 

5 

12  114 

3.7 

454 

3 

127o0 

463 

5 

1  1693 

439 

1959 

7 

1  144  I 

3.8 

439 

11070 

4  1  1 

6 

9380 

3b  1 

1955 

1 

8680 

3.2 

277 

1 

12090 

453 

1956 

1 

11040 

3.3 

359 

1 

1  1590 

424 

J 

12677 

46t 

1957 

1 

1  4440 

3.  1 

453 

1 

14760 

52  1 

12362 

453 

1958 

3 

1  085  7 

3.6 

413 

3 

12233 

460 

2 

13707 

534 

194  7 

1 

1  3320 

3-5 

1 94b 

1 

1  3540 

3.5 

478 

1956 

3 

11850 

3.6 

445 

3 

1  2063 

447 

3 

1  26  1  2 

- 

47  1 

1  957 

3 

1  136i- 

3.  1 

4  17 

3 

1399  3 

525 

3 

1  1 648 

44  8 

1  958 

1 

1  3600 

3.6 

4b4 

' 

1  1  090 

409 

194? 

1 

1  4660 

3.6 

563 

1947 

1  1 

96  1  2 

3.8 

359 

1  946 

1  7 

922  1 

3.8 

347 

2 

1  OboO 

42  1 

1  94  9 

1  0 

1  1862 

3.6 

430 

1 

1  0  3o0 

386 

1  950 

12 

12583 

3.6 

447 

^ 

1  1090 

436 

1951 

7 

12373 

3.6 

44  0 

3 

1  1  o  4  7 

44  j 

1952 

8 

11193 

3.6 

405 

4 

1 0  3o0 

j6b 

1953 

5 

1  0336 

3.6 

367 

5 

106  76 

3 

10577 

409 

1954 

5 

12934 

3.9 

502 

5 

1  1326 

433 

5 

10541 

410 

1955 

2 

1  3765 

4.0 

54  1 

2 

12455 

48V 

1 

1  1946 

469 

1956 

1 

1  594U 

4  -  U 

63b 

1  32  dO 

5  1  1 

1  2960 

,>4  5 

1954 

35 

1  1  082 

3-7 

4  12 

32 

1  1  162 

434 

3C 

1070  1 

409 

1955 

55 

1  1  503 

3.7 

422 

52 

109n0 

426 

47 

10631 

4  12 

1  956 

55 

11714 

3.7 

434 

49 

116  4  3 

45  7 

4  7 

11350 

443 

45 

1  2028 

439 

1  O^Ol 

452 

! 

i*7n 

1958 

32 

1  3808 

3  ■  i 

5  1  6 

2  4 

12891 

49  1 

24 

4  rO 

1 959 

2  1 

1  398b 

3.7 

5  1 5 

20 

1260  5 

490 

1  8 

1298  1 

50  4 

1960 

7 

1  3373 

3.3 

5  1  1 

6 

110  9  3 

44b 

3 

1  174  1 

4  73 

1 952 

2 

1260  5 

3.3 

4  1 9 

1 

1  3290 

46  7 

1 

13020 

3.0 

1954 

1 

12510 

3.5 

4  _»4 

1 

1  1  b  f  0 

43  3 

1 

1096 

39  9 

1947 

14 

11075 

3.5 

382 

2 

10963 

37  1 

1948 

1  7 

10772 

3.5 

372 

1 

9550 

380 

1949 

24 

1037b 

3.6 

370 

3 

I0B37 

4  1  1 

1950 

30 

1  0429 

3.5 

364 

6 

10305 

40 

19 

10348 

3.6 

374 

6 

11395 

42  1 

1952 

23 

10524 

3.6 

Hb 

b 

10165 

386 

1953 

13 

10240 

3.6 

368 

6 

1  1544 

433 

5 

9919 

366 

1954 

13 

1  1  105 

3.5 

386 

1  1 

1  1082 

426 

1  1 

10727 

4  1  0 

1955 

1 

1  2753 

3.4 

435 

6 

1  1442 

433 

6 

1  1303 

43  1 

1956 

3.4 

373 

5 

1  1268 

430 

5 

1  1979 

4b4 

1957 

1  125  ( 

3.4 

377 

1 

I2bo0 

462 

2 

1  1391 

425 

1952 

6560 

"  ' 

206 

1958 

13550 

4.3 

363 

1 

16540 

609 

19d9 

13240 

4.  1 

540 

1958 

2031  0 

3.5 

703 

1 

13340 

503 

1959 

13030 

3.  1 

406 

1 

9440 

337 

1 

9047 

3*:3 

1954 

1  1 130 

4.6 

308 

1 

12310 

428 

1954 

10470 

3.7 

390 

1 

1  04  1  0 

396 

1956 

1  1  100 

3.8 

419 

1 

9900 

3^3 

TABLE    13. — UAUGHTlK-AVlRAJc  OF   3IRlS   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREE0IN3  ORGAN  I  i  AT  I  ONS — GROUeEU   BV  B.iLCI. 
uY   YEA*  OF    FRESHENING—RECORDS  FROM   THIS   S  T  A  T  c  ONLY 


IJAUuHTLK   AVLRAGl  BY  3IR- 

SIki      L.AUGHTLRS  REouRUs     MILK   TlST  FAT 

NU.  NO.  .40.  Lo.   PCT.  LB. 

&46B36         3/9  1038  1195b     3.8  430 


834809  33  til        92^0     3.  7  343 


358,91  I  2      13435     3.6  "173 

803313  1  2     12105     3.6  42/ 

8639  12         375  837     I09B3     3.8     U I  ti 


866035  I  2  12013  3.8  45b 

06/4 12  3  8  12  I  10  U.O  4/b 

880103  2  9  13390  3.6  47b 

BB0366  II  37  11Bo9  3.6  1*23 

8B3I78  2  7  96'i3  3.3  33o 

884838  i  3  13015  3.6  U73 

bEWlBl  5  7  11334  3.9  451 

J93638  I  2  13603  3.4  463 

69/932  97  301  10639  3.8  400 


RtCURu    tVcRAGL   oY   3lRt   BY  FRi_.3rl^Nl  N3  Yi;AR 


j05-0AY 

CUNTl.1I- 

.  AV. 

YlVKLY  II 

^RU  AVI. 

KA3E 

FRESH 

RuCOROS 

MILK 

Ft  3 

T 

FAT 

RLC0KU3 

MILK 

FAT 

RFLORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

_ 

Lo. 

.0. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

v.. 

HIJLSTlIN 

1958 

2 

1  3490 

3. 

j 

329 

2 

13120 

50  1 

1 

U344 

385 

1939 

4 

12083 

4. 

a 

403 

4 

14  3  10 

37/ 

3 

13304 

304 

1960 

3 

101  10 

3. 

3 

334 

1  1  /03 

42  3 

2 

12007 

4. '.6 

1951 

4 

942  5 

4. 

/ 

39  3 

1 

I04o0 

409 

1  9  52 

36 

1099^ 

3  • 

2  0 

1953 

81 

1  1252 

a 

422 

70 

I0o99 

4  14 

3  3 

10663 

403 

1954 

1  14 

1  135  1 

3. 

8 

433 

107 

10992 

4  19 

96 

10/52 

4  13 

1953 

130 

1  198  i 

3. 

, 

45b 

140 

1  1633 

450 

127 

1  1030 

42  7 

1956 

160 

12044 

3. 

b 

4  55 

15  1 

1  1794 

438 

136 

1  1326 

44  5 

1957 

152 

1251b 

3. 

b 

470 

136 

12  190 

468 

123 

1  152  3 

44  8 

19SH 

16  1 

12763 

3. 

<. 

480 

130 

12344 

480 

125 

1205  ' 

4b  1 

1959 

1  ft3 

12630 

3. 

1. 

475 

138 

120  18 

460 

139 

12455 

476 

I960 

37 

1  1  769 

3. 

! 

440 

33 

1  17B7 

44  1 

2  1 

12275 

46  . 

1947 

9 

866  3 

3. 

7 

315 

1 

1  2040 

426 

1948 

13 

91  10 

3. 

6 

33/ 

2 

14b93 

509 

1 949 

20 

980  1 

362 

3 

42  9 

1930 

1 4 

9346 

3. 

6 

34b 

4 

1  1360 

424 

195  1 

9 

10334 

3. 

7 

377 

4 

10/45 

393 

1 932 

4 

12513 

3  ■ 

4  73 

40  3 

1953 

2 

1  1  7  1  0 

3. 

444 

2 

102.35 

398 

2 

9903 

3-12 

1954 

4 

1  162  3 

3. 

0 

422 

4 

9638 

372 

4 

9/80 

3/9 

1933 

2 

9765 

398 

2 

107  35 

44  0 

2 

9807 

362 

1936 

2 

14010 

3. 

3 

4  58 

2 

1043S 

394 

2 

994  7 

39  i 

1937 

2 

14  17'j 

3. 

5 

498 

2 

14070 

54  1 

2 

13789 

5**5 

1953 

1 

12620 

3. 

6 

452 

1934 

1 

14290 

3. 

3 

494 

1957 

1 

12570 

3. 

o 

44b 

1 

1  1870 

484 

1 

982  1 

3«  2 

1938 

1 

11640 

3. 

5 

406 

1949 

■'■ 

121  15 

JS. 

393 

1950 

12  312 

3. 

9 

483 

1951 

15 

8B76 

3. 

b 

339 

4 

10768 

393 

1932 

2:> 

10228 

5  • 

9 

403 

9 

1  0744 

4  1  o 

1953 

1  00 

1029H 

3. 

8 

3b9 

80 

10649 

400 

ol 

10091 

3n3 

1934 

171 

1067  1 

3. 

6 

4U7 

1  36 

1  1  104 

423 

130 

10372 

39  0 

19  53 

1  76 

1  1  190 

3  a 

42  9 

1  6  3 

1  34 

110  5) 

4/4 

1956 

143 

1  1281 

3. 

9 

434 

13  1 

1  1309 

433 

130 

1  1069 

4  i  1 

193? 

97 

11916 

3  • 

b 

449 

7  7 

12332 

469 

76 

1  1634 

444 

1958 

3  1 

1226o 

3. 

8 

4o9 

4  0 

12396 

466 

40 

12322 

4  f'l 

1959 

43 

12873 

3. 

7 

4b3 

3b 

12037 

470 

3/ 

1/245 

476 

I960 

7 

12350 

4. 

1 

30  1 

7 

109  17 

4  1  . 

4 

1  3347 

32T. 

19  54 

1 

9910 

3. 

378 

i 

10  7  70 

387 

1 

10573 

5  3  7 

1933 

1 

14  180 

3. 

8 

358 

1 

1  1/30 

449 

1 

10682 

3r.3 

1955 

1 

8400 

4. 

7 

394 

1 

1  1  190 

44  1 

1 

9766 

39  5 

1956 

1 

12510 

3. 

3 

4  16 

1 

10  120 

384 

1 

10464 

335 

1957 

1 

16510 

3. 

6 

393 

1 

12240 

446 

I93B 

2 

13435 

4. 

3 

37/ 

14  125 

344 

2 

12726 

494 

1959 

2 

13333 

3. 

8 

49» 

2 

129  10 

479 

2 

1  5462 

509 

1960 

1 

1  1280 

3  • 

2 

339 

1 

1  1 5  'J  0 

420 

1 

12413 

44  6 

1953 

1 

I39o0 

3. 

6 

30  1 

1 

1  1  1  70 

43  1 

1 

1  1  /9i| 

4  50 

1954 

2 

13910 

3. 

7 

3  1.3 

2 

10430 

4  1  1 

2 

1  1344 

442 

1953 

2 

12220 

3. 

o 

43  1 

2 

12380 

49  3 

2 

10993 

4.-9 

1956 

1 

13600 

3. 

3 

476 

1 

10360 

4  19 

1 

11314 

448 

1957 

1 

14760 

3. 

3 

320 

1 

130/0 

30  1 

1 

1  Ibb  1 

4611 

1958 

1 

14460 

3. 

4 

490 

1 

12900 

502 

1 

10922 

4  52 

I960 

1 

1237  0 

3. 

4 

433 

1947 

1 

1  4670 

3. 

6 

332 

l94o 

9 

1117b 

3. 

5 

393 

1 

138/0 

332 

1949 

8 

12  159 

3. 

6 

44  1 

2 

14/15 

473 

1950 

3 

1361  7 

3. 

b 

50<> 

1951 

3 

12486 

3  • 

4 

424 

2 

9010 

33  1 

1 952 

I2?3j 

3  ■ 

0 

4  30 

3 

10/90 

364 

I9S3 

4 

1  2280 

3. 

4 

4  1  6 

3 

I0o70 

404 

3 

1013  7 

.397 

1954 

4 

1292b 

3. 

4 

43/ 

4 

9733 

384 

4 

10246 

4  1  ll 

1951 

1 

9280 

3. 

0 

276 

1 

8770 

28/ 

1952 

2 

9b2  0 

3. 

5 

343 

2 

9020 

332 

1953 

I 

9980 

4  ■ 

40b 

1 

8990 

384 

1 

1  16  19 

4  3  1 

IV54 

2 

9o55 

3. 

4 

353 

2 

9680 

333 

1 

10213 

4trt 

1953 

1 

1  0290 

3. 

a 

39/ 

1 

122  30 

49/ 

1 

1  129? 

4o.i 

1 

10910 

3  • 

3 

ib4 

I94B 

1 

14390 

3. 

3 

30b 

1949 

1 

15060 

3. 

7 

36  3 

1931 

1 

14  120 

3. 

7 

3  1  9 

1959 

1 

12410 

3. 

6 

432 

1 

13340 

632 

1 

12382 

U  lb 

1937 

1 

1  1280 

3. 

6 

433 

1 

7490 

28b 

1 

/3I4 

2o0 

1958 

2 

I098C 

4. 

0 

44  0 

2 

1  1/95 

469 

1959 

4 

12158 

3. 

9 

479 

4 

I0P73 

4  39 

4 

1  1026 

409 

1949 

1 

12400 

3. 

4 

420 

1930 

1 

I481C 

3. 

4 

306 

1947 

2 

9353 

3. 

4 

319 

1940 

14 

1026  1 

3. 

395 

3 

1  1440 

460 

MAINE 


TABLE    13. — D  AUGHT  EK— AVERAGE  OF   SIRES   IN   SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  CRuANI  L  AT  I  ONS- 
BY  YEAR  OF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM  THIS  STATt  ONLY 


-GROUHi_D   BY  BRLilG. 


DAUGHTER  AVtKAGi.   BY  S1RL 


RECURU  AVLKAGE   BY   SIKE   BY  fRLSHLNING  YEAR 


503-uAY  CONTEMI-.   AV.   YEARLY  HERD  AVI  KAi,t 


9029  is 

91  1290 


9196  08  I 
920362  3 


92  ISi7 
921t3b 


2 

2  I  1 


92.53  18  I 
92e5  76  363 


RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

KlCOROS 

MILK 

FAT 

RECORD;. 

MILK 

FAT 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLS  IE  I N 

17 

1  107  1 

1950 

4  1 

10833 

3.6 

411 

14 

1  1491 

450 

1951 

44 

10153 

3.E 

382 

16 

10477 

4  12 

1952 

48 

10956 

3.7 

407 

27 

107  18 

415 

1953 

38 

10803 

3.8 

410 

32 

10305 

404 

25 

1003  1 

59  I 

1954 

36 

1  1060 

3.8 

4  16 

33 

10326 

4  1  1 

33 

10323 

4  1  1 

1955 

22 

12161 

3.8 

463 

19 

11231 

444 

17 

1  0899 

4.  8 

1956 

3.8 

480 

14 

12007 

4b  1 

13 

1  1463 

455 

1957 

9 

1  1866 

3.6 

446 

6 

1  1407 

429 

6 

1  128? 

432 

1958 

7 

14043 

3.7 

522 

4 

I29o6 

50  3 

4 

1304  3 

5f,0 

1959 

4 

12933 

3.8 

4S7 

4 

12333 

474 

4 

12587 

466 

40 

10049 

3.7 

370 

1948 

1 

1  1220 

3.3 

376 

1949 

6 

1  1332 

3.6 

4  1  0 

1950 

12 

1  1394 

3.  7 

4  17 

2 

12430 

435 

T95  1 

3 

9600 

3.6 

1 

93  50 

3o  7 

1952 

5 

9322 

3.7 

340 

2 

10390 

350 

1953 

5 

9136 

3.  7 

340 

2 

9030 

3  1  3 

2 

9838 

36  5 

1954 

1 

10660 

3.7 

40  1 

1 

1  1  160 

4  16 

1 

10268 

375 

1955 

2 

9990 

3.6 

360 

2 

1036(1 

39  1 

2 

106  1  7 

388 

1959 

2 

7870 

4.0 

316 

2 

10090 

59o 

2 

8600 

346 

I960 

1 

13490 

3.5 

473 

1 

13950 

50  7 

1 

13440 

'.00 

3 

9303 

3.5 

334 

1949 

1 

8680 

3.4 

293 

1950 

3.6 

37  1 

195  1 

1 

9460 

3.0 

336 

1  16 

9860 

3.6 

353 

1948 

3.  5 

374 

13160 

475 

13 

9650 

3.7 

339 

1950 

31 

9866 

3.6 

335 

3 

1  1808 

466 

1951 

24 

9938 

3.o 

354 

7 

1  1951 

456 

13 

10263 

375 

1953 

12 

1  1669 

3.6 

419 

6 

10965 

4  lo 

7 

9743 

332 

1954 

5 

1  1694 

3.S 

443 

3 

10378 

403 

4 

983? 

36  1 

1955 

7 

13059 

3.5 

457 

7 

1  1506 

434 

7 

1  103? 

42  3 

1956 

2 

14950 

3.5 

509 

1 

140  10 

535 

1 

12535 

480 

1957 

3 

13163 

3.4 

44  5 

3 

13363 

5  10 

3 

12026 

472 

1 

7660 

4.0 

307 

1957 

1 

7660 

4.0 

307 

1 

13310 

513 

1 

9621 

362 

2 

11515 

3.8 

431 

1951 

1 

1  1740 

3.9 

454 

1953 

1 

1  1290 

1 37 

1952 

17 

1  1574 

3.5 

405 

9 

10466 

403 

1953 

27 

1  086b 

3.  6 

391 

2  1 

107  11 

4  13 

14 

9912 

389 

1934 

34 

1097b 

3.6 

388 

29 

I0O30 

4  10 

28 

9911 

389 

21 

1  1532 

1956 

17 

1243  1 

3.5 

434 

14 

1  1360 

439 

14 

1  lu2? 

432 

1957 

9 

13809 

3.5 

479 

b 

13063 

3  1  1 

8 

12275 

47  3 

1958 

8 

1363b 

3.7 

310 

3 

1  3724 

554 

5 

12123 

467 

1959 

3 

15377 

3.7 

370 

3 

12313 

47  3 

3 

1338? 

50? 

1 

12730 

3.7 

467 

1959 

1 

12750 

3.7 

467 

4 

9115 

3.  1 

340 

1955 

1 

9050 

4.3 

■407 

1 

1  1840 

432 

1959 

3.3 

32  7 

2 

106011 

385 

1 

12197 

456 

1960 

1 

6740 

3.3 

224 

1 

7700 

369 

1 

12470 

4f4 

M60 

1  1261 

4.0 

448 

1949 

1 

1  OOOG 

3.6 

377 

9 

1  1523 

1951 

10 

8586 

3.9 

540 

7 

10366 

366 

1 952 

13 

9386 

1953 

1'/ 

8782 

4.0 

347 

15 

9965 

3b5 

15 

10286 

407 

1954 

37 

10646 

3.V 

4  14 

35 

1  1058 

4  13 

32 

104  7  1 

399 

1955 

95 

10759 

4.  C 

426 

do 

1  I3o2 

44  1 

o7 

1068  1 

4  "13 

1956 

88 

11316 

4.0 

452 

30 

11814 

454 

79 

1  1226 

4  ^9 

1957 

80 

1  1292 

3.9 

444 

04 

12068 

46  1 

38 

11212 

4,7 

1958 

56 

4.  1 

467 

47 

12093 

l|66 

45 

1  196? 

4  1  1 

1959 

42 

12246 

4.0 

495 

4/ 

12087 

465 

5b 

1218." 

467 

1960 

b 

1  1390 

3.9 

446 

3 

1  1473 

450 

3 

1249? 

4o  1 

2 

09S0 

3  9 

351 

1956 

2 

8980 

2  34 

466 

I034G 

3.8 

400 

1952 

1  i 

10625 

3.9 

409 

10 

10o03 

42  7 

1953 

3.8 

569 

63 

1  1  1  10 

42  3 

63 

10736 

4  1  5 

1954 

99 

I022o 

3.8 

3SE 

93 

1  104  1 

423 

6  1 

10337 

405 

1955 

3.9 

4  12 

8  1 

1  1237 

439 

73 

10515 

4  13 

1956 

ft, 

1  109  1 

3.8 

425 

70 

1  lo70 

457 

07 

1  1207 

440 

1957 

51 

10913 

195b 

32 

12369 

3.8 

403 

27 

126  13 

436 

25 

1  1994 

HOC 

1939 

IB 

1  1423 

3.7 

I960 

1  1540 

3.7 

435 

5 

1  1593 

452 

1 

12797 

30  1 

13 

1  )4f4 

3.8 

43o 

1955 

2 

10115 

3.9 

394 

2 

76o3 

330 

2 

6671 

363 

1956 

3 

1  1733 

3.9 

458 

1 

10770 

40  1 

1 

10383 

580 

1957 

2 

1  1535 

3.6 

433 

1 

9440 

565 

1 

861  1 

352 

1958 

4 

1  1573 

3.  7 

433 

1  I7o3 

435 

2 

1  1360 

428 

1959 

1  1290 

3.b 

42  7 

3 

12597 

469 

5 

13341 

3  16 

1960 

1 

7670 

3.  . 

2o5 

1 

100  10 

360 

1 

17400 

3.3 

576 

I960 

1 

17400 

3.3 

576 

15050 

36/ 

1 

1609  ) 

60  7 

316 

1  1643 

3.8 

439 

1956 

38 

1  1  1  1  o 

3.8 

423 

33 

123u6 

48  5 

5  1 

1  1377 

46  1 

MA  I  Nfc 
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-DAUGHTtR-AVtRAoE  OF  ilfUS  IN  ScRVICc  IN  ARTIFICIAL  B  RE  EU  I N  j' 
CY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DROANU  AT  I  OUS — GROOVED   SY  e^mO, 


DAUGHTER   AVERAGE   8Y  SIRE 


RECORD  ..VERAGE   C-Y   SiKE   BY  IKtSHtNlNO  YEAR 


_,05-DAY  CONTEMN.  AV. 


YtARLY  Ht.RO  AVt.<Aot 
FAT 


U66 
4  78 
469 


SIRL  DAUGHTERS 

records 

MILK 

TEST 

F  A  I 

FRESH 

RlCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

records 

MILK 

FAT 

RHCORDS 

MILK 

NO. 

NO. 

NO. 

L8. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

L«. 

NO* 

Lb. 

L8. 

NO. 

LB. 

HULSTEIN 

1957 

90 

1  1403 

3. 

C 

430 

76 

12  137 

472 

72 

1  149S 

1958 

137 

12076 

3. 

H 

455 

12b 

12344 

4  76 

1  12 

12  100 

1959 

21  1 

1  1977 

3. 

8 

I960 

40 

1  1203 

3. 

8 

423 

36 

109/3 

420 

13 

12196 

92*063 

23 

53 

1  1  795 

3.8 

14  49 

1953 

3 

1  1300 

4. 

0 

46  1 

1 

10960 

427 

1 

3404 

1954 

1  1 

1  1233 

4. 

0 

446 

10 

1  129  1 

424 

10 

1  1236 

1955 

1  1 

1  2088 

3. 

8 

456 

9 

1  1387 

43  1 

10 

102  72 

1956 

12 

1  1429 

3. 

6 

43j 

1  1 

10440 

392 

9 

10  154 

1957 

9 

12996 

3. 

9 

503 

9 

12478 

491 

9 

1  142^ 

1958 

3 

14420 

3. 

8 

344 

2 

I2b30 

487 

2 

1222S 

1959 

2 

1  1800 

3. 

6 

442 

I960 

2 

1  1555 

4. 

0 

454 

2 

I09o0 

403 

92 92 VI 

9 

24 

I25d7 

3.5 

436 

1952 

3 

12567 

3^ 

5 

44  1 

3 

12937 

464 

1953 

3 

1  3877 

3. 

3 

458 

3 

12103 

456 

1934 

6 

1234  5 

3. 

5 

430 

6 

I09v0 

4  19 

6 

10401 

1955 

4 

13140 

3. 

5 

45  1 

4 

11145 

436 

3 

1  1563 

1956 

3 

1  1  030 

3. 

4 

367 

2 

9910 

37  1 

1 

9069 

1957 

2 

14793 

3  . 

7 

334 

1 

15230 

57  . 

1 

1  3276 

2 

1  3b80 

3. 

1  1  330 

11124 

1939 

1 

10050 

3. 

3 

335 

1 

9430 

4  1  1 

1 

964/ 

9312  67 

529 

965 

1  1651 

3.8 

453 

1953 

4 

11283 

7 

4  1  1 

4 

10338 

402 

3 

10377 

1  lb 

10813 

3. 

6 

1955 

1  73 

1  1429 

3. 

6 

436 

164 

1  15b6 

450 

149 

10746 

1956 

1  70 

1  1  706 

3. 

6 

449 

138 

1  16/2 

456 

143 

1  1264 

173 

1  !88o 

3. 

8 

1958 

162 

12329 

3. 

fc 

47/ 

136 

122  7  1 

472 

128 

12008 

1939 

1 30 

13194 

3. 

6 

303 

126 

1  1965 

459 

121 

12349 

I960 

35 

13010 

3. 

H 

496 

34 

1  1941 

453 

16 

12443 

9420^9 

1 

13420 

3.9 

519 

I960 

1 

13420 

3. 

V 

319 

1 

12  140 

443 

1 

13374 

95242  1 

1 

1 

14800 

3.5 

514 

1959 

1 

14800 

3. 

5 

314 

955493 

2 

2 

15325 

3.6 

563 

I9S9 

1 

1  1740 

4. 

0 

463 

1 

14630 

38  1 

1 

13097 

1960 

1 

18910 

3. 

b 

664 

1 

14/30 

373 

9536 10 

1* 

7 

1  1  126 

3.6 

399 

1950 

3 

10050 

3. 

7 

37  1 

1952 

1 

14  190 

3. 

4 

476 

1 

8960 

326 

1953 

1 

14530 

3. 

3 

404 

1 

97^0 

353 

1955 

1 

14980 

3. 

5 

319 

1 

14230 

52/ 

1956 

1 

13720 

3. 

3 

452 

1 

10950 

393 

1 

116  16 

96  1 1  02 

lii 

126 

11075 

3.7 

40v 

1951 

1  1864 

3. 

9 

4  32 

3 

12306 

455 

1952 

22 

1  1269 

3. 

7 

4  1  9 

13 

106  73 

399 

1953 

23 

1003  7 

3. 

b 

375 

16 

103  10 

3H9 

10 

9o45 

1954 

21 

10761 

3. 

7 

40  1 

20 

1  I0o3 

4  14 

19 

10395 

1955 

1  ) 

1  1062 

3. 

7 

403 

16 

1  1307 

429 

17 

1084? 

1956 

1  1 

1  1246 

3. 

432 

16 

120o/ 

46U 

14 

11511 

1  1  990 

3. 

6 

1  1  /  /  b 

43  7 

1958 

5 

14407 

3. 

a 

344 

2 

12630 

480 

2 

12388 

1959 

4 

12830 

3. 

6 

4o3 

4 

1  1  733 

464 

4 

1233ft 

I960 

1 

17240 

3. 

6 

62  S 

1 

1  3360 

59  1 

1 

13509 

V643 VS 

46 

38 

1  J  33/ 

3.6 

40  / 

1955 

1 

1  I06C 

3. 

3 

364 

I 

10440 

38/ 

1 

1  1249 

1956 

7 

1  1204 

3. 

o 

397 

13208 

507 

4 

12503 

1  4 

1098  1 

3. 

7 

4  0  3 

1  £ 

11639 

449 

1  2 

1099  4 

1958 

17 

1  l37( 

3. 

6 

4^0 

12/45 

477 

10 

12580 

1  7 

1  1404 

6 

4  1  0 

l  i 

I  18  03 

45  1 

1 5 

1  <i  164 

I960 

2 

IU270 

3. 

337 

12300 

472 

1 

I4  76C 

9602  1  6 

3 

9  167 

4.6 

421 

1956 

1 

902H 

U. 

5 

402 

i 

1  1200 

453 

1 

9036 

1957 

1 

10630 

4. 

8 

I  0060 

44  0 

195b 

1 

/83C 

4. 

4 

34  7 

] 

107/0 

40/ 

1 

11412 

V696( 9 

6 

12012 

3.8 

44o 

1959 

4 

12770 

3. 

7 

470 

12203 

47'. 

4 

I2S4  1 

I960 

2 

1  4050 

3. 

6 

313 

1  1  763 

489 

1 

14791 

96V9  32 

1 

1 

14240 

3. 

3 

124  50 

45  1 

97d6o3 

1 

1 

11370 

3 

1 

9  3  30 

354 

I 

10976 

9764  72 

1 

1 

1  1  1  JO 

3.8 

428 

1959 

1 

1  1  1  80 

a 

426 

i 

8500 

320 

1 

c273 

976709 

336 

452 

19  56 

4  1 

11210 

3. 

7 

4  1  2 

38 

1  2405 

4  7  3 

37 

1  1  40'> 

1957 

60 

1  1393 

3. 

1 

4  10 

3^ 

12  103 

465 

48 

1  14  1  3 

8b 

12533 

3. 

6 

6  1 

12304 

47/ 

74 

1223  1 

1959 

193 

12740 

3* 

7 

4/3 

19  1 

12344 

476 

176 

12638 

50 

12322 

3. 

7 

4  30 

4  b 

1  1  oO  / 

4  5  1 

30 

1  266^ 

976730 

1 

1 

10520 

3.7 

369 

1959 

1 

10520 

3. 

7 

369 

I 

12/80 

452 

9H /869 

2 

5 

13936 

3.8 

529 

1955 

1 

1  36311 

3. 

V 

343 

16440 

602 

1 

1383? 

1956 

2 

12340 

U 

463 

14765 

303 

2 

I405C 

1957 

2 

1563  3 

3. 

9 

608 

17140 

670 

I3bn7 

989939 

1 

1 

12630 

4.4 

556 

I960 

1 

12830 

4. 

4 

336 

14200 

525 

9974ol 

2 

2 

11513 

3.6 

40j 

1959 

2 

1  l3l3 

3. 

0 

4U3 

118  10 

447 

2 

I0764 

99v9 38 

4 

1  1 

9820 

3.6 

350 

1952 

8360 

3. 

5 

292 

94  90 

599 

1953 

1 

10110 

3. 

9 

393 

9/20 

380 

1954 

3 

10260 

3. 

6 

3/1 

10233 

4  14 

3 

10637 

349 
4,  4 
402 
40  I 
433 
472 

433 


409 
44  7 
360 
506 
43  I 
37b 

404 
4  19 
4  16 
440 
440 
46  I 
4  73 
466 


37  I 

H  - 
410 
432 
445 
463 

4  70 

5  18 

4/4 
468 
4  ;s 
4/8 
463 
567 

4  I  I 

457 
5IE 

469 
390 


3  15 

44  5 
444 

47<: 

4  JO 
503 


MAINE 


TABLE    lb. — DAUGHTER— A VcR AGE  OF   SINES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  L  A  X  I  ONS — GROUPED  BY   BREED  - 
BY   YEAK  OF   FRESHENING— KECOROS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   jIRl  RCCuRu   AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

,,05-OAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  1 

JAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LG. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lil. 

HOLSTEIN 

1955 

3 

9853 

3. 

6 

351 

3 

10103 

420 

3 

9773 

4  1  2 

1957 

1 

8880 

4. 

1 

362 

1 

1  lb  10 

454 

1 

1  188  1 

468 

1958 

1 

1  0070 

3. 

8 

385 

1 

13860 

537 

1 

10922 

432 

1007202 

17  56 

I08b7 

3.7 

399 

195  1 

b 

10546 

i. 

7 

387 

2 

1097b 

4  1  1 

1952 

6 

1  1270 

3. 

5 

392 

5 

12170 

456 

1953 

1  1 

1056  1 

3. 

7 

386 

9 

1210  1 

457 

3 

9755 

380 

1954 

10 

1  1498 

3. 

6 

4  1  7 

1  0 

12b44 

476 

1 0 

1  1029 

420 

1955 

6 

1  151B 

3. 

6 

4  1  9 

0 

116  14 

430 

7 

1  178!? 

443 

1956 

1  140b 

3. 

8 

430 

5 

1  2544 

475 

5 

12062 

468 

1957 

b 

13484 

3. 

6 

488 

b 

13010 

500 

5 

1  2855 

494 

1  958 

4 

12340 

3. 

9 

4  77 

4 

12868 

508 

4 

12941 

50  7 

1959 

2 

1  1205 

3. 

6 

402 

2 

1  1870 

453 

2 

1  1827 

459 

1008b 65 

564  654 

12049 

3.7 

445 

1951 

27 

12151 

3. 

6 

440 

14 

12171 

458 

1952 

2V 

1  1657 

3. 

7 

43  1 

1  6 

1  1676 

449 

1953 

29 

1  1859 

3. 

6 

43  1 

22 

1  1838 

452 

20 

10937 

4  1 4 

1954 

21 

11123 

3. 

8 

415 

24 

10744 

412 

25 

10334 

40  1 

1955 

6b 

12000 

3. 

7 

443 

6b 

1  1343 

445 

61 

10615 

414 

1956 

107 

1  1672 

3. 

7 

430 

102 

1  1  744 

46  1 

94 

1  1006 

434 

1957 

124 

1  2  193 

3. 

7 

447 

1  1  1 

12006 

458 

102 

1  1339 

440 

1958 

1  19 

12444 

3. 

7 

458 

99 

1  2242 

469 

1  0  1 

1  2047 

46  1 

1959 

104 

12647 

3. 

7 

472 

102 

12114 

46b 

97 

1  2344 

475 

1  960 

20 

12306 

3. 

6 

442 

1  7 

11751 

438 

12 

1  1537 

436 

1  0 1 19  BO 

3  3 

12337 

4.  1 

5  1  1 

1958 

1 

10700 

4. 

1 

444 

1 

1  14  CO 

450 

9254 

372 

1959 

1 

14800 

3. 

3 

b69 

1 

1  3460 

674 

1  2295 

474 

1  960 

1 

11510 

4. 

5 

52  1 

1 

1  3560 

54  1 

1 0  1 34  1  5 

1  1 

15360 

4.0 

613 

1959 

1 

15360 

4. 

0 

6  13 

1 

14440 

573 

14595 

572 

1  0 1 9647 

189  430 

1009  1 

3.8 

382 

195  1 

lb 

10415 

3. 

9 

403 

6 

11210 

426 

1952 

73 

9486 

3. 

9 

369 

37 

10907 

40b 

1953 

90 

9698 

3. 

8 

368 

66 

10357 

394 

49 

10135 

388 

1954 

94 

10373 

3. 

8 

39  1 

86 

10635 

406 

83 

10037 

3«7 

195b 

68 

107O8 

3. 

a 

408 

65 

10924 

423 

o2 

1033  1 

400 

1956 

40 

1  1580 

3. 

7 

429 

37 

11302 

435 

36 

10902 

420 

1957 

25 

1  06  1  3 

3. 

b 

40u 

23 

1  1407 

437 

22 

1  08  1  7 

4  1 4 

1958 

17 

1  1860 

3. 

6 

425 

1  4 

11931 

445 

14 

11131 

426 

1959 

1  4573 

3. 

7 

544 

8 

12986 

489 

b 

13204 

499 

1  02  57  92 

1  2 

11585 

4  .  1 

472 

1957 

1 

1  1640 

3. 

9 

458 

1 

14720 

55  1 

1 

13647 

5  5  1 

1956 

1 

1  1  530 

4. 

2 

485 

1 

14580 

593 

1 

14388 

5b  7 

10261  15 

2  2 

1746b 

3.4 

596 

1959 

2 

1  7465 

3. 

4 

596 

2 

1  2420 

45*- 

2 

1  2404 

468 

1 026 1  70 

8  9 

1 2b  1  0 

3.8 

4  7  I 

1957 

2 

98Bb 

3. 

9 

383 

2 

1  2605 

499 

2 

1  0955 

468 

1958 

2 

1  1935 

3. 

8 

447 

2 

1 20  30 

489 

2 

1  103  1 

4z5 

1959 

4 

12680 

3. 

8 

482 

4 

12758 

488 

4 

12369 

474 

1  960 

1 

17720 

3. 

5 

623 

1 

13560 

5  1  2 

1 

1  2720 

492 

1032311 

343  624 

11193 

3.9 

440 

1951 

3 

9767 

4. 

1 

398 

1952 

24 

9804 

3. 

9 

383 

13 

10156 

403 

1953 

5  1 

10356 

3. 

9 

402 

39 

10744 

412 

31 

10308 

3>5 

1954 

68 

1  025  1 

4. 

0 

404 

59 

10  174 

405 

60 

9699 

363 

1955 

87 

10792 

4. 

0 

430 

oO 

11224 

436 

73 

1  0674 

4  1  3 

1  956 

78 

1  1280 

4. 

0 

444 

73 

1  1590 

447 

66 

1  1003 

4  5  1 

1957 

73 

11144 

3. 

9 

437 

69 

1  1.572 

44  5 

64 

1  I06H 

45  1 

1958 

92 

12112 

3. 

9 

4  74 

7  7 

12199 

4  74 

72 

1  1876 

4o  1 

1959 

107 

1  159  1 

3. 

9 

455 

10  1 

1  1963 

46  1 

97 

12153 

4  70 

1  960 

39 

12663 

3. 

9 

492 

33 

12663 

48  1 

1  9 

1  2874 

4  1  5 

10344  72 

1  1 

1  1960 

3.8 

456 

1959 

1 

1  I960 

3. 

8 

456 

1 

13140 

5  17 

1 

13320 

52  5 

10362  78 

30  56 

11561 

3.9 

452 

1953 

2 

12040 

3. 

9 

463 

2 

9820 

360 

1954 

4 

1  0478 

4. 

2 

432 

4 

118  15 

449 

4 

9349 

368 

1955 

b 

9856 

4. 

1 

405 

b 

1  3638 

500 

1 

11412 

445 

1956 

1  1 

10319 

3. 

9 

40  7 

6 

13953 

527 

7 

1  1  396 

422 

1957 

9 

11714 

V 

451 

7 

1  3369 

49  7 

8 

1  1564 

446 

1958 

10 

14124 

3. 

9 

547 

1  0 

1  5e9  1 

539 

10 

12675 

495 

1959 

1  1 

1  3230 

3-. 

9 

Dl7 

1  1 

12539 

490 

1  1 

13250 

550 

1960 

4 

14338 

3. 

b 

b44 

4 

13470 

513 

3 

13654 

549 

1 03a 1  IB 

2  2 

1420b 

4.3 

60  1 

1959 

2 

1420b 

4. 

■3 

60  1 

2 

1  3240 

565 

2 

1396  3 

577 

1  0385  V 1 

6  13 

1 2  2  b  7 

3.6 

449 

1954 

1 

13410 

3. 

449 

1 

1  02  30 

432 

1 

8557 

360 

1955 

1 

1  3940 

3. 

8 

b29 

1 

100  50 

436 

1 

9047 

36b 

1956 

2 

1264b 

3. 

7 

467 

2 

I2o55 

490 

2 

10726 

4  16 

1957 

1 

16560 

3. 

7 

6  1  7 

1 

15b90 

55  1 

1 

12197 

496 

1958 

1355b 

3. 

7 

506 

2 

1  3065 

536 

1 

1  3494 

546 

1959 

3 

12617 

3. 

6 

455 

3 

12160 

482 

2 

1  1222 

459 

1 04 1 5 59 

226  296 

1  19  90 

3.9 

460 

1956 

3 

12960 

3. 

7 

4  70 

5 

I29e0 

488 

3 

1  26  1  5 

478 

1957 

35 

1  1815 

3. 

9 

453 

33 

120  17 

458 

2b 

1  1  358 

440 

103 

12176 

3. 

9 

468 

9  7 

1  20b9 

466 

89 

11370 

459 

1959 

12b 

1223  1 

3. 

469 

123 

1  171  1 

454 

1  13 

1  1965 

464 

1960 

30 

1  186  1 

3. 

8 

45  1 

29 

1  1238 

45  7 

15 

12344 

48  j 

101(1(2  IB 

97  224 

108/3 

3.9 

4  17 

1952 

19 

10991 

3. 

8 

420 

13 

10622 

405 

1953 

46 

9902 

3. 

9 

58  7 

37 

I0;_56 

4  1  1 

27 

9533 

575 

1954 

42 

10730 

3. 

8 

407 

4  1 

106^7 

4  1  9 

38 

967  1 

388 

1955 

47 

10404 

3. 

V 

400 

46 

10<>66 

426 

42 

10334 

40  b 

1956 

5  1 

1  1  1  1  4 

3. 

9 

430 

29 

1  1056 

430 

29 

10253 

404 

1957 

lb 

1  165  1 

3. 

7 

428 

13 

10969 

431 

13 

10657 

4j0 

1958 

1  1 

1  1930 

3. 

8 

460 

lo 

1  13  73 

444 

b 

1  1247 

44  5 

MAINE 


2/ 


TABLE  13. 

--DAO0HTei< 

-AVCRAuE 

01-  SIKi_S 

IN  SLRVIL 

c  IN 

ARTIFICIAL 

BRELIj 

ING 

ORuANI  /.AT  I  0  .5 — u 

ROUl'LO 

OY  J.< 

CCD, 

BY   Y  fc,  Af( 

OF   FREbHfcN  I  '40- 

-RLCORD3  FROM 

THI  S 

s  r  a  r  i_  on 

Y 

0AU5HTLR 

AVlRAGc 

BY  ilRc 

RLCUKU  AV^ 

RA'JE   BY  31KE 

BY  Fl 

lc3H..fgINJ 

YEAR 

CON  T  t  Mi 

■   A  9 . 

YEARLY  HERO  AV; 

lAnfhi  ru 

JAUunl LK1 

RLCOROS 

FAT 

FRESH 

RcCUROi 

MILK 

TciT 

FAT 

.<cCORU3 

MILK 

FAT 

u      I  iiUIa 

NO. 

NO. 

Li). 

MCT. 

LB. 

YEAK 

NO. 

Lb. 

PCT 

- 

LB. 

iJO. 

Lii. 

LB. 

NO. 

LB. 

IIOLSTC  IN 

I9S9 

! 

3. 

o 

«90 

<> 

12373 

479 

8 

12/42 

1960 

3 

1  1 69  { 

3. 

6 

4  1 6 

3 

I2ob7 

482 

1 

b437 

I04b6 lb 

2 

2 

12  7  10 

3.9 

48  7 

1959 

1 

1  4  360 

f  " 

6 

523 

1 

9640 

43/ 

I960 

' 

1  0860 

4  . 

445 

122/. 

1054406 

5 

4 

1407/ 

3.6 

500 

1958 

15440 

3. 

485 

1959 

3 

12447 

4/4 

3 

10/47 

4  10 

3 

105  j463 

' 

1 

9  140 

3.8 

348 

95 

1 

9140 

348 

1  U  3  On  O/ 

1 

13130 

3.  7 

486 

1959 

I 

13150 

3. 

/ 

4o6 

1 02  0 

37  3 

1 

1  1990 

30 

490 

193/ 

1  5354 

53  1 

1 2394 

484 

1953 

12  16m 

t  m 

1  14o3 

443 

3 

11907 

19  54 

8 

12739 

467 

1  1  o  a9 

453 

Q 

M  4  34 

1  935 

10 

1308, 

jOO 

10 

1  2422 

4B  1 

H 

11/74 

1956 

3 

12490 

/ 

46B 

5 

I2//4 

512 

12010 

1957 

6 

13620 

3. 

7 

3  10 

12298 

479 

6 

1  23  1 1) 

1958 

7 

14301 

3. 

9 

355 

o 

1  3343 

0 

13051 

1959 

2 

13250 

4. 

0 

6  14 

149/5 

570 

1 

13947 

1 960 

3. 

/ 

4  1  7 

10761 // 

34 

19  54 

9 

12222 

3. 

5 

42  3 

11223 

424 

9 

1  1237 

1953 

1  l67fc 

3  m 

j 

423 

2  3 

12  1/3 

4  78 

22 

1  I3BO 

1  ^56 

19 

12212 

3. 

a 

446 

IB 

12048 

483 

1 9 

1  1  /  1  f ■ 

1957 

3. 

8 

4  52 

0 

12/00 

493 

n 

12494 

1958 

1  0 

1  3286 

3. 

7 

4bt> 

a 

1  1731 

46  1 

3 

1290  1 

1959 

13130 

3. 

4 

444 

/ 

12  107 

46  i 

7 

1  1986 

I960 

1 

1  5800 

395 

i 

121/0 

466 

t  OH  12  /O 

1 

1 

8920 

3.3 

292 

I960 

292 

i 

73  40 

108  34  62 

1 

1 

I364U 

3.6 

49  1 

1959 

1 

13640 

, 

0 

49  1 

i 

1  1260 

48  3 

1087V  71| 

1 

3 

12933 

3.5 

458 

1958 

12720 

4  52 

1 1060 

406 

10329 

1959 

1 

13360 

3. 

5 

470 

1  Ob  VO 

4  1  6 

15004 

1 090/  -»8 

1 

1 

8460 

3.5 

297 

1960 

, 

8460 

29/ 

1 0936 /O 

46 

98 

12408 

3.7 

453 

1953 

1 

7830 

3. 

8 

30  1 

1  1  4  20 

437 

1 

1  14S9 

1954 

2  3 

1  1389 

3. 

6 

408 

2  3 

422 

1019  1 

1955 

20 

1  1  82  8 

3. 

/ 

4/9 

20 

1  1 '» 34 

18 

I0b40 

1956 

1  6 

12379 

3. 

6 

442 

16 

1  lOi.O 

446 

14 

1  1393 

1957 

f 

1  3036 

3. 

o 

466 

7 

121  17 

46  9 

6 

1  1725 

1958 

40  1 

9 

1  i  /  /  0 

9 

13617 

1939 

10 

148  10 

3B 

533 

9 

!33o7 

520 

9 

1  _»969 

I960 

10 

13890 

3  m 

/ 

3  18 

13/30 

324 

1094305 

3 

3 

13262 

3.8 

504 

1939 

13110 

3. 

7 

483 

3 

14220 

531 

3 

1  4  1  30 

I960 

4. 

533 

2 

15940 

389 

2 

I6C4  1 

1  0949,:  1 

3 

4.0 

393 

1  959 

3 

10250 

4. 

0 

4  1  4 

3 

1117  3 

40'l 

3 

1  1503 

1 106775 

| 

3  7 

1959 

1 

103ll; 

3. 

/ 

3/8 

1 

0 

1  1 100  1  1 

202 

1  1566 

j.B 

1956 

10333 

403 

3 

13  198 

49lj 

5 

1  I39S 

1957 

2  7 

11004 

3 . 

8 

4  19 

23 

12706 

4  90 

I9S8 

80 

1  1893 

3. 

b 

452 

Z6 

12/B7 

40  1 

/3 

12  142 

1959 

1  16 

1  1619 

44  5 

1  1  0 

1  1394 

44b 

103 

12004 

1  960 

11820 

7 

44/ 

35 

1  4 

11763 

1  1 1  1075 

1 

139ju 

3.4 

1959 

1 

13950 

3. 

4 

47jd 

1 

1  1230 

4  1  3 

1 

1  1020 

1  1  1  10  76 

1 

2 

16003 

604 

T95B 

j 

1  5520 

3. 

o 

3B/ 

1 

14/40 

547 

1959 

| 

I  649 0 

3. 

C 

620 

1 

13990 

553 

1 

14  13/ 

1  1 1  32  IB 

/ 

2 

1  294U 

3.7 

470 

1959 

1 

10100 

360 

1 

1  0  1  00 

4  1  4 

I960 

1 

15780 

• 

7 

3/9 

1 

12260 

3  12 

12  132 

1  1 184  13 

83 

93 

1  1938 

3.7 

433 

1  938 

1  1 

12852 

477 

1  1 

_ 

1959 

71 

1  I9B3 

3. 

7 

43/ 

69 

12  1  10 

470 

123/  ' 

I960 

1  ) 

I55j 

3. 

4  1  6 

9 

1  14  1  1 

434 

8 

1261  1 

1  1 192  52 

6 

6 

123  JcJ 

4.0 

48/ 

1959 

1  0  /oo 

4. 

1 

433 

1 

2 

12993 

I960 

13  1  58 

^* 

3  1  4 

4 

j  ,yb 

f« 

1  1  192  35 

20 

32 

10/M 

3.8 

406 

1  954 

2 

12960 

^" 

4o  1 

/ 

11345 

4  1  J 

J 

1953 

6 

10870 

41  1 

o 

I02o2 

403 

1936 

1  0 

1007  1 

3ol 

10 

9472 

358 

n 

195/ 

12020 

3. 

/ 

445 

3 

1  1393 

4  53 

3 

1  0337 

1938 

6 

IO/3f 

3. 

9 

4  1  j 

0 

1  Ij3? 

44ii 

b 

1  1034 

1959 

1304/ 

3. 

495 

3 

1  Z464 

464 

5 

12638 

1 1 193  14 

1 

1 

13620 

3.6 

494 

1959 

1 

I362u 

3. 

6 

494 

1 

1 

12066 

1 12 1690 

31 

62 

1  1378 

4.0 

45/ 

1955 

13 

1  1372 

4. 

1 

406 

1  1 

1  1  /  '9 

458 

9 

1  1342 

1956 

1  3 

1  1  /45 

4. 

0 

467 

14 

1  |60B 

453 

13 

1093  1 

1957 

15 

1  1539 

4. 

0 

1  1647 

45, 

1  1 

1  1  1  34 

I95B 

9 

12124 

3. 

9 

466 

9 

12  0  /i 

4  7/ 

8 

1  1963 

1959 

8 

1095V 

4. 

1 

449 

/ 

1  16  16 

453 

« 

12076 

1960 

2 

14363 

3. 

53  1 

/ 

13055 

472 

2 

12333 

1 125395 

3 

3 

1  1303 

4.  1 

462 

1959 

2 

8900 

4  . 

1 

366 

/ 

9/95 

4  16 

2 

10432 

FAT 
LC. 


47  'l 

307 


4<i0 
4  7  I 


4  7  I 
46  I 
471 

4d3 

4  .'JO 

5  I  i 

6  S3 


4 

43  • 
43'. 
4  (SO 
499 
44B 


3b3 
4  5n 


47  I 

3/.; 
534 


4'(9 
5o8 

3;o 

4  I  / 

4/3 
4o8 

4  6/ 

44  / 

4o0 
434 
4// 

4i.P. 
4  7 
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TABLE    lb. — DAUGHTER -AVER AGE  OF   SIXES   IN  SlRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORCANI  L  AT  I UNS — GROUPtD   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

iOS-DAY  CONTLMH.   AV.   YEARLY  HERO  AVI  RAUL 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TcST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PL  I 

- 

LB. 

NO. 

L3. 

LB. 

NO. 

LB. 

L2. 

HULSTEIN 

I960 

1 

16110 

4. 

1 

054 

1 

14/80 

560 

1131918 

16 

24 

10714 

3.6 

384 

1955 

4 

10288 

3. 

6 

556 

4 

1  1923 

47  3 

3 

1  1325 

45  1 

1956 

8 

1  0000 

3. 

7 

371 

7 

1  1  660 

437 

7 

10255 

386 

1957 

5 

1  1822 

3. 

4 

406 

5 

1  12d6 

4  1  5 

5 

1  Ob33 

406 

1958 

4 

12503 

3. 

9 

477 

4 

l2o45 

48  3 

4 

124  13 

45/ 

1959 

3 

12157 

3. 

3 

394 

3 

10657 

406 

2 

10906 

4  1  4 

1  1 329  93 

1 

2 

13040 

4.2 

546 

1959 

1 

13190 

4. 

3 

569 

1 

156  10 

599 

1 

15097 

588 

1960 

1 

12890 

4. 

1 

525 

1 

1  6760 

620 

1  149')  84 

36 

49 

1  1  137 

3.8 

4  1  1 

1955 

1 

I002C 

3. 

6 

379 

1 

8/00 

34/ 

1 

10137 

399 

1956 

16 

10415 

3. 

8 

394 

15 

1  1905 

450 

12 

10403 

4  10 

1957 

13 

9944 

3. 

8 

375 

1  1 

1  1476 

440 

10 

10927 

4  J  J 

1958 

1  1 

12630 

3. 

7 

463 

10 

12  138 

460 

10 

1  1763 

4  4  / 

1959 

8 

11814 

3. 

8 

444 

d 

1  1854 

45} 

6 

1  144  i 

444 

1  15371(0 

5 

5 

10730 

3.7 

392 

1959 

10730 

3. 

7 

39? 

5 

12188 

44  1 

5 

12666 

46  i 

1 1548  17 

3 

7 

1  1095 

4.  1 

454 

1956 

1 

1210'; 

4. 

1 

498 

1 

12280 

495 

1 

13178 

54  9 

1957 

2 

13160 

4. 

1 

544 

2 

9595 

4  1  1 

2 

10579 

4, '8 

195U 

2 

1  0940 

4. 

1 

444 

2 

14665 

600 

2 

10/1} 

4  19 

1959 

2 

9255 

4. 

2 

583 

2 

1  1345 

432 

2 

1  1658 

46  j 

1 15  60  59 

2 

2 

12050 

5.7 

450 

1959 

2 

1  2050 

3. 

7 

450 

2 

12590 

448 

2 

1  1968 

444 

1 1640  Id 

1 

1 

8760 

4.3 

38  1 

1958 

8760 

4. 

3 

581 

1 

15950 

6  12 

1 

16219 

60  6 

1  1  70425 

52 

66 

1  1694 

5.8 

438 

1957 

6 

12270 

3. 

8 

467 

6 

13148 

522 

5 

1251  3 

50  4 

1958 

3  1 

1  1  487 

3. 

7 

428 

29 

12474 

47? 

29 

1  1931 

4b7 

1959 

24 

12118 

3. 

7 

452 

24 

12392 

466 

24 

12672 

4d  1 

I960 

5 

1  1384 

3. 

9 

44  1 

5 

1  lb  14 

443 

2 

14056 

54  1 

1 1709  10 

1 

1 

9050 

3.5 

319 

1959 

1 

9050 

3. 

5 

319 

1 

1  1040 

40/ 

1 

1  1990 

446 

1  179574 

1 

1 

9340 

3.7 

345 

1958 

1 

9340 

3. 

7 

345 

1 

12  160 

4  56 

1 

1  006  1 

3o8 

1  183665 

2 

3 

1  1518 

5.9 

445 

I9S9 

2 

12030 

4. 

0 

47  1 

2 

12285 

500 

2 

1  1696 

459 

1960 

1 

10190 

3. 

3 

334 

1 

12  IbO 

4b5 

1 184848 

1 

1 

I  3940 

3.8 

533 

1959 

1 

1  3940 

3. 

8 

533 

1 

I45o0 

525 

1 

12066 

46  ' 

1  1884  18 

33 

33 

12232 

3.7 

45j 

1959 

22 

12  190 

3. 

7 

457 

22 

1  1501 

457 

22 

118  13 

43/ 

1960 

1  1 

12298 

3. 

7 

452 

1  1 

1  1  707 

447 

6 

15500 

5  15 

1 190151 

3 

4 

1  1  835 

4.0 

47o 

1959 

1 

12930 

4. 

5b3 

1 

1  0  1  20 

43  1 

1 

1  08  1  3 

4<J.0 

I960 

3 

1  1540 

4. 

0 

457 

5 

1  05O3 

38  / 

5 

10599 

J9H 

1206039 

9/ 

142 

12199 

3.8 

458 

1956 

9 

1285  1 

3. 

5 

456 

9 

13658 

5  14 

9 

12  110 

4/4 

1957 

34 

1  1247 

3. 

8 

426 

30 

12/33 

486 

27 

1  1382 

440 

1958 

36 

1  1835 

3. 

8 

450 

2o 

12/72 

488 

25 

12705 

4d0 

1959 

49 

12946 

3. 

8 

488 

49 

12553 

484 

49 

129S3 

499 

1960 

14 

13149 

3. 

S 

494 

14 

1  1757 

446 

7 

1289  3 

476 

121  1384 

173 

231 

130  10 

5.8 

488 

1957 

4 

13185 

3. 

7 

486 

4 

1  0B}3 

435 

4 

110  17 

44  ■> 

1958 

1  00 

1  30  1  5 

3. 

8 

490 

88 

123  14 

480 

84 

11912 

46  1 

1959 

105 

13202 

3. 

b 

494 

1  04 

1  1999 

458 

85 

12564 

4d6 

I960 

22 

1  3074 

3. 

7 

5  10 

20 

12245 

474 

7 

1  3256 

5  1  1 

1212395 

187 

226 

12420 

3.7 

463 

1957 

1 

1  1620 

3. 

6 

4  19 

1 

14290 

50  1 

1 

12012 

4^  / 

1958 

/5 

13026 

3. 

7 

4o3 

63 

12395 

482 

56 

12176 

4/0 

1959 

1  15 

12304 

3. 

8 

464 

1  1  3 

1  1  /49 

457 

108 

1222  3 

476 

1960 

35 

11741 

3. 

7 

433 

30 

1  1777 

44  7 

14 

13385 

515 

1215669 

98 

122 

12804 

3.8 

484 

1957 

1  1  779 

3. 

7 

442 

1 

13534 

500 

1 

125/1 

482 

1958 

46 

13393 

3. 

8 

503 

44 

12/32 

499 

43 

12329 

480 

1959 

59 

12649 

3. 

8 

478 

59 

1  l«91 

463 

57 

12377 

436 

I960 

1  0 

1  3842 

3. 

7 

517 

10 

12480 

4b  1 

3 

12546 

50  1 

12  1  09  09 

2 

2 

1  1035 

4.2 

46  1 

1959 

1  1  035 

4. 

2 

46  1 

2 

1 1255 

440 

2 

1  I41H 

4  5  1 

12169  57 

1 

1 

12500 

4.2 

529 

I960 

1  2500 

4. 

2 

529 

, 

15200 

47b 

1224123 

1 

1 

1  1  090 

3.7 

415 

1959 

1  1090 

3. 

7 

4  15 

1 

1  1450 

4  1  d 

1 

11020 

400 

12356  65 

15 

3.9 

459 

19  59 

1  1 

12532 

3. 

9 

47G 

1  0 

12555 

484 

1  0 

I  2422 

468 

1960 

10714 

3. 

9 

t  14 

5 

12550 

470 

4 

13565 

308 

12392  08 

1 

1 

10470 

4.0 

417 

I960 

10470 

4. 

C 

4  1  7 

1242,  la 

54 

56 

1  30tlb 

3.6 

4/5 

1959 

43 

12694 

S. 

6 

46  1 

43 

12253 

47  i 

4  1 

12577 

4-3/' 

1960 

13 

14579 

3. 

6 

320 

12 

128/9 

496 

6 

14170 

5  .4 

12494  54 

1 

1 

I464U 

j  .  4 

49  1 

1959 

14640 

3. 

4 

49  1 

1 

14520 

5  15 

1 

12066 

462 

1254663 

1 

1 

10340 

5.  7 

38  1 

1959 

10340 

7 

3o  1 

1 

9960 

444 

1 

10695 

4  /  . 

MAINt 


4 


IS. — DAUGHTEK-A^cRAGE  OF   SlKtS   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN1 AT  1 1,  <S- 
8Y   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  0,<LY 


^ROUPtO  BY  DKLEU, 


UAUGHTLR   AVLRAGl   BY  sIRL 


SIRt 
NO. 


D\OGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


74:>6     5.2  3B7 


19        7016     5.3  366 


351(626 
377872 


4  6975  5.6 

5  97j8  5.3 


395 
520 


II       6155     5.3  327 


5624     5. U  303 


3816  I  I 
385771 


I  6150  4.7 
3       701,3  5.3 


304 
372 


84       6477     5.2  33a 


6  63^5  5.6 
67        7479  5.0 


392854  2 
3949  IS  116 


3  5183  4.6 
311        7317  5.0 


236 
365 


^18       6994      D.3  371 


17       6376     3.0  322 


RE.ORU  AVtRAGE   BY  SIRE   BY  FRtSHcNING  YtAR 

305-UAY  CUNTtMP.  AV. 


YtAkLY  HCRU  AVfckAGL 
FAT 
LB. 


FRESH 

fthCURUS 

MILK 

TEST 

FAT 

KCCUKUi 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO  • 

LB* 

PC  T  - 

LB  • 

LB. 

NO. 

LB  - 

JLKS 

LY 

1947 

7  162 

5  2 

575 

1946 

2 

9690 

4.  7 

456 

1949 

3 

8467 

4.  7 

40  I 

1 

7880 

423 

1951 

1 

6190 

5.0 

308 

1 

6460 

359 

1953 

1 

5910 

5.  1 

;>02 

1 

84  10 

447 

1 

8110 

1947 

12 

6739 

2 

546 

1948 

2 

7795 

5.z 

592 

1949 

1 

1072U 

5.4 

575 

} 

l!*  7 

19  51 

2 

1  noof 

e  1  p 

1952 

0300 

1 

1947 

4 

6975 

5.6 

395 

480 

1956 

1 

9830 

5. 1 

505 

1957 

I 

10640 

5.2 

555 

1947 

5 

6742 

5.6 

370 

1949 

1 

5510 

6.0 

331 

1950 

1 

4240 

6.0 

256 

1955 

1 

4430 

4-3 

2  1  1 

| 

74  10 

49 

0 

<  t 

j 

7  (  n 

5.2 

1  94  7 

6450 

504 

194  7 

2 

7065 

5.5 

300 

1947 

12 

6204 

5.3 

335 

1949 

13 

7064 

5.3 

379 

| 

85  10 

41b 

1950 

15 

6399 

5.3 

33b 

5650 

518 

' 

'  ? 

1**  * 

32  b 

7^(1 

5.5 

*U7 

1955 

375 

367 

7695 

1954 

3 

6687 

347 

345 

2 

7352 

los"* 

< 

30 

342 

f  59  7 

1958 

1 

355 

1947 

b 

6420 

5.7 

365 

1948 

1 

660u 

5.4 

359 

1947 

760tJ 

5.0 

577 

1  o!o 

7 

7  7  7  1 

4  9 

5b  1 

ROW 

u  0 

Z 

10 

3o  1 

oil 

70Af 

1*7 

737 

-  > 

285 

10 

77 

5 

4  •  D 

230 

1950 

13 

813b 

5.  1 

409 

4 

9005 

500 

1951 

30 

7902 

5.0 

395 

6 

7770 

409 

1  952 

7U77 

1""  ^ 

l  \ 

<  70 

1954 

J  . 

7?CiQ 

5  1 

1.3 

4  15 

77P0 

1955 

S3 

7401 

4.9 

</  A 

I*!  A 

1  h  7 

1956 

76  1  5 

7 - 

OS  7 

1957 

. 

r 

U  ft 

nn 

8692 

n 

h  O 

7ft  A 

Jin 

ftli07 

J 

wsv 

8007 

*  0 

H7A7 

7775 

•  8 

569 

7ft  n 
f  890 

1  *  0 

0  70 

1949 

7103 

5  b 

407 

465 

1950 

25 

7616 

5.3 

404 

5 

80/8 

44t) 

1951 

35 

7063 

5.  5 

3e3 

9 

7524 

4  1  1 

!?t  * 

^"  * 

j64 

75  17 

598 

b.  3 

36  1 

! 

7008 

3o7 

7  174 

10  h 

^; 

AO  I  < 

7  5  00 

384 

1  0 

7287 

S  h 
Z* 

, 

0 

** '  ' 

1  956 

16 

693b 

5  7  1 

7 

7  :>0  7 

39  1 

6 

729  0 

1 957 

8899 

5  5 

4  72 

19b8 

5 

1  1492 

5.6 

63  * 

1 

lOC^O 

53b 

1 

9657 

1959 

2 

1  1580 

4.9 

549 

1960 

1 

9230 

5-4 

496 

1 

994  t 

194? 

1 

7210 

5.2 

3/4 

1946 

I 

6950 

5.0 

34  5 

1949 

2 

6210 

5.0 

309 

1 

5120 

245 

1950 

3 

750? 

4.8 

365 

1951 

6373 

4.  6 

5  1  1 

1952 

i 

2880 

5.4 

Ib5 

38  J 
37B 
390 


42  I 
406 
4  I  V 
431 
4  13 
446 
4  7  i 
477 


3G6 
3C5 
3v3 
3b  I 
3  57 
532 

5  I  I 


MA  I  NE 


TABLE    15. — DAUGHTL-<-AV  ERAGE  OF   SIKtS   IN   SERVILE   IN  ARIIF1C1AL   BREEDING  ORGANI  /.AT  1  O.MS — GROUPED  BY  BREtu, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RtCORDS   FROM   THIS  STAT..  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGi- 

BY  SIRt 

RECORu   AVERAGE   BY  SIRt 

BY 

f  K..SH 

GNI  N5 

YC  AK 

505 

-LtAY 

CONTEMH 

.  AV. 

YLAKLY 

HLKU  AVl 

KA3H: 

SIRE  DAUGHTERS 

KECORDi 

MILK 

TCST 

FAT 

FRESH 

RLCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

Rtcurtus 

MILK 

FAT 

KlCOKUS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NU. 

LB- 

L  ti . 

NO. 

LB. 

Lb. 

JER 

5EY 

1953 

2 

6380 

5.3 

335 

1 

6610 

339 

1 

7772 

397 

1954 

2 

4350 

5.2 

230 

I 

7900 

389 

1 

73/9 

364 

1  9bb 

1 

7940 

5.3 

424 

1 

67  20 

364 

1 

7554 

378 

1956 

1 

9810 

5.3 

bib 

1 

8060 

425 

1 

6856 

364 

U 0  16b  I  2 

3 

9b86 

4.7 

469 

1  94  7 

■'  'T 

10360 

5.0 

52  1 

19b4 

1 

9750 

4.5 

44  1 

1 

63^0 

346 

1 

66  1  6 

34  0 

19bb 

1 

9080 

4.5 

59  1 

1 

53 50 

265 

404365  4 

7 

7299 

6.0 

43d 

1947 

5 

702!) 

5.9 

4  1  7 

194b 

1 

7100 

5.4 

584 

1  94  9 

1 

8000 

5.  1 

405 

4046  31  29 

9b 

7325 

b.3 

388 

194  7 

7 

69  1  7 

5.  1 

355 

66  JO 

357 

1948 

1 3 

7709 

5.4 

4  1  4 

} 

380 

1949 

17 

7352 

5.4 

397 

8240 

439 

19b0 

14 

7204 

5.  1 

370 

7725 

414 

9 

7974 

5.2 

\*  il 

3 

f  ^  ? 

19  52 

7 

755U 

5.2 

4 

'o^ 

6 

7323 

5.5 

40 

3 

i  <  <* 
45  j 

3 

I9b4 

6 

7818 

5.  7 

4  44 

4 

7  * 

U 

7521 

40  1 

1 9  bb 

4 

6785 

5.3 

564 

5 

7537 

39  5 

3 

7779 

407 

19b6 

4 

809 

5.5 

443 

3 

44  7 

3 

8175 

4_»  1 

19  57 

3 

7617 

5.4 

416 

3 

84  1  0 

4  52 

3 

87  16 

46  9 

405148  31 

69 

761  7 

5.3 

400 

1947 

20 

6764 

5.3 

356 

1 94b 

b 

7834 

5.0 

58  7 

194  9 

12 

8130 

5.4 

44  1 

1950 

1  1 

8245 

5.2 

42  8 

195  1 

10 

8637 

5.4 

462 

1 

6  590 

56o 

1952 

7 

767  1 

5.2 

59b 

2 

7655 

40  1 

1  953 

2 

7695 

5.  1 

393 

1 

6  b  40 

338 

1 

7772 

39  / 

1 9  54 

2 

7540 

5.0 

379 

1 

f  980 

406 

1 

7379 

364 

407251  20 

43 

7349 

5.2 

379 

1947 

6 

8960 

5.  1 

457 

194b 

1 

7289 

5.2 

375 

1  949 

1  1 

7593 

5.4 

40  1 

1  950 

3 

76  IC 

5.  1 

39  1 

195  1 

5 

5872 

5.3 

32  1 

2 

69/0 

359 

1  952 

3 

7600 

5.0 

3b5 

3 

7  5  37 

389 

1953 

5 

7958 

5.0 

39  5 

2 

66  50 

339 

2 

7772 

J9  7 

1954 

2 

9025 

5.0 

442 

2 

7  705 

4  0  5 

2 

7576 

38  ^ 

1  955 

1 

5980 

5.3 

3  1  5 

1 

6360 

345 

1 

7554 

378 

40  79  13  11 

26 

65t0 

b.O 

331 

1947 

15 

6478 

5.3 

344 

1  01*0 

2 

7630 

5.2 

39  3 

1 

6650 

4.4 

29  1 

1950 

1 

7  180 

4.3 

308 

1 

4290 

- 

219 

1951 

1 

6670 

4.0 

264 

1 

60  10 

296 

1952 

2 

8595 

4.9 

42  3 

1 

9450 

457 

1953 

1 

8940 

5.  1 

4  53 

' 

768  5 

4  1  4 

1  9  b4 

3 

906  7 

4.b 

44  1 

3 

/260 

382 

3 

719  7 

40  / 

409325  2 

5 

7712 

5.5 

420 

1951 

2 

8135 

5.5 

444 

1  952 

5960 

5.2 

30  7 

1953 

1 

6110 

5.5 

335 

1955 

1 

6530 

5.6 

363 

4  148  44  36 

t)2b6 

5. 1 

42  1 

194  7 

7 

7696 

5.4 

4  1  4 

1  948 

4 

9465 

5.3 

499 

1949 

4 

7730 

5.6 

42  9 

1 9b0 

4 

8528 

5.3 

449 

1951 

10 

7699 

5.3 

406 

2 

6835 

363 

1952 

9 

8763 

5.2 

453 

2 

7890 

427 

1953 

18 

8194 

5.0 

408 

4 

73  38 

38  1 

4 

7750 

40  1 

1954 

18 

87  16 

5.  1 

436 

3 

7923 

4  1  1 

3 

776  1 

394 

195b 

10 

8294 

5.2 

428 

2 

7110 

388 

1 

7554 

373 

1956 

1  1 

8343 

5.2 

436 

3 

7343 

396 

3 

7198 

3o4 

195  7 

2 

8245 

5.3 

438 

195b 

4 

1  0848 

4.  b 

d22 

1 

9790 

4  93 

1 

9330 

4  79 

1959 

1 

8770 

6.0 

526 

1,  I  i.  ■)  Trt                    1  o 

4 1 0/ JV  IV 

47 

6455 

5.6 

36  1 

1 947 

23 

6284 

5.6 

353 

1  948 

9 

7448 

5.5 

4  1  6 

194  9 

5 

6866 

5.5 

3/4 

19  50 

3 

5497 

5.4 

298 

!o^' 

3 

5517 

5.5 

299 

3 

5677 

5.  1 

286 

1 

5900 

4.5 

266 

4  1  94  99  b 

2  1 

74b4 

5.6 

4  1  b 

19  50 

1 

7860 

5.3 

4  1 8 

1951 

3 

8287 

5.8 

474 

2 

9io0 

539 

1952 

3 

7920 

6.0 

452 

2 

98/0 

542 

1953 

2 

6095 

6.  1 

37  1 

1 

79b0 

424 

1 

8404 

462 

!  1* 

4 

7393 

5.6 

406 

3 

30  57 

420 

2 

8219 

453 

1  95b 

2 

9345 

5.5 

505 

2 

88  50 

468 

2 

8464 

443 

1  956 

2 

8305 

5.4 

44  5 

£ 

8205 

4  1  0 

2 

7952 

4  1  3 

195  7 

2 

8065 

5.3 

2 

2 

7974 

40  8 

1958 

1 

9450 

5.3 

503 

1 

9800 

503 

1 

9745 

51  1 

1959 

1 

7430 

5.  1 

382 

1 

10420 

57u 

1 

9429 

50o 

427b46  2 

9 

870  1 

b.  1 

43B 

1947 

2 

8480 

4.8 

407 

1948 

2 

9730 

5.  1 

491 

1949 

2 

7620 

5.3 

4  12 

I95U 

1 

6070 

5.5 

322 

1951 

5550 

b.O 

275 

MAINE 


TABLE    lb  -  — DAU  GHTcK-Av  cRAGE  Of-  SlKES    IN  SlRVICl    IN   ARIIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  L  A  Tl  ON5- 
BV   YEAk   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROOVED   BY  B<EEO, 


■AUGHTtR  AVcRAGu  BY  SIRl 


SIKE 
NO. 


UAOGHTERS  RECOROS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
Lb.  PCT. 


FAT 
LB. 


7957     S.I  1|00 


KECORU  AVERAGE  GY   SIRE  BY  FRESHENING  YtAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


JLRiEY 
I        7090  4.4 


FAT 
LB. 


1947 

12 

72  IB 

5. 

,0 

362 

194b 

9 

Bill 

5. 

.2 

419 

1949 

25 

7953 

5. 

,  1 

402 

1950 

19 

8595 

5. 

.  1 

1*33 

I9SI 

Id 

8137 

5. 

.0 

414 

1952 

1  7 

81(09 

5. 

,  1 

425 

1953 

lt> 

8076 

5. 

.  1 

U  10 

1954 

13 

8508 

5. 

.0 

425 

1955 

V 

786  1 

4. 

.9 

366 

1956 

6 

8183 

5. 

,0 

U  I  0 

1957 

6600 

5. 

.2 

341 

305-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY   HERD  AVuKA^c 
RECOKDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LC. 


8970 

425 

1 

8420 

47  1 

It 

8078 

430 

3 

7647 

39b 

6 

73o7 

3B2 

6 

7252 

387 

5 

7268 

381 

5 

7637 

40  1 

1» 

6898 

340 

3 

7503 

377 

2 

9545 

44b 

! 

7543 

339 

437711  I 
43V356  31 


2  8235 
67  7365 


1949 
195  I 


I  8920  5.1  456 
1        7550     5.7  429 


1951 

3 

8293 

5. 

5 

453 

1952 

9 

8308 

5. 

S> 

45  1 

1953 

9 

7339 

5. 

6 

409 

I9S4 

14 

6992 

5. 

9 

412 

1955 

13 

6688 

5. 

7 

391 

1956 

U 

6659 

5. 

5 

360 

1957 

7 

7353 

5. 

4 

401 

1958 

1 

6850 

5. 

7 

390 

1959 

2 

7445 

5. 

5 

410 

I960 

6650 

5. 

b 

401 

9550 

39  1 

5 

7898 

412 

5 

8120 

41  1 

2 

0305 

426 

S 

7220 

386 

70  10 

356 

1 

7900 

44  5 

6730 

361 

1 

10301 

HI 

5 

7986 

4  1  0 

4 

841S 

4^4 

2 

3562 

439 

3 

7957 

42  9 

1 

8077 

43  1 

2 

7723 

420 

4401 U3 
44U723 


1  3480 
17  6817 


4421 67 
4461 95 


I  11630 
124  7467 


446990  74 


170       6793     5.4  368 


4480<:8  79 


144       6729     5.4  360 


1954 

1 

3430 

4. 

j5i< 

156 

1949 

2 

7460 

5. 

2 

385 

1950 

1 

8460 

5. 

3 

447 

1951 

2 

7210 

5. 

386 

1952 

2 

6420 

5. 

3 

338 

1953 

3 

6457 

5. 

0 

322 

1954 

2 

5915 

4. 

7 

2f5 

1955 

2 

6460 

4. 

7 

300 

1956 

2 

6870 

4. 

6 

315 

1957 

1 

4390 

4. 

b 

2  10 

1954 

1 

1  1630 

4. 

.3 

502 

1947 

10 

7164 

5. 

.2 

369 

1948 

23 

7181 

4. 

.  9 

355 

1949 

23 

8138 

4. 

.9 

395 

1950 

lb 

7371 

4. 

.7 

350 

1951 

18 

7346 

4. 

,9 

357 

1952 

1  1 

8779 

4. 

.7 

4  1  7 

I9S3 

9 

8371 

4. 

.9 

408 

1954 

4 

7763 

5. 

.3 

410 

1955 

2 

7115 

5. 

.2 

572 

1956 

2 

9510 

4. 

.6 

435 

1957 

2 

8385 

5. 

.  1 

423 

1958 

2 

7595 

4. 

.5 

339 

1947 

5 

5b43 

5. 

4 

314 

1948 

7 

6404 

5. 

S 

354 

1949 

13 

7336 

5. 

7 

416 

1950 

15 

7335 

5. 

5 

40b 

1951 

16 

6721 

5. 

7 

383 

1952 

23 

6588 

5. 

4 

352 

1953 

25 

6837 

S. 

5 

374 

1954 

26 

7302 

5. 

4 

394 

1955 

18 

7  146 

5. 

5 

395 

1956 

1  1 

6876 

S. 

4 

364 

1957 

6 

7967 

5. 

5 

437 

1958 

2 

6120 

5. 

6 

344 

1959 

3 

7473 

5. 

1 

381 

I960 

2 

7425 

5. 

4 

396 

1952 

8 

7735 

5. 

3 

4  14 

1953 

32 

6283 

5. 

'S 

344 

1954 

2V 

7170 

5. 

5 

389 

1955 

30 

6622 

5. 

6 

371 

1956 

19 

7499 

5. 

5 

412 

1957 

13 

6468 

5. 

346 

1958 

0 

6498 

S. 

1 

325 

1959 

6 

6586 

5. 

3 

34  7 

1960 

1 

5S10 

6. 

1 

336 

2 

6440 

334 

2 

6485 

329 

2 

7150 

363 

2 

6560 

348 

5820 

304 

1 

8090 

451 

1 

6540 

342 

3 

80  57 

402 

4 

8218 

442 

4 

8265 

455 

4 

77  38 

415 

4 

8703 

462 

5 

7906 

4  1  1 

3 

8263 

453 

7680 

398 

2 

8150 

434 

2 

7060 

395 

1 

6790 

353 

2 

9145 

484 

3 

9497 

509 

4 

8803 

479 

5 

7V88 

448 

10 

7775 

413 

10 

801  1 

431 

I 

7917 

4  17 

6 

7668 

398 

2 

7305 

393 

1 

7040 

358 

8740 

440 

2 

84o5 

472 

10 

7522 

399 

1  1 

8  Ib3 

437 

16 

7672 

403 

13 

8335 

429 

7 

7760 

400 

2 

7660 

404 

3 

7420 

38b 

1 

6o00 

339 

2 

6224 

329 

2 

6006 

3  12 

2 

6823 

356 

2 

6562 

340 

6562 

337 

5 

8853 

453 

3 

8550 

462 

1 

3044 

429 

2 

8230 

437 

2 

8088 

444 

1 

d077 

431 

5 

8217 

439 

10 

7719 

410 

7 

7429 

3b7 

6 

7688 

40  3 

1 

H088 

44  4 

I 

B077 

43  1 

2 

10224 

461 

7 

8213 

434 

10 

7582 

40V 

15 

7b52 

4  1  3 

1  1 

7836 

4  1  5 

6 

7826 

409 

4 

8470 

444 

3 

bOO  1 

369 

1 

788  1 

393 

5.2  295 
5.0  341 


1954 
1955 


5810 
5510 


305 
284 


1949 

1  8000 

5. 

,  2 

412 

1950 

1  6460 

5. 

,  4 

350 

1V5I 

1  8150 

4. 

,9 

399 

1952 

1  8030 

4. 

.  t 

574 

1954 

1  4600 

4. 

.7 

215 

45^325 

50 

127 

701b     5.2  367 

194b 

5 

6846 

5.* 

360 

1949 

1  I 

6513 

S.  1 

33  7 

1950 

19 

7475 

5.3 

396 

2 

7340  435 

TABLE    13. — OAUGHTER-AVERAGE  OF   SlKtS   IN   SERVICE   IN  AR11FICIAL  ORE  tD  I  NO  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY   BREEU,  , 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVlRAGc  BY  SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YLAK 

305-ElAY  CONTLMH.   AV.   YEARLY  HtRD  AVlKAol 


sikl    uaogh  r  ehs 

RECOKOS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KcCURUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORUS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PL  1 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

US. 

JERSEY 

1951 

20 

6908 

t 

5 

376 

5 

7530 

402 

1952 

19 

731  1 

5. 

2 

56  1 

5 

75  16 

400 

1953 

16 

7621 

S. 

402 

0 

7196 

393 

6 

7779 

4  16 

1954 

9 

7751 

5. 

2 

400 

7 

7749 

425 

7 

7974 

452 

1955 

9 

7571 

5. 

1 

379 

7 

7327 

403 

7 

7552 

404 

1956 

a 

7671 

5. 

0 

380 

3 

8790 

466 

5 

8153 

4i4 

1957 

3 

8660 

5. 

1 

443 

1958 

1 

9080 

5. 

2 

474 

1959 

1 

8970 

5. 

0 

447 

456094  bl 

88 

6978 

5.2 

364 

1953 

1 

5240 

5. 

8 

303 

1 

3940 

32  1 

1 

6867 

3o6 

1954 

5 

6934 

S. 

0 

342 

2 

7100 

373 

2 

6993 

364 

1955 

15 

7065 

5. 

3 

374 

6 

7788 

4U3 

6 

7378 

j;o 

1956 

20 

7200 

5. 

3 

379 

9 

7739 

403 

8 

802a 

4  1  1 

1957 

7813 

5. 

1 

40  1 

7 

7649 

392 

4 

7960 

4  16 

1958 

19 

7733 

5. 

2 

405 

9 

7926 

400 

9 

6065 

4  16 

1959 

9 

7152 

5. 

2 

375 

2 

6953 

362 

1 

826? 

42  i 

1960 

9420 

4. 

7 

440 

1 

1240  4 

330 

456604            2  1 

105 

8441 

5.4 

462 

1950 

3 

7293 

5. 

9 

428 

195  1 

9 

7837 

5. 

6 

437 

1952 

13 

8442 

5. 

3 

463 

1953 

1(1 

8317 

5. 

6 

466 

1954 

15 

8693 

5. 

7 

474 

1955 

14 

9251 

5. 

6 

3  16 

1 

7380 

390 

1 

7579 

3*i  3 

1956 

13 

9043 

5. 

o 

506 

2 

7920 

43  t 

2 

63  1  7 

44  0 

1957 

13 

9009 

5. 

30  1 

2 

10355 

540 

2 

7937 

40  1 

1958 

a 

8893 

3 

4  78 

1 

77  10 

40  V 

1 

71  56 

46-> 

1959 

7 

8273 

5. 

2 

436 

2 

7950 

383 

4 

9221 

4/ i 

456947  1 

I 

8120 

5.3 

43  1 

1955 

1 

8120 

5. 

3 

43  1 

41383  11  1 

2 

0170 

6.4 

520 

1958 

1 

8750 

6. 

6 

573 

1959 

1 

7590 

6. 

1 

46  I 

1 

9875 

50rt 

4  60/69  1 

1 

8430 

4.7 

395 

1959 

1 

8430 

4. 

7 

39  i 

1 

3000 

4  19 

1 

3131 

4J5 

463966  197 

420 

8279 

5.3 

433 

1948 

3 

7727 

5. 

2 

404 

1 

8080 

36  9 

1949 

7 

7910 

5. 

3 

4  16 

1 

5900 

496 

1  950 

22 

772  7 

5. 

422 

3 

6087 

430 

1951 

23 

8113 

5. 

4 

439 

3 

8064 

426 

1952 

26 

7936 

5. 

4 

423 

3 

8688 

436 

1953 

28 

7812 

5. 

4 

418 

6 

7927 

422 

5 

8563 

46. 

1954 

39 

8049 

5. 

2 

4  I  0 

1  0 

7045 

4  1  7 

1 0 

8023 

42  7 

1955 

56 

8420 

5. 

2 

434 

17 

8263 

428 

13 

794  3 

4  10 

1956 

46 

821  3 

5. 

2 

429 

15 

8401 

436 

1  1 

oOO/ 

4  16 

1957 

34 

793  7 

5. 

2 

409 

1  2 

7780 

398 

9 

7607 

59  1 

1958 

49 

8608 

5. 

2 

443 

25 

8556 

43  1 

24 

6365 

434 

1959 

70 

8535 

3 

430 

40 

8405 

429 

43 

685  1 

44a 

1960 

1  7 

922  1 

5. 

1 

473 

10 

8664 

444 

6 

9180 

40  i 

465967  3 

6 

6965 

5.4 

372 

1952 

2 

692  5 

5. 

7 

39? 

1953 

3 

7600 

5. 

3 

400 

1954 

1 

5140 

4. 

8 

249 

4639 09  102 

251 

6  1  (9 

5.  1 

413 

1951 

a 

76  19 

5. 

2 

397 

3 

6727 

38  1 

1952 

14 

7863 

5. 

2 

403 

6 

7442 

39  1 

1953 

20 

8873 

5. 

0 

446 

9 

M  16 

368 

9 

/4  13 

5-->0 

1954 

41 

8056 

5. 

2 

417 

16 

7985 

4  ie 

14 

7981 

4  1  C 

1955 

54 

7857 

5. 

1 

400 

2  3 

7739 

396 

22 

7639 

5-K 

1956 

42 

8315 

5. 

0 

4  17 

24 

7997 

4  12 

23 

8  115 

4  1  4 

1957 

32 

8462 

4. 

9 

4  18 

16 

7902 

4  10 

14 

7931 

4  16 

1958 

30 

8839 

4. 

9 

431 

14 

82il8 

423 

15 

6251 

45  1 

1959 

9 

9331 

5. 

0 

466 

7 

8644 

464 

7 

9024 

459 

I960 

1 

8370 

4. 

1 

343 

| 

8460 

41  1 

1 

8993 

449 

466948  60 

142 

7295 

5.2 

377 

1  950 

2 

3870 

5. 

2 

434 

195  1 

1 

8473 

5. 

4 

437 

2 

8565 

4  76 

1952 

12 

7651 

5. 

0 

58  1 

3 

7754 

404 

I9S3 

13 

7426 

5. 

2 

384 

9 

77  10 

420 

7 

778  3 

4  16 

1954 

23 

7416 

3. 

390 

15 

761  1 

402 

13 

7731 

4  14 

1955 

22 

7075 

5. 

2 

365 

1  1 

7946 

424 

1  0 

8133 

4  5  1 

1956 

23 

7753 

5. 

2 

407 

13 

8583 

433 

14 

8153 

4*  3 

1957 

14 

7333 

5. 

378 

8 

3966 

473 

7 

8497 

434 

1958 

12 

832o 

5. 

2 

42  7 

3 

92  14 

479 

5 

9006 

466 

1959 

11 

860  1 

3. 

3 

460 

I 

6310 

437 

7 

696  i 

45^ 

1960 

3 

7373 

5. 

1 

377 

3 

77  10 

599 

2 

7881 

Hi 

46V860  19 

22 

7930 

5.  1 

390 

195  7 

2 

5640 

5. 

U 

266 

1958 

9 

6612 

5. 

1 

33  1 

4 

7326 

366 

4 

7903 

39'4 

1959 

10 

9422 

5. 

1 

452 

4 

7305 

372 

5 

79  13 

402 

I960 

1 

7270 

5. 

1 

368 

1 

6230 

32  J 

1 

6736 

536 

475956          1  19 

180 

858b 

5.  1 

434 

1956 

7 

7979 

5. 

5 

420 

3 

7790 

369 

2 

7489 

390 

1957 

1  1 

7643 

5. 

0 

580 

7 

7400 

360 

6 

7939 

40  7 

1958 

59 

8933 

5. 

2 

4  38 

IB 

0603 

446 

22 

913  1 

4/u 

1959 

8  3 

9067 

5. 

463 

44 

8o44 

454 

48 

9139 

467 

I960 

14 

8  145 

5. 

1 

4  10 

1 

8889 

45  1 

7 

699  1 

4/  1 

482660  18 

41 

6793 

5.5 

370 

1952 

2 

7295 

4  17 

1 

3340 

468 

1953 

1  1 

7274 

3  . 

3 

40  1 

5 

7667 

399 

2 

7609 

40? 

1954 

8 

6624 

5. 

6 

3/3 

3 

7460 

389 

3 

/612 

396 

I9SS 

1 

6751 

4 

365 

2 

6020 

4  1  4 

1 

6725 

330 

1956 

5 

8278 

5. 

1 

4  19 

2 

f460 

57e 

2 

/363 

38? 

1957 

6360 

5. 

2 

330 

2 

6900 

556 

2 

/369 

379 

1958 

4 

7208 

5. 

0 

360 

3 

7217 

36  1 

3 

7281 

3f.0 

1959 

2 

6830 

4. 

6 

5  1  1 

1 

6780 

343 

1 

6845 

5  58 

M>'.  1  Nt 


8 


TABLh    Is. — DAUGHTER -AVERAGE  OF  SIK..S   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BRELOING  URGANI 2AT I  O'.S — GROUPlI)   BY  BKLCG. 
BV   YtAK  GF   FRESHENING — KLCOKDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 

DAUGHTER   AVLKAGc   BY   SlRt  RfcCORU  AVERAGE   GY   SlKE   BY  FKE  SHENI  NG  YEAk 

JO 3-GAY  CONTLMF.   AV.   YlAKLY  HERO  AVLRAGl 


SIRE     DAUGHTERS   RLCGRU j 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECUR0S 

MILK 

TEST 

FAT 

RlGuRGS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

HOT  . 

LB. 

YEAK 

NO. 

LB. 

fCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

JURSEY 

485170              1  1 

8090 

b.6 

451 

1954 

1 

8090 

5.6 

4il 

1  1630 

502 

491731            32  65 

7  1  SB 

3.4 

384 

1952 

b 

7512 

5.2 

387 

| 

7520 

37/ 

1953 

1  3 

7591 

5.4 

40b 

5 

9524 

508 

4 

849/ 

459 

1954 

1  9 

69  1  6 

5.4 

577 

6 

/655 

42  1 

6 

7854 

42/ 

1955 

13 

741  5 

5.5 

404 

4 

8^35 

434 

4 

84  12 

450 

1956 

8 

7435 

5.2 

386 

4 

74  bb 

402 

5 

/  93  h 

4/  1 

I9b7 

4 

7770 

5.6 

452 

2 

82  7b 

44  j 

1958 

3 

6175 

5.0 

509 

| 

10400 

558 

1 

9657 

5i/ 

496088            |6  36 

7543 

b.b 

412 

1952 

1 

6690 

6.3 

420 

1953 

6 

880b 

5.  7 

492 

5 

77o0 

40  3 

2 

7402 

391 

1954 

8 

7679 

5.8 

438 

5 

3/  57 

4  3  "> 

3 

63  10 

4  4  0 

195b 

B 

7844 

5.o 

434 

4 

7b60 

40  1 

4 

6407 

4  5  1 

19b6 

B 

7704 

5.  b 

426 

4 

8820 

43o 

4 

782o 

391 

1957 

4 

7003 

b.4 

583 

2 

8205 

4  10 

2 

7979 

40  / 

1  9b9 

1 

7890 

b.4 

42  b 

1 

8260 

4  1  1 

1 

86  1  1 

4  4  4 

502323           62  79 

8496 

b  .  2 

442 

1  9b6 

2 

7650 

5.0 

583 

1 

8  7/0 

475 

1 

7935 

455 

1957 

1 

808  0 

5.2 

42  1 

1 

7660 

423 

1 

795  7 

4  1 

1958 

25 

903  1 

5.2 

463 

0 

8od8 

446 

9 

9306 

4/4 

1959 

4 1 

843  1 

5.2 

439 

29 

9025 

456 

33 

925? 

4od 

I960 

10 

8355 

5.2 

432 

3 

8o67 

443 

1 

6662 

46  1 

505200           45  56 

75U9 

b.3 

39/ 

1958 

1 / 

7  174 

5.4 

308 

b 

8038 

40  b 

3 

772  1 

397 

1959 

34 

770  7 

5.  1 

594 

20 

8553 

43  1 

21 

8741 

4b0 

1960 

b 

5388 

5.4 

29b 

3 

7547 

368 

3 

IC06A 

4rt  > 

506697              1  1 

8020 

5.2 

41b 

1959 

1 

rt02C 

5.2 

41b 

1 

6520 

354 

1 

6736 

34rt 

509953           60  76 

79  18 

b.5 

430 

1957 

2 

8440 

5.  5 

442 

2 

10970 

580 

2 

9374 

4e0 

1958 

25 

8627 

5.5 

467 

8b22 

479 

B 

6796 

46  J 

1  959 

44 

7749 

5.6 

430 

25 

8006 

402 

24 

6  70^ 

432 

1960 

7 

7087 

5.3 

367 

5 

7728 

58  1 

4 

9494 

455 

512472            10  2o 

7699 

b.O 

379 

1953 

4 

7110 

5.0 

550 

1954 

2 

6625 

5.3 

351 

I9bb 

b 

8570 

4.8 

40  1 

3 

9083 

446 

3 

7910 

56U 

19b6 

/ 

7553 

5.  1 

5/4 

4 

8  IbO 

426 

2 

9129 

402 

1957 

4 

8150 

5.2 

4  19 

2 

7785 

39b 

2 

8333 

452 

1958 

2 

6995 

5.5 

3C0 

2 

8565 

430 

1 959 

1 

7430 

4.9 

56  1 

1960 

1 

8900 

5.3 

4  76 

514415            11  21 

720b 

b.3 

382 

1953 

3 

6567 

5.3 

345 

1954 

4 

6928 

5.2 

36  1 

1955 

4 

7335 

5.5 

404 

1 

6890 

39  1 

I 

6602 

3^6 

1956 

3 

7320 

5.  7 

414 

1 

7090 

332 

1 

674  7 

34  5 

1957 

3 

8023 

5.4 

433 

2 

8840 

470 

1 

7739 

407 

1  958 

1 

7670 

5.8 

448 

1959 

2 

8795 

5.4 

475 

I960 

1 

8720 

5.9 

515 

j  1 70  B2             1  1 

5360 

b.b 

29b 

1960 

1 

5360 

5.5 

29b 

1 

8400 

400 

1 

82  19 

393 

5302  79           21  33 

8776 

5.4 

469 

1956 

2 

8315 

5.5 

437 

2 

8940 

466 

2 

8317 

44  / 

1  957 

4 

922b 

5.3 

461 

1958 

1  3 

9663 

5.4 

515 

8 

8569 

450 

9 

9180 

4  77 

1959 

13 

8407 

5.4 

458 

1  1 

862S 

450 

9 

884  1 

457 

I960 

1 

10830 

4.8 

521 

S3  MW            50  80 

7426 

5.  1 

377 

1955 

7 

7989 

5.4 

42/ 

J 

8100 

419 

3 

6856 

364 

1956 

lb 

7299 

5.  1 

369 

7 

77/3 

399 

6 

7626 

396 

195? 

14 

8027 

5.0 

596 

2 

rt  720 

45  1 

1958 

19 

7b53 

5.5 

39/ 

9 

6220 

426 

8 

6369 

429 

1959 

19 

6504 

5.2 

330 

9 

7463 

562 

1  0 

6  111 

4  1  1 

1960 

6 

872B 

5.0 

427 

537732         11(5  214 

7966 

5.2 

4  12 

1955 

3 

8403 

5.  1 

429 

1 

/870 

454 

1 

8  164 

440 

1956 

21 

7254 

5.5 

38  1 

9 

8087 

420 

8 

7853 

4  1  1 

1957 

19 

750e 

5.  1 

385 

7 

7957 

407 

7 

8197 

4  1  3 

1958 

b5 

844  / 

5.2 

440 

18 

8558 

450 

26 

6623 

460 

1959 

95 

8179 

5.2 

422 

60 

8427 

457 

b5 

895^. 

4d4 

1960 

21 

8025 

4.9 

402 

4 

68  18 

359 

5 

10146 

4/2 

546137             1  1 

810 

5.7 

46 

I960 

1 

810 

5.7 

46 

, 

46  10 

262 

1 

8240 

462 

546648                 1  1 

7300 

4.8 

347 

1960 

1 

7300 

4.8 

347 

1 

10922 

44  5 

552844              1  1 

5630 

6.  1 

340 

I960 

1 

5630 

6.  1 

540 

1 

7240 

409 

1 

6240 

46? 

5529  76          25  40 

8  140 

5.2 

422 

1957 

1 

10070 

5.9 

594 

1958 

16 

8212 

5.2 

42  7 

7 

9133 

469 

7 

8640 

457 

1959 

21 

8062 

5.2 

422 

15 

9284 

477 

14 

9288 

485 

I960 

2 

7320 

4.9 

554 

1 

7760 

4  13 

1 

6535 

425 

554291           33  52 

840b 

b.4 

437 

1958 

lo 

8509 

5.  1 

434 

7 

8629 

4S0 

14 

9231 

4/9 

1959 

28 

8077 

5.5 

424 

18 

8606 

446 

19 

8855 

460 

I960 

6 

'7447 

5.2 

588 

5 

7424 

387 

5 

8049 

4^4 

b6l30>t             1  1 

80/0 

4.9 

399 

I960 

1 

8070 

4.9 

399 

1 

4790 

276 

1 

8240 

462 

565U29          34  38 

8  185 

4.8 

38d 

1959 

28 

8692 

4.  7 

406 

21 

83  1  1 

46b 

23 

9071 

46b 

I960 

10 

7538 

4.9 

368 

5 

84  13 

444 

4 

9004 

4b7 

MAINt 


2  1 


-DAUGHTCK-AvERAGt  OF  SIktS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANI ZATI 0N5- 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIR. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
hiO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


jOD-DAY  CONTeMP.  av. 
RLCORDS     MILK  FAT 


YEARLY  HERO  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 


S6  7921 


6U61      5.5  356 


1959 
1960 


JERSEY 
1  I 


6411! 
6566 


5.5 
5.3 


353 
35k 


7078 
8973 


36S 
452 


B203 
9258 


1)20 
1)70 


57  19  11 
57 19  12 


6B15     1.8  330 


6655     5.7  331 


1959 
1960 


1959 
1960 


1880 
8750 


7890 
5883 


5.6 
5.8 


236 
1)2U 


1*1)2 
313 


8705 
6790 


U6  I 

325 


9371 
B5U6 


970  I 
8734 


1)96 
1)52 


MAINL 


0 


TABLE    15. — DAOGHTtR- AVERAGE  OF   SIRES   IN  SuRVICc   .  N   ARTIFICIAL   8RELDING  ORGAN  1 1 A I  I  Oils — GROUHlO   OY  CilcD, 
BY   YEAR  OF   FRi-jHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


oadghter  average  by  sire 


RECORD  AVERAGE   BY   S I  RE   BY  FRESHENING  YEAk 


SIRL 
NO. 

UAUGHTERS 
NO. 

RECOROj 
"JO. 

MILK 
LB. 

TlST 

pct. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

BROhN 

MILK 
LB. 

SWISS 

TEST 
f>CT. 

FAT 
LB. 

4  54  17 

3 

7 

8707 

4.2 

384 

1955 
1  957 
1958 
I960 

2 
2 
2 
1 

7020 
1  1420 
10880 
1  3020 

4.  1 

4.7 
4.3 
4.7 

^98 
532 
463 
6  1  6 

65421 

1 

1 1 3  ro 

4.0 

451 

1958 

1 

1  1  370 

4.0 

451 

70747 

B 

14 

9793 

4.2 

409 

1  955 
1956 
195/ 
1  959 
1960 

2 
2 
2 
U 
4 

8990 
1  1010 

9185 
1  0853 

8916 

4.2 
4.  1 
4.5 
4.2 
4.2 

366 
448 
4  1  1 
454 
377 

76059 

1 

1 

9U00 

5.5 

543 

1959 

1 

9800 

5.5 

543 

7IJ 

, 

1 

12050 

4.2 

508 

1959 

12050 

4.2 

508 

9  1231* 

2 

2 

10965 

4.  1 

454 

1959 

10965 

4.  1 

454 

94606 

I 

3 

12600 

3.8 

476 

1958 
1959 

12330 
13140 

3.8 
3.8 

466 
496 

108905 

1 

1 

134  10 

4.3 

578 

1959 

13410 

4.3 

578 

1  1  35  94 

I 

1 

1  1460 

4.  1 

468 

1959 

1  1460 

4.  1 

468 

120226 

10480 

4.7 

496 

1959 

10480 

4.7 

496 

505-DAY  CONTEMN.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LC.  LB. 


YEARLY  HERD  AVLkAoc 
RECORDS     K1LK      FA  r 
NO.  LB.  Lt. 


MAINE 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  ScRVUE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YfcAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGAN  I Z  A  1  I  ONS — GROOPLO   BY  BkttU, 


DAOGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECURJ  AVERAGE   3Y   S I  RE   BY  FRESHENING  YEAK 


305-UAY  CONTLMp.  A^. 


YEARLY  HERO  AVERAGE 
FA  T 


SIRE 

UAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

KXT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lli. 

LB. 

NO. 

LB. 

M.  SHORTHORN 

44b  13 

1 

1 

3460 

4.5 

15b 

1959 

1  3460 

4  .  b 

1  55 

1 

7850 

307 

1 

7031 

624  69 

2 

2 

7760 

3.9 

300 

1957 

1  7960 

3.8 

303 

1958 

1  7560 

3.9 

296 

1 01  b4 

8 

13 

9238 

3.7 

337 

1955 

1  9660 

3.8 

363 

1956 

1  1036O 

3.5 

360 

1957 

1  11280 

3.7 

U23 

1958 

b  8366 

3.7 

309 

1959 

5  9606 

3.6 

346 

1 

1  1510 

467 

3 

1  1042 

146B22 

6 

7 

8121 

3.8 

303 

1958 

1  8430 

3.6 

30  1 

1959 

b  7944 

3.b 

300 

1 

10213 

I960 

1  9700 

3.6 

34o 

201  18  63 

2 

2 

7640 

3.7 

276 

1956 

1  7020 

3.7 

258 

1 

5490 

322 

, 

I6H  1 

1958 

1  8260 

3.6 

294 

1 

13  130 

47  1 

1 

1  1401 

2  0  W7  86 

5 

13 

8544 

4.0 

34  1 

1947 

1  11910 

4.0 

■473 

1948 

1  7100 

3.B 

2o9 

1949 

3  7620 

4.0 

3  1  1 

1 

9670 

353 

1950 

4  7545 

4.0 

302 

2 

9800 

36  0 

1951 

6700 

4.2 

282 

1 

8390 

330 

1952 

1  6170 

3.  7 

306 

1953 

1  8090 

4.  1 

329 

1 

7940 

306 

1 

7499 

2486947 

13 

20 

7987 

3.9 

306 

1954 

1  7200 

3.6 

260 

1 

6  1  70 

242 

1 

5188 

19b5 

3  7923 

3.9 

302 

2 

6b90 

243 

2 

6747 

1956 

4  729b 

3.9 

280 

i 

6b60 

253 

3 

7612 

1957 

b  7814 

3.9 

300 

b 

8720 

330 

5 

8886 

1958 

2  8745 

3.9 

336 

2 

10640 

38b 

2 

9216 

1959 

4  8b60 

3.6 

321 

4 

90aO 

34f 

4 

9769 

I960 

1  6260 

4.2 

262 

1 

.  bb  10 

239 

2B9 

20  3 
244 
262 
34  I 
357 
378 


Nb«  HAMPSHIRE 


32 


-DAUGHTER-AVERA&t  OF  SIRES  IN  SLRVI  -  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  0RGAN17.A  IONS — GROuPLD  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESH  NING  YtAR 


305-DAY  CONT..MP.  AV. 


YEARLY  HERO  AVtRA_it 
FAT 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TtST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LS. 

LB. 

NO. 

LE. 

AYRSHIRE 

li  10  »jQ             2  8 

9499 

4.3 

404 

1 94  7 

5  10094 

4.4 

442 

1 948 

1  10250 

4-4 

455 

1 949 

1  10840 

4.7 

508 

1  950 

1  7900 

4.3 

337 

4o463              3  6 

9017 

4.3 

39  1 

1947 

0  9017 

4.  3 

39  1 

47885            3  3 

6363 

4.0 

258 

1 948 

3  6363 

4.0 

258 

46082             1  1 

7370 

4.  1 

301 

1952 

1  7370 

4.  1 

301 

52394             3  19 

854  7 

3.9 

338 

1949 

1  6810 

4.6 

312 

, 

8970 

388 

1950 

2  10040 

4.0 

398 

2 

8  105 

329 

1951 

2  7735 

3.8 

293 

2 

8530 

33  1 

1 952 

3  9263 

3.9 

365 

3 

8740 

34  7 

1953 

3  8357 

4.0 

335 

3 

8393 

345 

3 

8247 

1954 

2  8070 

4.2 

340 

2 

9  1  60 

368 

2 

63  1  I 

1955 

2  8045 

4.3 

34  1 

2 

77  10 

3  1  1 

2 

7570 

1956 

2  8185 

3.  8 

317 

2 

7225 

302 

2 

7450 

195  7 

1      10  790 

4.2 

450 

| 

9780 

4  19 

I 

909  1 

1958 

1  10500 

4.2 

439 

1 

9150 

4  12 

1 

9756 

53833             I  I 

5650 

4.5 

255 

1  950 

1  5650 

4.5 

255 

55033           10  26 

7902 

4.4 

346 

1  950 

7  8084 

4.4 

359 

| 

1  1  320 

456 

1951 

8  7699 

4.4 

339 

1 

10170 

40  1 

1952 

6  8592 

4.3 

366 

1 

7760 

315 

1953 

1  7890 

5.0 

393 

1954 

1      1 1680 

4.0 

47  1 

1 

9640 

38  7 

. 

6764 

1955 

1  11710 

4.6 

541 

9520 

39  1 

8764 

1956 

1      1 1660 

4.  2 

490 

| 

102o0 

432 

9243 

1957 

1  10880 

4.5 

466 

1 

9260 

37o 

10279 

57338             1  it 

8740 

3.7 

32^ 

1953 

1  8710 

3.6 

3  1  1 

| 

87  10 

377 

• 

92  1  1 

1954 

1  8760 

4  .  1 

356 

I 

86o0 

385 

9788 

195b 

1  10420 

3.6 

374 

| 

88  10 

355 

9745 

1956 

1  7070 

3.4 

244 

| 

1  07bO 

43  1 

9352 

5901*7           18  50 

8925 

4.  1 

363 

1949 

2  12685 

4.0 

504 

1950 

12  8919 

4.2 

371 

z 

8685 

363 

195  1 

1 1  9936 

4.0 

396 

2 

9000 

377 

1952 

9  8746 

4.0 

342 

3 

9480 

375 

1953 

5  9926 

4.0 

390 

2 

92  10 

367 

1 

6317 

1954 

3       954  7 

4.0 

387 

2 

8400 

334 

1 

9  112 

1955 

2  8445 

4.4 

373 

2 

9305 

409 

1956 

2  12590 

3.8 

474 

2 

10  165 

42  1 

1 

92  1  1 

1957 

2     1 1 050 

3.6 

402 

2 

10035 

4  1  1 

I 

1  0290 

1958 

1  9220 

3.4 

3  1  1 

1 

10220 

43  3 

1 

96  1  4 

1959 

1  9940 

3 .  1 

3  1  2 

1 

10  120 

430 

1 

1  0824 

61046           40  126 

8878 

4.0 

353 

1949 

1 1  9477 

4.0 

380 

2 

7705 

337 

1950 

24  8686 

4.0 

348 

3 

8)47 

32  1 

1  95  1 

19  9135 

4.0 

368 

8  704 

345 

1952 

22  8654 

4.0 

346 

d 

892  1 

354 

1953 

14  8942 

4.0 

353 

7 

8754 

363 

7 

8369 

1954 

15  7729 

4 .  0 

309 

3020 

329 

7 

8150 

1955 

12  7692 

3.9 

296 

8 

781  1 

314 

6 

7535 

1956 

3  10140 

4.  1 

4  1  7 

2 

9130 

38  1 

849  1 

1957 

4  9168 

4  .  1 

367 

2 

8900 

354 

2 

9358 

1958 

1  8750 

4.0 

349 

1959 

1  7850 

4.  1 

318 

| 

8300 

34  b 

I 

9570 

61571             1  6 

13213 

4.2 

554 

1950 

1  12960 

4.  1 

528 

1 

6010 

303 

1952 

1  12230 

4.2 

515 

103^0 

436 

1953 

1  13430 

4.3 

579 

| 

10850 

470 

9897 

1954 

1  12980 

4.3 

552 

9060 

365 

| 

1 0998 

1955 

1  14060 

4.3 

608 

I 

10170 

444 

1956 

1  13620 

4.0 

544 

9  1  90 

374 

I 

9243 

62198             4  10 

893 1 

4.  1 

36d 

1949 

3  9723 

4.2 

40  3 

1950 

3  10460 

4.0 

424 

195  1 

1  7090 

3.8 

272 

. 

9760 

393 

1952 

2  8205 

4.6 

364 

1954 

1  6580 

3.9 

257 

1 

9620 

446 

1 

7467 

622  33           18  52 

9464 

4 .  1 

38  3 

195  1 

2       805  5 

4  •  1 

330 

| 

8  180 

3  1  6 

1952 

9  8774 

4.2 

365 

o 

92Z8 

36  1 

1953 

12  9788 

4.  1 

407 

b 

92  14 

382 

7 

8686 

1954 

10  9865 

4.0 

395 

6 

9805 

404 

5 

9121 

1955 

7  9914 

4.0 

405 

5 

69  16 

377 

4 

8644 

1956 

7  9664 

4.0 

384 

6 

9177 

375 

6 

9064 

1957 

1  9660 

3.  7 

361 

1 

10140 

405 

1 

1  0006 

1958 

2  10320 

3.8 

390 

2 

9905 

436 

2 

9145 

1959 

1  8490 

3.5 

300 

1 

9490 

383 

1 

9330 

I960 

1  10490 

3.6 

376 

1 

10190 

39  5 

1 

9592 

626  13            12  19 

7840 

4.1 

321 

1954 

6  7845 

4.2 

^28 

4 

9048 

387 

3 

9337 

1955 

7  7810 

4.  1 

321 

4 

9  1  75 

392 

4 

8535 

327 
344 

3  13 
306 
374 

4  12 


348 
348 
387 
433 

379 
451 
41  I 

384 


353 
379 

372 
414 
41  I 

448 


335 
335 
305 
352 
374 

393 


365 
330 
354 
370 
409 
384 
379 
366 

403 
356 


NE W  HAMPSH I KE 
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-OAUGHTER-AVERAGc  OF  SIRES  IN  SlKVIOl.  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANISATIONS —  GROUPED   BY  URLEu, 


UAUGHTEK   AVERAGE   BY  SlRt 


RECORU  AVERAGE   OY   SIRE   BY  IkcSHENING  YtAR 


SIRc 
NO. 


OAOGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTtMH.  AV. 
RhCORUS     MILK  FAT 
XO.  Lo.  LB. 


YEARLY  HtRD  A/EhAC;! 
,<ECORUS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LI! . 


1956 

3 

8157 

U 

2 

345 

2 

b7oO 

370 

2 

8B8U 

371) 

1957 

2 

790d 

5 

0 

369 

2 

891*0 

358 

2 

9330 

389 

1958 

1 

9/50 

3 

3/3 

1 

10970 

U53 

1 

1  1227 

159 

8011*     4.2  3110 


195  1 

4 

9235 

4 

387 

1952 

7 

7500 

It 

3 

319 

1953 

6 

837b 

It 

3 

359 

1951* 

U 

7978 

It 

3 

342 

1955 

0 

7372 

It 

2 

313 

1956 

2 

7155 

It 

302 

1957 

1 

9560 

It 

432 

3 

8660 

347 

It 

8648 

350 

4 

8521 

2 

8535 

349 

1 

9243 

4 

8465 

337 

4 

850R 

2 

7800 

314 

2 

7450 

1 

9890 

424 

1 

909  1 

339 
385 
347 
306 
374 


9680     4.1  392 


1953 

3 

9600 

4 

2 

40  1 

4 

8995 

398 

3 

9494 

409 

1954 

22 

9830 

4 

0 

37  7 

15 

9247 

382 

12 

8790 

372 

1955 

34 

9161 

4- 

1 

375 

28 

8949 

377 

25 

8697 

333 

1956 

43 

9428 

4 

1 

382 

3/ 

9492 

384 

34 

8919 

368 

1957 

30 

10723 

4 

0 

430 

27 

9783 

39b 

23 

9458 

31.5 

1958 

34 

10748 

4 

0 

431 

3  1 

101  15 

41? 

31 

990? 

40  4 

1959 

32 

9981 

4 

0 

397 

3  1 

9630 

392 

30 

10178 

4  14 

1960 

9 

10988 

4 

0 

433 

I 

8670 

380 

6 

1  1093 

459 

8274     4.2  34/ 


1952 

7 

8129 

4.  1 

329 

3 

94b7 

375 

1953 

1  l 

8513 

4.2 

333 

10 

9241 

373 

7 

8544 

1954 

18 

7957 

4.2 

334 

10 

9247 

364 

9 

8686 

1955 

13 

8342 

4.  4 

362 

1  1 

9069 

379 

10 

8746 

1956 

7 

7413 

4.2 

313 

3 

7790 

309 

5 

8328 

1937 

3 

7897 

4.2 

353 

3 

9710 

389 

3 

9425 

1958 

2 

9080 

3.9 

345 

2 

10900 

438 

11412 

33.! 
3o  I 
360 
348 
390 
460 


8895     4.0  359 


1950 

I 

9710 

4 

6 

450 

195  1 

4 

9003 

4 

I 

370 

1932 

3 

9453 

3 

9 

369 

1953 

3 

9504 

3. 

8 

36  1 

1954 

4 

9370 

4 

0 

370 

1955 

4 

8520 

4 

1 

330 

1956 

3 

8450 

4 

1 

346 

1957 

1 

7230 

3 

6 

260 

2 

9330 

418 

2 

9405 

373 

3 

9277 

385 

3 

10387 

43  1 

3 

10207 

424 

2 

9895 

4  12 

1 

8580 

33b 

2 

9107 

3/9 

2 

10055 

422 

1 

844b 

359 

2 

9767 

420 

1 

9330 

389 

1950 

1  13450 

3.9 

520 

1  10COO 

445 

1931 

1  11950 

3.3 

390 

1  9970 

406 

1952 

1  8450 

3.8 

31  / 

1  72b0 

290 

1953 

1  11240 

3.7 

416 

1  9070 

3ol 

1  8367 

1954 

1  9990 

3.8 

383 

1  8240 

352 

1  6764 

1955 

1  13640 

4.3 

5b  1 

1  9510 

4  12 

1  8764 

1956 

1  11450 

4.3 

493 

1  8540 

336 

1  9243 

1958 

1  14350 

3.6 

5  16 

I  11080 

44^ 

1  10290 

1959 

1  11410 

3.  / 

4  1  7 

1  11630 

4/7 

1  11303 

35? 
348 
348 
3E7 
405 
44  6 


671  /4 

12 

39 

9234 

3.9 

364 

1951 

3 

10930 

4. 

0 

434 

2 

104  IS 

42  b 

1952 

5 

9550 

4. 

0 

375 

2 

7840 

346 

1953 

9 

8858 

3  - 

9 

345 

5 

9154 

375 

6 

92  14 

1934 

7 

9487 

4. 

0 

584 

4 

8690 

570 

3 

9309 

1955 

6 

10  167 

4. 

1 

412 

3 

9So7 

423 

2 

8764 

1956 

5 

8240 

3. 

9 

327 

2 

10095 

422 

3 

9658 

1957 

3 

872  7 

3. 

7 

324 

2 

8025 

334 

2 

8857 

1958 

1 

8350 

3. 

7 

306 

1 

7500 

320 

1 

3317 

67376 

6 

19 

8462 

4.5 

377 

1949 

4 

895b 

4. 

6 

415 

8090 

312 

1950 

2 

7505 

4. 

2 

3  1b 

1 

7890 

299 

1951 

2 

7970 

4. 

4 

330 

7970 

299 

1952 

4 

7783 

4. 

5 

352 

1 

3540 

33  1 

1953 

3 

7973 

4. 

4 

351 

1 

7650 

3  17 

1 

8142 

1954 

2 

7360 

4. 

2 

307 

1 

7020 

2Ub 

1 

7379 

1955 

2 

7413 

4. 

2 

309 

68188 

5 

9 

6730 

4.  1 

276 

1950 

4 

7015 

4. 

2 

295 

1 

12430 

30  1 

1951 

2 

6625 

4. 

4 

292 

1 

I24o0 

474 

1952 

1 

7160 

4. 

1 

292 

1 

9380 

405 

1953 

1 

7270 

4. 

4 

319 

1 

9700 

4  1  1 

1 

8458 

1954 

1 

6960 

4. 

2 

295 

1 

9500 

392 

9243 

?OI04 

1 

9820 

3.9 

383 

1953 

1 

9620 

3. 

9 

383 

70239 

7 

lo 

8186 

4.3 

349 

1954 

4 

8690 

4. 

3 

375 

4 

3935 

369 

4 

8314 

1955 

4 

7370 

4. 

5 

323 

4 

8290 

345 

4 

7677 

1956 

4 

8030 

4. 

1 

351 

3 

9267 

369 

3 

9476 

1957 

2 

9360 

3. 

7 

346 

10720 

43  1 

2 

9494 

1958 

1 

8710 

4. 

375 

9650 

402 

1 

9396 

1959 

1 

9620 

4. 

0 

386 

8420 

349 

1 

9396 

7036b 

4 

12 

8  7o2 

4.0 

352 

1952 

1 

10650 

4. 

4 

472 

10030 

403 

1953 

9195 

3. 

9 

36  1 

9930 

403 

2 

8660 

1934 

8360 

3. 

8 

319 

9o90 

40  1 

1 

8764 

1955 

3 

9420 

4. 

407 

9130 

367 

3 

9029 

1956 

1 

971  0 

4. 

3 

435 

9430 

37B 

1 

VI78 

1938 

1 

94  10 

4. 

1 

3«2 

1  1330 

463 

1 

1  1434 

1959 

1 

12500 

4. 

0 

494 

1  15110 

407 

1 

10693 

70760 

13 

43 

9320 

4.3 

393 

1952 

2 

10373 

4. 

443 

2 

39o5 

579 

1953 

1 1 

9606 

4. 

4 

419 

9 

8920 

364 

9 

8473 

1954 

9 

9170 

4. 

4 

404 

6 

8803 

560 

6 

8787 

1955 

7 

931  1 

4. 

2 

398 

5 

8886 

374 

4 

8565 

372 
36/ 
348 
401 
36b 
357 


308 
302 


3oO 
383 


346 
312 

383 
3b3 
378 
5o0 


337 
34b 
5o0 
3b2 
40  j 
423 


330 
36C 
355 


Ncn  HAMPSHIRE 


34 


TABLE    Is. — DAUCHTER-AVERAuE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BRtEO, 
BY   YEAR  OF   FREiHtNINu — RtCOROS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGl.   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SI  AC     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

T  EST 

FAT 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEbT 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

FAT 

R  tCORDS 

MILK 

FAT 

NO.           NO*  NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO* 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB* 

AYRSHIRE 

19S6 

7 

8699 

4.3 

370 

6 

8767 

356 

6 

83  1  9 

346 

19S7 

b 

9748 

4.2 

4  10 

4 

9670 

4  10 

4 

9864 

4  1  1 

1958 

1 

9760 

3.6 

350 

1 

10b20 

426 

1  960 

1 

9920 

3.  5 

34  I 

1 

87  1 0 

356 

7  1191           14  28 

7534 

4.0 

303 

1  950 

1 

6490 

3.9 

254 

195  1 

5 

7834 

3.8 

298 

3 

9327 

354 

1952 

9 

7643 

3.9 

299 

5 

80  72 

346 

1953 

b 

8504 

4.0 

342 

6 

8400 

356 

b 

342 

1  954 

3 

6427 

4.2 

265 

2 

b3bS 

328 

2 

7^3  7 

3  1  6 

1 95 1> 

I 

7  160 

4  .  1 

292 

1 958 

1 

9030 

4.5 

406 

1 

1 0b90 

4  76 

1 

10290 

4  5  1 

71763           lb  35 

4.4 

372 

1950 

2 

9390 

4.4 

413 

1 9  5  1 

8 

8599 

4.4 

8277 

1952 

b 

86  1  b 

4.4 

38  1 

1953 

4 

84  1  3 

4.4 

373 

\ 

*7 

tiA 

37 

1954 

4 

8680 

4.  7 

40  I 

2 

6230 

b  3  1  1 

34  4 

1955 

3 

7830 

4.5 

359 

2 

7935 

3  1  9 

2 

7570 

3  1  3 

1956 

3 

786  7 

4.0 

327 

3 

7510 

30  2 

3 

7964 

328 

1957 

' 

1  0770 

4.3 

468 

99  bO 

429 

1 

909  1 

374 

1958 

1 

8960 

4.  7 

419 

1 

10600 

475 

10290 

451 

1959 

1 

11700 

4.3 

506 

1 

9640 

42b 

9b  10 

426 

73293           20  31 

9034 

4.  1 

378 

1  952 

1 

11080 

3.6 

399 

1953 

b 

8653 

4.1 

355 

8 

9634 

406 

8 

878  1 

368 

1954 

5 

8776 

4.3 

373 

4 

9  105 

389 

4 

900  1 

3o2 

1955 

12 

9132 

4.3 

396 

8 

9788 

409 

6 

9407 

362 

1956 

2 

1  1200 

3.9 

43  1 

2 

92  50 

379 

2 

92  1 1 

38  5 

1  957 

1 

9930 

4.2 

417 

9330 

385 

1 

10279 

4  33 

1958 

1 

10670 

4.  1 

433 

1959 

1 

8890 

3.9 

345 

1 

1  lObO 

449 

1 

10933 

428 

7402  1            4  7  64 

9536 

4.2 

397 

1953 

2 

9505 

4*3 

404 

2 

bb35 

409 

2 

11576 

504 

1954 

7 

8839 

4.2 

372 

6 

8345 

353 

6 

8618 

372 

1955 

9 

7822 

4.2 

329 

6 

9548 

389 

5 

9204 

370 

1  956 

1  1 

8b96 

4.  1 

36  1 

1  0 

1 02  b3 

422 

1 0 

9704 

40  1 

195  7 

9 

9178 

4-1 

3  74 

9 

9683 

407 

t 

1958 

1 2 

1  042  3 

4  .  z 

430 

1  2 

100  39 

409 

1  2 

■ 

10  103 

4  07 

1959 

30 

1  0036 

4.2 

420 

2  7 

9 1  32 

372 

26 

99  1  1 

406 

1 960 

4 

10568 

4  .  1 

43  1 

4 

9728 

404 

** 

1  0459 

425 

74535            2  3 

1027b 

4  •  1 

423 

1957 

1 

1 0830 

3-6 

409 

1 

11350 

442 

1 

1  029  0 

414 

19  58 

1 

9930 

4.2 

4  1 8 

1 

1  1  5  bO 

4  33 

1959 

1 

1  0  1 7  G 

4.2 

432 

1 

10970 

425 

1 

10656 

42b 

f  bo  I  j            j  6                v  / 

924  1 

4.  1 

379 

! 

2 

987  5 

^"  ^ 

' 

1  95  3 

1  4 

9476 

4.2 

397 

1  2 

9396 

394 

1  1 

b980 

3  7  6 

1  954 

2  1 

9246 

4.2 

385 

1  b 

8b4  1 

367 

1  5 

864  2 

360 

195b 

18 

964  1 

4.2 

40  1 

1  1 

87  52 

365 

16 

9093 

^y  ' 

1 956 

13 

9445 

4.1 

390 

1  3 

922  1 

375 

1  3 

8929 

36  9 

1957 

10 

960  7 

4.0 

388 

1  0 

96  76 

396 

1 0 

9310 

3b0 

1958 

b 

9403 

4.0 

376 

b 

9600 

404 

8 

9564 

393 

1959 

10 

9746 

4.  1 

403 

10 

10003 

4  14 

10 

9756 

399 

1960 

1 

620 

5.  1 

32 

1 

1800 

66 

1 

6796 

359 

76631             3               I  I 

9  1 94 

4.3 

393 

1  950 

3 

9077 

4.3 

39  I 

1 9b  1 

1 

1  1750 

4.6 

539 

1 952 

2 

90  1  0 

4.4 

40  1 

1 953 

1 

1  0560 

4.5 

479 

1954 

1 

10590 

4.4 

462 

1 955 

1 

9760 

4.3 

418 

1  9  56 

1 

1  1680 

4  .  1 

485 

1958 

1 

1  2090 

4.7 

570 

77i*2».            u  14 

91ol 

4.3 

396 

1949 

1 

7  770 

3.b 

294 

I9b0 

1 

9030 

4.6 

413 

1 

1  1590 

47  1 

1951 

1 

10190 

4.6 

465 

| 

10  190 

40  7 

1  952 

3 

9003 

4.6 

4  1 2 

2 

9040 

3  7  3 

1953 

2 

8715 

4.6 

401 

1 

8  1  30 

358 

1 

S644 

3  76 

1954 

1 

10380 

4.0 

414 

8780 

354 

1 

b7  64 

348 

195b 

1 

1  1080 

4.5 

499 

1 

9550 

392 

8764 

348 

1956 

1 

1  3950 

4.3 

598 

1 

10  loO 

428  . 

1 

9243 

387 

1957 

1 

10890 

4.2 

46  1 

1 

9300 

383 

1 

10279 

433 

1958 

1 

10760 

4.2 

449 

10d90 

437 

1 

9559 

366 

1959 

1 

15580 

4.2 

64  7 

1 

1  14  10 

463 

■ 

1  1303 

446 

7bl  14             b  14 

9  1U7 

4.2 

379 

1954 

2 

7355 

4.3 

309 

1 

7570 

326 

9243 

385 

1955 

2 

1  1395 

4.4 

493 

2 

1  1  105 

458 

6460 

356 

1956 

3 

6683 

4.  1 

366 

2 

9770 

405 

2 

9129 

373 

1957 

■j 

96  1  8 

4.2 

406 

5 

10656 

436 

4 

9720 

398 

1958 

12130 

3*8 

462 

1 

1  34  90 

b4  1 

1959 

1 

1  1  150 

4  .  1 

454 

1 

1  0030 

399 

1 

11750 

4  72 

rb9^7              1  I 

10  170 

4  .  3 

437 

1959 

10170 

4.3 

437 

1 

9380 

38  1 

1 

10093 

410 

79136              1  2 

9200 

3.8 

347 

1955 

971U 

3.B 

370 

1 

9970 

40b 

1 

9788 

403 

1 956 

8690 

3-7 

323 

1 

1  0460 

4  14 

1 

9538 

3bS 

793 7U              1  1 

lObSO 

4.4 

47d 

1959 

I 

10850 

4.4 

475 

1 

7690 

323 

1 

8066 

337 

803  79            19  29 

9264 

4.0 

370 

1956 

2 

10805 

4-4 

472 

2 

1U630 

474 

2 

9254 

395 

1957 

4 

10760 

4.2 

4d4 

4 

10358 

438 

3 

9272 

374 

1958 

1  1 

975  1 

4-0 

366 

1  1 

9999 

405 

10 

97  16 

397 

1959 

9 

10  159 

3.9 

395 

9 

9932 

410 

9 

9676 

402 

1960 

3 

782  7 

3.8 

299 

6143 

339 

1 

8796 

358 

62620            it  b 

117  10 

4.  1 

474 

1959 

3 

11950 

3.9 

465 

2 

1  1  190 

456 

3 

10609 

434 

1960 

2 

I  1905 

4.2 

499 

2 

10440 

4  1  6 

2 

10432 

422 

TABLE    lb. — DAUGHTER- AVERAGE  Of   SIKES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREED  INC  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   UF   FRESHEN  I Nc — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


1 1 A  1  1  n HT  V-  U 
JHU  jnl  CIS 

A  \J  J-  &  A  C  r 

BY  SIR 

RECORO  AVu 

RAGE   BY  SIRE 

BY 

F  K  c  S  H  L    1  N  G 

YE  K 

jOb  LAY 

0  U  N  1  Lnr 

YEARLY  HfcRD  AVERAGE 

M 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

LB 

RCT 

LB 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB 

LB 

NO. 

LB. 

LB> 

AYRSHIRE 

82626  11 

2/ 

68b6 

4.2 

368 

1955 

2 

7410 

4  ■ 

2 

309 

2 

9205 

387 

2 

3  186 

349 

1  3^7 

6 

8320 

4. 

3 

6 

9755 

4. 

2 

6 

9291 

3^3 

7 

9944 

3 

tl  o 

6 

6 

10893 

449 

1959 

5 

8024 

4  - 

0 

314 

100  74 

[J  jjj 

4 

10453 

42  4 

I960 

1 

8080 

4  • 

2 

339 

1 

10230 

395 

9592 

3o6 

8i*223  1 

I  0990 

4.0 

438 

1959 

1 

10990 

0 

436 

1  1710 

490 

1  0584 

44 

O  Oj  t\J                 O  U 

73 

38 

1956 

4 

758  3 

4. 

3 

323 

uf  f  £ 

373 

3952 

372 

1957 

16 

8354 

4. 

5 

372 

399 

15 

9405 

3o3 

1  1 

1  1048 

4. 

1  1 

9972 

40  1 

1959 

30 

9174 

4. 

3 

393 

30 

97  73 

402 

29 

10155 

4IS 

I960 

1 2 

0745 

362 

12 

88  74 

365 

7 

10017 

4  1  1 

86898  36 

61 

8542 

4.0 

344 

1954 

4 

8775 

3. 

9 

338 

2 

9925 

412 

2 

8557 

363 

1955 

20 

843  1 

4. 

1 

341 

12 

9197 

3W6 

a 

6787 

358 

14 

8735 

4. 

0 

]  | 

37  1 

1 1 

892  1 

368 

1957 

10 

8489 

334 

7 

94o7 

398 

7 

9295 

364 

19Su 

I 

9510 

4. 

1 

594 

6 

96  73 

397 

1959 

9070 

3. 

b 

34  7 

9302 

376 

5 

9145 

3o5 

I960 

1 

4390 

^" 

175 

1 

5460 

209 

91298  1 

| 

8200 

4.4 

358 

1955 

1 

8200 

4. 

4 

358 

1 

10400 

436 

348 

9  m03           |  j 

9829 

4.2 

409 

14 

9846 

12 

10076 

401 

I960 

3 

9747 

4. 

2 

403 

1 0*1 0  7 

4  19 

10  119 

92251  1 

1 

8840 

3.9 

346 

1954 

8840 

3. 

9 

346 

91*423  "t 

4 

9  168 

lt.lt 

399 

1959 

2 

7640 

4. 

5 

342 

2 

9575 

39b 

2 

10802 

448 

I960 

2 

10695 

4. 

3 

456 

2 

10160 

392 

2 

9592 

366 

95384  23 

29 

9440 

4.3 

404 

1958 

6 

9315 

4. 

4 

404 

5 

10064 

409 

5 

9967 

40t 

1959 

16 

10099 

4. 

2 

425 

16 

10269 

433 

14 

10055 

4  16 

1960 

7 

8590 

4. 

2 

362 

7 

3237 

337 

6 

950  1 

397 

99039  1 

1 

9380 

4.3 

404 

1959 

1 

9380 

4. 

3 

404 

1 

10  1  10 

40  1 

1 

1  1750 

47^ 

TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  StKVICE    IN   ARIIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATI ONs — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


UAUGHTER   AVERAGl  BY   SIRE  RLCORO  AVERAGE   BY   jI*E   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY 

CONTlMP, 

.  AV. 

YtAKLY  HERD  AVLKAGt 

SIRl      DAUGHTtRS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

l       |    |  | j  1    ■           Mil  V 

fun             Kin  wn 

r»U»                    >1Ua  llUi 

NO. 

LB. 

PCT 

. 

NO.  LB. 

L8. 

GUERNSEY 

197360              1  1 

552U 

5.2 

290 

1948 

5520 

S. 

2 

290 

226497              1  U 

9IBB 

4.5 

U 12 

1949 

1 

7750 

5. 

4 

415 

1950 

1 

1  1550 

4. 

2 

482 

1951 

3. 

8 

319 

1953 

1 

9160 

4. 

7 

43  1 

237761           36  100 

761  1 

it. 7 

359 

1949 

4. 

9 

369 

1 

8550 

386 

1  950 

1  1 

7822 

4. 

8 

370 

I 

84  60 

3  71 

1951 

15 

7749 

358 

8370 

374 

19b2 

! ' 

4. 

8 

362 

3 

8973 

438 

1953 

7fl7u 

4. 

6 

356 

it 

80  55 

392 

5  8439 

390 

1954 

6826 

310 

6 

7745 

347 

6  7650 

346 

1955 

J 

7234 

4. 

6 

332 

2 

7855 

355 

19  56 

9 

7762 

4. 

4 

345 

3067 

374 

6       8  186 

382 

195  7 

4 

7436 

4. 

6 

342 

3 

8737 

421 

3  9890 

471 

1958 

994  3 

4. 

5 

438 

3 

9H00 

454 

2  8796 

420 

1959 

2 

11130 

4. 

3 

476 

2 

8525 

396 

2  8960 

425 

250883             1  3 

8223 

4.8 

396 

1948 

4. 

9 

384 

1950 

8890 

4. 

7 

256935             1  2 

79bO 

It. 8 

383 

1952 

1 

9010 

4. 

8 

437 

1953 

1 

6890 

4. 

6 

328 

260090              1  b 

6676 

5.2 

343 

1947 

1 

5910 

5. 

2 

308 

1948 

293 

1949 

4. 

9 

379 

1950 

: 

7fX(t 

394 

1952 

6350 

5. 

4 

34  1 

266583            2  2 

7/75 

b.O 

360 

1955 

! 

9140 

4. 

5 

414 

1 

9320 

378 

1956 

1 

6410 

5. 

4 

346 

1 

7210 

33b 

1  6251 

370 

<:70988             3  7 

760  7 

b.2 

396 

1949 

826C 

5. 

1 

420 

1950 

2 

5. 

1 

373 

1951 

l 

6220 

5  a 

"7 

354 

1952 

1 

7240 

4. 

7 

340 

275056              I  1 

7170 

b.O 

35  7 

1956 

' 

7170 

5. 

0 

357 

280691              8  12 

744  1 

4.9 

363 

1948 

706  5 

36  1 

1949 

7860 

4. 

6 

374 

1950 

1 

7870 

4. 

6 

365 

1953 

i 

9280 

S. 

0 

466 

1 

7950 

566 

1  8785 

42? 

1954 

2 

8555 

4. 

8 

4  1  1 

1 

7380 

323 

1  bS46 

400 

1955 

| 

7450 

4. 

8 

359 

1 

8140 

361 

1  7499 

34  0 

1956 

I 

6720 

5. 

2 

34o 

1 

8530 

40^ 

1  8099 

363 

287749            it  8 

8446 

4.6 

390 

1951 

2 

9305 

4. 

3 

403 

1 

8500 

396 

1952 

8423 

4. 

9 

413 

2 

8720 

410 

1953 

| 

9160 

4. 

1 

379 

1 

8390 

397 

1954 

| 

909  0 

ll  m 

404 

1 

8420 

413 

1  8993 

449 

2892  44         108  253 

83  12 

4.6 

379 

195  1 

2 

7350 

4. 

8 

350 

I 

6510 

312 

1952 

32 

8707 

4. 

7 

406 

12 

8958 

376 

1953 

4. 

6 

378 

37 

3678 

379 

35  8437 

378 

1954 

47 

8253 

4. 

6 

576 

4  1 

89  14 

366 

35  8557 

373 

1955 

4  1 

8610 

4. 

6 

396 

36 

9053 

397 

37  8977 

394 

1956 

29 

8560 

4. 

5 

389 

26 

9569 

41  1 

26  9184 

400 

1957 

27 

8542 

4. 

5 

381 

22 

10  IV5 

447 

22  9940 

423 

1958 

1  1 

8304 

367 

7 

9U94 

424 

6  10473 

435 

1959 

13 

9642 

4. 

4 

429 

1  1 

9339 

435 

1  960 

' 

1  1  790 

3. 

9 

458 

1 

10450 

514 

1      1079  1 

504 

296224            19  US 

8627 

it. 6 

39  1 

1952 

6725 

3  . 

333 

1 

8920 

37  1 

1953 

j 

8259 

4. 

5 

365 

7 

8659 

364 

6       H08  8 

1954 

4. 

6 

1  | 

11  8506 

370 

1955 

j 

4. 

6 

426 

5 

9376 

403 

5  9067 

393 

1956 

8695 

4. 

6 

394 

I 

10131 

43  1 

7  9539 

394 

1957 

7537 

4. 

6 

350 

3 

9520 

405 

3  10493 

415 

1958 

3 

8237 

4. 

6 

380 

2 

9795 

409 

2  9870 

42  5 

1959 

2 

8340 

4. 

5 

374 

2 

9045 

393 

2  9080 

402 

29VI6b              1  3 

75b7 

it. 8 

366 

1954 

1 

8230 

4. 

9 

405 

1 

10050 

43o 

1  7935 

3fS 

1955 

1 

7170 

363 

1 

93  10 

426 

1  7804 

356 

1956 

1 

7270 

4. 

5 

329 

1 

9160 

4  1b 

299206              1  10 

691b 

U.7 

323 

1947 

2 

5490 

4. 

8 

262 

2 

8235 

316 

1948 

1 

5260 

4. 

6 

242 

1 

9540 

399 

1949 

1 

8400 

4. 

7 

392 

1 

10520 

429 

1950 

1 

8990 

4. 

8 

43  1 

1 

10290 

4  18 

1951 

1 

7180 

4. 

6 

332 

1 

9790 

403 

1952 

1 

6960 

4. 

8 

333 

1 

8980 

375 

1953 

1 

8270 

4. 

8 

39e 

1 

86^0 

363 

1       856  7 

36? 

1954 

1 

7690 

4. 

4 

336 

1 

9590 

368 

1  8349 

351 

1955 

1 

5420 

4. 

4 

241 

1 

9600 

383 

1  9788 

403 

300208            19  b7 

7868 

4.8 

380 

1952 

3 

7800 

4. 

359 

2 

89o0 

373 

1953 

14 

8089 

4. 

8 

3d9 

1  1 

6320 

371 

1 1  840b 

379 
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TABLE    13. — OAuGHT..R-AjlRAGE  OF   SlKcS   IN  SLKVlCc   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY   6RE  CD i 
BY   YEAk  UF   FRESHENING,— RECORDS  FROM   THIS   SIATE  ONLY 

UAUuHTER  AVuRAOl   BY   SIRE  RECORD   AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHLN.iMG  YEAR 

b03-0AY  CONTtMP.   AV.   YtARLY  HEKU  AVERAGE 


SIRL      DAUGHTERS   RE  LORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCuRDS  MILK 

TEST 

FAT 

Rt-CORuS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB . 

*0. 

L6. 

LB  . 

NO. 

LB. 

Lti  - 

GUERNSEY 

1954 

10  8146 

4.0 

393 

9 

8390 

390 

7 

8178 

3o5 

1955 

8  8666 

4.9 

4  1  0 

9365 

40  7 

8 

93  10 

415 

1956 

9  021c 

4 .  7 

303 

0 

39  1  6 

40b 

V 

6549 

397 

1957 

7  7740 

4.9 

383 

5 

9275 

402 

7 

9  1  54 

4  1  3 

1958 

5  8510 

4.6 

4  1  1 

69V0 

392 

4 

9314 

455 

1959 

1  10400 

5.  G 

3  1  7 

1 

9  100 

400 

.303  IBS            3  5 

9031 

U. 7 

4  19 

1949 

1  7390 

5.  1 

384 

1950 

2  6873 

4.9 

333 

1956 

1  9920 

4.4 

433 

1957 

1  10060 

4.  7 

470 

I 

11450 

50b 

1 

1  1467 

4^7 

312690            19  32 

736b 

1.7 

346 

1952 

5  7046 

4 .  6 

32b 

i 

66  10 

3  1  1 

1953 

II  7716 

4.  o 

37  1 

3 

79  12 

34  9 

3 

7979 

344 

1  954 

8  7403 

4.7 

3b6 

6 

70o2 

537 

4 

7570 

333 

195S 

3       o25  7 

5.0 

4  1^ 

1 

10300 

409 

1 

978d 

403 

1956 

3       B90 7 

4.6 

4  13 

1 

1  OOilO 

4  1  ? 

1 

9538 

3o5 

1957 

1  9900 

4.6 

452 

195B 

1  6310 

3.9 

248 

313279            12  32 

6939 

5.0 

33V 

1949 

2  6480 

5.3 

340 

1950 

3  734b 

4.0 

54  7 

z 

7630 

594 

195  1 

6  6410 

5.2 

327 

3 

8060 

386 

1952 

4  7290 

5.0 

35B 

2 

79v0 

39b 

1953 

4  7943 

4.1- 

377 

4 

7720 

362 

4 

6671 

4  1  1 

1954 

4  7175 

3.  1 

563 

4 

7830 

372 

4 

6028 

394 

1955 

2  689S 

5.0 

343 

2 

77  10 

390 

2 

7  123 

363 

1956 

3  8637 

4.8 

4  1  0 

i 

86  73 

467 

3 

6084 

4C  4 

1957 

2  815b 

4.4 

339 

2 

9360 

436 

1 

9  178 

477 

3 1 62  7 1             2  6 

71*37 

4.9 

363 

1952 

1  6960 

4.  7 

5/4 

1954 

1  9140 

5.2 

479 

1 

12970 

494 

1 

12132 

4  7  7 

1953 

2  8520 

4.9 

4  1  4 

1  0463 

4  12 

2 

10224 

373 

1956 

1  7370 

5.2 

583 

1 

1  1040 

446 

10726 

436 

1957 

1  6020 

5.2 

b  1  5 

1 

10OV0 

394 

1 

10137 

407 

3 1 69  96              1  S 

8844 

5.  3 

464 

1954 

1  8060 

5.3 

43  1 

1955 

1  10520 

5.3 

555 

1956 

1  8890 

5.6 

512 

1957 

1  7870 

5.3 

4  16 

1958 

1  3880 

4.6 

403 

316968           54  71 

8  1m2 

4.7 

383 

1953 

1  5580 

4  .  7 

260 

I 

9730 

400 

1 

0367 

3o2 

1954 

1       860  1 

4.6 

393 

7 

95  19 

4  1  1 

7 

8770 

386 

1953 

1 7  7728 

4.  7 

560 

1  5 

9439 

400 

14 

9309 

397 

1956 

13  8231 

4.7 

590 

1  7 

9248 

400 

17 

Bbl8 

385 

1957 

13  7810 

4.  7 

365 

10 

9364 

406 

1  1 

b638 

3/  1 

I95B 

9       830 1 

4.  7 

388 

6 

10250 

440 

7 

9626 

4  1  4 

1959 

6       8  135 

4.3 

368 

6 

9790 

428 

6 

98d6 

445 

320873             1  5 

7B36 

4.7 

369 

1952 

1  8470 

4.8 

408 

7520 

354 

1953 

1  7B80 

5.  1 

402 

] 

6750 

3  1  a 

1 

7565 

J60 

1954 

1  7460 

4.2 

317 

66  50 

298 

1955 

1  866li 

4  .  6 

4  19 

1 

7620 

378 

I 

6426 

398 

1956 

1  6710 

4.  j 

50  1 

7670 

38  3 

| 

772  8 

372 

32 1*0  96              1  1 

5900 

5.  1 

302 

1952 

1  5900 

5.  1 

302 

3242  SO             2  5 

7603 

5.2 

396 

1950 

3  7627 

5.3 

402 

1951 

1  7870 

3.3 

42  1 

1  953 

1  6250 

3.5 

344 

3334  56            2  7 

7398 

4.6 

339 

1953 

1  7030 

4.3 

5  1  o 

j 

6230 

283 

1 

68  1  3 

335 

1954 

1       7  100 

4.0 

284 

72  10 

305 

1 

620? 

274 

1955 

1  7130 

4.2 

298 

6720 

285 

1 

6954 

300 

I9S7 

1  3690 

4.4 

250 

. 

7040 

293 

; 

7227 

3  1  9 

1958 

1  737U 

4.3 

528 

1 

8260 

3B3 

1 

8873 

4  1  7 

1959 

2  7945 

4.B 

364 

2 

8550 

4  1  4 

2 

8764 

426 

3342  82              1  1 

5330 

4.2 

226 

1937 

1  3330 

4.2 

226 

3344  13           12  19 

7937 

4.3 

34  1 

19S4 

5  6B66 

4.2 

293 

3 

8257 

364 

3 

7BS5 

36  1 

1955 

6  7997 

4.3 

340 

9246 

4  1  1 

i* 

92  1  6 

3/4 

1956 

4  B090 

4.  1 

328 

8 ItiO 

304 

3 

6647 

38  7 

1957 

1  9260 

4.0 

374 

1958 

1      1  1  730 

4.4 

5  1  2 

t 

9240 

43  7 

1 

10544 

462 

1959 

1  7330 

4.5 

33  1 

1 

10490 

460 

1 

9472 

44  1 

1960 

1  8860 

5.0 

446 

1 

13940 

617 

1 

1  1336 

537 

535302             1  1 

84o0 

4.7 

399 

1950 

1  8460 

4.7 

399 

3300  SB               1  1 

5790 

4.5 

25B 

1954 

1  5790 

4.5 

258 

33639b            9  IB 

7  729 

5.2 

400 

1949 

3  7647 

5.  b 

4  19 

1950 

3  7157 

5  .  1 

560 

195  1 

6  B77H 

5.  1 

446 

1 

6730 

296 

1952 

5  7640 

5.2 

39a 

19b3 

2  9090 

5.  1 

464 

1 

6920 

306 

1 

7685 

335 

1954 

1  7260 

4.5 

323 

7570 

556 

1 

7695 

334 

336990             1  3 

6013 

4.5 

272 

1951 

1  6510 

4.6 

312 

1 

81  (0 

386 

1953 

1  5480 

4.5 

236 

1 

7360 

366 

1 

7565 

360 

1954 

1  6050 

4.4 

267 

1 

6790 

304 

337117            2  3 

6170 

5.5 

334 

1950 

1  665C 

6.0 

40  1 

1951 

1  4390 

6.0 

263 

1956 

1  6820 

4.9 

336 

1 

9900 

379 

1 

9516 

399 
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TABLE    lb. — DAUGHTEK-AvlRAuE  OF   SIRES   IN   ScRVICc   IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORoANI i AT  I ONS — GROUPED  BY  BREEDi 
BY   YEAk  OF   FRESHENING —  RECORDS  FROM   THIS  STA  T*.  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGc   BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY   SIKE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-UAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


b I Kl  bAUGHlcRS 

RcCORUa 

MILK. 

TcST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCuRDS 

MILK 

FAT 

RcCORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO* 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

Yc  AR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

337446  16 

38 

7  106 

4.9 

34b 

1950 

i 

8115 

5. 

1 

409 

1951 

6776 

5. 

0 

337 

5 

7540 

367 

1952 

I 

7723 

4. 

b 

375 

5 

7956 

364 

1953 

10 

7123 

U. 

B 

344 

bO  94 

365 

J 

82  19 

33  1 

1954 

7585 

4. 

7 

354 

7902 

354 

5 

872  7 

4  1 4 

1955 

5595 

4. 

6 

255 

7935 

343 

2 

7227 

336 

1956 

5880 

4. 

b 

260 

7320 

360 

2 

7189 

34  1 

1958 

1 

5470 

4. 

5 

248 

8  1  20 

353 

1 

85  78 

365 

33bU^5  1 

3 

9163 

D.3 

484 

1952 

1 

9790 

5. 

2 

504 

1 

134  30 

470 

1953 

1  0440 

b. 

1 

534 

12  700 

450 

1  955 

] 

7260 

5. 

7 

414 

1 

8620 

383 

40080  3 

4 

7065 

4  .  7 

334 

1  957 

8200 

4. 

6 

5  78 

89  10 

434 

1 

b055 

39  1 

1958 

j 

6580 

5. 

1 

336 

1959 

1 

9150 

4. 

8 

440 

" 

10680 

45b 

1  1  194 

494 

I960 

' 

1(650 

4. 

4 

206 

1 

5100 

24  7 

340063  2 

2 

8  780 

4.2 

36d 

1957 

1 

8290 

4. 

0 

336 

1 958 

1 

9270 

4. 

399 

1 

106  70 

4  59 

1 

1  0344 

462 

34  1 048  2 

6 

0762 

5.0 

433 

1949 

9750 

b. 

0 

486 

1950 

1 

6970 

5. 

2 

362 

195  J 

7260 

5. 

368 

1952 

6880 

b. 

4 

370 

1953 

1 

5490 

4. 

7 

260 

54^9:>2  1 

5 

7  100 

4.9 

34  7 

195  1 

7480 

4. 

7 

334 

1 952 

J 

6570 

4. 

b 

3  1 4 

1 953 

1 

7920 

5. 

0 

397 

1954 

5110 

5. 

1 

26  1 

1955 

! 

8420 

4. 

9 

410 

553/ 06  I 

3 

7907 

4.7 

372 

1952 

9110 

4. 

7 

433 

1  0660 

557 

1953 

1 

7740 

4. 

4 

341 

1 

9470 

44  1 

1 

10039 

482 

1954 

1 

6870 

b. 

0 

342 

1 

9910 

479 

1 

9734 

456 

354137  9 

21 

7482 

5.0 

377 

1952 

5 

7464 

5. 

1 

379 

> 

13660 

483 

1953 

3 

7523 

5. 

0 

374 

3 

86o  7 

3  76 

2 

8301 

40  1 

5 

7676 

5. 

0 

389 

4 

7833 

339 

3 

7339 

34  9 

1955 

3 

6780 

b. 

0 

34  1 

3 

7  123 

340 

3 

7263 

331 

1956 

3 

7167 

5. 

0 

355 

3 

7267 

3d1 

3 

6936 

337 

1957 

2 

7635 

4. 

6 

352 

88o0 

453 

2 

7641 

349 

354788  1 

2 

6340 

4.3 

274 

1953 

1 

5720 

4. 

4 

234 

1 

6430 

289 

1 

6813 

335 

1955 

1 

6960 

4. 

2 

294 

1 

7850 

327 

1 

6954 

300 

56  1 4  93  1 

1 

6  6'^0 

4.5 

30  1 

1 954 

1 

6690 

4. 

5 

30  1 

36*1*57  3 

6 

72  15 

4.8 

347 

1954 

2 

8085 

4. 

8 

386 

2 

10960 

409 

1955 

2 

7020 

5. 

0 

349 

2 

9240 

409 

1956 

2 

6540 

4. 

7 

307 

2 

1  1335 

414 

2 

9516 

399 

3668  76  1 

1 

6220 

5.0 

3  1  1 

1  959 

1 

6220 

5. 

0 

3  I  1 

373823  1 

1 

11660 

4.4- 

507 

1955 

1 

1  1660 

4. 

4 

307 

382002  4 

9 

8577 

5.  1 

433 

1954 

1 

7110 

4. 

6 

329 

1 

8670 

317 

, 

1  1598 

44  9 

1955 

2 

8533 

4. 

b 

407 

2 

104O0 

436 

2 

9777 

383 

1 956 

4 

8753 

5. 

0 

439 

4 

10340 

419 

4 

9576 

394 

1957 

2 

9065 

5. 

2 

474 

2 

11500 

47  1 

2 

1  1222 

43^ 

583485  1 

1 

8  730 

4.9 

432 

1955 

I 

8730 

4. 

9 

432 

3  9  0 1 89  5 

1 3 

8  764 

4.6 

397 

1  952 

4 

9130 

4. 

9 

439 

1 

10100 

5  1  8 

1953 

3 

10273 

4. 

2 

430 

2 

9285 

413 

1 

6649 

320 

1954 

3 

8157 

4. 

2 

346 

1 

9040 

40b 

7935 

375 

1956 

2 

9390 

4. 

5 

420 

1 

95  10 

48  1 

1957 

1 

10220 

4. 

0 

4  10 

1  1720 

b65 

■iO  1  li  7/1  03 

167 

8  317 

4  ■  7 

387 

1954 

o 

7753 

4. 

6 

357 

6 

8523 

368 

6 

6440 

369 

1955 

30 

8153 

4. 

9 

398 

24 

8980 

40  1 

25 

840  1 

384 

1 956 

32 

8233 

4« 

9 

399 

2b 

9^11 

413 

25 

9090 

39o 

1957 

27 

3324 

4. 

7 

389 

1  9 

9982 

425 

1 9 

9599 

40  7 

1958 

20 

8565 

4. 

6 

394 

15 

9686 

427 

12 

9653 

430 

1959 

36 

9405 

4. 

6 

431 

30 

9  184 

408 

29 

9359 

4  1b 

I960 

8 

8858 

4a 

4 

392 

8 

9968 

498 

6 

10  19  3 

4  1  7 

39454  1  1 

1 

59V0 

5.0 

302 

1957 

1 

5990 

S. 

0 

302 

1 

10200 

378 

1 

9745 

3b5 

596066  19 

29 

69^5 

5.  1 

34b 

19514 

2 

7115 

5. 

2 

367 

1955 

1 

6510 

5. 

337 

5 

8222 

37  1 

5 

8312 

377 

1956 

7 

6456 

5. 

329 

6 

8922 

384 

6 

8609 

37  7 

1957 

7 

7023 

5. 

0 

348 

4 

8690 

386 

4 

8851 

38b 

1958 

i 

692  I 

4. 

8 

531 

1 

9580 

387 

1 

9396 

388 

1959 

3 

7097 

4. 

8 

344 

3 

9347 

397 

3 

9363 

399 

396943  5 

8 

6350 

5.  1 

4  1b 

1955 

1 

6710 

5. 

6 

374 

1 

6580 

337 

6169 

322 

1956 

3 

7880 

5. 

2 

409 

3 

94  17 

427 

3 

8255 

3o4 

.4Lk  HAMPSHIRE 


TABLE    lb. — OAUGHTEK-AVlKAGE  OH  5IK..S   IN   SLRVU.E    IN   ARTIFICIAL   BREED  I  NO   ORGAN I  l.  A  T  I  O  MS — GROUI'cU   BY  BRLEl/, 
BY  YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVcRAGL   BY   SIRE  RCCuRU  AVERAGE   BY   VIRC   BY   FRESHENING  YEAR 

J.G5-UAY  LONTuMH.   AV.   YEARLY  HERO  AVLRAGi 


SIKL 

DAUGHTER-* 

RECOROb 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

R..LURUS  milk 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

TAT 

KEI.URDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

no. 

LB. 

fCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

la: 

Ld. 

-MO. 

LB. 

Lr  . 

GUERNSEY 

1957 

2  860b 

4. 

1 

h02 

9975 

435 

2 

9570 

4/  7 

1958 

1      100 10 

5. 

3 

d28 

I 

10o30 

505 

1 

1057  i 

5  1  4 

1959 

1  10500 

5. 

0 

b29 

1 

lOo  10 

502 

1 

10046 

5u6 

404U  0.5 

3 1 

3b  1 

1 950 

4. 

6 

432 

195  1 

It        8  115 

4  • 

8 

384 

2 

70b5 

352 

10       74  83 

4  . 

9 

1953 

12  778o 

4. 

7 

363 

10 

0036 

37o 

8 

8296 

3ot 

1954 

10  7655 

4. 

9 

371 

7 

8749 

398 

7 

6455 

30  9 

1955 

10  7679 

4  . 

7 

357 

8600 

396 

8 

894? 

33  4 

1956 

10       8  156 

4. 

6 

374 

8948 

39  1 

9 

8809 

3''5 

1957 

10  7738 

4. 

t 

370 

10 

I02G2 

425 

10 

VI  44 

394 

1958 

2  7385 

4  • 

6 

342 

2 

9nb0 

391 

2 

10023 

4u2 

4. 

1960 

1  490 

5. 

' 

26 

ii  n  !■  i.  Hi 
h  U  h  4 

4  ■ 

417939 

1  1 

2  1 

7504 

it. 6 

342 

1952 

6  7462 

4. 

6 

342 

I 

8880 

378 

1953 

b  6660 

4  ■ 

304 

8235 

379 

4 

8066 

3o  1 

4. 

6 

1955 

3  7693 

4. 

3 

330 

2 

ollO 

394 

2 

e426 

390 

1956 

1  8740 

4  • 

2 

36  7 

1 

7390 

33  1 

1 

7728 

372 

4  ■ 

4 

4206  72 

3 

4 

B207 

5.0 

422 

19i2 

2  7505 

4. 

6 

3}9 

1 

8920 

370 

1953 

2  9175 

5. 

2 

479 

1 

96:;0 

398 

1 

8567 

362 

3. 

i 

1958 

2        831  S 

4. 

2 

350 

1 

6o00 

2d9 

1959 

2  7425 

4  ■ 

7 

343 

3200 

352 

2 

0306 

36i 

447  77 

2 

3 

8303 

4.7 

38o 

1958 

1  8590 

4  . 

9 

420 

95  10 

38  4 

1 

9396 

3oB 

1959 

2  8050 

4. 

i 

373 

2 

9720 

385 

2 

9330 

3/V 

462398 

5 

8 

79*9 

5.0 

395 

1955 

4  8130 

5  ■ 

1 

4  1  1 

8848 

4  1  1 

4 

7652 

3-jO 

1956 

2  6950 

5. 

3 

363 

1 

9  loO 

4  14 

1 

8785 

40  1 

1957 

1  9720 

4. 

44  1 

1 

12200 

515 

1 

9036 

4  1? 

1958 

1  10260 

4. 

463 

1 

I07b0 

430 

1 

10  I4.T 

434 

4645 j6 

10 

10 

7317 

4.7 

349 

1953 

1  7510 

4 . 

2 

316 

4. 

8 

465760 

8 

18 

9  112 

4.5 

404 

1954 

4  92811 

4  ■ 

3 

402 

4 

9550 

395 

4 

972'i 

4  12 

1955 

4  9365 

4  • 

4  1  6 

i 

3903 

372 

5 

9734 

4u  1 

1956 

3  8497 

4. 

5 

379 

3 

88  10 

374 

3 

>5B5 

3v« 

1957 

4  lOOOo 

4. 

6 

449 

4 

10O20 

460 

4 

10  154 

4 '.  5 

1958 

1  14940 

4  a 

4 

656 

1 

144  70 

555 

1 

13756 

5l  ) 

3. 

8 

I960 

1  9520 

3. 

9 

368 

1 

126  10 

462 

4. 

4 

U  7  M  ^  n  A 

4. 

7 

1956 

6  0755 

4. 

404 

3 

76  10 

406 

4 

94  78 

407 

1957 

3       668  7 

4. 

4 

294 

2 

9005 

406 

2 

ol  10 

3o6 

5. 

0 

1959 

11  960o 

4 . 

433 

1 

9304 

392 

7 

9366 

396 

4. 

■. 

3 

2 

1  0  3  1  ?. 

4*  0 

480767 

3 

3 

89B3 

4.6 

412 

WSb 

2  10175 

4. 

6 

4  72 

2 

100  90 

474 

2 

934  1 

402 

4. 

5 

4  V  6  3  VU 

4. 

7 

4. 

3 

1958 

2  o900 

4  ■ 

!> 

314 

50bb83 

1 

1 

6570 

U. 6 

304 

1959 

1  6570 

4. 

6 

304 

1 

9260 

38  V 

b0  76  76 

2 

3 

593b 

4.0 

238 

1959 

2  561G 

3. 

9 

226 

2 

80  15 

372 

7783 

3  13 

1960 

1  5910 

4. 

2 

246 

1 

9060 

358 

7477 

295 

5145  15 

1 

1 

101(20 

4.4 

463 

I960 

1      1042  0 

4. 

4 

463 

1 

10190 

393 

9592 

306 

514865 

1 

1 

9550 

4.6 

436 

1959 

1  9550 

4. 

6 

436 

1 

7880 

388 

8829 

424 

5  1  9")  7  1 

1 

1 

82b0 

4.b 

371 

I960 

1  8280 

4. 

5 

37  1 

1 

9130 

659 

10747 

4  i5 

519473 

1 

1 

78S0 

5.  1 

400 

1959 

1  7850 

5. 

1 

400 

1 

10  140 

396 

9330 

3  79 

NEh  HAMPSHIRE 


MO 


-DAUGHTER-AVLRA^L  OF  SIRES  IN  SLRVICE  IN  ARTIFICIAL  BREcOINC 
BY   YEA*  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATL  ONLY 


ORGANIZATIONS — GROUPLD  BY  BRlEU, 


UAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   KCT.  LB. 


6589  78  1 
6B0O7M  I 


697696  1 


7033M3  23 


7M60M7 

7502  58 


7SBBM6  57 


2  9155  3.5  318 
8      12156      3.6  M30 


2      10990     3.9  395 
2     11425     3.M  389 
57       9136     3.8  3MM 


9      10026     M.4  U36 


M     12570     3.6  M5M 


M      113Mb     3.5  397 


1  113M0  3.1  355 
B8      11951      3.7  M3V 


IMS      11135     3.7  Mil 


6     12512     3.6  M56 


5      I300M     M.O  525 


M      10255     3.9  39M 


7      I302M     M.O  521 


RECORD  AVERAGE   flY   SlhE   BY  FRESHLNINu  YEAR 


305-DAY  C0NT..MH.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LIS.  LB. 


12M30  MM9 

128M0  MM  7 

12030  396 

I13n0  M13 

I0MM0  373 

11710  MMB 

I29M0  M87 


h^LOKUS 

MILK 

NO. 

LB. 

HOLSTt IN 

2 

9  155 

1947 

1 

122M0 

3.5 

M26 

1 

1 1*7  1  0 

IV49 

1 

1  1M90 

3.2 

369 

1952 

1 

1037C 

3.M 

3M8 

1 953 

1 

I3M10 

3.7 

300 

1 954 

1 

1  1330 

3.7 

M2  0 

1955 

1 

12890 

3.6 

M63 

1957 

1 

IObIO 

3.9 

M22 

19  5  1 

1 

5M90 

4  •  3 

235 

1952 

1 

16M90 

3.M 

555 

1947 

1 

1  1230 

3.M 

385 

1948 

1 

1  1620 

3.M 

393 

1  947 

3.6 

306 

1  948 

1  I 

9M50 

3  .  t 

362 

1  94  9 

1  1 

969M 

3  b 

37  1 

1950 

9175 

3.8 

3M  6 

195  1 

8022 

3.7 

292 

1952 

M.O 

M  IM 

1 953 

4 

12113 

3.9 

M  7  0 

1 954 

2 

12000 

3.9 

M63 

1955 

2 

10575 

3.6 

379 

1952 

M.2 

M2  1 

1953 

! 

12  UO 

M  .  M 

53  1 

1954 

1087  0 

M.2 

M60 

1 955 

3 

9b37 

M.  3 

M22 

1956 

1 

10310 

M.2 

M3M 

1957 

1 

1  1260 

M.6 

522 

1948 

1 

13910 

3.M 

4  72 

1 949 

1 

8890 

3.5 

3  10 

1 952 

1 

IM610 

3.6 

559 

1  953 

1 

15210 

3.9 

600 

1 950 

1 

13750 

3.2 

MM  3 

1951 

j 

10950 

3.7 

MO  1 

1 952 

3.  M 

287 

1953 

1 

12370 

3.7 

M  5b 

1  948 

1 

1  13M0 

3.  1 

355 

1949 

1 

115M0 

M.2 

Mb5 

1950 

I 

1  0820 

3.6 

195  1 

IM 

1  100  1 

3.7 

M  1  0 

1 952 

1  1 

10995 

3.6 

M02 

1 953 

7 

12006 

3.7 

1954 

10 

I26MO 

3.7 

M  72 

1955 

3.8 

1956 

'? 

I2M2  1 

3.8 

M  70 

1 957 

1  1 

13185 

1958 

6 

15210 

3.  7 

53d 

1959 

3 

1M537 

3.6 

342 

1 949 

3 

11177 

3.6 

396 

1  950 

17 

10869 

3.  b 

M  1  7 

1951 

23 

1  0738 

3.7 

397 

1952 

27 

1  1702 

3.  7 

M31 

1953 

16 

1  1  190 

3.7 

MOb 

1954 

3.6 

M08 

1 955 

12 

I2M77 

3.6 

M55 

1  956 

12 

1232B 

3.5 

M3M 

1957 

10 

123M3 

3.5 

M  36 

1958 

12812 

3.5 

M53 

1  94  f 

| 

16290 

3.6 

1948 

2 

1M9M5 

3.7 

]  949 

1 

I2M3G 

3.5 

M30 

I95U 

8990 

3.7 

332 

1951 

12770 

552 

1 952 

12230 

M.O 

1953 

15790 

6  32 

1  95b 

13670 

M.O 

5M6 

1956 

10560 

3.9 

M09 

1949 

BMOO 

3.6 

304 

1951 

9610 

3.7 

35M 

1954 

10560 

3.9 

M  1  1 

1955 

I2M30 

M.O 

501 

195  1 

1  1360 

M.2 

M79 

1952 

1M2M0 

3.9 

5M8 

1953 

1  13M0 

M.  3 

M03 

1954 

13180 

3.7 

M90 

YcARLY  HERD  AVLkAj_ 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


17  I  70 
15290 
129  10 
12  100 
12MO0 
14750 


619 

530 
468 
443 
458 
570 


1 

10730 

382 

7 

10371 

407 

4 

10390 

M  1U 

6 

10333 

394 

9 

1  120B 

4  16 

1  1 

1  1082 

425 

7 

1  1597 

436 

10 

12972 

500 

6 

13338 

512 

3 

I3MM7 

533 

3 

1  1330 

39o 

5 

10068 

35  1 

9 

10062 

390 

9 

10994 

396 

14 

1  1MU2 

4  IM 

10 

1  16  IM 

M30 

1  1 

1  1304 

421 

3 

11481 

423 

4 

12000 

MM? 

I0M20 
1  IBOO 
12bo0 
13160 
12770 


13000 
I2M55 
10G30 
1MM20 


39  I 

460 
476 
M70 
M79 


472 
M36 
MOl 
M97 


1383?  M6d 

10791  MO  I 

10551  3-15 

12372  40  I 


1 

1  I960 

412 

2 

96  30 

293 

1 

12  170 

435 

3 

1M2^3 

514 

3 

1  1543 

2 

123M0 

463 

2 

12633 

2 

9M35 

344 

2 

12230 

M/0 
M6  > 
M56 


79M6  346 

10900  452 

13658  508 

12633  Mfil 

13592  499 


6 

IU73  1 

393 

9 

11319 

4  1? 

10 

1  1309 

415 

6 

10733 

M03 

11 

12612 

MOM 

5 

12921 

50  1 

3 

12949 

505 

e 

9852 

356 

10 

1  1  126 

MOO 

10 

1  1  126 

405 

1  1 

ICMMM 

39  1 

7 

10961 

401 

3 

12077 

451 

I  I96t:  43  1 
13124  482 


1      13396  475 


NEW  HAMPSHIRE 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVILE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  OR  ..AN  I L  AT  I  O.N  ;> — GROURqD  BY  3,(ttU, 
BY   Yt Ak  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


JAUGHTER   AVCRAGc   BY  SIRE 


KELORO  AVERAGE   BY   SIKE   BY  FRESHENING  YEAR 


JOS-DAY  CONTiMH.  AV. 


SIRE 
NO. 


7802  30 
78i  U  56 


7863  V9 
7901 06 

7923  IS 
7923  18 


796431  I 


799b75  12 


YEARLY   HcRb  AVLRAG.i 
FAT 


41  I 

4  10 

uu  j 

4  I  6 

44  4 
itdi 

4 'J  2 
494 


379 
40  J 
44  7 
1*01 
439 
62  5 
565 
30  7 


00I37S  20 


ORDS 

MILK 

IfcST 

FAT 

FRESH 

reLORds 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCuRGS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

0. 

LB. 

rcT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

rct. 

LB. 

NO. 

Ld. 

LB. 

NO. 

LB. 

H0LS7 

c  IN 

1955 

2 

13120 

4.3 

549 

2 

l20i:S 

43  1 

2 

13097 

146 

1  1636 

3.6 

42  1 

1951 

13 

10644 

3.7 

395 

2 

1  1095 

462 

1952 

26 

10870 

3.7 

398 

13 

10K06 

404 

1953 

1  7 

1  1  18  1 

3.6 

403 

14 

1  106  1 

4  16 

14 

10759 

1954 

20 

1  ISS4 

3.6 

4  16 

1  8 

109  17 

403 

IS 

1092  1 

1955 

1  7 

12020 

3.6 

436 

1  3 

1  1  177 

423 

1  1 

10892 

1956 

18 

12619 

3.5 

447 

1  3 

1  1335 

430 

14 

10937 

1957 

1  1 

13539 

3.6 

465 

1  0 

12263 

473 

10 

1  1450 

1958 

13 

I356S 

3.6 

490 

13 

12436 

479 

10 

12546 

1959 

10 

1  3044 

3.7 

465 

1  J 

12623 

493 

10 

12452 

I960 

1 

1  7920 

4.0 

709 

1 

13160 

50  1 

1 

I2b95 

4  1 

101(10 

3.6 

382 

1951 

2 

808S 

3.  7 

289 

1952 

y 

1  0849 

3.6 

407 

3 

11173 

462 

19S3 

7 

1  0670 

3.8 

40  1 

3 

1  1004 

436 

3 

10435 

1954 

a 

10789 

3.6 

36b 

7 

12234 

457 

4 

10652 

19S5 

3 

1  1637 

3.  b 

442 

3 

1  16b3 

463 

3 

1  1556 

I9j6 

4 

11613 

3.5 

4  10 

5 

10470 

400 

3 

1  0784 

1957 

^ 

1  198? 

3.6 

429 

3 

123U0 

464 

3 

I20d5 

I9S8 

IS970 

3.6 

567 

1 

1  3440 

489 

1 

1  7244 

1959 

1 

I515C 

3.9 

593 

1 

16300 

618 

1 

14606 

1960 

1 

7800 

3.6 

278 

1 

7560 

32  1 

1 

8197 

i 

1  1 

13621 

3.S 

467 

195  1 

2 

12440 

3.6 

447 

1 

10530 

394 

1952 

2 

1  3870 

3.6 

46b 

2 

12  1HS 

455 

1953 

2 

1  3570 

3.4 

457 

2 

1  1740 

426 

1 

7946 

1954 

1 

9810 

3.3 

324 

1 

92  70 

324 

195b 

1 

16310 

3.4 

354 

1 

1  1550 

45  1 

1 

1  3658 

1956 

1 

I076G 

3.3 

360 

1 

9o50 

353 

1 

9679 

1957 

2 

1  5040 

3.3 

500 

116  15 

443 

2 

114  12 

10 

1  2  109 

3.6 

433 

1949 

I 

1  0580 

3.  4 

358 

1 

13190 

427 

19S0 

2 

10865 

3.7 

397 

2 

1  1315 

438 

195  1 

1 

13510 

3.6 

484 

1 

1  1290 

4  1  5 

1952 

1 

10200 

3.6 

365 

1 

1  1  lbO 

423 

1953 

1 

1  1080 

3.5 

387 

1 

129^0 

496 

1 

1  1369 

1954 

1 

14200 

3.6 

5  1  7 

1 

1  1  320 

4  1  3 

1 

12208 

1955 

1 

12370 

3.8 

47  1 

1 

1 19^0 

463 

1 

1  1587 

1956 

1 

14070 

3.  3 

460 

1 

12740 

479 

1 

12524 

1957 

1 

1  3350 

3.7 

491 

' 

1  3470 

5  1  3 

1 

12077 

1 

12810 

3.4 

432 

1947 

1 

12810 

3.4 

hit 

10 

1  326S 

3.3 

44  1 

I95S 

1 

13580 

3.5 

47S 

1956 

2 

9720 

3.3 

325 

2 

10700 

402 

1 

9516 

1957 

3 

12197 

3.3 

397 

2 

125  15 

486 

2 

10197 

1958 

2 

14043 

3.2 

446 

2 

12965 

483 

1 

12426 

1959 

2 

16080 

3.2 

5  1  7 

2 

1  1975 

477 

2 

12067 

2 

isa^s 

3.7 

S86 

1949 

1 

16310 

3.8 

622 

1950 

1 

15400 

3.6 

550 

6 

12956 

3.7 

473 

195  1 

I 

10840 

4.  1 

4  50 

1  2230 

436 

1952 

1 

13600 

3.5 

480 

12240 

436 

1  VS4 

I 

1  1  S60 

3.7 

423 

] 

1  1400 

40  3 

1  1763 

1955 

1 

14780 

3.6 

528 

1 

10(i20 

366 

1 

1  1783 

1957 

1 

12730 

3.S 

450 

1 

120(10 

43b 

1 

1099R 

1958 

1 

1  4240 

3.5 

504 

1 

12740 

446 

1 

10747 

1 

12S4U 

3.  1 

387 

1955 

1 

12540 

3.  1 

387 

1 

10470 

357 

1 

1414H 

2 

9  1  9S 

3.8 

350 

1955 

1 

9750 

3.9 

377 

1956 

1 

8640 

3.7 

323  ' 

1 

160  70 

4.0 

637 

1947 

1 

16070 

4.0 

637 

IOS 

1 0  J  79 

3.  7 

383 

1949 

1  0778 

3 .  6 

408 

1950 

12 

1  100O 

3.6 

40  1 

4 

12308 

442 

1951 

1  7 

10533 

3.7 

390 

6 

10907 

388 

1952 

14 

10444 

3.6 

39  1 

10 

1  1279 

409 

1953 

12 

9634 

3.8 

369 

7 

108  76 

400 

9 

10125 

1954 

12 

I062S 

3.7 

392 

10 

10661 

396 

7 

9592 

1955 

12 

10377 

3.  7 

379 

10 

10  119 

386 

10 

101BS 

1956 

7 

10830 

3.0 

392 

6 

10948 

4  13 

6 

10134 

1957 

0 

1  1283 

3.4 

387 

3 

1  1430 

424 

5 

1  1390 

1958 

k 

1  1700 

3.4 

399 

3 

10837 

400 

2 

1  1277 

1959 

U 

10803 

3.5 

377 

3 

1051(3 

4  1  1 

4 

10987 

3 

I  7  670 

3.5 

6  1  7 

1949 

1 

20  140 

3.0 

7  17 

1 

12440 

514 

1953 

1 

1  9940 

3.3 

664 

1 

1  30ciO 

437 

1955 

1 

12990 

3.6 

469 

1 

1  1  130 

383 

1 

14  I4H 

20 

1  3  d 7  6 

3.5 

492 

1952 

1 

8280 

3.3 

2  73 

1954 

1  3353 

3.6 

483 

I 

7520 

385 

1953 

3 

1  1993 

3.5 

4  16 

1 

84  90 

393 

1956 

1 

12190 

3.2 

39  1 

1 

9130 

373 

1 

9516 

1957 

3 

10460 

3.  5 

363 

3 

123  10 

467 

3 

12760 

1956 

u 

1543S 

3.5 

535 

4 

13543 

48  1 

4 

12573 

1959 

4 

1491  3 

3.  7 

344 

4 

13  115 

497 

4 

1  1  739 

I960 

1 

10060 

3.4 

340 

1 

12770 

407 

S3 

1  1638 

3.S 

412 

1950 

4 

10696 

3.5 

370 

1 

15460 

366 

195  1 

8 

1  153o 

3.6 

4  10 

3 

10727 

385 

1952 

12 

1  1863 

3.5 

4  14 

< 

1  li.24 

444 

508 
336 
40  9 


409 
44  I 
4  36 
468 
461 


399 
388 
457 
4  70 


4  0(1 
408 
40  I 
395 

500 


377 
366 
379 
366 
4  30 
415 
43  1 


397 
437 
470 
4:5  8 


NLn  HAMPSHIRE 


-DAUGHTe <-AVLRAGc  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  Br  BREED, 
BY   YLAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATc  ONLY 


OAUGHTtR  AVtRASc   BY  bIRL 


SIkE  UAOGHTkR.  RECORDS 
No.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
L  0 .  PCT. 


FAT 
LB. 


RECORD  A^RAGE   CY   SIkE   BY  FRESHENING  YLAk 


FRESH 
YEAR 


MILK  TtST 
LB.  PCT. 


305-CAY  CONTLHp.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY   HERD   A 1/ H R A 0 r 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


1953 

1  1 

12064 

3.  5 

1*22 

0 

1  1231 

4  14 

7 

1  1  163 

4  12 

1954 

7 

1  138  1 

3.5 

399 

6 

12075 

449 

b 

1  lo9e 

435 

1955 

3 

13834 

3.  b 

489 

5 

10968 

407 

5 

10425 

387 

1956 

3 

1264  7 

3.  B 

488 

3 

1  1520 

433 

3 

10889 

409 

1957 

1 

13120 

3.  7 

489 

1 

121  10 

468 

1  1401 

446 

1956 

1 

8590 

3.9 

338 

1 

1  19B0 

452 

13178 

497 

1959 

1 

9200 

3.2 

296 

1 

6680 

263 

1 

7783 

5  1  3 

615143 

5 

6      I202O      3.9  462 

1956 

1 

8010 

3 

8 

308 

1957 

1 

1  1490 

3 

382 

1 

128o0 

463 

1 

121  10 

1958 

2 

12475 

3. 

6 

451 

2 

15025 

569 

2 

13538 

1959 

2 

13760 

4 

2 

565 

2 

10680 

528 

2 

10613 

424 
50  7 
519 


6  152  36  1 

3      12813     3.4  44o 

1950 

1  13730 

3 

5 

486 

1      108  30 

336 

1952 

1  12590 

3. 

6 

4b6 

1  12020 

419 

1954 

1  12120 

3 

2 

393 

1  10620 

383 

6182  60  24 


70      13029     3.6  464 


6     14007     4.0  55j 


1949 
1950 
195  I 
1952 
19S3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 


2 

12005 

3. 

3 

403 

5 

11570 

3. 

7 

423 

4 

1  1648 

424 

4 

1  1573 

3. 

7 

427 

4 

12175 

437 

8 

12955 

3. 

5 

45b 

o 

12365 

460 

14 

13590 

3. 

5 

466 

12 

12700 

468 

1  1 

1  1622 

16 

13126 

3. 

6 

466 

14 

12781 

484 

13 

1  1828 

13 

13592 

3. 

5 

481 

12 

132  IS 

498 

1  1 

12954 

5 

14690 

3. 

6 

524 

4 

14603 

523 

4 

14661 

2 

13370 

3. 

6 

476 

2 

13825 

5  14 

2 

13254 

1  5940 

4. 

0 

634 

1 

14720 

536 

15031 

1952 

1  10710 

3 

5 

380 

1  15740 

644 

1953 

2  13703 

3 

9 

527 

1955 

1  10210 

3. 

6 

37  1 

1  13100 

486 

1  10911 

1957 

1  17090 

3 

3 

568 

1  11620 

435 

1  12851 

1959 

1  15300 

4 

2 

637 

1  16140 

648 

1  15609 

829607 

5     13377     3.8  506 

1952 

1  12710 

3 

5 

44o 

1953 

2  13993 

3 

524 

1954 

1  15260 

u 

2 

643 

1955 

1  11580 

4 

0 

462 

626522 

2 

3 

1 1 168     3.8     4  17 

1952 

1  14680 

3.8 

556 

1  12760 

43  1 

1953 

1  9650 

3.5 

34  7 

1954 

1  10290 

4.  1 

417 

1  11730 

445 

1  11565 

830.?  69 

2 

4 

10060     3.7  364 

1953 

1  10520 

3.6 

398 

1  I3e90 

479 

1954 

1  11670 

3.4 

407 

1  11290 

396 

1955 

1  9680 

3.  o 

347 

1  9940 

360 

1  10584 

1957 

1  8170 

3.7 

300 

1  9740 

363 

1  8960 

435 
449 
474 
540 
486 
567 


39  3 
494 
630 


83 16  70 
832735 


1  I79B0  3.5  633 
180      10799     3.7  394 


17980     3.5  o33 


I      11770  454 


b34222  1 
84  17  99  2 


I  97j0  4.6  450 
3      12640     3.9  407 

31      10416     3.5  370 


R442  76         3  19 


973     11241     3.8  426 


646856 
646V 38 


3      11220      3.7  41o 


1      122-0      3.8  470 


1949 

2 

10400 

3. 

5 

364 

1950 

6 

9916 

3. 

5 

350 

195  1 

17 

10164 

3. 

6 

367 

1952 

14 

10283 

3. 

6 

367 

Wb3 

31 

10313 

3 

7 

378 

1954 

35 

10893 

3. 

7 

396 

1955 

27 

1  1466 

3. 

6 

417 

1956 

15 

12197 

3. 

7 

450 

1957 

15 

12343 

3. 

7 

460 

1958 

9 

13029 

3. 

7 

487 

I9S9 

6 

12400 

3. 

7 

460 

1960 

3 

13360 

3. 

8 

502 

1956 
1959 


1954 
1957 


9750     4.o  450 


I  194  b 
12710 


I  124b 
15790 


3.  7 
3.6 


470 
451 


1949 

5 

1  1444 

3 

6 

409 

1950 

b 

10862 

3. 

7 

407 

1951 

4 

1028c 

3 

5 

365 

1952 

4 

10953 

3. 

7 

404 

1953 

4 

9526 

3. 

6 

34  1 

1954 

5 

10622 

3 

6 

387 

1955 

2 

1  lOlo 

3. 

7 

392 

1957 

1 

10740 

3 

2 

340 

1958 

1 

8300 

3. 

2 

263 

1952 

3 

1  173  7 

3. 

6 

422 

1953 

41 

1  1034 

3. 

a 

4  16 

1954 

104 

10680 

3 

8 

402 

195b 

1  66 

10833 

3 

8 

4  15 

I9S6 

172 

1  1002 

3. 

8 

4  15 

1957 

151 

1  130^ 

3 

8 

42  7 

1958 

166 

12127 

3 

fa 

458 

1959 

152 

12135 

3 

8 

462 

I960 

16 

12297 

3. 

7 

456 

4  19 

6o3 


12290     3.6  470 


4      10633      3.5  574 

1950 

1  9060 

3.9 

358 

1951 

2  11470 

3.5 

403 

1952 

1  I0S30 

3.  1 

530 

3 

10923 

408 

7 

97  70 

388 

7 

12400 

452 

2  1 

10502 

39  1 

22 

10738 

26 

10773 

397 

23 

10552 

20 

1  1  102 

412 

19 

10749 

12 

1  1758 

445 

10 

10983 

1  1 

1  1731 

440 

12 

1  1350 

6 

1  1938 

470 

7 

11015 

6 

12310 

46o 

6 

1  1854 

3 

114  10 

423 

3 

12582 

2 

9305 

382 

2 

9396 

1 

10100 

396 

1 

9330 

1 

1  1050 

372 

1 

I06b0 

402 

1 

1  I63O 

398 

2 

1  1830 

4  16 

2 

I0o20 

416 

2 

10197 

2 

10645 

403 

2 

102  14 

10360 

390 

1 

1095S 

1 

10400 

387 

1 

10388 

1 

10660 

391 

1 

10126 

2 

1  1405 

4  12 

30 

1  1128 

409 

30 

1  1407 

83 

10875 

409 

79 

10600 

139 

1  1233 

430 

127 

10804 

14b 

1  1595 

428 

14  1 

10644 

130 

1  1  732 

450 

153 

110  15 

149 

1  13  19 

453 

135 

1  1906 

14  7 

1  1900 

457 

144 

1  1919 

18 

1  1222 

450 

14 

12570 

13  105 
1  3  I  DO 


485 
517 


106^0  392 


11990  463 


40  I 

395 
395 
423 
434 
453 
456 
493 


10769 
12524 


383 
379 


3H6 
386 
412 
5ni 

377 


426 
40  1 
404 
412 
422 
456 
458 
469 

4  I  4 
510 


1      10061  366 
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TABLb  13.- 


-DAUGHTlR— AVlRAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANI L  A  r  1 ONS- 
BY   YEAR  UF   FRESHENING  — RECORDS   FROM  THIS   STATL  ONLY 


-GROOI'LD   BY  EKllU, 


DAUGHTER  AVLKA&t   BY  SIRE 


RECURD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YLAR 


503-DAY  CONTuMH.    AY.   YEARLY  HERD  AVLRAGl 


3  I  KL 

JAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

IcST 

F  A  I 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  lCORUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT 

LB. 

NO. 

LO. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

HOLSIEIN 

0473  79 

1 

2 

98  lb 

4 .  3 

I»22 

1953 

1 

82  9  0 

4. 

4 

366 

1 

14210 

464 

1954 

1 

1  1  340 

4. 

2 

478 

1 

1  1330 

390 

8530  54 

1 

2 

12860 

3.2 

408 

1949 

13800 

3. 

1 

433 

1950 

J 

1  1920 

3. 

2 

382 

8584  18 

1 

2 

10310 

3.6 

364 

1954 

1 

1  1580 

3. 

6 

4  14 

1 

1  1420 

408 

1955 

1 

9100 

3. 

5 

314 

1 

10760 

363 

1 

14148 

300 

865/56 

1 

1 

I  39  10 

4.  1 

567 

1960 

1 

13910 

4. 

1 

567 

I 

1  4o90 

333 

866635 

56 

9  1 

1  1290 

3.7 

4  18 

1953 

1  1 

1  0882 

3. 

6 

393 

10 

1  IU2  1 

4  12 

9 

1  1332 

4/0 

1954 

1  0552 

3. 

7 

393 

14 

1  1934 

443 

12 

10753 

390 

1955 

1  5 

1  1892 

3. 

7 

444 

1  3 

10635 

399 

13 

10534 

3;j6 

1956 

1  1 

1  1697 

3. 

7 

437 

9 

1  1534 

46  1 

9 

11135 

426 

1957 

1  ' 

12873 

3. 

8 

488 

9 

12433 

46  1 

9 

1  1359 

434 

1950 

12558 

3. 

7 

469 

13 

12456 

472 

1  3 

1  1666 

449 

1959 

!1 

12222 

3. 

7 

4b3 

1  1 

1  1969 

46/ 

10 

1  1323 

44  9 

I960 

i 

1  1980 

3. 

6 

431 

1 

106O0 

40V 

0674  12 

391 

lib 

1  1239 

3.9 

437 

1949 

4 

10113 

3. 

5 

355 

1950 

20 

1  066E 

3. 

8 

402 

/ 

lOho  1 

599 

1/5  1 

2  7 

10187 

3. 

9 

393 

1  5 

10228 

374 

1952 

48 

1  1  306 

3. 

b 

426 

2  / 

1  1091 

4  10 

1953 

60 

1  1250 

3. 

427 

33 

1  1295 

4  1  7 

48 

1  1074 

407 

1954 

80 

1040  1 

3. 

8 

396 

7o 

10608 

403 

71 

1064? 

398 

1955 

98 

1  1005 

3. 

9 

428 

87 

112  11 

426 

81 

10369 

393 

1956 

93 

1  0626 

3. 

9 

420 

82 

1  I3C5 

426 

79 

10919 

4  14 

1957 

90 

11554 

3. 

9 

446 

77 

1  1904 

434 

77 

1  1  167 

h,  6 

1958 

1  24 

12018 

4. 

0 

478 

102 

12115 

465 

9  1 

119  13 

43  3 

1959 

93 

12080 

3. 

9 

471 

9  1 

12  167 

467 

88 

12028 

464 

I960 

1  7 

1  1404 

3. 

433 

13 

1  1423 

478 

13 

1  1906 

465 

675201 

2 

8 

12488 

3.8 

468 

1952 

1 

1  1081) 

3. 

9 

430 

1 

1  1670 

1  16 

1953 

2. 

1235C 

3. 

1 

456 

/ 

122  10 

440 

1954 

1 

12860 

3. 

5 

456 

1 

1  1770 

4  1  1 

1955 

2 

1382  3 

4. 

0 

538 

2 

10520 

37  1 

2 

10384 

376 

1  956 

1 

12120 

3. 

7 

452 

I 

9330 

332 

1 

1  168  5 

4  1  0 

1957 

1 

1  1490 

3. 

6 

4  14 

1 

9330 

549 

6960 

3  13 

6801 86 

1)0 

107 

1  1479 

3.6 

408 

1953 

1 3 

1  0649 

3. 

6 

306 

10 

1  1  1  10 

43  1 

9 

10328 

4  10 

1954 

2  7 

1  0888 

3. 

5 

385 

22 

1086  1 

4  U 

22 

1083? 

413 

1955 

1  8 

11631 

3. 

5 

409 

16 

1  18  18 

454 

13 

1  1077 

407 

1  956 

16 

12686 

3. 

6 

454 

1  6 

119  38 

450 

1  4 

11120 

4  36 

1957 

14 

1  1  756 

5 

4  16 

13 

1  1392 

446 

13 

1  I  148 

4  36 

1958 

V 

1  275  7 

3. 

5 

450 

7 

12730 

496 

6 

12319 

496 

1959 

1  0 

1  2702 

3. 

5 

443 

10 

12362 

473 

8 

127  19 

48  1 

88  19  81 

1 

1 

990U 

3.3 

324 

1957 

1 

9900 

3. 

3 

3/4 

1 

1  1  1  jO 

394 

1 

7303 

238 

8837/5 

1 

3 

109/0 

3.5 

379 

1952 

1 

11010 

3. 

7 

402 

1 

1  1030 

403 

1953 

1 

1  1  360 

3. 

4 

383 

1 

10250 

364 

1954 

1 

10390 

3. 

4 

352 

1 

VI  90 

320 

884838 

86 

219 

10827 

3.8 

40o 

1948 

6 

1214/ 

3. 

6 

4b9 

1949 

4 

12345 

3. 

8 

463 

1 

10360 

339 

1950 

7 

9270 

4. 

0 

374 

1951 

16 

9843 

3. 

6 

375 

3 

1  3020 

473 

1952 

1  7 

1  0590 

3. 

1 

38/ 

0 

12473 

439 

1953 

2  / 

10228 

3. 

38b 

24 

108  1  1 

402 

22 

104  18 

iJb 

1954 

2b 

1  1  104 

3. 

6 

420 

23 

I09O9 

409 

2  1 

10478 

368 

1955 

41 

1  1  198 

3. 

6 

422 

56 

1  1  166 

424 

31 

10802 

40  4 

1956 

2  1 

1  1  923 

3. 

6 

448 

24 

1  I6j9 

445 

24 

11153 

4/6 

19S7 

1  9 

13031 

3. 

6 

470 

1  7 

126/8 

47o 

17 

1  1466 

435 

1958 

15 

12833 

3. 

a 

438 

1  3 

12130 

46/ 

12 

12437 

4  73 

1959 

1  1 

12298 

463 

1  1 

12910 

49  1 

9 

11/89 

440 

I960 

1 

1  198  0 

i. 

7 

439 

1 

10100 

396 

1 

9392 

336 

889  I  0 1 

345 

333 

10912 

4 .  0 

433 

1954 

3 

1  1330 

3. 

V 

440 

3 

11768 

43  J 

3 

9634 

1955 

47 

1  0064 

3. 

9 

396 

40 

1  1032 

418 

37 

10609 

394 

1956 

72 

1  053o 

9 

4  1  3 

63 

116  33 

443 

60 

10782 

4  1  ) 

1957 

82 

1063  3 

4. 

428 

68 

1  IUV  1 

450 

66 

1  143? 

439 

1  958 

126 

1  1453 

4. 

C 

454 

1  1  4 

122/7 

4  7  5 

1  08 

1  /  0  9  H 

467 

1959 

162 

1  1583 

4. 

0 

46  1 

156 

12  108 

466 

1  34 

12206 

474 

I960 

37 

1  0853 

3. 

9 

4/9 

3/ 

1  l3ol 

445 

3  1 

1  W06 

4o4 

09  1646 

1 

2 

67f0 

3.3 

327 

1954 

1 

8270 

4 . 

0 

3^  9 

1 

1  1 100 

39  1 

1955 

1 

92  7  C 

3. 

32  3 

1 

10/30 

36/ 

1 

1  4  1  4>' 

500 

8936 38 

1 

1 

96  30 

4.1 

393 

1953 

1 

9650 

4. 

393 

8945  13 

1 

1 

10330 

3.6 

37  1 

1949 

1 

10350 

3. 

6 

t'-ffl,«.r 

90/ 3  00 

3 

3 

136o3 

3.6 

49o 

1953 

12683 

3. 

4  33 

? 

9n_,3 

3  79 

1 

10384 

576 

1956 

1 

10780 

3. 

34  7 

1 

3340 

50  1 

1 

1  1683 

4  1  0 

1957 

1 

9420 

3. 

2 

299 

1 

9740 

34o 

1 

696'J 

3  1  5 

1959 

1 

16600 

3. 

7 

ol9 

1 

140  10 

37  1 

1 

9221 

360 

90/9  13 

1 

2 

13000 

3.  7 

48  1 

1958 

1 

13960 

3. 

/ 

321 

1 

1  3&20 

582 

1959 

1 

12040 

3. 

7 

440 

1 

14590 

36  1 

9 I3V66 

1 

2 

100/0 

3.2 

32  1 

1952 

1 

10140 

336 

1 

10240 

333 
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FABLE    I  j. — UAUGHTtU-A./LRAGt  OF  SlRtS   IN   SLRVICb    IN   ARTIFICIAL   BRElOING   ORGANI ZAI  I U11S — GROUHLU  BY  LKLLU, 
BY   YEAK  UF   FRESHENING  —  RECORDS  FROM   THIS   S  TAIL  i-NLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  Rl  CORD  AVERAGE  CY  SIRE  BY  FRcSHuNlNb  YEAR 

505-UAY  CONT4.MH.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SlR..  DAUGHTERS 

RCO  UK03 

MILK 

T  cST 

FAT 

FKLSH 

KLtOKUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtoURuS 

M  1  LK 

FAT 

R  tCOROS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO. 

L3. 

I'CT  • 

LB. 

YEAR 

NU. 

LB. 

HCT. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L.>. 

HOLSTEIM 

1953 

1 

9900 

3.  1 

305 

1 

yuoo 

3j6 

1 

993  2 

54  4 

9  14b  5b 

1 

2 

1  1495 

4.0 

460 

1957 

| 

1  1430 

4.  1 

474 

1 

14440 

568 

1 

14268 

538 

195b 

1 

1  1560 

3.9 

446 

' 

10020 

42o 

920362 

1  99 

407 

1  1  367 

3.8 

433 

1953 

6 

12387 

3.  b 

473 

4 

103/18 

4  13 

4 

9753 

370 

1954 

4  b" 

10539 

3.  9 

40b 

43 

I0n23 

4  1  3 

40 

1  0369 

402 

1955 

«0 

!057n 

3.9 

409 

70 

1  122  1 

429 

60 

10796 

405 

1956 

9  1 

11317 

3.0 

436 

83 

1  I4bb 

436 

74 

1  1  168 

429 

1957 

74 

1  195  1 

3.  b 

452 

66 

121j0 

433 

64 

1  1568 

44  1 

1958 

^3 

1  2  36b 

3.8 

469 

4  7 

12  193 

470 

44 

12190 

468 

1959 

47 

1  3224 

3.8 

302 

47 

12007 

46  1 

47 

1209H 

46  3 

1960 

b 

1  244  3 

3.7 

439 

120  7  1 

476 

5 

13490 

3t3 

B 

1124b 

3.9 

445 

1953 

1 

1  1250 

3.  7 

4  12 

1 

1  1560 

450 

1954 

2 

12555 

3.8 

473 

] 

1  1440 

465 

1955 

4 

1  1220 

4  .  0 

449 

12200 

44V 

1 

12600 

4b  1 

195b 

| 

8690 

3.7 

320 

1 

7b70 

31o 

1 

8720 

332 

9222  88 

2 

2 

14445 

3.4 

48  7 

1955 

| 

1  2550 

3.3 

4  1b 

1 

9630 

395 

1958 

1 

16340 

3.4 

555 

' 

1  44  1  0 

556 

72 35  1 4 

3B 

3  1 

1237b 

5.8 

4  7  1 

1954 

0 

13195 

3.7 

491 

9730 

422 

1955 

6 

1  1  14b 

3.b 

420 

2 

1  1500 

445 

1956 

12  176 

3.7 

449 

4 

12720 

48  5 

2 

3562 

3o2 

1957 

13 

12685 

3.9 

487 

12 

12  706 

50  1 

6 

1  027? 

407 

1958 

5 

12260 

3.7 

463 

3 

1  104  7 

440 

2 

1  1407 

4'.  1 

1959 

1  6 

12  7  74 

3.H 

4ob 

1  0 

1  1974 

48  1 

16 

12110 

497 

924564 

1 

1 

13250 

3.5 

465 

1949 

1 

132  50 

3.5 

463 

92  o  1  0  1 

2 

5 

9973 

3.5 

34  1 

1952 

| 

96  1  0 

3.3 

314 

, 

1  1030 

407 

1953 

I 

1  1  320 

3.6 

4  10 

126  70 

48  1 

1 

10268 

404 

1954 

I 

11130 

3.3 

369 

1 

13370 

499 

1 

1  1358 

457 

1956 

/ 

10030 

3.4 

335 

' 

1  lt,90 

46b 

9285  7b 

I 

1 

9990 

3.7 

370 

1959 

1 

9990 

3.7 

370 

9600 

363 

1 

10497 

396 

929063 

2 

2 

14655 

3.5 

521 

195b 

1 

14930 

3.6 

538 

1 

12B20 

483 

1 

12982 

499 

1959 

I 

1478U 

3.4 

503 

' 

14  7  90 

600 

1 

17157 

633 

931267 

3 

5 

13947 

4.  1 

557 

1956 

1 

104  1  0 

4.5 

470 

1 

13560 

50  1 

1 

12382 

471 

195b 

2 

16095 

3.9 

625 

1959 

2 

15335 

3.8 

576 

2 

14140 

55  1 

2 

13200 

508 

9367  16 

2 

4 

10644 

3.3 

350 

1949 

1 

97B0 

3.4 

333 

14340 

540 

1950 

1 

10840 

3.4 

3  72 

1 

1  loOO 

424 

1  954 

1 

9820 

3.4 

33  1 

11460 

405 

1957 

1 

1  1  140 

3.2 

354 

J 

1  1920 

429 

1 

13058 

4  79 

942029 

2 

5 

13657 

3.7 

494 

195H 

3 

1398U 

3.  b 

52  7 

12955 

504 

2 

12426 

500 

1959 

2 

1  3490 

3.5 

472 

2 

12620 

496 

2 

12497 

493 

946e47 

1 

4 

1  1  368 

4.  1 

464 

1952 

I 

1  1  b  1  0 

3.9 

465 

1 

15300 

663 

1953 

1 

11610 

4.  1 

476 

1  li)20 

42  1 

1954 

| 

10710 

4.2 

450 

j 

1  1  740 

42  1 

1955 

| 

1  1  340 

4  .  1 

464 

1  1  730 

446 

1 

1  2600 

4H  1 

94  90  94 

1 

2 

10125 

3.6 

364 

1954 

1 

9680 

3.3 

334 

1 

130  10 

49  1 

1 

1  1336 

4  19 

1956 

1 

10570 

3.7 

393 

1 

114  12 

4  1  3 

955493 

2 

2 

1  1  695 

3.8 

435 

I960 

2 

1  1693 

3.  S 

435 

2 

993Q 

389 

1 

10137 

390 

9594  66 

1 

1 

1  1  370 

4.2 

482 

1955 

1 

11570 

4.2 

482 

1 

13b^0 

524 

1 

108  1  i 

42  3 

96439b 

94 

158 

1  1  124 

3.6 

40U 

1952 

6 

1  1497 

3.6 

4  1  3 

2 

1  1325 

45  1 

1953 

12 

10073 

3.7 

368 

7 

10596 

387 

7 

1  1  19  1 

422 

1954 

10 

9b2  5 

3.9 

383 

b 

1  1355 

423 

8 

1  CbS? 

39b 

1955 

19 

1  0265 

3.7 

379 

14 

1  1767 

450 

13 

1068  1 

402 

1956 

25 

9616 

3.6 

546 

2  1 

1  1090 

422 

IG 

10682 

409 

1957 

1  b 

1  0404 

3.6 

36b 

15 

1  1347 

428 

14 

10696 

40? 

I95B 

25 

1  1678 

3.6 

4  12 

2  1 

12131 

456 

21 

1  IV48 

453 

1959 

33 

12739 

3.6 

458 

3  1 

12549 

482 

29 

12499 

4?  1 

1960 

10 

1  3442 

3.6 

484 

10 

124  16 

470 

9 

12729 

489 

9662  IB 

2 

5 

1  191  1 

4.6 

546 

1957 

1 

1  Iblo 

4.5 

537 

1 

13520 

Sle 

I95B 

2 

1  1335 

4.6 

528 

1 

89  10 

48  1 

1 

B742 

42  3 

1959 

1 

13321) 

4.4 

39  1 

1 

12  130 

44/ 

1 

1  1303 

435 

I960 

1 

1  172u 

4.5 

526 

1 

10040 

477 

1  0846 

3/  1 

969667 

1 

1 

12220 

5.8 

460 

1959 

1 

12220 

3.8 

460 

' 

12300 

510 

1 

1  134  3 

4  S  7 

969669 

1 

1 

12660 

4.  1 

525 

1959 

1 

12660 

4.  1 

525 

1 

1  1720 

44 

1 

12284 

497 

9764  72 

192 

286 

1  18  1  1 

3.9 

458 

1955 

7 

10526 

3.9 

407 

7 

1  1644 

4  70 

5 

10931 

4  1  1 

1956 

30 

1085b 

3.9 

420 

27 

12030 

455 

24 

1  1500 

440 

1957 

40 

10957 

3.b 

4  19 

32 

12543 

469 

33 

1  1401 

4  ;6 

1958 

89 

121  19 

3.9 

473 

79 

1  1907 

462 

76 

1  1843 

433 

1959 

107 

124  14 

3.9 

483 

105 

1  1966 

465 

103 

12000 

466 

I960 

15 

1  1202 

3.b 

430 

13 

1  I4bl 

463 

12 

1  160  1 

452 

9B7B69 

6 

6 

13600 

3.8 

510 

1957 

1  1700 

4.0 

470 

1 

134  30 

54  1 

1 

14263 

530 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIXES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I  ^A  T I ONS — GROUPED   BY  BRLEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGl 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   EY  SIR 

E  BY 

FRESHENI NG 

YEAR 

305-DAY 

CONTtMP 

.  AV. 

YEARLY  HCRO  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1958 

2 

13340 

3.6 

480 

1  1U60 

40  1 

1 

10802 

3?.  6 

1959 

3 

14407 

3.8 

543 

10377 

490 

3 

1  1  155 

5  1  1 

9864  62 

1 

13250 

4.0 

533 

1955 

| 

13250 

4.0 

533 

9630 

395 

989939 

1 

8  390 

4.2 

360 

1959 

1 

8590 

4.2 

360 

1 

13680 

516 

1 

1442  1 

546 

990221 

1 

2 

1523S 

3.7 

567 

1958 

1 

16000 

3.7 

599 

! 

11530 

446 

1 

I014H 

434 

1959 

1 

14470 

3.  7 

534 

1 

10  1  10 

54  3 

1 

10791 

44  5 

996252 

3 

5 

15543 

3.9 

602 

1956 

2 

15435 

3.9 

594 

13080 

526 

1957 

2 

16635 

3.  7 

013 

[ 

14  100 

50  1 

1 

14269 

538 

1959 

1 

I456U 

4.  1 

599 

I4d20 

572 

1 

922  1 

360 

997481 

2 

2 

1 1875 

3.9 

457 

1959 

1 

9560 

3.9 

37  1 

1  1920 

454 

12284 

49  7 

1960 

1 

14190 

3.8 

542 

[ 

14820 

60  1 

1 

134  13 

639 

9999  38 

1 

1 

15150 

3.5 

530 

1960 

1 

15150 

3.5 

530 

' 

14540 

537 

100 I3j2 

2 

2 

1  25U0 

4 . 0 

504 

1959 

1 

9850 

3.6 

375 

J 

12420 

468 

1 

13113 

4b  r 

1960 

| 

15150 

4.2 

632 

1  34  70 

509 

1 

1  2695 

494 

100 1746 

1 

2 

10685 

4.3 

456 

1958 

I 

1  1  040 

4.  1 

458 

1 

1  2370 

48  1 

1 

1  1074 

4  17 

1959 

1 

10330 

4.4 

454 

1 

10300 

4  16 

1 007680 

1 

I 

1  0940 

3.8 

4  1  I 

1959 

1 

10940 

3.6 

4  1  7 

, 

11050 

438 

1 

1  1936 

470 

1  006565 

1 

4 

12238 

3.2 

394 

1955 

1 

1  1540 

3.4 

392 

1 

112  10 

407 

1956 

1 

12200 

3.2 

388 

! 

12420 

427 

1958 

1 

12920 

3.2 

412 

12330 

423 

1 

12426 

457 

1959 

' 

12290 

3.  1 

383 

1 

13740 

476 

1 

12323 

448 

101 1980 

1  14 

126 

12634 

3.9 

489 

1958 

6 

12665 

3.9 

492 

12838 

490 

6 

12782 

467 

1959 

98 

12762 

3.  9 

496 

96 

12  190 

480 

89 

12305 

475 

I960 

22 

1  1559 

3.9 

44  1 

2  1 

106  14 

417 

19 

12  114 

466 

10233117 

1 

1 

1496C 

3.  1 

462 

1  959 

1 

14960 

3.  1 

462 

14030 

48  7 

1 

13276 

46  7 

1023967 

| 

1  3320 

4.2 

554 

1956 

1 

13320 

4.2 

554 

j 

9720 

388 

1 

10726 

436 

1023792 

1 1(7 

257 

1  1431 

3.8 

433 

1951 

2 

10100 

3.9 

386 

1952 

1  1 

10090 

3.6 

386 

1  1357 

4  12 

1953 

26 

1  1  184 

3.7 

410 

2  1 

10947 

403 

19 

1  1  1  10 

4  15 

1954 

25 

986  1 

3.7 

3o6 

20 

1  1293 

4  1  7 

18 

11081 

406 

1955 

3d 

10692 

3.6 

4  10 

33 

1  1215 

430 

27 

1  1027 

4  1  1 

1956 

34 

1  0964 

3.8 

415 

28 

114  15 

446 

26 

1  1039 

42  7 

1957 

24 

1  1466 

3.7 

428 

2  1 

12  159 

470 

21 

1  1503 

442 

1958 

47 

1  1733 

3.8 

445 

40 

1  1862 

4o  1 

58 

11776 

449 

1959 

43 

13129 

3.E 

dOI 

43 

1  1977 

468 

4  1 

1  1900 

456 

1960 

I 

12247 

3.7 

453 

1 

1  1557 

439 

5 

1  1755 

44  9 

10261 15 

1 

1 

13360 

3.8 

510 

1959 

1 

13380 

3.8 

310 

' 

12720 

494 

1 

12764 

4  )l 

I02o928 

1 

1 

17310 

4.2 

726 

1959 

1 

17310 

4.  2 

726 

1 

14580 

575 

1 

9221 

360 

10292  79 

1 

1 

9820 

3.3 

32  1 

1959 

1 

9820 

3.3 

32  1 

1  1340 

459 

1 

1  1805 

483 

I03U404 

1 

1 

1  3400 

3.8 

512 

1959 

1 

13400 

3.8 

5  12 

1  1670 

444 

1 

12284 

497 

10326  15 

33 

34 

1  1  734 

3.8 

447 

1959 

29 

1  1729 

3.  8 

444 

28 

12037 

47/ 

20 

1  1845 

460 

I960 

1  1  894 

4.0 

467 

1  14  72 

44  7 

4 

1  045  1 

4  I  6 

10344  72 

133 

208 

1  1605 

3.9 

449 

1952 

1 

14410 

3.8 

550 

1953 

a 

1  1450 

4.  1 

472 

b 

12132 

456 

6 

10591 

4  14 

1954 

15 

1  1  147 

3.8 

422 

14 

1  1095 

4  17 

1 3 

1  1225 

4/6 

1955 

16 

10714 

4.0 

426 

1  3 

1  1  1  35 

4  1  8 

16 

1  1  109 

4  19 

1956 

16 

10209 

3.9 

403 

15 

lOoo  1 

422 

14 

1  1078 

438 

1957 

IB 

1  1074 

3.9 

432 

16 

1  1730 

454 

16 

10604 

4  12 

1958 

43 

12288 

3 . 9 

474 

40 

12033 

46  7 

37 

1  1634 

4  56 

1959 

71 

12033 

3.9 

470 

7  | 

1  1948 

465 

69 

12055 

472 

1960 

20 

1  1  032 

3.9 

424 

1  9 

1  1725 

466 

14 

1  1780 

462 

103ol  18 

24 

25 

12003 

4.  1 

496 

1958 

2 

1  1760 

3.0 

444 

2 

14305 

540 

1 

14486 

54  0 

1959 

22 

12099 

4  .  1 

499 

22 

12028 

436 

20 

12862 

492 

1960 

] 

1  1470 

4.3 

493 

1 

117  70 

477 

| 

13614 

549 

1038591 

197 

317 

12055 

3.9 

466 

1952 

3 

1  1747 

4.0 

474 

1 

12200 

420 

1953 

6 

12269 

4.0 

483 

7 

13143 

50  7 

6 

1  164  1 

472 

1954 

Hi 

1  1315 

3.9 

434 

1  7 

1  1388 

436 

1  6 

1112  1 

4<.  3 

1955 

3B 

11316 

3.9 

432 

34 

10960 

4  16 

28 

1  1123 

4  18 

1956 

20 

12216 

3.9 

479 

26 

12034 

46  1 

23 

1 1632 

444 

1957 

35 

13145 

3.9 

506 

29 

12397 

465 

30 

1  1378 

446 

1958 

69 

12  122 

3.9 

472 

55 

1  199  1 

464 

46 

12100 

463 

1959 

94 

1235  1 

3.9 

48  1 

9  1 

12091 

4  74 

68 

1  1809 

456 

I960 

24 

1  1981 

3.6 

458 

23 

1  1  702 

456 

16 

12237 

433 

101t03o8 

3 

3 

13213 

3.9 

515 

1959 

3 

13213 

3.9 

3  1  5 

3 

13363 

528 

3 

9668 

375 

10U 1559 

1 

1 

7080 

4.  1 

289 

1959 

1 

7080 

4.  1 

289 

1 

12470 

470 

1 

13843 

517 

I045o47 

1  14 

202 

1  1636 

3.9 

453 

1952 

8 

10081 

3.  7 

375 

3 

1  1634 

437 

1953 

12 

10215 

4.0 

406 

1  1 

10937 

399 

10 

10037 

3o3 

1954 

1  1 

1  1370 

3.8 

426 

9 

1  1558 

429 

9 

10999 

4  1  1 

1955 

27 

1  1483 

3.  9 

430 

25 

1  1464 

42b 

22 

1  10  10 

406 

1956 

34 

1  146b 

3.6 

439 

30 

122  17 

456 

30 

1  1278 

428 

NtW  HAMPSHIRE 
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TABLE    la. — UAU.HT4.-l-Av1.KAGE  OF   SIkES   IN  S..KV  I C  l   In   ARTIFICIAL   BRELUING  UKGANI Z.VT  I U  N3 — GROUPtO   BY  b'<bEU, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATfc  ONLY 

DAUGHTER  AViIRAGl   BY   SIRl  RLCUKU  AVt-RAGE  BY   3  IRE  8Y  FRESHENING  YEAR 

303-DAY  CONTi-MP.   AV.   YlAkLY  HlRO  AVlivAJ^ 


SIRl  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

FRESH 

lihCORUS 

MILK 

TES 

T 

FAT 

RECURI/3 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NU. 

NO. 

LB. 

PCT 

LB  . 

NO. 

LB. 

LB  - 

NO  . 

LB. 

LK  . 

HOLSTt IN 

195  7 

32 

12457 

3  _ 

2  1 

( 2  2  92 

4  76 

27 

11744 

4  3  1 

19S6 

4. 

0 

4  79 

36 

1  IbSrt 

45b 

35 

1  1894 

439 

1959 

_»0 

M  84  7 

4. 

0 

466 

30 

12^36 

464 

30 

I2I1A 

462 

1960 

5 

14774 

3. 

9 

579 

4 

12925 

517 

4 

12384 

4b7 

1  04 66  78 

1 

1 

1  34  70 

3.9 

524 

1960 

1 

13470 

3. 

9 

524 

| 

1  3b60 

506 

I0566O2 

3 

3 

1  1733 

3.9 

46s 

195b 

1 

9960 

3. 

4 

34  1 

1 

1  1610 

486 

1 

8829 

349 

1959 

2 

I262U 

It. 

'"■ 

527 

2 

14023 

539 

2 

1472  1 

600 

108 12  70 

1 

2 

142  13 

4.2 

592 

1958 

I 

14790 

4. 

621 

1 

12260 

423 

1  1761 

4  14 

1959 

1 

13640 

4. 

1 

362 

1 

1  1630 

44  1 

1 

122b4 

4V  7 

108  1661. 

1 

10430 

4.6 

478 

1958 

1 

1  0430 

4. 

b 

478 

10854  62 

64 

96 

12226 

3.8 

459 

1958 

A  ! 

3. 

7 

4b  1 

19 

I2t.40 

493 

17 

I2b23 

4n9 

1959 

12  180 

3. 

a 

463 

60 

12436 

480 

58 

12  710 

49  1 

I960 

°2 

11752 

3. 

449 

10 

1  1338 

448 

9 

1  1601 

462 

10879  74 

1 

I 

18  000 

3.9 

7  10 

1 960 

1 

I800C 

3. 

9 

7  10 

| 

140  30 

526 

1091.305 

1 

1 

1  1  580 

4.3 

499 

1959 

1 

1  158C 

ii# 

3 

499 

1  04  00 

4  1  s 

| 

10311 

409 

1 107436 

1 

1 

76  10 

4.  1 

312 

1959 

1 

7610 

4. 

1 

312 

1 

1  1  IdO 

433 

1 

10813 

4  1  3 

1  1  493  0*4 

1 

10940 

4.3 

46s 

1956 

4. 

i 

465 

1 

12660 

469 

1 

1 1728 

4  7  1 

1  15371.0 

2 

2 

9500 

3.7 

35^ 

1959 

2 

9500 

3. 

7 

352 

2 

12  100 

462 

2 

12284 

49  7 

1 158569 

60 

77 

1  1  3  VO 

4-0 

453 

195  7 

7 

11113 

4, 

1 

448 

130  33 

494 

6 

12065 

468 

1958 

23 

1  1095 

4. 

0 

439 

20 

1  1365 

437 

1  6 

1  143  1 

440 

1959 

37 

1  1658 

4. 

0 

467 

36 

1  1027 

427 

35 

1  108'. 

430 

1960 

1  0 

1  043  1 

4. 

1 

4  18 

10 

10100 

403 

7 

10863 

433 

1  1751.66 

1 

1 

12770 

3.4 

431 

1959 

12770 

3. 

4 

431 

179574 

3 

120  78 

4.0 

482 

1  958 

1 

10050 

1^  m 

407 

| 

15660 

54  7 

| 

1  4344 

"  34 

1959 

2 

12205 

3. 

9 

48  1 

1  3500 

520 

2 

1 459  3 

564 

1  1810  14 

6 

9 

12769 

3.9 

506 

1959 

10360 

3. 

8 

400 

4 

1  1080 

442 

5 

1074  1 

4  15 

1960 

j* 

15  15s 

4. 

1 

615 

4 

12640 

521 

4 

132  1  1 

513 

1  IN  UnS 
1  1 O  JO Oj 

1 

1352U 

3.5 

475 

1959 

1 

13S20 

3. 

5 

475 

1 

13860 

302 

1 

14508 

540 

1  192784 

1 

1 

15110 

3.8 

57  I 

1959 

15110 

3. 

y 

s7  1 

| 

133^0 

5  1  1 

| 

1442  1 

546 

1207354 

20 

26 

12282 

3.8 

469 

1957 

1 

20250 

4. 

c 

817 

1 

12620 

494 

1 

8884 

339 

1956 

3. 

9 

4  75 

9 

119  79 

4  79 

9 

1096  1 

4  55 

1  959 

1  0 

12129 

3, 

7 

4  56 

1  0 

123  76 

467 

1 0 

1  2649 

4b  1 

I960 

3 

9600 

3. 

368 

2 

1  163s 

446 

2 

10C66 

333 

12  169  09 

] 

1 

8  3s0 

4.4 

367 

1959 

1 

8350 

m 

li 

3e7 

8960 

345 

1 

7717 

2  ?5 

1229162 

4  1 

30 

1  1834 

4.0 

469 

1958 

10 

1  1474 

3. 

9 

454 

9 

1  1  192 

43  7 

9 

1  I29i? 

4j7 

1959 

35 

1  1973 

4. 

0 

4  73 

35 

12  103 

467 

34 

1222? 

468 

I960 

5 

1  1684 

4. 

0 

465 

5 

1306B 

552 

5 

12454 

500 

12324  53 

28 

SO 

12376 

3.8 

470 

1958 

4 

12265 

3. 

8 

471 

4 

12738 

479 

4 

12508 

463 

1959 

21 

12054 

3. 

b 

453 

2  1 

12321 

474 

2  1 

12268 

468 

I960 

5 

12776 

3. 

9 

497 

5 

12032 

496 

3 

12557 

5u3 

12699  70 

4 

4 

12696 

4.  1 

539 

1959 

/ 

14  185 

4. 

4 

628 

2 

149  10 

568 

2 

15113 

So9 

I960 

2 

11610 

3. 

9 

Us  1 

2 

10  140 

392 

2 

9592 

3r6 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIKES  IN  SERVICE  IN  AKT  I  F  I  C  1  AL  BREEDING  ORGANISATIONS- 
BY   YtAR  UF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BKtED, 


DAUGHTER  AVeRAGl   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEHP.  AV. 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST 
NO.  NO.  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


YEARLY  HERO  AVERAGE 
FAT 


3775  I  ? 
383056 


2  6 100 
28  8068 


790b     b.3  41b 


789?      b.3  416 


lb       7031      b.3  402 


61        7864     b.2  40d 


lib        ?l?b     5.4  38d 


4  14644 
4  I  :>4b? 


1  6890 

2  6b05 


b.3 
4.8 


362 
312 


93       8246     b.O  412 


II        9514     4.9  463 


FKE  SH 

KLCORDS 

MILK 

TEST 

EAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

JERSEY 

1953 

2 

6100 

5.5 

335 

1 

906C 

405 

1 

7140 

1  948 

1 

8630 

4  .  1 

350 

1 

64b0 

366 

1949 

b 

9130 

4.7 

426 

2 

5795 

283 

1950 

ll 

779H 

4.6 

372 

3 

7150 

347 

195  1 

b 

7590 

5.  1 

385 

3 

6957 

356 

1952 

4 

8610 

4.6 

394 

3 

8047 

382 

1953 

3 

7580 

4.  5 

340 

3 

7283 

374 

2 

6900 

1954 

3 

6987 

4.5 

314 

3 

6890 

35  1 

3 

7074 

1955 

1 

9090 

4.6 

416 

1 

6380 

356 

1 

8382 

1956 

2 

868b 

4.  b 

38b 

2 

86  10 

45  1 

2 

7489 

1947 

1 

6610 

5.3 

352 

1948 

b 

7102 

5.3 

374 

1 

8930 

452 

1949 

3 

837? 

4.6 

360 

2 

9005 

456 

195  1 

1 

1  1500 

5.4 

621 

1 

9690 

466 

1953 

3 

8053 

5.5 

434 

1 

3350 

46  1 

8219 

1954 

1 

7820 

5.  5 

432 

1955 

1 

6880 

4.  7 

324 

1 

5230 

2?5 

1 

7096 

1949 

1 

9510 

5.7 

546 

1950 

4 

10086 

5.0 

499 

1951 

7 

7293 

5.3 

389 

2 

7060 

334 

1952 

12 

8274 

5.3 

435 

3 

7267 

33  1 

1953 

17 

8S66 

5.2 

460 

8 

7354 

376 

6 

7625 

1954 

14 

7544 

5.4 

398 

9 

7339 

38  7 

9 

7580 

1955 

1  4 

8001 

5.3 

4  1  7 

10 

7769 

399 

10 

7893 

1956 

7 

7326 

5.3 

38  1 

5 

7356 

39  1 

5 

7670 

1957 

? 

7763 

5.3 

413 

5 

7866 

437 

5 

8086 

1958 

4 

8183 

5.2 

422 

8390 

463 

3 

8538 

1959 

2 

8800 

5.7 

498 

1 

8390 

492 

1 

9167 

1948 

1 

9440 

5.0 

475 

1949 

1 

7960 

4.  8 

384 

1950 

3 

6733 

5.4 

359 

1 

8780 

498 

1951 

3 

8303 

5.  1 

425 

7870 

393 

1952 

1 

8450 

5.  1 

430 

1953 

2 

8060 

4.9 

369 

1 

7940 

388 

] 

6393 

1954 

2 

7705 

5.0 

388 

1 

7540 

352 

1 

7674 

1955 

1 

8050 

6.0 

480 

1 

8220 

416 

8022 

1956 

1 

8710 

4.9 

427 

1 

8620 

456 

1 

?968 

1950 

2 

6875 

4.9 

327 

1951 

6 

8255 

5.0 

407 

3 

8147 

423 

195? 

12 

7888 

5.3 

4  16 

5 

8566 

435 

1953 

1  1 

8295 

5.2 

42? 

5 

7968 

4  1  b 

5 

7839 

1954 

12 

7757 

5.3 

406 

b 

7/02 

403 

5 

7948 

1955 

7 

7873 

5.0 

392 

3 

8090 

438 

3 

8066 

1956 

6 

8018 

5.  1 

4  10 

8403 

434 

3 

7779 

1957 

| 

1  0990 

5.  1 

560 

1 

10040 

b62 

1 

873  1 

1959 

2 

9615 

5.3 

509 

1 

8546 

I960 

2 

8615 

5.3 

459 

1949 

1 

6270 

6.6 

413 

1  950 

b 

8  108 

5.5 

438 

1 

9560 

519 

195  1 

10 

6918 

5.  5 

3?8 

2 

8065 

439 

1952 

21 

728  1 

5.4 

390 

b 

8080 

419 

1953 

23 

7  1  38 

5.4 

383 

1  1 

7721 

409 

9 

7973 

1954 

20 

7460 

5.5 

4  12 

13 

7922 

422 

13 

7788 

1955 

1  5 

7877 

5.2 

408 

9 

?623 

404 

9 

7928 

1956 

12 

7584 

5.6 

427 

7 

75  13 

403 

6 

748  1 

1957 

6 

8452 

5.5 

459 

4 

9503 

523 

4 

6600 

1958 

| 

7010 

5.5 

383 

1959 

1 

1  1090 

4.6 

531 

1 

10  1  10 

551 

1 

9886 

1  950 

3 

8570 

5 .  3 

454 

I 

6440 

46_» 

1951 

4 

7675 

5.  1 

394 

1952 

3 

8287 

5.5 

456 

9730 

5  16 

1953 

3 

7810 

5.3 

42?. 

1 

8630 

476 

1 

8687 

1954 

2 

6870 

5.5 

37b 

1 

8650 

469 

1 

8633 

1955 

1 

9190 

5.7 

527 

1 

8670 

510 

1 

9036 

1959 

4 

8583 

5.5 

463 

I 

9580 

547 

2 

8927 

1957 

1 

6890 

5.3 

362 

1951 

1 

6680 

4 .  6 

310 

1952 

1 

6330 

5.0 

314 

1950 

4 

7763 

4.7 

36  1 

195  1 

12 

8043 

5.0 

399 

4 

d265 

432 

1952 

18 

7866 

5.0 

394 

5 

7266 

346 

1953 

lb 

0253 

4.9 

406 

6 

7006 

357 

6 

7363 

1954 

15 

8341 

4.  7 

393 

4 

7300 

375 

5 

7460 

1955 

12 

8370 

4.9 

40b 

b 

7692 

396 

4 

7110 

1956 

7 

8666 

4.0 

407 

2 

7045 

352 

2 

6900 

1957 

3 

9460 

4.6 

454 

1 

7848 

1956 

4 

9855 

4.9 

481 

3 

93V7 

496 

3 

9185 

1959 

2 

12250 

6.0 

?33 

92*0 

519 

1 

9167 

1960 

1 

1  130C 

6.0 

679 

1 

10660 

619 

1951 

2 

9940 

5.  1 

50  1 

352 
358 
444 
386 


398 
390 
40  3 
408 
427 
469 
518 


414 

360 
40  1 
4  12 


409 
415 
430 
415 
466 
44  I 


420 
4  19 
412 
406 
466 

560 


481 
477 
512 
464 


367 
3?4 
359 
361 
403 
469 
518 
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TABLE    I  5.--UAUGHT._R-Ai/t.RAGL  OF   blRfcS   IN  ScRVlLL    IN  ARTIFICIAL   8RLL0ING  OR  JAN  I  i  AT  I  ON} — GROUPLU  6Y  BKEEO, 
BY  YEAK   OF   FRESHENING—RECORDS   FROM  THIS  STAIL  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGc 

BY  SIRl 

RECuRO  AVtRAGE   DY   b IRE 

BY 

FKLbHtNING 

YEAR 

30b-l)AY 

CONTlMM 

.  AV. 

YLARLY  HlRU  AVLRAGL 

SIKt  DAUGHTERS 

RECORUj 

MILK 

FEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCOfOS 

MILK 

FAT 

Ri:C0RU5 

M  I  LK 

FA  T 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

CCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

eCT. 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

JLR  jLY 

1952 

2 

9305 

448 

IVb3 

1 

8360 

^"  M 

45/ 

1954 

2 

7815 

388 

195b 

2 

860O 

409 

I9b6 

1 

9900 

503 

19bH 

4.8 

507 

4377  11  SO 

123 

7637 

5.  1 

39  1 

191(8 

1 

5570 

it  i 

307 

1949 

8 

7785 

420 

2 

6910 

351 

19b0 

7 

MOO  3 

5  1 

406 

3 

7b33 

365 

1 9£>  1 

5.  1 

370 

b 

7634 

383 

1952 

lb 

6985 

5.0 

353 

8 

7570 

384 

195  3 

18 

7484 

5  .  1 

376 

7580 

38b 

b 

7642 

3o4 

1954 

20 

7174 

359 

9 

7638 

388 

V 

7656 

390 

1955 

1  7 

726b 

372 

7 

7870 

379 

7 

7935 

379 

1956 

14 

840  1 

5.  1 

425 

b 

fB92 

406 

4 

6971 

372 

1957 

3 

8377 

5.3 

44  1 

1 

12690 

662 

1 

8796 

456 

1  958 

8 

8778 

5.1 

449 

9770 

508 

4 

9554 

497 

1959 

5.6 

477 

1 

9000 

45  1 

1 

8960 

458 

439356  1 

>t 

72bb 

b.  8 

413 

1952 

1 

6890 

38  7 

1 

6360 

364 

1953 

1 

2920 

A*n 

175 

1 

BB40 

434 

1954 

1 

8930 

6  0 

533 

1955 

1 

10280 

5.4 

556 

1 

9050 

454 

1 

6126 

304 

44 1 1 07            \  I 

4  6 

7  3^1 

b.  3 

386 

1951 

2 

7490 

e  *  ^ 

420 

, 

6310 

297 

1952 

6 

69  12 

5.4 

373 

3 

7320 

374 

1953 

10 

?08B 

384 

6 

7293 

366 

6 

7485 

372 

1954 

7 

7659 

5*4 

41b 

3 

3040 

4  10 

3 

8324 

407 

195b 

7 

7737 

5.3 

409 

4 

803b 

409 

3 

7310 

369 

1956 

6 

752/ 

5.5 

408 

3 

8163 

4  lb 

3 

7732 

39a 

1957 

40  1 

4 

90o8 

4b5 

4 

7693 

3>l6 

44<:4v4  8 

lb 

6752 

b  *  6 

37b 

1953 

4 

6860 

388 

1954 

3 

7580 

K  A 

419 

1 

8140 

392 

1 

8894 

42  1 

1955 

3 

664  7 

5  4 

364 

1 

7430 

369 

1 

M720 

42  b 

1956 

4 

7125 

5.4 

384 

2 

7630 

399 

1 

8099 

4IC 

1957 

1 

7590 

5.9 

450 

44499b          1 1 

23 

7  642 

b  •  5 

1(29 

1954 

( 

7599 

424 

2 

8390 

420 

2 

bd94 

4/  1 

1955 

6 

7467 

5  8 

429 

2 

7590 

385 

2 

0770 

4x3 

1956 

3 

844  7 

5.3 

448 

1 

97  10 

49  1 

1 

8099 

4  10 

1957 

3 

8890 

493 

1958 

3 

8987 

4..S 

424 

2 

8235 

432 

2 

9287 

472 

1959 

1 

7740 

5.7 

437 

1 

94  70 

54/ 

1 

9886 

560 

447b44  IV 

7R7n 

40o 

1953 

b 

91  12 

5 

470 

1 

10030 

513 

1 

8219 

4b  1 

1954 

1  1 

7513 

£  7 

389 

b 

7bbO 

389 

5 

7556 

39  7 

1955 

1  1 

823b 

4  1  7 

7 

7807 

404 

7 

729  1 

374 

1956 

1 

8459 

5.5 

455 

3 

7  197 

39  } 

3 

b  164 

442 

1957 

4 

6933 

5.5 

3/6 

3 

7593 

404 

3 

bOBU 

43b 

1958 

733  7 

5.6 

406 

3 

84  13 

456 

3 

3459 

4b0 

440951  3 

8 

b. 

382 

1948 

1 

8860 

5 

477 

1949 

1 

7760 

4*6 

358 

1950 

1 

9340 

5.5 

513 

1951 

2 

7585 

5.4 

403 

1952 

2 

6525 

5.7 

372 

1953 

1 

6900 

5.3 

J69 

45 11 34  4 

9 

b.  f 

U7d 

I95S 

2 

6865 

384 

1956 

3 

7840 

5  7 

443 

1 

7340 

390 

1 

6  736 

36  1 

1957 

2 

7770 

5.7 

443 

1 

69  10 

40  1 

1 

M94 

362 

195H 

1 

10710 

634 

1959 

1 

9310 

5.8 

b69 

4556  76  45 

^7 

7830 

b.  6 

440 

1  954 

3 

8197 

5.2 

425 

1955 

13 

7  108 

369 

< 

6813 

346 

7 

7387 

311 

1956 

10 

7993 

5*5 

435 

3 

3100 

407 

3 

8226 

422 

1957 

9 

834  7 

5.7 

47  1 

b 

7900 

4  1  0 

5 

7660 

4  0. J 

1958 

1  | 

488 

4 

8823 

466 

5 

8579 

454 

1959 

1 

b237 

6.  0 

495 

3 

9623 

519 

4 

9309 

50b 

I960 

443 

1 

7860 

3bO 

2 

9478 

4  i  ; 

46lb76  7 

23 

72/3 

37o 

1949 

1 

7560 

35b 

1950 

4 

656b 

5.4 

350 

2 

5640 

278 

1951 

i 

6180 

5.  1 

319 

2 

6180 

299 

1952 

4 

679b 

5.4 

366 

67  1 0 

342 

1953 

Z 

6715 

5.6 

371 

2 

6975 

332 

2 

7183 

ir.  6 

1954 

3 

4913 

5.  o 

2o9 

6090 

29b 

2 

7085 

356 

1955 

2 

5b45 

<x 

335 

1 

6080 

297 

1 

60  1  7 

303 

1956 

2 

7165 

394 

2 

7055 

36^ 

2 

0387 

33F. 

1957 

1 

7670 

388 

1 

7530 

368 

1 

77b0 

4  1  3 

1958 

1 

9S40 

492 

465966  1 

1 

69a0 

b.8 

U03 

1952 

1 

6980 

5.8 

403 

46b9t>8  4 

10 

764b 

b.9 

452 

19S2 

1 

6920 

5.5 

382 

1953 

2 

710b 

6.  1 

437 

2 

100  10 

56b 

2 

0764 

4tiC 

1954 

3 

7517 

6.  1 

457 

2 

94  15 

530 

9777 

b45 

I9bb 

1 

1  1  700 

5.b 

676 

I 

at  io 

4bb 

1 

9221 

514 

1956 

1 

9570 

5.8 

5b9 

1 

80o0 

497 

1 

9156 

513 

NLW   HAMH3H I  RE 


TABLE    lb. — DAUGHTCR-AVCRAoE  Or    SIRLS   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREcD I Nb  ORGANI IA1 1  ONS —  GROUPLD   BY  6rti_L0, 
BY   YEAR  UF   FRESHEN  ING — RECORDS   FROM   THIS   STATt.  UNLY 

DAUGHTER   AVc.sAG..   BY   SIRl  RECURLI  AVLRAGE   BY   SIRE   BY  FKLSHEMNG  YEAR 

305-DAY  CONTcMR.   AV.   YlARLY  HERO  AVlRAGl 


SIRL  DAUGHTER., 

RECORDS 

MILK 

TL5T 

FAT 

FRESH 

RLCURUs 

MILK 

TEST 

FAT 

RtLORUS 

MILK 

FAT 

RELORLiS 

MILK 

FAT 

N  U  •             N  U  • 

NO. 

LB. 

RC  T  • 

Lb. 

NO- 

Lb. 

LB  . 

J^RSLY 

1957 

1 

10330 

5.7 

b89 

1 

1  1  1B0 

62  1 

1 

929R 

52  5 

1958 

1 

9750 

5.7 

bb9 

467630  1 

5 

7844 

4.8 

377 

1953 

1 

6520 

4.8 

31  1 

1 

76b0 

351 

1 

7935 

373 

1954 

1 

8120 

4.8 

366 

1 

8470 

426 

1 

8694 

42  1 

1955 

1 

7270 

4.6 

349 

1 

7590 

387 

1 

8720 

428 

1956 

1 

8200 

4.H 

396 

1 

9740 

494 

1 

8099 

4  10 

1957 

1 

9110 

4.9 

443 

1 

I2ob0 

664 

' 

8796 

436 

475399  16 

1  I 

7808 

3.0 

388 

195b 

9 

6946 

4.8 

332 

6 

7b^5 

378 

6 

7220 

54b 

1956 

4 

7530 

5.0 

378 

2 

7805 

412 

2 

7B27 

391 

1958 

J 

9450 

5.  1 

48b 

1 

9630 

477 

1 

7717 

396 

1959 

1 

10160 

5.  1 

516 

478523  27 

45 

8293 

5.  1 

422 

1956 

2 

8370 

4.6 

362 

1957 

\ 

7890 

4.6 

3b2 

1958 

24 

7926 

5.2 

4  1  5 

9 

87  7  1 

47/ 

9 

6874 

469 

1959 

16 

8752 

5.2 

457 

12 

8661 

478 

12 

6816 

4B3 

I960 

2 

8205 

4.  b 

369 

1 

82  10 

438 

480642  73 

149 

8643 

5.2 

45b 

1951 

4 

10;/25 

5.0 

506 

1952 

1 2 

9563 

5.  0 

480 

5 

9080 

49^ 

1953 

15 

952  1 

5.  1 

473 

B 

6785 

426 

4 

7788 

408 

1954 

12 

8516 

5.0 

422 

I 

B4J6 

440 

5 

7861 

395 

1955 

9 

8820 

4.9 

432 

3 

8054 

4  19 

6 

7416 

366 

1956 

B 

8529 

5.  1 

432 

8306 

44  b 

7020 

376 

1957 

lb 

878b 

5.  1 

439 

7 

9030 

480 

5 

788  1 

417 

1958 

909b 

5.  1 

46  1 

1  7 

8896 

474 

IB 

8726 

4  1  1 

1959 

2b 

9089 

5.  1 

469 

12 

9033 

484 

17 

9234 

4  74 

I960 

9 

10363 

5.3 

536 

4 

10923 

555 

4 

10126 

510 

488267  3 

Q 

B300 

4.9 

409 

1953 

5.3 

446 

1954 

2 

8235 

4.8 

40  1 

1955 

2 

881b 

5.4 

472 

1 

7590 

397 

1 

8720 

42  8 

1958 

2 

7b00 

5.  1 

386 

1 

9320 

519 

1 

10213 

54  1 

1959 

1 

10840 

5.0 

530 

1 

9  590 

540 

\ 

9886 

560 

495453  19 

28 

7792 

b.3 

40V 

1955 

1 

4450 

b.o 

25  1 

1956 

7 

794  1 

5.3 

422 

3 

1  1067 

584 

3 

7685 

4  1  1 

1957 

9 

7337 

5.2 

384 

2 

82  15 

44  1 

2 

7167 

iiO 

1958 

B 

7573 

5.4 

400 

4 

7796 

364 

5 

B648 

4.iO 

1959 

3 

7843 

4.9 

386 

2 

7710 

38  3 

2 

7303 

360 

495943  3 

6 

9452 

5.5 

51  1 

1958 

3 

10253 

5.4 

b47 

2 

1  1  794 

492 

1959 

2 

8130 

5.7 

462 

2 

1  1854 

4o7 

I960 

1 

6880 

6.0 

4  1  0 

1 

1  1783 

4rtO 

495967  3 

12 

1040  1 

4.8 

490 

1953 

2 

9520 

4.5 

42b 

1 

10940 

536 

1954 

3 

10  16  7 

4.7 

479 

2 

1  1  1U0 

549 

1  955 

2 

1  1820 

4.9 

565 

2 

10930 

535 

1956 

2 

10250 

5.2 

523 

2 

10525 

562 

1957 

2 

12210 

5.  1 

599 

2 

12020 

573 

1958 

1 

15190 

4.2 

644 

] 

1  1  730 

579 

4  9  3  V  B9  3 

9 

8234 

b  .  4 

447 

1952 

2 

8195 

5.  1 

4  1  7 

1953 

2 

8725 

5.  6 

48  1 

1954 

2 

7775 

5.6 

432 

1955 

1 

8300 

6.0 

495 

1957 

1 

7780 

5.5 

430 

1958 

I 

8120 

5.5 

449 

1 

10072 

5u6 

4975  16  1 

2 

9310 

4.9 

453 

1958 

1 

9710 

4.9 

474 

1959 

l 

8910 

4.6 

452 

1 

1  1627 

4b  1 

5021  l>»  1 

1 

6770 

5.4 

366 

1959 

1 

6770 

5.4 

366 

1 

II  10 

377 

1 

7303 

360 

5098  55  28 

b8 

80  16 

5.2 

416 

1952 

8960 

5.2 

470 

| 

9660 

5  1  9 

1953 

6 

8058 

5.3 

426 

2 

8225 

439 

2 

82  19 

4b! 

1954 

1 4 

8084 

5.2 

4  17 

3 

7550 

4  12 

3 

754  7 

4  13 

1955 

1  1 

8210 

5.3 

429 

1 

6920 

390 

1 

8251 

439 

1956 

9 

7739 

5  .  1 

396 

7  1 37 

39  1 

2 

8204 

44  7 

1957 

2 

6  1 4  0 

5.5 

447 

2 

91  10 

463 

2 

8055 

456 

1958 

6 

8  15  1 

5.2 

4  1  b 

30  B8 

4  1  7 

8780 

4  59 

1959 

7 

9249 

4.9 

44  1 

5 

806b 

415 

6 

8300 

4  16 

5 1 U5  2  2  2 

2 

10  275 

5.0 

506 

1959 

| 

9620 

5.0 

48  1 

| 

^590 

534 

1 

9886 

560 

1960 

1 

10930 

4.9 

330 

1 

9590 

534 

5104  77  b 

5 

9432 

5.  1 

485 

1957 

4 

9638 

5.  3 

5  1  1 

11305 

606 

2 

8764 

4  7  1 

1958 

1 

10580 

5.7 

604 

1 

9530 

510 

1 

102  1  3 

541 

1959 

1 

8870 

4.4 

390 

1 

I  1  10 

357 

1 

7303 

360 

bl293I  2 

2 

7460 

b.  7 

426 

1957 

2 

7460 

5.7 

426 

2 

7935 

398 

2 

7134 

3ol 

514980  12 

11* 

8707 

5.3 

458 

1958 

4 

9445 

5.4 

501 

7520 

366 

1 

row 

393 

1959 

10 

8266 

5.3 

43b 

1 

8246 

446 

7 

6760 

467 

b  I/O  80  3 

3 

5693 

5.2 

293 

1958 

2 

6305 

5.  1 

323 

1959 

1 

4470 

5.3 

235 

1 

5790 

302 

1 

6613 

356 

bl/Obl  2 

"i 

7928 

5.6 

438 

1957 

1 

7190 

5.6 

405 

1 

8670 

4b9 

1 

8153 

4/4 

1956 

3 

8173 

5.5 

449 

2 

83b0 

4b3 

2 

9287 

498 

522499  II 

1  1 

9148 

5.4 

487 

1959 

10 

9268 

5.3 

487 

8 

3503 

44b 

9 

8577 

446 

NtH  HAMPSHlkE 


50 


TABLE    lb. — DAUGHTLR— Av  bKAuL  OF   SIKtS   IN   ScRVlCi.   IN  ARTIFICIAL   BREEDINo  ORGANIZATIONS — GR0UHL0   BY  BKLEO, 
BY  YEAR  OF   FRESHEN INC— KtCOROS   FROM   THIS  STATc  ONLY 


UAUGHTEk 

AVERAGE 

BY  SIRC 

RECuRO  AVERAGE 

iY  S 

IKE 

BY 

FKcSHENI NG 

YEAR 

305-OAY 

CONTlMH 

.  AV. 

YcARLY  HERO  AVlRAj.. 

SIRE 

JAUGHTER3 

RECORD.* 

MILK 

T  EST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RuCOROS 

MILK 

FAT 

RECOROS  MILK 

FAT 

NU. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LO. 

NO.  L8. 

Lb. 

JtRStY 

1  960 

| 

7950 

6. 

/ 

493 

1  2426 

440 

524368 

8 

10 

6358 

5.6 

36/ 

1954 

2 

5930 

5. 

6 

330 

1 

8820 

506 

2  789? 

422 

1955 

7  190 

3 , 

3 

3d8 

2 

6723 

340 

2  738S 

374 

1956 

1 

5560 

5. 

9 

331 

1957 

52/C 

5. 

7 

303 

1958 

5. 

465 

1 

7730 

433 

1  d08i< 

437 

5290/8 

1 

1 

1  1  160 

5.0 

554 

1959 

1 

1  1  160 

5. 

0 

334 

1 

91V0 

4  57 

1        c  164 

U  1  1 

334 1  19 

2 

2 

73  10 

5.3 

386 

1958 

1 

7250 

5. 

3 

386 

1 

7330 

36b 

1  7772 

3b  t 

1959 

1 

7370 

5. 

2 

386 

334  j  66 

I 

3 

7583 

40b 

1957 

6230 

5. 

4 

334 

I 

8530 

43b 

1  b!53 

4/4 

1938 

9090 

5. 

4 

409 

1 

92  10 

47  1 

1  8094 

457 

1959 

743U 

3  ■ 

4 

402 

1 

8570 

437 

1       88  18 

450 

336826 

3 

10 

1  1  46b 

4.9 

557 

1958 

6 

127  50 

4. 

9 

630 

2 

1  1930 

58b 

1959 

4 

8b40 

c 

439 

2 

11575 

573 

2     1  1952 

593 

540  1  27 

6 

1  1 

7 182 

b.3 

38  1 

195b 

4 

6135 

5. 

4 

319 

I 

10  170 

493 

1  8557 

43  1 

1959 

7 

76b7 

5. 

5 

4  1  i 

3 

b333 

446 

5       853 1 

46  1 

b46648 

3 

3 

U9b7 

5.4 

269 

1958 

1 

5640 

6. 

1 

346 

1 

7700 

404 

1  9505 

498 

1959 

4660 

3. 

Q 

231 

z 

5900 

3  10 

2       6b  13 

336 

552352 

14 

2  1 

8027 

4.9 

39b 

1  958 

6 

703b 

5. 

o 

347 

3 

d493 

462 

2  7609 

40.; 

1959 

10 

8326 

5. 

1 

420 

6 

9303 

45d 

8  9339 

464 

1960 

8736 

4. 

9 

428 

3 

30  1  4 

403 

5  822/ 

432 

557/67 

1 

1 

7690 

4.8 

372 

1959 

1 

7690 

4. 

8 

372 

1 

8830 

44  I 

1        bo  IH 

430 

557/  68 

2 

2 

7360 

5.6 

407 

1958 

2 

7360 

5. 

6 

407 

1 

85b0 

440 

1  8894 

457 

558300 

1 

1 

7  140 

3.5 

394 

1960 

1 

M40 

5. 

5 

394 

1 

3870 

446 

1  9156 

464 

56i4/9 

1 

1 

5330 

3.0 

264 

1959 

1 

5330 

5. 

0 

264 

1 

6870 

369 

1  7586 

395 

572375 

1 

3760 

3.3 

19b 

I960 

1 

3760 

5. 

3 

19b 

37//B9 

4 

4 

7  115 

5.6 

395 

I9b9 

3 

7673 

5. 

4 

4  19 

1  8208 

45 

1960 

1 

S440 

5. 

32  1 

1 

4930 

190 
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UAUGHTEK-A^LKAoL  OF  SIRES  IN  SeRVICc  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  OR  JAN U AT  I ONS —  GROUPlD  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  ING—  RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


UAUGHTii  K   AVERAGl   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIKE   BY  FRlSHENING  YEAR 

505-DAY  CONTcMP. 


AY.   Yi_ARLY   HERD  AVERAGE 


SIRL  DAUGHTER.) 

RECORDS 

MILK 

T..ST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TES 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LG. 

BROWN 

SWISS 

39593  1 

1 

1  0800 

<* .  1 

1*1*6 

I95B 

1 

1  0800 

1*. 

1 

446 

1 

137  10 

610 

1 

9810 

4<?5 

i»5i*  17  5 

8 

8  106 

1*.  1 

330 

1953 

2 

9280 

3. 

9 

364 

1 

1 1  /  oo 

464 

1 

10671 

4u5 

1955 

2 

7685 

4. 

2 

32  3 

1 

1 1/aO 

466 

1 

10148 

408 

1956 

i 

7403 

4. 

2 

312 

2 

9390 

395 

9080 

375 

1957 

8870 

4. 

0 

352 

1 

9080 

343 

57994  1 

) 

8  |i*0 

3.8 

3  1  0 

195  1 

1 

8140 

3. 

6 

3  10 

64505  2 

6 

979b 

1*.3 

422 

1952 

1 

13470 

4. 

6 

622 

1953 

1 

9250 

3. 

9 

365 

1954 

8060 

3. 

9 

315 

1955 

I 

8900 

1|. 

3 

38  1 

1957 

6900 

4. 

1 

280 

654  21  3 

9 

9bb3 

<*.  1 

389 

1953 

9070 

3. 

8 

345 

1954 

[ 

9670 

3. 

b 

370 

1 

75d0 

304 

1 

7957 

3^4 

1955 

1  1  130 

4. 

0 

449 

1956 

10030 

4. 

b 

470 

1 

7660 

299 

1 

7706 

315 

1957 

6990 

4. 

0 

2ol 

1 

6  130 

242 

1 

7467 

304 

1958 

1 

8200 

3. 

9 

316 

1 

7900 

314 

1 

7815 

315 

1959 

' 

9800 

3. 

9 

364 

1 

1  0649 

422 

6b354  b 

7 

7907 

4.  1 

319 

1955 

1 

8B4C 

3. 

z 

348 

1 

10070 

406 

1 

10148 

408 

1956 

4 

7883 

4. 

2 

325 

1 

10400 

457 

1 

9080 

37  3 

1957 

*~ 

8805 

4. 

0 

353 

2 

10215 

4  1  9 

2 

1  1064 

459 

70747  S 

10 

8651* 

3.9 

31*0 

1955 

2 

9695 

4. 

0 

388 

2 

8b  10 

365 

2 

8606 

350 

1956 

3 

772/ 

3. 

9 

305 

2 

7630 

310 

2 

8393 

344 

1957 

1 

8580 

4. 

1 

348 

1 

10530 

449 

1  1064 

45? 

1958 

3 

9883 

3. 

9 

385 

2 

8365 

335 

2 

6475 

33  7 

1959 

1 

I082C 

3. 

5 

38  1 

1 

6690 

338 

1 

9745 

370 

74062  2 

3 

8768 

i*.  1 

353 

1955 

1 

9620 

3. 

9 

379 

1956 

1 

8810 

4. 

0 

352 

1957 

1 

8360 

4. 

1 

339 

1 

7330 

30  1 

1 

7467 

304 

76i02  1 

1 

6350 

It.U 

278 

1957 

1 

6350 

4. 

4 

278 

1 

7620 

310 

1 

7467 

304 

87677  3 

7 

1  0309 

l*.  6 

1*7  1 

1958 

b 

9504 

4. 

6 

44  1 

1959 

2 

10250 

4. 

2 

422 

2 

12404 

48  F 

89o  12  b 

1>« 

10537 

•t.  1 

1*35 

1953 

1 

13910 

3. 

b 

b31 

1 

10720 

4  1  7 

1 

1067  1 

405 

1954 

1 

8330 

3. 

6 

303 

1 

7270 

279 

1955 

2 

1  1005 

4. 

1 

453 

2 

8905 

356 

1 

10148 

403 

1956 

1 

9580 

4. 

3 

4  14 

9340 

376 

1957 

3 

10663 

4. 

1 

439 

2 

1  03V0 

4  1  8 

1 

1  1064 

459 

1956 

1 

9280 

4. 

5 

414 

1 

9250 

366 

1 

9134 

358 

1959 

8973 

4. 

2 

373 

2 

906b 

356 

3 

9232 

355 

I960 

2 

9115 

4. 

3 

391 

1 

10160 

390 

2 

10595 

4  1  ? 

90000  1 

1 

5830 

3.7 

218 

1956 

1 

5880 

3. 

7 

218 

93771  3 

3 

9  165 

4.  1 

37^ 

1957 

3 

9  163 

4. 

1 

572 

3 

9183 

382 

3 

986b 

40  7 

94392  1 

2 

91*  ro 

it. 2 

39? 

I9S6 

1 

9710 

4. 

3 

4  1  9 

104/0 

436 

1 

9080 

373 

1958 

1 

9230 

4. 

0 

574 

1 

10160 

4  17 

91*665  1 

1 

1*8  10 

3.7 

179 

1956 

1 

46  1  0 

3. 

7 

179 

100544  1 

2 

1  1000 

i.9 

433 

1955 

1 

10510 

3. 

8 

404 

1 

9900 

400 

1 

10148 

40  S 

1956 

1 

1  1490 

4. 

0 

462 

1 

10240 

433 

1 

9080 

37  3 

108905  2 

2 

1  1570 

3.9 

456 

1958 

1 

1  1  140 

3. 

8 

427 

1 

10380 

423 

1960 

1 

12000 

4. 

0 

484 

1 

9260 

354 

1 

10126 

362 

115594  6 

6 

8b50 

1*.  1 

364 

1957 

8212 

4. 

54  7 

b 

8456 

344 

b 

8906 

366 

1959 

1 

12040 

3. 

7 

448 

1 

I03GO 

392 

1 

986b 

375 

121*609  1 

1 

139>0 

3.7 

523 

I960 

1 

13990 

3. 

7 

523 

1 

12415 

401 

HtH  HAM  PSH I  R  E 


52 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVILE   IN   ARTIFICIAL   BRECDING   ORGAN  [/ATI  UNS 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RfcCOROS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


UAUGHTLR  AVlRAGl.   BY  SIRl 


SIRE 
NO. 


OAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


GROUPED   BY  B.<EEU, 

recoro  avcrage  by  i ire  by  frlShemng  ylak 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


SHORTHORN 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP.  AV.  YEARLY  HERD  A  V t  R  Au  c 
RECuRUS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 


NO. 


Lb. 


L8. 


62469 

2 

5 

8069 

4.  1 

342 

1956 

1 

7980 

4. 

0 

318 

IV57 

2 

8010 

4. 

7 

384 

1      17  100 

617 

1  10606 

1958 

2 

71*15 

3. 

4 

259 

701  54 

3 

5 

7268 

3.6 

264 

1957 

1 

15610 

3. 

b 

593 

1      10  160 

392 

1  10606 

1958 

2 

9630 

3. 

6 

350 

1  10210 

346 

1  IC'638 

1959 

2 

4920 

3. 

6 

181 

1  9950 

392 

1  9461 

14oU22 

1 

1 

7/60 

3.7 

266 

I960 

1 

7260 

3. 

7 

266 

1  9167 

201  Id  63 

1 

1 

8060 

3.7 

296 

W57 

1 

806C 

3. 

7 

2V6 

1  178/0 

698 

1  10606 

2486V*? 

1 

7970 

3.6 

286 

1959 

1 

7970 

3. 

286 

1        9  100 

354 

1  8775 

397 

3t9 
3fc9 

344 

397 

329 


-DAUGHTLR-AVLRAGL  OF  IRES  IN  SLRVICt  IN  ARTIFICIAL  bRbt-DINu 
BY   YLAK  UF    FRtsHtNING —  RECORDS  F RUM   THIS   STATc  ONLY 


OR   ANIMATIONS — GROUPtD   BY  urEEu, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECURU  AVERAGE   SY   SIRE   EY  FRtSHENING  YEAR 


SIKL  OAUGHTERS  RECORD..  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH  RECORDS 
YEAR  NO. 


MILK  TEST 
LB.  POT. 


FAT 
LB. 


50b-DAY  CONTLMR.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


IClARLY  HERO  AVLKA5E 
RlXOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  L.}. 


1(1058 

3 

8 

8087 

4.4 

357 

1947 

7 

7643 

4. 

,  6 

3b3 

1949 

1 

9060 

4. 

.0 

364 

46463 

3 

5 

66  14 

4.4 

293 

194  C 

5 

1  190 

4. 

,4 

3  1  8 

9 

35 

8385 

4.3 

359 

1947 

1 

5600 

3. 

,  9 

2  17 

1  948 

2 

1  1085 

4. 

,  3 

472 

1949 

6 

8777 

4. 

,  5 

39b 

1950 

6 

7378 

4. 

320 

1951 

6 

9127 

4. 

.3 

392 

1952 

5 

8912 

4 . 

• J 

582 

1953 

4 

9753 

4 . 

.  1 

407 

1954 

2 

6920 

4. 

284 

1955 

9813 

4. 

.0 

392 

465  22 

6 

1  b 

9981 

4.2 

4  1  i 

1947 

5 

8b30 

4. 

.  4 

3  7b 

1948 

1 

12400 

4. 

.4 

b44 

1950 

3 

12437 

4. 

,  1 

5  10 

1951 

3 

10320 

4. 

.0 

4  1  3 

1952 

1 

12040 

3. 

,4 

4  1  1 

1953 

1 

9880 

4. 

,  0 

399 

1954 

2 

1  1835 

4. 

.  0 

465 

1955 

1 

1  3450 

4 , 

.  0 

537 

1958 

1 

7270 

4, 

.2 

303 

48Uo2 

1 

S 

6494 

4.3 

280 

l94o 

2 

6870 

4. 

.  0 

315 

1949 

1 

5810 

4. 

•  3 

24  / 

1950 

1 

6700 

4, 

.  1 

276 

1952 

1 

622U 

4, 

.  0 

246 

504  10 

2 

3 

607B 

4.  1 

253 

194H 

5940 

4. 

.2 

255 

1949 

1 

7590 

4, 

.  0 

30b 

52394 

1 

1 

62o0 

3.8 

239 

1950 

1 

6260 

3, 

.  8 

239 

538  53 

4 

25 

1  1244 

4.  1 

456 

1948 

^ 

9095 

4. 

•  5 

39  1 

1949 

3 

12430 

4. 

.  1 

506 

1  950 

4 

10075 

4, 

•  2 

4  1  7 

195  1 

3 

1046  7 

4c 

438 

1952 

3 

10760 

4c 

.  2 

459 

1953 

10463 

4 

.  1 

451 

1954 

3 

1  150b 

4, 

.  1 

4b  1 

19S5 

2 

12750 

4. 

.  4 

bb  1 

1956 

1 

1  2520 

4 . 

.  1 

508 

1  957 

1 

14310 

4c 

.  0 

572 

S3909 

2 

2 

7335 

3.7 

27  1 

1952 

2 

7335 

3 

.  7 

27  1 

SbO  33 

1 

1  5 

7261 

4.2 

305 

1950 

5 

7002 

4c 

.2 

293 

195  1 

3233 

4c 

.4 

358 

1952 

1 

7790 

4. 

.  6 

359 

1953 

2 

6405 

4. 

295 

19b4 

2 

842  5 

4, 

■  5 

377 

I95S 

1 

7330 

3 

.9 

2b7 

1956 

1 

6680 

4 

.  2 

282 

562  55 

1 

1 

1  1250 

4.0 

451 

1  949 

1 

1  1250 

4 

.0 

4  b  1 

57338 

23 

70 

9b  13 

3.8 

j60 

1951 

7 

1  0049 

3 

.5 

349 

1952 

9 

10133 

3 

.  7 

372 

1953 

9 

1022/ 

3 

.  6 

367 

1954 

1? 

9133 

3 

.9 

555 

1955 

1  5 

997  1 

3 

.  8 

38  1 

1956 

9 

102  16 

3 

.  7 

58  1 

1957 

5 

10588 

3. 

.  7 

596 

1958 

4 

10350 

3 

.8 

593 

60V^0 

9 

14 

84  12 

4.2 

352 

1951 

2 

8600 

4 

.  0 

342 

1952 

4 

8660 

4 

.  1 

355 

1953 

2 

0715 

4 

3  72 

19S4 

2 

7250 

4 

.4 

320 

.  1955 

2 

7B25 

4 

338 

1956 

2 

3910 

4 

.  1 

370 

6  1046 

6 

10 

B7b3 

4.  1 

3dO 

1950 

1 

955i, 

4 

.4 

422 

1951 

3 

H620 

4 

.  0 

54  1 

1952 

2 

10040 

4 

.  1 

406 

1953 

1 

7710 

3 

.  V 

30b 

1954 

1 

10560 

4 

.  1 

435 

1955 

1 

mo 

4 

31  1 

1956 

I 

10330 

3 

.8 

59  1 

6  10  S>  1 

1 

1 

1  1970 

4.2 

499 

1950 

1 

1  1970 

4 

.  2 

499 

6  1  r>  (  1 

1 

1 

384  0 

3.9 

151 

1949 

1 

3840 

3 

.  9 

151 

I  12220  535 

1  9600  374 

1  113  10  44o 

1  11570  460 


I  16620  69  5 
I      14400  606 


7420  297 


12241  4/4 


9127     4.0  369 


1947 

7 

1048  1 

4, 

,  0 

4  1b 

1946 

6 

8713 

5 . 

,  9 

54  1 

1949 

10 

9200 

4. 

.0 

369 

I9b0 

10 

9903 

4. 

.  1 

403 

1  10>.50 

476 

195  1 

1  1 

9360 

4. 

,  0 

372 

1  10440 

420 

VLKMOnf 


-UAUGHTLR-AVi:rtA„E  OF  SIRLS  IN  SeRVICl  IN  ARTIFICIAL  BREtbINC 
BY   YL  A*  UF   F  RESHEN  InG — RECOROS   FROM   THIS   STATl.  ONLY 


ORGANIZAI IONS — GROUPS)   BY  BKi_EO, 


OAO jHT£K   AV.lRAGE   BY  SIRE 


RLLORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRLSHtNlNO  YEAR 


SI  Re 
NO. 


UAOGHIERS  RLCOROS 
NO.  NO. 


MILK  TlST 
LB.  PLT. 


FAT 
LB. 


8963     4.1  37U 


44       061b     U.I  349 


7       6971      3.9  273 


151  9B33 


20       8042     4.3  343 


10       8450     4.0  33a 


b6       936B     4.2  396 


648ob  3 


65b48  20 


8       8124     3.9  319 


37      10377  U2U 


3  7833 
7  6b96 


4       8712     3.9  344 


FRbbH 

R^LURU5 

MILK 

TtbT 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1 

• 

LB. 

4YK5HIRL 

1952 

17 

1  007b 

4. 

0 

404 

1  953 

1  9 

892  9 

km 

1 

363 

I  954 

16 

9253 

4. 

0 

373 

1956 

12 

10529 

If. 

1 

435 

IV5o 

7 

9506 

km 

2 

393 

1957 

9 

9530 

4. 

0 

3b2 

1958 

4 

10208 

km 

1 

4  1 9 

1953 

2 

9485 

km 

5 

42  1 

1 954 

3 

9250 

km 

0 

367 

1955 

6 

8  78  1 

km 

2 

372 

1956 

5 

8246 

km 

2 

345 

1957 

I 

9376 

km 

0 

376 

195b 

2 

9880 

km 

0 

39  0 

1 954 

7 

7876 

km 

0 

3  1 7 

1955 

9 

8340 

km 

1 

346 

1956 

1  3 

877  3 

km 

1 

35  7 

1957 

7 

953  1 

km 

2 

396 

1958 

3 

9890 

km 

2 

4  1  1 

1959 

5 

8286 

3a 

8 

3  1  1 

1 950 

6990 

km 

1 

263 

195  1 

] 

7460 

3. 

9 

290 

1 952 

1 

9880 

km 

0 

399 

1953 

7  130 

km 

0 

2b3 

1955 

1 

S880 

3. 

8 

224 

1956 

* 

6840 

3. 

258 

1957 

1 

4620 

3. 

7 

173 

1  953 

4 

860  b 

3* 

7 

32  1 

1  954 

15 

9701 

4. 

1 

394 

1 955 

30 

9325 

km 

1 

363 

1  956 

32 

9292 

km 

1 

3b0 

1957 

26 

1  0200 

km 

1 

4  1  3 

195b 

15 

1  009  1 

km 

1 

416 

1959 

22 

10374 

km 

1 

429 

1960 

7 

13563 

km 

2 

548 

194? 

6 

7/83 

km 

334 

1 948 

3 

8207 

km 

1 

333 

1949 

5 

8552 

km 

k 

361 

1950 

2 

859  5 

km 

5 

379 

195  1 

1 

8600 

km 

2 

362 

1952 

2 

1  1 39  5 

km 

5 

507 

1 955 

1 

6300 

4  . 

0 

25  1 

1951 

2 

8600 

km 

0 

35  1 

1954 

3 

7617 

km 

0 

3  1 2 

1  955 

2 

9680 

km 

2 

40  1 

1956 

2 

8335 

km 

0 

334 

195? 

1 

10050 

3. 

7 

369 

1951 

I 

8360 

km 

6 

402 

1952 

6 

8468 

km 

2 

35  1 

1953 

1 1 

9305 

km 

1 

366 

1 954 

V 

9030 

km 

3  ?7 

1955 

1  0 

1  0200 

km 

2 

426 

1956 

4 

8050 

km 

2 

33b 

1957 

I 

935  1 

km 

2 

387 

1958 

2 

1  308b 

km 

1 

534 

1959 

4 

1391b 

km 

2 

594 

I960 

2 

1  4U0C 

3. 

9 

553 

1951 

2 

6020 

km 

0 

320 

1952 

2 

9380 

km 

0 

3  76 

1953 

2 

8455 

km 

1 

345 

1  954 

1 

70  1  0 

3. 

6 

252 

1957 

1 

7320 

3. 

8 

277 

1950 

3 

9043 

km 

2 

379 

1951 

3 

1  0204 

km 

426 

1952 

6 

11237 

km 

0 

450 

1953 

b 

10220 

k  m 

1 

416 

1 9  54 

4 

I  0280 

km 

1 

422 

I  9  b  5 

4 

12433 

3m 

8 

4  6  7 

1  956 

4 

1  1350 

3. 

8 

426 

1957 

2 

1  1  6  7  S 

3. 

9 

446 

195b 

I 

12500 

3. 

7 

460 

1959 

3 

9723 

km 

7 

407 

2 

7310 

km 

296 

1955 

1 

1O520 

3. 

6 

39b 

1946 

1 

5640 

3. 

3 

195 

1949 

1 

1  125u 

4. 

0 

44b 

1950 

I 

6420 

3. 

7 

236 

1951 

1 

6700 

3. 

b 

1952 

1 

594L 

3. 

6 

227 

1955 

4690 

3. 

7 

1  7  1 

195  1 

1 

6?80 

3. 

9 

339 

30S-0AY  CONTEMk.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lil.  LB. 


YlAkLY  HERO  A^ERAjc 


1 

12  160 

51  1 

11083 

2 

,  ,f  I~ 

<70 

1 '  K 

~ 

884  7 

34^ 

1  0920 

44  1 

1 

7  1  40 

259 

2 

8780 

338 

2 

8860 

387 

3 

10t>40 

43b 

1 

1  1530 

447 

2 

10110 

417 

I 

1  1620 

460 

2 

9680 

377 

2 

8190 

337 

5 

8324 

324 

90  10 
1  1050 


1  1370 
12520 


2  10680 
Z  10900 


344 
41b 


43  1 

48b 


428 
435 


119  10  46b 


<os 

MILK 

F6T 

LB. 

Lb. 

1 

6486 

2o7 

2 

7783 

313 

1  093  ^ 

44  4 

J 

9")  78 

363 

2 

9669 

4  3  1 

2 

9407 

41b 

3 

9032 

352 

1  123C 

446 

2 

7968 

318 

1 

9145 

373 

2 

9679 

40  1 

2 

8867 

354 

4 

6524 

335 

2 

7725 

335 

1  0944 

5 

9872 

40  1 

3 

8713 

6 

7342 

310 

5 

3559 

1 1 

9746 

402 

1  1 

9244 

1 1 

9019 

372 

1  1 

9104 

22 

9660 

386 

22 

9960 

b 

10  188 

422 

4 

1  1  132 

9483 
9  178 


10023 
9630 


10998 
994  1 


438 
360 
36  1 
361 
363 
404 
458 


364 
363 


398 
368 


449 

40  3 


10506  422 


Vfc  KMOnT 


55 


TABLE    Id. — DAUGHTER-AVERAGE  OF    >  IRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRECOING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 


-GROUP LD   BY  BREEu, 


DAUGHTER   AVERAGl   BY  SIRE 


SIRl 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


44       680)      4.0  355 


25       7838     4.4  340 


RECORD  AVERAGE   BY   SIkE   BY  FKESHlNING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


1952 
1956 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


AYRSHIRE 
2  82S0 


3790  4.0 


FAT 
LB. 


322 
354 


305-DAY  CONTEMP.  AV. 
RtCDRDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LA. 


3 

8V9j 

4. 

,  1 

371 

13 

8708 

4. 

.0 

346 

2 

10225 

399 

1 

91  78 

352 

13 

8448 

4. 

.0 

341 

1 

9189 

354 

8 

933  1 

4. 

.  0 

375 

3 

9590 

38  1 

2 

9B76 

39  3 

5 

10290 

4. 

.0 

4  1  1 

2 

1  1  720 

478 

2 

982  1 

39  1 

2 

9595 

4. 

.0 

379 

1 

I  1  3  70 

433 

1 

IU486 

4  13 

1951 

1 

9650 

4.2 

407 

1952 

2 

9735 

4.  1 

394 

1953 

1 

7500 

4.8 

36  1 

1954 

0 

7  105 

4.  1 

289 

19S5 

6 

8067 

4.4 

351 

1956 

5 

7676 

4.7 

358 

195? 

2 

8765 

4.  7 

409 

1958 

1 

5940 

4.  1 

24  1 

1  7430 

297 

1  7477 

292 

1959 

1 

4690 

3.9 

184 

1  6530 

261 

1  7194 

276 

2  7465  4.2  305 
11        7528     4.1  309 


1950 
1952 


I  6090 
1  8840 


267 
343 


195  1 

2 

7155 

4.7 

333 

1952 

2 

8385 

4.  1 

344 

1953 

4 

8276 

4.c 

334 

1954 

2 

7715 

3.7 

283 

1955 

1 

6660 

4.0 

267 

27        7928     3.9  313 


1954 

6 

7023 

3. 

.9 

275 

1955 

b 

8796 

4. 

.0 

353 

1956 

a 

8223 

4. 

.0 

329 

1957 

2 

84  10 

3. 

,  9 

329 

1958 

2 

8680 

3. 

.7 

323 

2 

9025 

372 

2 

9249 

1959 

1 

8800 

3. 

.  7 

325 

1 

9090 

359 

1 

9777 

702  59 

10 

13 

8330     4.0  336 

1954 

2 

9115 

3. 

.8 

34  3 

1955 

7 

7903 

4. 

.  1 

324 

1956 

3 

9490 

4, 

.2 

395 

1957 

6130 

4. 

.3 

261 

70368 

1 

1 

9350  4.1 

38  1 

1953 

1 

9350 

4.  1 

3o  1 

70760 

9 

19 

8199  4.4 

355 

1953 

5 

8432 

4.4 

371 

1954 

2 

7390 

4.3 

316 

1955 

D 

8442 

4.4 

37  1 

1956 

8900 

4.  1 

367 

1957 

2 

9520 

4.  1 

39  1 

1958 

2 

1  172b 

4.  1 

460 

1       6670     4.9  330 


6670     4.9  330 


71191 

5 

7 

8407     3.9  330 

1952 

1  10790 

4. 

.2 

449 

1953 

3  8417 

3. 

.9 

332 

1954 

2  8230 

,  6 

293 

1955 

1  5920 

3. 

.8 

226 

10       6577     4.1  345 


1951 

1 

6900 

4. 

.9 

340 

1952 

2 

10140 

3. 

.6 

378 

1953 

3 

9580 

4. 

.0 

384 

1954 

2 

8305 

4. 

.0 

324 

1955 

S370 

3. 

,9 

209 

1959 

1 

6620 

3. 

.  9 

259 

2       9585     4.5  424 


1955 
1956 


1097U 

8200 


42  7 
42  1 


72686 

2 

4 

9149     4.6  417 

1953 

1  10520 

5. 

.2 

543 

1954 

1  7900 

4. 

.7 

366 

1955 

1  7820 

4. 

.4 

344 

1956 

1  9550 

4. 

.4 

4  lo 

1  1870 

56 

56       6479     4.2  358 


1952 

1 

7980 

4.4 

349 

1953 

10 

82  70 

4.2 

346 

1954 

12 

8858 

4.2 

376 

2  9330 

38  1 

1  10944 

1955 

1  1 

8237 

4.3 

354 

1  10770 

484 

1  10889 

1956 

10 

9516 

4.2 

400 

1  9750 

404 

1  10453 

1957 

8 

9473 

4.2 

393 

1  6lbO 

346 

1  10540 

1958 

3 

10103 

4.3 

435 

1  9110 

376 

1959 

1 

1  1330 

4.4 

500 

438 
44  T 
42  I 
450 


67       8962  4. 


74136 
74223 


1  6910  3.8  260 
21        9600     4.0  387 


1953 

1 

10640 

4. 

482 

1954 

9 

9669 

4. 

.  1 

395 

1955 

1  1 

8051 

4. 

.0 

326 

1956 

13 

827a 

4. 

.  1 

33  7 

1957 

13 

9427 

4. 

.  2 

394 

1958 

10 

9563 

4. 

.  1 

390 

1959 

6 

7876 

4. 

.2 

32b 

I960 

4 

9465 

3. 

,  9 

370 

1950 

1 

11140 

4. 

1 

455 

195  1 

1 

1  1300 

3. 

1 

4  13 

1952 

3 

8123 

4. 

.  0 

329 

1953 

9410 

4. 

,  1 

335 

1954 

4 

61  13 

3. 

,  y 

314 

2 

9690 

41  D 

91  78 

2 

1  06b0 

443 

102  57 

3 

9153 

374 

4 

8900 

7 

10673 

432 

6 

9305 

7 

9379 

367 

7 

8G63 

5 

9036 

356 

b 

9655 

4 

9443 

404 

3 

921  1 

1 

72  70 

26  1 

1 

699S 

36  3 
40  ! 
3o7 
392 
364 
385 
376 

27  1 


VERM0N1 


TABLE    lb. — DAUGHTlR-AVlRAGE  OF  SIRES    IN  SlRVICl   IN   ARTIFICIAL   BKLLOING  OR  jAN  I  2  A  T  I  ONS — GROUPED  BY  BR..LD, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RLCORDS   FROM  THIS  STAIE  ONLY 

IjAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RELORU  AVERAGE   BY   SIkE   BY  FRESHENING  YEAK 

305-DAY  CONTLMR.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


>IRL      OAOGHIERS  RECORDS 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

KLCORUi 

MILK 

TLST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RcCORllS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

KCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

Lb. 

Lo. 

AYRSHIRE 

1955 

1 

10740 

3.2 

345 

1  956 

2 

7995 

4.3 

343 

1 

1  1  160 

433 

1957 

2 

1  1905 

4.  1 

4b4 

1 1  130 

425 

1 

9995 

39  b 

1958 

3 

11523 

4.  1 

476 

2 

10740 

439 

1 

10366 

4  1  6 

1959 

2 

9915 

4.  1 

409 

2 

9560 

378 

2 

9576 

376 

71lit.SU            9  16 

8443 

it. 2 

317 

1954 

1 

6450 

4.2 

2  7  1 

1955 

3 

7930 

4.3 

34  1 

1956 

4 

9243 

4.2 

385 

1 

1  1  140 

425 

1957 

4 

B100 

4.0 

326 

1 

1  1360 

437 

1 

9995 

39U 

I95B 

2 

9725 

4.0 

386 

1 

10220 

40r> 

1  0344 

4  1  6 

1959 

2 

9350 

4.0 

362 

2 

9060 

359 

2 

9462 

3  7  J 

7US35           3B  57 

955b 

it.  1 

393 

1956 

9 

91  16 

4.0 

3o5 

2 

10605 

457 

2 

92  1  1 

38  3 

1957 

10 

9525 

4.0 

379 

3 

10723 

425 

2 

9532 

3V7 

1958 

15 

10109 

4.  1 

4  16 

1  2 

9745 

400 

10 

9787 

403 

1959 

21 

1003  b 

4.  1 

413 

19 

9948 

404 

19 

1038b 

42  4 

I960 

2 

10125 

4.4 

437 

2 

10  125 

4  1b 

2 

10775 

437 

766  13           <>0  63 

97b9 

It.  1 

399 

1952 

3 

9000 

4.  7 

422 

1953 

8 

9994 

4.2 

4  18 

1 

8000 

296 

2 

6688 

342 

1954 

23 

9298 

4.2 

384 

3 

81  10 

332 

2 

10061 

40  1 

1955 

1  7 

988  1 

4.  1 

408 

2 

7400 

292 

3 

92  1  1 

372 

1956 

12 

10095 

4.0 

408 

1 

9960 

386 

3 

8676 

356 

1957 

8 

10643 

4.2 

443 

4 

101  15 

423 

4 

8464 

342 

195b 

5 

10290 

3.8 

3t.9 

4 

1  0550 

436 

3 

9316 

373 

1959 

I 

10399 

3.8 

394 

6 

9737 

399 

7 

9980 

UOa 

7b i  it        iu  27 

10  162 

It.  1 

M  lo 

1954 

2 

799b 

4.4 

348 

1 

I04o0 

426 

1 

88  18 

376 

1955 

4 

9550 

4.2 

395 

1956 

9360 

4.  1 

377 

4 

9245 

366 

3 

9428 

338 

1957 

1 

1  1  756 

4.  1 

4b0 

4 

10540 

425 

4 

9505 

38  1 

I95B 

4 

10238 

4.2 

42  7 

3 

982  7 

4  12 

4 

9685 

390 

1959 

2 

1098O 

4.  1 

44  7 

1 

7750 

322 

2 

9129 

375 

78927           56  9b 

9281 

4.0 

372 

1953 

3 

796  7 

4.2 

337 

1 

1  1  140 

433 

1954 

8 

8505 

3.9 

338 

2 

10620 

4  1  5 

1 

9  178 

352 

195b 

lb 

8347 

4.0 

338 

1956 

lb 

8923 

4.  1 

364 

1 

7860 

314 

3 

9  145 

3o  1 

1957 

16 

1093  1 

3.9 

420 

7 

103o4 

427 

4 

9524 

378 

1958 

18 

9248 

4.0 

3o7 

12 

9025 

368 

12 

8657 

35  j 

1959 

18 

9552 

4 .  0 

379 

1  5 

9473 

380 

16 

958  5 

380 

I960 

2 

10  740 

4  .  1 

4j5 

2 

1  0V35 

429 

2 

10274 

4  1  1 

7VIB6            2  2 

9040 

>t.  1 

367 

1957 

2 

9040 

4.  1 

3o  7 

1 

9090 

372 

1 

69  1  1 

260 

80379            B  9 

93B3 

1.0 

37b 

1956 

1 

5360 

4 . 2 

224 

1957 

3 

9447 

4.0 

384 

1958 

2 

9850 

3.9 

362 

1 

10820 

44  5 

1959 

i 

10830 

3.9 

425 

3 

9647 

403 

3 

9948 

402 

BII4S           12  19 

9543 

4.2 

389 

1953 

1 

10420 

4.0 

4  14 

1954 

3 

9670 

3.9 

381 

1 

10360 

407 

1955 

it 

bbOO 

4.  3 

356 

1956 

4 

9215 

4.3 

39  1 

1957 

4 

1016b 

4.0 

399 

2 

130  70 

475 

' 

999  5 

396 

1958 

2 

12985 

4.  3 

548 

2 

1  1  765 

470 

2 

11336 

44  3 

1959 

1 

14950 

3.5 

525 

1 

107  10 

419 

1 

12099 

474 

82620             6  6 

100  1  b 

U. 2 

It26 

1  959 

3 

IOG60 

4.5 

460 

3 

I04a3 

426 

3 

98  7? 

4.-4 

I960 

3 

9970 

3.9 

391 

3 

9253 

384 

3 

9574 

40  1 

B2&28            13  17 

8bb6 

4.3 

36b 

1955 

2 

5745 

4 . 4 

250 

1956 

7 

852  1 

4.2 

;>5  1 

I 

10^00 

390 

10023 

398 

I9S7 

2 

9925 

4  .  1 

406 

1 

1  1620 

469 

1 

10093 

388 

1956 

3 

964  7 

4  .  1 

396 

2 

9745 

406 

1959 

2 

10100 

4.9 

476 

2 

9460 

398 

2 

9729 

396 

I960 

1 

9630 

4.4 

4  1  9 

1 

9040 

37  1 

84223            3  4 

IO80O 

3.9 

422 

1957 

1 

12310 

4.3 

524 

1959 

3 

looli 

3.6 

_>9  1 

2 

106  10 

4  1  C 

3 

10257 

398 

84978           23  37 

80o2 

U.  3 

3i|it 

1954 

12 

7  190 

4.3 

307 

1955 

6 

6932 

4.2 

293 

I9S6 

9 

8038 

4.3 

370 

1957 

3 

938G 

4.  1 

383 

1 

1  3680 

514 

1958 

4 

9540 

4.  3 

402 

3 

9827 

404 

3 

10424 

4  1  4 

1959 

1 

10960 

4 .  4 

404 

1 

116  10 

463 

1 

1  1249 

45  > 

1960 

2 

8700 

3.8 

33  1 

2 

9655 

367 

1 

736S 

278 

8b9  82             8  lb 

9632 

4.0 

383 

195  1 

1 

9950 

4.  1 

405 

1952 

1 

7930 

4.0 

3  19 

1953 

3 

8393 

4.2 

354 

1  954 

2 

7505 

4.  1 

3  1  4 

1955 

8870 

4.3 

378 

1956 

2 

9175 

3.9 

355 

1 

9450 

349 

1 

801? 

319 

1957 

2 

9920 

4.0 

393 

1 

9940 

38b 

1 

799(1 

3  14 

1958 

8770 

4.0 

354 

I9b9 

2 

120  1  G 

3.b 

454 

2 

10745 

412 

2 

1  1342 

445 

B6390           1(2  49 

924/ 

4.3 

397 

1956 

6 

7/80 

4.  j 

343 

1 

8020 

352 

1 

9363 

40  3 

1957 

12 

10094 

4.2 

426 

3 

1  lib  7 

48b 

2 

9200 

372 

1958 

19 

943  7 

4.2 

39b 

12 

102  18 

429 

9 

9671 

412 

1959 

10 

9696 

4. -j 

431 

10 

9950 

408 

10 

1  04  1  S 

429 

V l  RMONT 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVERAGE   OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL  BRE  ED  I NG  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  CREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STAT..  UNLY 

OAUGHTER  AVlRAGi.   BY   SIRE  RECURO  AVlRAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  Y^AK 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVlRAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

records 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB . 

imO. 

LB. 

LB. 

no. 

LB  . 

LB  • 

AYK5H1RE 

I960 

2 

7875 

4. 

2 

32B 

1 

9900 

403 

i 

1  1423 

467 

868  98  32 

ii 

8921 

4.  1 

363 

1954 

2 

7225 

4. 

0 

290 

1955 

b 

8309 

4. 

2 

339 

1 

10990 

452 

i 

8840 

356 

1956 

14 

872  1 

4. 

1 

35b 

3 

38  70 

233 

l 

10126 

415 

1957 

13 

9768 

4. 

1 

397 

6 

99  18 

400 

5 

9692 

393 

1958 

3 

9143 

4. 

0 

364 

1 

7440 

29e 

1 

7619 

312 

1959 

4 

1  1  150 

4. 

0 

443 

4 

9308 

42  3 

4 

8  72  3 

39  8 

8/503  28 

40 

10034 

3.9 

388 

1951 

1 

12050 

3. 

6 

437 

1952 

1 

12730 

3. 

8 

483 

1953 

1 

1  2650 

3. 

9 

490 

| 

102  jO 

40  1 

1954 

4 

10105 

3. 

b 

390 

1 

10370 

43  1 

1 

9178 

332 

1955 

3 

9543 

3. 

7 

358 

1956 

3 

1  1203 

3. 

8 

428 

1 

9960 

3Bri 

1 95  7 

9733 

3. 

8 

373 

) 

1  0620 

4  1  4 

1 

999  5 

398 

1958 

8 

9394 

4. 

0 

379 

7 

9181 

382 

7 

9592 

382 

1959 

1  o 

1  0344 

3. 

9 

400 

16 

9806 

392 

16 

10081 

404 

87504  4 

16 

8039 

3.8 

306 

1952 

2 

7860 

3. 

8 

297 

1953 

3 

9203 

3. 

b 

351 

1954 

3 

8173 

3. 

9 

3  1  5 

1955 

3 

8507 

3. 

8 

329 

1956 

2 

8470 

3. 

9 

328 

1957 

2 

8600 

3. 

7 

320 

1958 

1 

7590 

3. 

6 

273 

89333  11 

15 

8240 

4.2 

34, 

1956 

3 

831  7 

4. 

2 

350 

1957 

2 

7975 

4. 

6 

368 

1958 

5 

7804 

4. 

4 

340 

| 

9750 

4  12 

1 

9712 

388 

1959 

4 

8553 

4. 

1 

350 

4 

9640 

390 

4 

10535 

426 

1 960 

1 

1  1280 

3. 

9 

445 

' 

1 0600 

432 

1 

1  0028 

4  1  9 

9lbb3  10 

1 1 

8963 

4.3 

385 

1959 

9 

9302 

4. 

3 

394 

8 

10183 

417 

9 

10494 

419 

1960 

2 

8750 

4. 

4 

385 

2 

1  1330 

470 

921/3  1 

1 

7870 

4.  1 

323 

1958 

1 

7870 

4. 

1 

323 

1 

1  1030 

453 

1 

10159 

38  7 

940  66  4 

6 

7344 

4.0 

296 

1954 

2 

8035 

4. 

0 

322 

1955 

2 

7270 

9 

284 

1958 

1 

6060 

3. 

8 

232 

1 

7420 

297 

1 

7477 

292 

1 959 

1 

5210 

4. 

0 

208 

6310 

260 

7194 

276 

9U239  2 

4 

103V2 

3.9 

399 

1953 

2 

9625 

3. 

9 

369 

1955 

1 

12920 

4. 

0 

5  1 4 

1956 

1 

1  2640 

3. 

b 

477 

94423  33 

41 

9965 

4.  1 

399 

1956 

5 

1  1502 

4. 

0 

4b6 

12020 

50  7 

1 

10638 

439 

1957 

8 

9265 

4. 

2 

386 

1 

10560 

42  1 

1 

11173 

433 

195b 

9 

1019L 

4. 

0 

4  1  1 

3 

11326 

44  b 

5 

1110  3 

4  38 

1959 

14 

9703 

3. 

* 

382 

14 

10  169 

406 

14 

10506 

420 

1960 

^ 

10436 

4. 

5 

42  1 

5 

8970 

369 

4 

10633 

4i5 

93368  2 

3 

9  1  30 

4  •  1 

368 

1  957 

1 

9780 

3. 

8 

376 

1958 

9470 

4. 

1 

330 

1 

8040 

344 

1 

8240 

331 

93384  37 

47 

9625 

4.3 

4  1  4 

195  7 

9820 

4. 

6 

45  1 

1 

9200 

413 

1 

796H 

392 

1958 

1  1 

10181 

4. 

3 

434 

10 

109  13 

435 

6 

10695 

453 

1959 

29 

9759 

4. 

3 

415 

28 

104  36 

422 

29 

1047? 

4  26 

I960 

9376 

4. 

4 

406 

5 

10084 

405 

3 

10769 

440 

93557  3 

4 

79o0 

4.  1 

32  1 

1958 

1 

6990 

4. 

0 

277 

1959 

7775 

4 . 

1 

316 

2 

9435 

364 

2 

10181 

4  12 

1960 

\ 

9340 

4. 

4 

409 

1 

9600 

4  1  8 

1  1260 

444 

96526  1 

2 

I024O 

3.8 

390 

1959 

1 

9440 

3. 

6 

343 

■ 

81b0 

332 

1 

9527 

3  77 

1  960 

1 

1  1040 

3. 

9 

436 

1 

9340 

366 

1 

8785 

364 

98367  1 

1 

1  1850 

4.2 

499 

1959 

, 

1  1850 

4. 

2 

499 

1 

1  1910 

462 

1 

10503 

422 

101527  35 

38 

10  157 

4.2 

42:> 

1957 

1 

1  1330 

4. 

1 

467 

1958 

1037b 

It. 

2 

434 

4 

8708 

362 

4 

922  1 

3  7  1 

1959 

27 

9869 

4. 

1 

407 

27 

9669 

3bb 

27 

10307 

4  1  3 

1960 

12383 

4. 

1 

510 

4 

1 1333 

449 

4 

1  14  10 

458 

102600  1 

2 

8895 

4.2 

369 

1957 

8620 

4. 

2 

364 

1 

9230 

376 

1 

7652 

300 

1958 

9170 

4. 

1 

374 

1 

10730 

44  1 

1 

9167 

360 

102601  b 

9 

9646 

3.8 

368 

1956 

10030 

4. 

0 

403 

1 

1 1550 

437 

1957 

1030U 

4. 

0 

409 

1958 

10300 

3. 

6 

368 

1 

9740 

384 

1959 

3 

9470 

3. 

6 

34  7 

3 

10487 

414 

3 

10953 

43  1 

102607  10 

14 

9462 

4.  1 

388 

1956 

1 

7480 

4. 

9 

363 

1 

8770 

306 

1 

8415 

343 

1957 

3 

9613 

4. 

4 

4  19 

97  10 

37  1 

1 

844H 

344 

1958 

4 

1089b 

4. 

2 

456 

2 

9890 

40d 

2 

10192 

408 

1959 

4 

9293 

3. 

9 

366 

4 

10448 

400 

4 

98S1 

395 

I960 

2 

8915 

4. 

0 

333 

2 

102  70 

383 

2 

9167 

362 

TABLE    lb. — DAOGHTlR-AVLRAGE  OF  SlKcS    IN  SlRVICc    IN   AR1IFICIAL   BRElDINj   ORGANI 2  A  T I  ONS — GROOVED   BY  BREED, 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATL  ONLY 


OAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVtRAOE 

3Y 

S  IKE 

8Y 

1 RlSHENINO  YEAR 

305-DAY  C0NTLMR 

.  AV. 

YLARLY  HLRD  AVLRAGL 

SIKE 

UAUGHTERS 

RECORD} 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

records  milk 

TEST 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

fcr. 

LB. 

NO.  LC. 

LB  . 

NO.  LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

104768 

1 

1 

9720 

4.3 

4  17 

I9b9 

1  9720 

4 

.  i 

4  17 

1  9620 

382 

1  8709 

348 

10510b 

2 

2 

830b 

4.4 

357 

19b8 

1  7920 

4 

.  4 

345 

1  8940 

375 

1  8131 

33  7 

19b9 

1  8690 

4 

.  3 

369 

1        9o  10 

388 

I  9025 

376 

105721 

1 

2 

1272b 

4.2 

b29 

19S8 

1  12980 

4 

.0 

bib 

1  11540 

4b7 

1  12086 

47  1 

1959 

1  12470 

4 

.  4 

b43 

1  Ild40 

464 

1  11761 

463 

106620 

1 

1 

I23b0 

3.6 

470 

1959 

1  12350 

3 

.8 

470 

1  109V0 

4bb 

1  11183 

459 

107869 

8 

8 

10348 

4.2 

433 

1959 

7  I0b9o 

4 

.  2 

444 

7  11107 

447 

7  11466 

464 

I960 

1  8630 

4 

.  1 

356 

1  10040 

401 

1  11205 

459 

10B6  70 

2 

2 

787b 

4.2 

329 

1959 

1  9540 

4 

.  2 

39B 

1  9030 

364 

1  B709 

348 

1960 

1  6210 

4 

.2 

2o0 

1  9060 

388 

1  11423 

467 

10893b 

6 

B 

9478 

4.2 

392 

1957 

2  870b 

4 

.  2 

36b 

1  12310 

b07 

1  1011b 

400 

1958 

3       772  7 

4 

.  b 

346 

3       9  110 

39  1 

3  9926 

40  1 

19b9 

2  12230 

4 

.  1 

486 

2  1080b 

436 

2  109b0 

4  36 

1960 

1  7290 

4 

.  1 

296 

1  7770 

296 

1  107b8 

5 

6 

8430 

4.  1 

3S2 

1957 

1  9390 

4 

.  2 

390 

1  10020 

351 

1  d44H 

344 

1958 

2  906b 

4 

.4 

394 

2  9765 

40  1 

2  9712 

38e 

1959 

2  8620 

4 

.  0 

348 

2  9735 

4u  1 

2  11326 

45  1 

I960 

1  8b30 

4 

.  0 

344 

1  9030 

347 

1  9363 

376 

VuKMOlMT 


59 


TABLE    15.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   .N  SEKVICE    IN   ARIIFIC1AL  BREEUlN'o 
BY   YEAR  UF   FRtSHLNING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  UNLY 


ORGANI  ZAT1  u  *S — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA;< 


SIKE 

JAUGHTER j 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

GUERNSEY 

219946 

3U 

92 

77U0 

4.5 

350 

194  I 

32 

755M 

4. 

6 

344 

1948 

1  4 

831V 

4. 

i 

358 

1949 

1  3 

862  7 

4. 

4 

373 

1950 

B 

3633 

4. 

b 

383 

1951 

1  1 

ol33 

4. 

5 

362 

1952 

6 

7932 

4. 

6 

36  7 

1953 

4 

3933 

4. 

4 

3V6 

1954 

1 

1  1580 

4. 

4 

315 

195b 

2 

1  1375 

4. 

5 

316 

1 

8440 

5  ■ 

1 

2377ol 

1*2 

7  10U 

4.8 

338 

1  949 

1 

85  1  0 

4. 

6 

39  1 

19S0 

1 

10120 

4. 

3 

433 

1951 

b 

7346 

4. 

V 

360 

1952 

6 

8192 

4. 

6 

379 

1953 

8 

7111 

5. 

0 

357 

1954 

7 

7353 

4  ■ 

9 

357 

4 

8440 

4. 

7 

1956 

6 

6600 

4. 

7 

3  14 

1958 

1 

8050 

5. 

4 

438 

242739 

1 

1 

14230 

4.2 

604 

1950 

1 

14250 

4. 

2 

o04 

245670 

2 

5 

7803 

4.9 

37/ 

1950 

1 

7680 

4  . 

8 

370 

1 

3140 

4. 

1953 

1 

8360 

5a 

1 

422 

1 

7720 

5. 

0 

1955 

1 

7480 

4. 

b 

337 

251248 

1 

i* 

8  133 

4.7 

384 

1948 

1 

7250 

4. 

4 

320 

1 

7840 

4. 

8 

1950 

1 

3030 

4. 

8 

382 

195  1 

1 

9410 

4. 

9 

458 

251484 

1 

1 

5920 

5.5 

324 

IV4  7 

1 

5920 

5. 

5 

324 

1 

8530 

4. 

7 

)  1 

6609 

4. 

8 

1948 

1 

38  1  0 

6. 

0 

230 

) 

6320 

4. 

4 

2Sd9 35 

2 

7 

7059 

5.  1 

359 

1951 

2 

6910 

4. 

a 

334 

1952 

2 

7633 

5. 

2 

392 

1953 

1 

9660 

5. 

2 

502 

1954 

1 

9  1 9C 

5. 

6 

516 

1 

9990 

5. 

0 

2  596  71 

1 

1 

9  120 

5.4 

492 

1948 

1 

9  120 

5. 

4 

492 

262792 

1 

1 

6160 

5.2 

322 

1947 

1 

6  1  60 

5. 

2 

322 

2629  19 

8 

13 

7463 

4.7 

346 

1952 

4 

7503 

4. 

8 

560 

1953 

'J 

83  1  4 

4. 

3 

376 

1954 

2 

7510 

4. 

f 

355 

1955 

1 

7210 

4. 

7 

536 

1956 

1 

7230 

4. 

6 

332 

26o5B3 

29 

oO 

7335 

4.8 

353 

1951 

2 

5343 

5. 

2 

273 

1952 

1 

5958 

4. 

/ 

279 

1953 

14 

7306 

4. 

9 

354 

1954 

V 

7  139 

4. 

7 

334 

1953 

7 

7460 

4. 

6 

34  7 

19  56 

1 

6620 

4. 

4 

295 

1957 

4 

809  J 

5. 

0 

407 

I95d 

7 

9  344 

4. 

b 

423 

1959 

? 

1  0090 

4. 

7 

472 

280691 

1 

7 

5720 

4.4 

253 

1951 

2 

5100 

4. 

3 

218 

1952 

1 

5360 

4. 

225 

1953 

1 

6450 

4. 

3 

29  1 

1954 

1 

588  0 

4. 

8 

260 

I95S 

1 

5530 

4. 

7 

261 

1956 

1 

6620 

4. 

2 

28  1 

280V 34 

1 

3 

9510 

4.9 

463 

1950 

1 

94  5  U 

4. 

7 

446 

IVS  1 

1 

9320 

4  ■ 

V 

454 

1 

9760 

5. 

0 

28264B 

26 

7  1 

7  14b 

4.7 

337 

1947 

16 

6003 

4. 

7 

283 

1948 

) 

673V 

4. 

7 

317 

1949 

10 

6728 

4. 

7 

312 

1950 

7280 

4. 

b 

5b3 

1951 

7 

7724 

4. 

7 

360 

1952 

a 

8283 

4. 

6 

3o  1 

1953 

8 

849t 

4. 

7 

40  1 

1954 

4 

9023 

4. 

9 

443 

195S 

l 

9290 

5. 

2 

484 

2«77l|9 

6 

7425 

4.6 

346 

1954 

I 

7030 

4. 

6 

32  4 

1953 

l 

8390 

4. 

o 

390 

50b-UAY  CONTEMH.  AV. 
RiXuRDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY   HERD  AVERAGE 
RECORDS      MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


7467 
6965 
7150 
7363 


1 

6420 

3  19 

7161 

2 

8063 

412 

3 

8469 

2 

8925 

43b 

570 
343 
355 
365 
351 
4  10 


TABLt    lb. — UAUGHTE^-AvERAGE  OF   SIXES   IN   SERVILE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAMU  A  I"  I  G  iS — GROUPi_0  BY  BK£EDi 
BY   YhAK  OF   FRESHENING — RcCORUS  FROM   THIS   STATc  ONLY 


OAU jHT  tK   AV  t  KAGl   BY  jIRl 


KECURC  AVcRAGE   BY   blRE   BY   rktSHi_NING  YL/.h 


SIKE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  HO. 


MILK  TlST  FAT 
LB.   fCT.  LB. 


286095  I 


2892  44  48 


14       B3/7     4. a  40a 


3       9067     4.4  397 


117       6128     4.6  37b 


29916b  47 


30       7893     4.9  38b 


71*00     b.5  U07 


2  69iib  b.O  347 
19       8661      It. 9  41o 


23       9638     4.4  421 


100       7311      4.9  372 


22       8323     4.9  402 


6       7389     4.8  350 

5  B6BI  4.2  372 
44       8134     4.8  389 


3I3j 14 
3132 19 
3  1  6*  7 1 


I  3830  4.3  164 
1  6400  4.9  31b 
9       7161      4.9  347 


303-bAY  LONTtlV.   AV.    YEARLY  HtKU  AVERAGE 


FRCbH 

KcCURUS 

MILK 

TEST 

1  AT 

RcCORUS  MILK 

FAT 

RECORUS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

m 

LB. 

NO.  LE. 

LB. 

NO. 

LB. 

LE. 

GUERNSEY 

I9S6 

1 

bbOO 

4  . 

5 

250 

1957 

1 

9  180 

4. 

7 

434 

1958 

1 

7360 

4. 

•j 

334 

1959 

1 

7090 

4. 

9 

346 

1951 

1 

8720 

5. 

7 

1952 

3 

8937 

S. 

1 

455 

1953 

1 

9090 

4. 

8 

437 

1954 

3 

7670 

4. 

5 

344 

1955 

2 

7620 

b. 

0 

383 

1956 

3 

818  0 

4. 

9 

40  1 

1957 

1 

0290 

4. 

2 

344 

1951 

1 

1  0930 

4. 

466 

19  52 

1 

B6b0 

4. 

393 

1954 

1 

7680 

4. 

3 

331 

1951 

3 

7467 

4. 

6 

34  1 

1952 

10 

8693 

4. 

6 

399 

1953 

71 

8480 

4. 

6 

3b9 

1 

946  1 

4/9 

1954 

37 

b040 

4  . 

7 

377 

1  9710 

497 

1 

8317 

42  5 

1 9  b  b 

1  1 

8033 

4. 

6 

372 

1  9b20 

494 

I 

^014 

456 

1956 

19 

8524 

4. 

6 

390 

1  llloO 

550 

9559 

4tt3 

1957 

/ 

9610 

4. 

6 

437 

1      107  30 

552 

1 

946  1 

4C3 

1958 

3 

8240 

4. 

b 

372 

1952 

0 

7736 

5. 

1 

390 

1953 

796b 

5. 

0 

396 

1954 

0 

8677 

4. 

9 

4*4 

I9S5 

3 

8127 

4. 

4 

358 

1956 

b 

8160 

4. 

1 

386 

1957 

2 

8660 

4. 

2- 

359 

1952 

2 

795b 

5. 

420 

1953 

1 

8540 

5. 

9 

bOb 

1954 

5 

6617 

5. 

4 

350 

1955 

1 

9420 

5. 

9 

bb4 

19  56 

1 

7660 

6. 

3 

480 

1947 

1 

6970 

5. 

1 

353 

1948 

1 

6920 

4. 

9 

34  1 

1952 

1 

9570 

4. 

8 

4b  1 

1953 

3 

8476 

5. 

2 

439 

1954 

3 

8620 

4. 

9 

425 

b 

819o 

5. 

C 

1956 

3 

8913 

4. 

8 

429 

1957 

2 

9135 

4. 

3 

395 

1  10800 

450 

1 

10922 

440 

1953 

1 

7340 

5. 

2 

384 

1954 

4 

687  b 

4. 

6 

3  14 

1955 

1 

921  1 

4. 

5 

414 

1956 

3 

9887 

4. 

6 

450 

1  12320 

538 

1957 

2 

10265 

4  • 

b 

494 

1  10170 

520 

1 

9963 

50  1 

1958 

2 

7545 

4. 

6 

344 

1  9020 

466 

1 

9330 

462 

1959 

4 

1  1920 

4. 

1 

492 

4  13330 

507 

4 

1  1952 

457 

19b2 

3 

8653 

4. 

9 

4  1b 

1953 

B 

768  1 

5. 

0 

384 

1954 

14 

7241 

4. 

9 

356 

2 

8578 

403 

1955 

20 

7535 

4. 

9 

371 

1  7380 

36* 

I 

9679 

470 

1956 

26 

7797 

4  - 

9 

380 

5  8694 

442 

3 

8898 

457 

1957 

1  7 

7260 

5. 

0 

364 

6  6515 

428 

4 

9B73 

442 

195B 

9 

8796 

5. 

1 

4b0 

4  8445 

376 

4 

8968 

424 

1959 

3 

10500 

5. 

8 

613 

2  b610 

398 

1 

7314 

32  3 

1952 

3 

901  7 

4. 

8 

433 

1953 

3 

8360 

4. 

9 

4  12 

1954 

4 

9170 

4. 

7 

430 

19  5b 

3 

8577 

4. 

6 

367 

1956 

b 

6860 

4. 

8 

33  1 

1957 

2 

980b 

5. 

2 

493 

1958 

2 

9740 

4. 

8 

460 

1953 

2 

7560 

4. 

9 

365 

1954 

2 

7445 

4. 

5 

333 

1955 

2 

7540 

4. 

7 

353 

19  56 

3 

86  1  7 

4. 

3 

3  7  7 

19b/ 

2 

8210 

3« 

9 

324 

1951 

4 

7675 

4. 

9 

379 

1 952 

6 

8475 

5. 

0 

4  16 

1953 

9 

8653 

4. 

9 

426 

1 

6813 

3*0 

1954 

8 

8424 

4. 

9 

411 

1  6690 

333 

1 

8993 

419 

1955 

6 

7722 

4. 

8 

365 

1956 

3 

6733 

4. 

6 

306 

1  7910 

378 

1 

7543 

3bb 

1957 

663  7 

4. 

5 

394 

4  9835 

457 

2 

9505 

423 

1958 

8160 

4. 

6 

379 

1  B940 

4b  1 

1 

82  19 

390 

1955 

3830 

4. 

5 

164 

19S0 

6400 

4. 

9 

515 

1952 

5340 

b. 

1 

274 

1953 

9460 

4. 

9 

467 

I 


TABLE   15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN   SERVICi.   IN   AR1IFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVcRAGL   3Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

405-DAY  CONTtMP.   AV.   YlARLY  HERD  AVERAGE 


SlKil     DAUGHTER:,  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  X 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

GUERNSEY 

1954 

2  7005 

5.2 

362 

1955 

1  6780 

5.0 

340 

1956 

2  6840 

4.6 

319 

1 

40d0 

18? 

1 

7761 

363 

1957 

1  8430 

4.5 

381 

1 

10  110 

413 

1 

6213 

28  1 

1958 

1        7 190 

4  .  6 

330 

1 

7848 

355 

310996              1  3 

7260 

4.8 

349 

1955 

1  7860 

4.9 

38b 

1956 

1  6460 

4.6 

297 

1958 

1  7460 

4.9 

3o2 

3173  18              5  16 

6621 

4.8 

315 

1948 

1  5550 

5.  1 

284 

1949 

2  6630 

4.  7 

306 

1950 

1  6630 

4.9 

327 

1951 

3  6470 

5.  1 

329 

1952 

3  6650 

4  .  7 

3  1  2 

1953 

2  8205 

4.9 

392 

1954 

2  6240 

4.6 

299 

1955 

2  7190 

4.  / 

338 

318026           33  53 

7376 

4.6 

339 

1952 

2  9190 

4.6 

423 

1953 

b  778B 

4.0 

359 

1954 

9  7091 

4.5 

32  1 

1955 

11  7126 

4.9 

343 

1956 

10  6b25 

4.5 

3  12 

1 

9400 

4  74 

J 

B535 

39  7 

1957 

5  6880 

4.  7 

323 

1 

9860 

484 

8927 

415 

1958 

4  6823 

4.6 

314 

3 

8803 

403 

2 

9075 

419 

1959 

4  8420 

4.5 

376 

3 

8803 

374 

3 

879  3 

38  6 

31B9  68            31  53 

7537 

4.7 

356 

1953 

1  6240 

4.  7 

295 

1954 

II  7925 

4.5 

358 

1955 

13  7331 

4.8 

353 

9250 

476 

1 

9014 

456 

1956 

II        806  1 

4.7 

387 

4 

6925 

320 

3 

6542 

425 

1957 

6  7093 

4.  7 

336 

7  1  90 

367 

1 

8306 

395 

1958 

5  8526 

4.  3 

365 

1 

9370 

44  1 

1 

9854 

495 

1959 

1  803U 

4.5 

364 

321300            2  5 

7449 

4.2 

316 

1953 

2  6955 

4.2 

294 

1954 

2  8210 

4.3 

350 

1955 

1  6740 

3.7 

249 

323584             9  21 

6932 

4.6 

315 

1953 

1  9060 

5.4 

493 

1954 

6  6762 

4.  7 

314 

1955 

4  7290 

4.8 

345 

1956 

o  7665 

4.5 

337 

1957 

3       809  3 

4.  1 

333 

1958 

1  5540 

3.9 

2  lb 

3242  50             1  3 

9593 

4.6 

446 

1952 

1  964U 

4.5 

435 

1953 

1  9930 

4.6 

478 

1954 

1  9210 

4.6 

424 

331204             2  4 

6639 

4.7 

308 

1954 

2  6485 

4.6 

299 

1955 

1  7820 

4.b 

372 

1956 

1  7340 

4.8 

352 

332293             1  1 

1 1550 

4.8 

553 

1955 

1  11550 

4.8 

553 

3334  56             2  5 

9740 

4.7 

459 

1954 

2  9575 

4.7 

450 

1955 

2  10390 

4.9 

506 

1957 

1  8020 

4.7 

377 

3344  13           14  26 

8226 

4.4 

358 

1953 

1  10690 

4.3 

460 

1954 

4  6325 

4.6 

292 

1955 

b  8068 

4.2 

338 

I 

8750 

452 

1 

8589 

352 

1956 

3  86S3 

4.b 

415 

1 

46V0 

171 

1957 

4  7800 

4.3 

337 

1 

8030 

335 

1 

1  1467 

395 

1958 

2  9775 

4.6 

444 

1 

9130 

361 

1 

10878 

433 

1959 

4  10283 

4.2 

432 

3 

9670 

466 

3 

I006R 

4V  J 

33S736            2  6 

6834 

5.0 

34U 

1953 

2  7400 

4.9 

357 

1954 

1       391 0 

5.0 

195 

1955 

1  7260 

5.0 

363 

1956 

1  7280 

5.0 

366 

1957 

1  7250 

4.  b 

348 

336395            2  15 

8669 

5.2 

44  7 

1950 

1  9540 

5.0 

479 

1951 

2  8980 

5.2 

462 

1 

8300 

374 

1952 

2  8255 

5.5 

452 

1 

70b0 

343 

1953 

2  9980 

5.4 

534 

1 

8530 

403 

1 

9886 

4b  3 

1954 

2  8130 

5.  1 

415 

1 

6960 

313 

1 

9450 

476 

1955 

2  8280 

5.  1 

418 

' 

6030 

374 

885  1 

432 

1956 

1  7180 

5.  1 

367 

1957 

2  8605 

5.0 

427 

1 

7370 

328 

1 

9407 

450 

1 9S8 

1  8840 

5.  1 

449 

948  3 

457 

337117           41  51 

6586 

4.8 

31S 

1951 

1  7880 

4.9 

384 

1952 

3  8177 

5.  1 

4  14 

1953 

12  5965 

4.8 

289 

1954 

1 1  5403 

4.8 

263 

1955 

1  5230 

4.4 

226 

1956 

3  7933 

4.7 

378 

1957 

7  7006 

4.6 

323 

1 

8300 

394 

1 

8458 

404 

1958 

6  7663 

4.9 

371 

7 

7937 

363 

4 

8143 

380 

1959 

3  9603 

4.9 

468 

3 

9303 

439 

3 

9463 

469 

TABLE    1  b.  — UAUGHTE  K-AV  EkAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
8Y  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER  AVtRAGc   BY  SIRi. 


RLCDRD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRLSH 
YEAR 


RtCORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


iOD-uAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RuCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


GUERNSEY 
2  8045 


9170  431 


8839  416 


17       7920     5.0  392 


1951 

5 

8750 

U. 9 

U21 

1952 

5 

7891 

5.  1 

397 

1953 

7190 

5.0 

361 

1954 

2 

8350 

4.6 

371 

1955 

2 

8370 

1.6 

383 

1956 

2 

9790 

U. 6 

454 

12        57S3     1. 7  266 


1952 

1 

7440 

It. 5 

335 

1953 

2 

6865 

5.2 

350 

1954 

3 

5253 

5.  1 

266 

1955 

3 

5840 

l». 3 

249 

1956 

1 

6080 

U.u 

2U5 

1958 

1 

6790 

>t.  1 

280 

1  6380 

297 

1  7e7it 

339 

1959 

1 

6570 

it. 2 

279 

1  72o0 

308 

1  7314 

328 

310080 

U 

6 

7341  5.1 

37  1 

1956 

6690 

4 

7 

312 

1957 

2 

6695 

5 

4 

361 

1  7440 

345 

1  7183 

32.3 

1958 

2 

7880 

5 

1 

396 

1        96  10 

487 

1  9276 

452 

1960 

1 

8590 

it 

9 

123 

1  9470 

464 

3       7930     4.7  37b 


1957 
1959 


8  110 
7840 


i66 
380 


91o0 
103o5 


410 
431 


«73l 
9867 


400 
4t8 


340243 

4 

1  1 

7327     4.5  325 

1953 

3 

7330 

4 

3 

310 

1954 

4 

7123 

4 

5 

313 

1955 

3 

7953 

4 

6 

358 

1956 

1 

7970 

3 

8 

304 

17       8416     4.8  404 


1951 

1 

8140 

4.3 

350 

1952 

2 

8205 

4.6 

394 

1953 

3 

8267 

4.0 

400 

1954 

3 

9100 

4.8 

439 

1955 

3 

8180 

4.9 

405 

1956 

2 

10395 

4.  7 

49  1 

1959 

2 

7820 

4.4 

345 

1  9250 

380 

1960 

1 

6570 

4.0 

262 

1  7970 

330 

8796  37ci 


8       9400     4.8  452 


1952 

1 

10470 

5.0 

525 

1953 

2 

9320 

4.9 

456 

1954 

2 

9985 

4.  a 

478 

1956 

1 

10030 

4.6 

464 

1957 

1 

8790 

4.5 

394 

1958 

1 

7420 

4.8 

358 

19       8065     4.9  391 


1952 

5 

7453 

4.  / 

348 

1953 

4 

7925 

4.9 

392 

1954 

2 

7505 

4.4 

33  1 

1955 

8080 

5.0 

400 

1956 

8598 

4.7 

403 

1957 

9340 

4.5 

41V 

1958 

7660 

4.6 

348 

346708 

6 

1  1 

8005 

4.9 

394 

195  1 

1  5450 

5.2 

264 

1952 

1  6490 

5.2 

335 

1953 

2  7100 

4.8 

335 

1954 

2  7575 

4.  t 

355 

1955 

3  7307 

4.7 

34  1 

1957 

1  10B90 

5.  7 

622 

1958 

1  11330 

5.8 

660 

346824 

5 

9 

8009 

4.9 

393 

1952 

1  7850 

5.4 

427 

1953 

1  8060 

5.3 

42  7 

1954 

1  8170 

5.  1 

4  18 

1955 

1  9720 

4.6 

470 

1956 

2  897b 

4.6 

406 

1957 

1  9450 

5.0 

469 

1  3690 

385 

1958 

1  8870 

4.5 

400 

1959 

1  5850 

5.0 

294 

1  6330 

230 

349648 

4 

8 

8825 

4.8 

419 

1955 

1  6820 

5.3 

362 

1956 

3  7573 

4.6 

363 

1957 

1  7690 

5.  1 

395 

1956 

2  9545 

4.  7 

450 

1  9730 

456 

1959 

1  12620 

4.5 

368 

1  9590 

434 

350703 

1 

1 

8540 

4.  1 

350 

1956 

1  8540 

4.  1 

350 

1  5710 

237 

353,:  06 

12 

15 

7220 

4.7 

34  1 

1955 

1  6260 

4.9 

306 

1956 

1  11050 

4.6 

5  10 

1  5960 

266 

1957 

3  7257 

4.4 

319 

1  6670 

52  1 

1958 

2  6085 

4.4 

263 

2       65  10 

303 

1959 

6  7135 

4.7 

340 

6       37  58 

378 

I960 

2  8965 

5.  1 

4  52 

2  8220 

393 

354137 

2 

2 

6205 

4.9 

304 

1952 

1  6520 

4.7 

307 

1954 

1  5890 

5.  1 

300 

354224 

2 

2 

7  125 

5.2 

367 

1953 

1  6860 

5.2 

357 

1  9450  449 
1      10279  480 


2  7674  3.9 
6  8737  390 
2       8949  4--3 


Vf RMONT 


63 


TABLE    15. — DAUGHTER-AV  ERAbE  OF   SIXES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEOING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BRcED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  UNLY 

DAUGHTER   AVEKAGc  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE  BY  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305— DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDi 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RlCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1957 

1 

7390 

5.  1 

376 

354788              I  1 

8/90 

4.8 

423 

1953 

I 

8790 

4.8 

423 

35/749             8  10 

8468 

4.5 

3/5 

1954 

1 

8830 

4.  1 

364 

1956 

8903 

4.3 

3B5 

1957 

9410 

4.0 

379 

1959 

8226 

4.5 

372 

5 

84  /4 

356 

5 

9  1  73 

385 

35b3 II             3  4 

9255 

4.3 

390 

1956 

8595 

4.4 

372 

1957 

1 

9360 

4.4 

409 

1959 

1 

10400 

4.0 

4  1  3 

1 

10560 

423 

1 

10682 

419 

35b/ 18             1  1 

5800 

5.0 

28/ 

1956 

1 

5800 

5.0 

287 

3590/0            14  28 

7620 

4.9 

368 

1950 

2 

6915 

4.8 

332 

195  1 

3 

7743 

4.9 

384 

1952 

4 

8255 

5.  1 

4  18 

1953 

6 

8802 

4.  7 

4  18 

1954 

5 

5774 

4.7 

266 

1955 

3 

8083 

4.8 

386 

1956 

5 

7530 

5.0 

5/9 

360369              9  21 

8043 

4.  / 

382 

1953 

I 

8710 

4.9 

424 

1954 

4 

6875 

4.  / 

326 

1955 

6726 

4.6 

309 

1956 

5 

8490 

4.8 

403 

195/ 

2 

8160 

5.  1 

410 

1958 

2 

9100 

5.3 

4b5 

1 

96/0 

476 

9396 

435 

1959 

1 

9080 

4.9 

442 

1 

10020 

42  1 

1 

9527 

4^3 

1960 

1 

10700 

5.0 

531 

91/0 

47/ 

10475 

489 

361193            14  26 

8274 

4.5 

3/  1 

1953 

| 

9920 

3.9 

3B6 

1954 

10 

8570 

4.b 

38  1 

1 

98s0 

46/ 

1955 

3 

7853 

4.8 

374 

I 

7840 

40  / 

1956 

5 

7740 

4.7 

36  1 

1 

7820 

379 

1957 

5 

8094 

4.  5 

360 

1 

8520 

429 

8349 

390 

1958 

2 

8590 

4.4 

372 

362U69              1  1 

7480 

4.4 

329 

195  1 

1 

7480 

4.4 

329 

362595            3  8 

7651 

4.9 

3/0 

1954 

1 

4490 

4.7 

2  1  1 

1 

8560 

395 

1955 

2 

8110 

4.  1 

383 

8990 

423 

1956 

1 

5190 

4.6 

237 

1 

8030 

368 

1957 

2 

7190 

4.6 

32  7 

2 

10660 

433 

9450 

395 

1958 

1 

5240 

5.2 

2/0 

8540 

399 

1959 

1 

7980 

5.2 

4  1  3 

I 

8360 

399 

1 

7990 

378 

365457           17  34 

7639 

4.8 

36  1 

1953 

i 

7533 

5.  1 

384 

1954 

7 

7904 

4.6 

366 

9040 

428 

1955 

7 

7361 

4.8 

347 

1 

8170 

430 

1956 

8 

/9/9 

4.  / 

379 

5790 

334 

1957 

4 

/893 

4.7 

3/3 

1 

68  10 

337 

1958 

3 

8830 

4.6 

410 

1 

96  10 

47/ 

1 

9396 

435 

1959 

2 

9560 

4.4 

420 

1 

75  10 

364 

366876            14  28 

7206 

4.8 

343 

1954 

2 

5675 

5.3 

297 

1955 

5 

6480 

4.5 

295 

2 

8345 

3/3 

2 

7739 

34  1 

1956 

5 

6752 

4.7 

312 

2 

8690 

410 

2 

9069 

425 

195/ 

3 

7427 

4.4 

327 

1 

9600 

449 

1 

7913 

376 

1958 

9 

8399 

4.6 

3o3 

5 

89  14 

422 

5 

8537 

394 

1959 

2 

6765 

5.2 

352 

2 

7580 

363 

2 

8579 

413 

1960 

2 

8580 

4.9 

4  1  / 

2 

8275 

393 

2 

9107 

438 

3695/8             2  5 

8269 

4.3 

35  1 

1952 

1 

8310 

4.  1 

33/ 

1953 

1 

10590 

4.5 

480 

1954 

1 

10830 

4.  1 

444 

1955 

1 

10360 

3.8 

396 

1958 

1 

65  10 

4.4 

28/ 

3/3403              9  18 

8087 

4.8 

393 

1952 

1 

9260 

4.8 

444 

1953 

2 

85/5 

5.2 

44  1 

1954 

4 

9170 

5.4 

494 

1955 

3 

9553 

4.8 

450 

1956 

3 

723/ 

4.b 

350 

195/ 

3 

8903 

4.7 

4  19 

1 

8930 

4  1  9 

1958 

1 

8380 

5.3 

445 

1959 

1 

5350 

4.4 

235 

, 

8  IbO 

35  1 

1 

8/96 

376 

3/3404           16  29 

7268 

4.5 

325 

1951 

1 

6710 

5.4 

364 

1952 

8 

64  1  5 

4.4 

275 

19S3 

4 

7200 

4.4 

315 

1954 

2 

7605 

5.2 

3/6 

1955 

3 

ZZZ3 

4.4 

339 

1956 

3 

6420 

4 . 4 

262 

1957 

3 

/4Z7 

4.4 

324 

1958 

3 

8493 

4.b 

39/ 

2 

7945 

366 

2 

8851 

408 

1959 

2 

9605 

4.2 

402 

2 

1  1330 

518 

1 

9995 

4/3 

373405             1  6 

7783 

4.8 

367 

1954 

9630 

3.0 

362 

1956 

zooo 

5.0 

349 

1957 

zzzo 

4.9 

378 

I9S8 

7570 

5.0 

301 

1959 

7600 

5.0 

3B3 

I960 

7  130 

4.9 

349 

VERMONT 


TABLb    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlRcS   IN  SERVIC   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN I L  AT  1 ONS — GKOUPEO  8Y  BittEU, 
BY  YfcAK  OF   FRESHENING — RECOKDS  FKOM  THIS  STATE  ONLY 

UAUuHTER   AVtKAGL  BY  3lRi_  RCi.ORD  AVERAGE   BY  oIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

30b-DAY  CONT<_MP.   AV.   YEARLY  HERD  AVEkAGL 


1  i  'i               1 1  i  1  u  ■    on  noiis. 

3l Kt       UAUbnlCKb  KLLUKUi 

RtCORUS 

MILK 

F  AT 

R  ELOR  OS 

HI  LK 

FAT 

RECOKDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Li). 

GUERNSEY 

373111              4  9 

BBB3 

4.8 

422 

1952 

2 

9090 

5.0 

44b 

1953 

2 

9145 

4.b 

426 

2 

0515 

317 

1955 

1 

7870 

5.0 

397 

1956 

1 

7690 

5.2 

398 

1957 

1 

7020 

5.2 

362 

375194              1  1 

7B20 

4.9 

386 

1953 

1 

7820 

4.9 

386 

375225            5  13 

72  76 

4.B 

347 

195b 

5 

7676 

4.9 

372 

2 

7300 

343 

2 

8225 

39  1 

1956 

.* 

AA 

4.  / 

35b 

2 

83/0 

40  1 

2 

8055 

382 

1957 

b.  1 

332 

1 

7490 

36  1 

1 

752  1 

350 

1958 

6  145 

5.0 

300 

8660 

396 

2 

8393 

389 

379/ bO            1  3 

10077 

b.  1 

bl6 

1951 

1 

8370 

5.0 

4  16 

1952 

5.2 

566 

1953 

1 

10950 

5.2 

567 

3820  02             5  II 

9430 

4.8 

451 

1954 

2 

6715 

4.9 

324 

1955 

I 

9830 

4.4 

436 

1956 

4.7 

44  7 

Ib230 

608 

10715 

448 

1957 

2 

8480 

5.2 

436 

j 

6  5b0 

315 

\ 

7  183 

32  3 

1959 

4 

12600 

4.6 

577 

1 

10390 

510 

3837  18             1  5 

7020 

4.5 

31b 

1952 

1 

6550 

4.3 

281 

1953 

7290 

4.5 

329 

1 

557  c 

4.6 

257 

1955 

8360 

4.8 

398 

1956 

7330 

4.2 

311 

385485             1  2 

10260 

b.  1 

5  1  / 

1955 

1  0660 

5.3 

562 

1956 

1 

9860 

4.3 

471 

390189            2  2 

4b  lb 

4.2 

190 

1950 

2 

4  515 

4.2 

190 

390190            8  9 

93B4 

4.3 

39H 

195B 

2 

925  0 

4.3 

395 

2 

7570 

352 

2 

a388 

3/0 

1959 

' 

9409 

4.3 

395 

j 

10203 

459 

9174 

39122b             1  1 

8740 

b.4 

470 

1954 

1 

8740 

5.4 

470 

391470           b3  BI 

B57B 

4.7 

40b 

1954 

4 

7600 

4.3 

325 

1 

9145 

404 

1955 

4.  ii 

395 

1 

1  1  10 

336 

1 

7129 

32  7 

1956 

20 

8255 

4.7 

392 

b 

9664 

42  7 

5 

81  18 

360 

1957 

lb 

8776 

4.b 

420 

b 

8206 

371 

5 

8286 

3/1 

1958 

6 

1  0262 

4. 11 

496 

3 

9403 

44b 

3 

9272 

460 

1959 

9 

9831 

4.6 

450 

7 

10120 

450 

6 

10112 

473 

I960 

2 

9600 

5.z 

504 

1 

1  1  100 

506 

1 

10562 

506 

394b41            26  40 

7390 

4.9 

362 

1951 

3 

8633 

4.7 

404 

1952 

/ 

b459 

4.7 

399 

19  53 

6 

7785 

5.1 

39b 

1954 

3 

694  0 

5.0 

350 

Wbb 

3 

9770 

4.V 

478 

1956 

1 

9150 

4.7 

428 

1957 

4 

762  fc 

5.0 

378 

3 

10950 

435 

3 

10293 

425 

195b 

6 

7275 

5.  1 

368 

6 

7820 

366 

5 

8393 

366 

1959 

b 

6650 

5.0 

332 

b 

78  76 

368 

5 

8731 

403 

2 

5375 

3  1  7 

39b6lb             3  3 

6447 

4.8 

317 

1952 

2 

6  19  5 

4.9 

312 

19  56 

6950 

4.7 

32b 

396068            20  35 

80b6 

b.2 

4  17 

1954 

1 

6290 

5.2 

327 

1955 

8 

69  10 

5.2 

360 

1 

7340 

36  1 

1 

7129 

32/ 

1956 

4.9 

420 

1 

70b0 

335 

1 

no7 

322 

1957 

5.  3 

343 

b 

10300 

481 

5 

10440 

469 

1  958 

71 

5.7 

62  1 

1960 

2 

7495 

4.8 

392 

^ 

84  15 

369 

I 

6387 

253 

396943             2  3 

8  100 

4.7 

383 

1956 

1 

6070 

4.5 

273 

1957 

899b 

4.b 

435 

1 

7920 

398 

1 

10257 

39  1 

39B391              2  7 

7969 

4.9 

39b 

1955 

2 

8570 

5.  1 

434 

1956 

2 

7490 

4.0 

364 

1957 

' 

9360 

5.  1 

473 

195b 

1 

9520 

5.5 

524 

1959 

5.0 

464 

404003           20  b4 

7786 

4.7 

367 

1951 

3 

7547 

4.8 

366 

1 

8500 

415 

1952 

6 

8177 

4.6 

375 

1 

83/0 

438 

1953 

9 

d896 

4.7 

422 

1 

9290 

490 

1 

98b6 

460 

1954 

748  7 

4.7 

353 

1 

6380 

336 

1955 

9 

7403 

4.6 

340 

2 

8275 

4  19 

2 

8851 

432 

1956 

9 

7656 

4.  7 

36  1 

/b6S 

364 

1957 

b 

869o 

4.9 

422 

8O40 

449 

2 

8453 

40  3 

1958 

3 

8090 

4.6 

372 

5960 

303 

1 

7586 

33  1 

1959 

3 

9793 

4.9 

480 

2 

104  15 

482 

2 

8535 

409 

1960 

1 

7830 

4.8 

376 

1 

8370 

403 

404434             B  24 

7b72 

4.B 

36  1 

1953 

2 

8370 

4.7 

395 

1954 

7 

7001 

4.9 

338 

195b 

7 

7393 

4.9 

358 

TABLE   15. — DAUGHTl_R-AVtRAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    IN  AR11FIC1AL  BRECUING  ORGAN  I L AT  I ONS  —  GKOUPEO   BY  ORtCO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

OAOGHTER   AVLRAGL   BY   SIRE  RELORU  AVERAGE  BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-UAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVtRAGE 


(toe       1  a  i  i  ■■■■  li  i  i  u  i     dCi"  none 

u  LTilOhC  Mill/ 

K  L  L  U  K  U  5 

K  L COK  U  S 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

L6. 

NO. 

Lh. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1956 

5  7934 

4.7 

id 

1957 

2  8480 

5.  1 

433 

1958 

1  6070 

4.7 

284 

409032             1  1 

7230 

5.2 

372 

1956 

1  7230 

5.2 

372 

409202              1  1 

6590 

5.2 

343 

1959 

1  6590 

5.2 

343 

1 

10o90 

415 

1 

10682 

4  1  -) 

ii  ■  nw  on             i  i 

37  1 

i 

8829 

387 

417939           12  32 

7957 

4.6 

365 

1951 

1  9720 

4.0 

386 

1952 

5  8122 

4.7 

3  75 

1953 

8  7965 

4.  < 

37  1 

1954 

d  7743 

4.5 

350 

1955 

4  9285 

4.6 

42  1 

1956 

1  7410 

4.  1 

30  1 

1957 

1  11880 

4.5 

533 

1958 

3  8590 

4.3 

373 

1 

9490 

445 

1 

9854 

49  i 

1959 

1  8030 

5.  1 

407 

1 

9620 

485 

1 

9865 

50  1 

4I9VB8             1  2 

5390 

4.6 

247 

1958 

1  4900 

4.6 

224 

1 

72  10 

317 

1 

8694 

396 

420672             3  7 

7620 

4.4 

33  7 

1951 

1  6750 

4.8 

32b 

1952 

1  7380 

5.2 

38  1 

1954 

1  7120 

4.8 

344 

1955 

1  9260 

4.5 

4  19 

1957 

1958 

1  6970 

4.2 

296 

423102             1  1 

7050 

4.8 

34  1 

1952 

1  7050 

4.6 

34  1 

425345            2  3 

8633 

4.8 

409 

1956 

1  8250 

4.E 

396 

1957 

1  8960 

4.7 

423 

1959 

1  6700 

4.7 

40? 

1 

10260 

395 

1 

10824 

42  0 

1959 

2  8555 

4.5 

57  1 

2 

9540 

423 

2 

8333 

335 

426820              1  1 

6790 

4.9 

335 

1959 

1  6790 

4.  9 

335 

1 

8510 

379 

1 

8829 

3o7 

4281 SS              1  1 

7050 

5.6 

392 

1954 

1  7050 

5.6 

392 

431992             5  S 

6946 

5.0 

351 

1956 

1  5410 

4.5 

242 

195  7 

5  ■  1 

1 

1  1  730 

466 

1 

11467 

39  5 

1958 

1  6450 

4.9 

3  1  7 

1959 

2  6710 

5.4 

356 

2 

8120 

40  1 

2 

8393 

425 

444<*I7             1  1 

7930 

4.  1 

321 

1959 

1  7930 

4.  1 

321 

1 

8290 

380 

1 

8807 

395 

7  7  30 

1       7  730 

41(72  77            1  1 

661|0 

4.6 

307 

1957 

1  6640 

4.6 

30  7 

451358            1  1 

9330 

1959 

2  8165 

4.8 

369 

2 

8240 

376 

2 

860  7 

392 

457582              2  3 

632S 

5.0 

313 

1955 

2  6310 

5.0 

314 

457544             2  3 

6828 

4.6 

316 

1958 

1  5490 

4.6 

254 

1 

7  loO 

314 

1 

8894 

396 

1959 

1  7390 

4.o 

342 

1 

8320 

379 

•  %■ 

8785 

597 

I960 

1  7040 

4.6 

324 

1 

6220 

420 

1 

9330 

42  4 

459489             2  2 

8850 

4.4 

384 

1959 

2  8850 

4.4 

364 

2 

7780 

385 

2 

9080 

406 

461736             1  1 

6  760 

5.2 

350 

1959 

1  6760 

5.2 

350 

1 

10340 

59? 

1 

10824 

420 

462398              1  1 

5040 

4.8 

242 

1955 

1  5040 

4.6 

242 

465780            11  2b 

9255 

4.5 

4  1  7 

1954 

6  10125 

4.  7 

479 

! 

7660 

396 

, 

8317 

4,.  5 

1955 

5  9190 

4.6 

425 

1 

9500 

486 

1 

9014 

456 

1957 

5  8814 

4.6 

400 

2 

6660 

437 

2 

8322 

40  3 

1958 

2  9600 

5.0 

472 

1959 

1  10090 

4.3 

452 

1 

9320 

456 

1 

10170 

495 

465977             1  1 

3380 

4.4 

14? 

1959 

1  3380 

4.4 

14? 

1 

6660 

242 

1 

8077 

298 

1*73221             1  1 

7910 

5.  1 

40/ 

1959 

1  7910 

5.  1 

407 

1 

1  1160 

496 

10093 

46  1 

475934              3  4 

6902 

4.5 

317 

1956 

2  6400 

4.5 

286 

2 

7500 

54  1 

2 

8894 

396 

1959 

2  8410 

4.7 

591 

2 

8240 

376 

2 

8796 

396 

478506            14                2  1 

779b 

4.8 

370 

1954 

1  6080 

5.0 

304 

1955 

3  6710 

5.  1 

349 

1956 

5  8358 

4.7 

39  1 

1 

8589 

409 

195? 

5  8134 

4.7 

302 

2 

9185 

479 

2 

9363 

453 

1958 

4  7840 

4.9 

584 

9590 

454 

3 

9755 

456 

TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  S1ATL  ONLY 


DAUUHTLR 

AVERAGi. 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  s 

IRE 

BY 

FkESHlNING 

YEAR 

SIRE 
NU. 

DAUGHTERS 
NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS  MILK 
NO.  LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

305-DAY 
RECORDS 
NO. 

CONTEMe 
MILK 
LB. 

.  AV. 
f  AT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
RcCURDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  Lrf. 

1959 

jUERNSEY 
3  8213 

4. 

5 

3o7 

3 

9000 

40U 

3  9399 

433 

480767 

1 

1 

6660 

4.5 

303 

1957 

1  6660 

4. 

5 

303 

48  1861 

1 

1 

8000 

4.6 

371 

1958 

1  800U 

4. 

6 

37  1 

1 

6930 

303 

1  C2B4 

362 

496594 

5 

6 

7961 

4.3 

357 

1957 
1958 

4  8193 
2  8575 

4. 

367 
397 

3 

89o0 

400 

3  9141 

400 

497553 

1 

1 

4640 

4.3 

198 

1959 

1  4640 

198 

1 

76  10 

316 

S0U1 69 

14 

22 

76  76 

353 

1958 
1959 
1960 

12       76  15 
V  7920 

It. 
4. 

6 

5 

6 

349 
339 
163 

12 
V 

0133 
8538 

371 
390 

10  8731 
1        994  1 

394 
45o 

5003  14 

r 

9 

8848 

4.9 

433 

1958 
1959 

4  8265 

5. 

0 

416 
41  1 

3 
3 

8320 
9150 

38  1 

403 

3  8691 

3H0 

500/43 

4 

4 

6693 

4.6 

304 

1957 
1958 

1  8490 
3  6093 

4. 

7 

372 
2b  1 

13460 

303 

503506 

1 

1 

7020 

4.  1 

287 

1959 

1  7020 

4. 

1 

2B7 

7460 

3  1  1 

503512 

2 

2 

7  135 

4.6 

323 

1959 
1960 

1  8370 

4. 
5. 

1 
1 

345 
300 

7680 

309 

1  8589 
1       812  1 

349 
34  7 

504946 

1 

1 

5120 

4.3 

222 

1959 

1  5120 

4. 

5 

222 

1 

74o0 

359 

1  7990 

3/8 

507676 

10960 

4.4 

484 

1958 

1  10960 

4. 

4 

484 

9/10 

455 

1  9200 

443 

5145  15 

9040 

5.2 

466 

1959 

1  9040 

5. 

2 

466 

8380 

420 

1  8938 

4^7 

5158  36 

92  10 

4.9 

452 

I960 

1  9210 

4. 

9 

452 

8120 

4U9 

1  11053 

52  6 

52 1 1 50 

6930 

4.8 

334 

1959 

1  6930 

4. 

8 

334 

8090 

343 

1  8796 

376 

VERMONT 


-DALI&HTtR-AVEKAGE  OF  SIRES  IN  StKVILL  IN  ARTIFICIAL  BREEUlNo  URCANI ZAT I 0N5- 
6Y   YfcAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STAT.;  ONLY 


-GROUPED   BY  t'REEG, 


DAUSHTtK   AVEKAGi-   BY  SIRt 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  ERtSHtNlNG  YEAR 


305-OAY  CONT  i.MH.   AV.   YLARLY  HERO  AVcRAGE 

fa  r 


SIRt     DAUGHTERS  recuru:> 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCOROS 

MILK 

TcST 

FAT 

RtCUKbS 

MILK 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

NU.            NO.  NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

639681              1  3 

10447 

3.9 

413 

1949 

1 

9840 

3.8 

378 

1950 

1 

10360 

4  .  1 

424 

1951 

1 

11140 

3.9 

437 

680074              1  1 

7800 

3.5 

27S 

1940 

7800 

3.5 

275 

683409              1  4 

10708 

4.0 

428 

1949 

10160 

4.0 

407 

1950 

| 

10480 

4.  1 

432 

1952 

11190 

4.  1 

454 

1954 

1 

1  1000 

3.0 

420 

695644              2  6 

1  1045 

3.6 

389 

1949 

11130 

3.6 

395 

1950 

2 

9430 

3.b 

352 

1951 

11530 

3.6 

4  1  3 

1954 

1 

1  3620 

3.  1 

423 

697696              1  3 

9303 

3.4 

32  1 

1947 

9303 

3.4 

32  1 

702224            2  12 

14732 

3.  7 

543 

1948 

2 

12285 

3.  7 

447 

1949 

2 

U870 

3.7 

547 

1950 

14605 

3.7 

538 

1951 

2 

16155 

3.7 

593 

1952 

1  587  0 

3.7 

582 

1953 

1  5090 

3.6 

548 

1954 

14410 

3.7 

533 

1955 

1  7  760 

3.6 

645 

704766              1  4 

9  195 

3.6 

325 

1951 

| 

8050 

4.0 

321 

1952 

8980 

3.  1 

276 

1953 

10  750 

3.5 

377 

1954 

| 

9000 

3.6 

323 

705101              1  3 

9950 

3.9 

388 

1950 

9270 

3.9 

364 

1951 

1 

10290 

4.0 

4  1  3 

1953 

10290 

3.8 

388 

712122             4  IS 

1038b 

3.6 

373 

1947 

j 

1  1  190 

3.7 

41  1 

194b 

12020 

3.6 

43  1 

1949 

3.6 

343 

1950 

1  0020 

3.6 

3S3 

195  1 

9d9  7 

3.5 

339 

1952 

926  0 

3.4 

3  12 

1953 

1261b 

3.6 

460 

1954 

669  0 

3.5 

235 

71.1429             1  2 

9605 

3.7 

351 

1946 

8480 

3.6 

307 

1949 

] 

1  0730 

3.7 

394 

7158  12             1  2 

8720 

3.6 

310 

1949 

3.  1 

357 

1  950 

85 

3.4 

263 

7242  77             1  1 

14270 

3.0 

434 

1948 

3.0 

4  34 

727609              S  16 

10964 

3.7 

407 

1947 

12  105 

3.6 

464 

1948 

3 

10210 

3.6 

39b 

1949 

4 

9S9b 

3.9 

573 

1950 

1  162  0 

3.7 

426 

1951 

| 

1495  0 

4.2 

634 

1952 

11520 

3.6 

42  0 

1953 

4.4 

565 

1954 

11945 

3.3 

3B9 

730516           91  172 

10351 

3.7 

384 

1951 

9952 

3.6 

353 

1952 

19 

9602 

3.0 

34b 

1 

12  160 

400 

1953 

26 

10396 

3.6 

392 

1 

122  10 

46/ 

1954 

9900 

3.  7 

369 

1 

12o50 

494 

2 

1  1 135 

1955 

, 

10939 

3.  7 

404 

1 

1  12/0 

436 

1 

12252 

1956 

10457 

3.  7 

384 

2 

1  1925 

450 

2 

1 1500 

1957 

1  6 

11017 

3.  7 

406 

1 

1  1530 

433 

2 

1  1609 

195b 

12597 

3.5 

444 

5 

120  16 

402 

4 

1  1662 

1959 

1  3200 

3.7 

488 

7 

I2O09 

477 

7 

12543 

734441            14  33 

9205 

3.7 

34  1 

1947 

1  1 

9675 

3.7 

362 

1948 

4 

9115 

3.6 

341 

1949 

^ 

8126 

3.7 

292 

1950 

5 

10313 

3.6 

3ol 

195  1 

1 

9120 

3.  7 

338 

1952 

2 

12695 

3.4 

429 

1953 

2 

1  1550 

3.6 

4  19 

1955 

12280 

3.7 

460 

73/915            8  21 

108^9 

4.0 

426 

194b 

1 

1  1670 

4.3 

49b 

1950 

6 

10530 

4.0 

419 

1951 

U 

1  1540 

4.0 

460 

1952 

2 

1  1  170 

4.  C 

439 

1953 

13780 

3.4 

46b 

1954 

2 

1  1800 

4.0 

475 

1955 

3 

1  1930 

3.7 

44b 

1956 

2 

1063  3 

3.8 

40b 

738051              1  1 

1  192U 

3.6 

426 

1950 

1 

1  1920 

3.6 

426 

40  I 

461 

433 
44  3 
443 
46b 


Vh  K  MONT 
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-0 AUGHT LR-AV^RAbE  OF  SIRES  IN  SLKVICL  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  I i A T I ON} — GROUPED  BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM   THIS   SIATL  ONLY 


DAUGHTER   AVl RAGE   BY  SIRE 


RECORO  AVERAGE   BY  SIRE   BY  F  RE  SHEN1 NG  YlAk 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

HOLSTEIN 

74 1370 

| 

2 

9870 

3.2 

31b 

1950 

1 

9440 

3.2 

303 

1951 

1 

1  0300 

3.2 

32  6 

74 14  93 

2 

3 

1  1620 

3.8 

433 

1948 

2 

10815 

3.7 

397 

1949 

1 

12890 

3.9 

506 

743063 

2 

5 

9904 

3.9 

384 

1949 

1 

1  1060 

4.0 

441 

1950 

9083 

3.8 

3b3 

1951 

1 

97  10 

3.4 

32  7 

74  f242 

4 

1 4 

134  13 

3.3 

433 

1950 

1 

1  0290 

3.7 

378 

1951 

1 

1  9970 

3.0 

bV7 

1952 

I  5990 

3.2 

309 

19S3 

] 

15113 

3.2 

489 

1954 

3 

13743 

3.2 

436 

1955 

2 

1  1865 

3.  1 

364 

1956 

1 

1  3890 

3.  1 

429 

1957 

2 

1  339b 

3.0 

403 

748046 

2 

2 

1540b 

4.0 

619 

1949 

1 

14380 

4.2 

607 

1956 

1 

16430 

3.8 

630 

/S02  58 

13 

26 

10  16b 

3.7 

372 

1950 

1 

12840 

3.0 

334 

1951 

8 

9204 

3.7 

333 

1952 

8 

1  0964 

3.7 

400 

1953 

6 

9493 

3.7 

353 

1954 

1 

8460 

3.8 

320 

1955 

1 

1  1  540 

3.5 

406 

1957 

1 

14600 

3.9 

564 

750275 

3 

4 

8947 

3.8 

336 

1953 

1 

5470 

3.9 

212 

1954 

1 

991  0 

3.5 

350 

1957 

1 

1  1850 

3.5 

413 

1  959 

1 

1  0490 

4.0 

41b 

753496 

9 

31 

1  10b3 

3.5 

381 

1949 

2 

930b 

3.4 

313 

1950 

6 

1  0863 

3.b 

379 

1951 

4 

11443 

3.6 

409 

1952 

6 

1  124b 

3.4 

384 

1953 

2 

12980 

3.5 

454 

1954 

2 

10760 

3.4 

357 

1955 

3 

1361  7 

3.2 

441 

1956 

3 

14213 

3.2 

457 

1957 

3 

12350 

3.2 

388 

755101 

8 

23 

1  1373 

3.5 

398 

1948 

1 

9050 

3.8 

342 

1949 

b 

1  1370 

3.b 

398 

1950 

b 

1  1  1  96 

3.6 

397 

1951 

4 

1  1245 

3  .  b 

388 

1952 

3 

1  1  160 

3.5 

382 

1953 

1 

1  5540 

3.  1 

483 

1954 

1 

18700 

3.3 

623 

1955 

1 

15290 

3.  i 

564 

1956 

1 

16170 

3.8 

615 

1958 

1 

9960 

3.  1 

306 

758327 

1 

3 

12670 

3.6 

46U 

1949 

1 

1  2380 

3.7 

455 

1951 

1 

1  1920 

3.  b 

4  19 

1952 

1 

13710 

3.7 

S05 

756846 

16 

57 

12132 

3.9 

470 

1951 

8 

1  1928 

4.0 

47  1 

1952 

12 

1  1396 

4.0 

451 

1953 

1  1 

1208  1 

4.0 

484 

1954 

b 

1  1548 

3.8 

443 

1955 

8 

1  372  1 

4.0 

548 

1956 

6 

14  123 

4.0 

562 

1957 

b 

1  3438 

4.0 

b37 

1958 

2 

1413b 

3.b 

489 

759193 

1 

2 

14360 

3.5 

500 

1956 

2 

14360 

3.b 

bOO 

760621 

1 

1 

13040 

3.5 

45z 

1948 

1 

1  3040 

3.5 

452 

lb  19  n 

34 

90 

11632 

3.7 

426 

1949 

? 

1  126b 

3.8 

428 

1950 

b 

1  1836 

3.b 

417 

1951 

6 

1214  7 

3.6 

442 

1952 

1  1 

1  1624 

3.7 

429 

1953 

13 

1  1757 

3.7 

432 

1954 

1 3 

11904 

3.b 

420 

1955 

16 

10508 

3.  7 

38  7 

1956 

10 

12357 

3.  7 

449 

1957 

7 

12410 

3.6 

447 

1958 

5 

1  1766 

3.  7 

439 

1959 

2 

12160 

4.  1 

502 

764632 

19 

68 

9824 

3.9 

384 

194  / 

12 

10757 

4.0 

43  1 

1948 

13 

9202 

3.9 

356 

1949 

8 

>284 

3.8 

3b6 

1950 

10 

9923 

3.9 

382 

1951 

9 

1076M 

3.9 

4  19 

1952 

o 

9420 

3.9 

370 

19b3 

7 

1  1924 

4.0 

477 

I9b4 

1 

10100 

4.0 

40b 

I9b6 

9460 

3.  3 

309 

305-UAY  CONTlMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YlAKLY  HtRU  AVLKAGu 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     Lf.  ■ 


12070  447 


1      USOO  445 


1      13770  488 


9750  372 


1     10213  369 


I      12970  441 


1      13429  46d 


1  16020  657 

2  12020  459 


1  13832 

2  13108 


VLRMONT 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlRES   IN   SEKV1CC    IN   AR1IFIC1AL  BREEDING  ORGANIZATIONS 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATU  ONLY 


-GROUREU   BY  BREED, 


DAOGHTER   AVLRAGt   BY  SIRE 


RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONThMH.  AV. 


SIRE, 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRE  SH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA1 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LO. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTt IN 

1957 

1 

1  4670 

3. 

455 

766065 

16 

1)7 

11115 

3.5 

381 

1948 

2 

9285 

3. 

7 

344 

1  949 

1 

9650 

3. 

308 

1950 

6 

92  15 

3. 

329 

195  1 

10 

12287 

3. 

4 

422 

1952 

7 

1  0740 

3* 

7 

390 

1953 

0 

1  1  36D 

3. 

6 

406 

1954 

7 

1  0366 

3. 

4 

354 

19S5 

11427 

3. 

372 

1956 

3 

1016  7 

3. 

326 

7684  60 

3 

9 

10  1  14 

3.5 

3S5 

1950 

1 

13730 

3. 

6 

494 

195  1 

} 

10330 

3. 

4 

356 

1952 

2 

5970 

3. 

4 

200 

1953 

2 

910s 

3. 

5 

320 

1954 

824  5 

3. 

4 

278 

1955 

9480 

3. 

33  1 

7691 70 

j 

1 

U8U0 

If,  1 

608 

1959 

| 

14880 

4. 

1 

608 

1 

17520 

662 

77  1602 

7 

20 

10258 

3.8 

383 

1  95  1 

7 

10459 

3. 

9 

405 

1952 

2 

1  1680 

3. 

4  14 

1  953 

1  0406 

3  . 

7 

380 

1954 

3 

9610 

3. 

6 

35  1 

1955 

2 

13315 

3. 

4 

436 

1956 

I 

1  1770 

3. 

0 

357 

772360 

32 

92 

1  1  186 

3.7 

4  12 

195  1 

8 

940  5 

3. 

7 

345 

1952 

2  1 

1  1  382 

3. 

y 

422 

1953 

1  7 

1  1  352 

3. 

7 

424 

1954 

13 

11139 

3. 

7 

4  1  0 

1955 

13 

10616 

3. 

4  1  1 

1956 

10 

12244 

3. 

470 

1957 

4 

1  1013 

3. 

4  14 

1958 

5 

12988 

3. 

6 

472 

1959 

1 

14520 

3. 

5 

51  1 

1 

13190 

459 

774532 

2 

1  1650 

3.8 

443 

1952 

1 

13200 

3. 

9 

513 

1953 

1 

1  0  100 

3. 

7 

372 

775869 

1  1 

30 

1  1  195 

3.6 

407 

195  1 

1  0636 

3. 

5 

3  7  1 

1952 

8 

10910 

3. 

7 

406 

1 

10200 

387 

1953 

4 

9396 

3. 

7 

343 

1954 

7 

11114 

3. 

7 

4  1  1 

1 

94  00 

362 

1955 

2 

6900 

3. 

4 

307 

79  10 

303 

1956 

2 

13255 

4 

445 

1 

8900 

312 

1958 

1 

14220 

2  . 

7 

385 

1 

10040 

357 

1959 

| 

1  9  1  1  U 

3. 

9" 

737 

1 

13o70 

529 

776442 

1 

1 

7^60 

3.3 

242 

1951 

1 

7260 

3. 

242 

776863 

I 

I 

9820 

3.9 

386 

1954 

I 

9620 

3  _ 

„ 

386 

7771 77 

18 

37 

1  0960 

3.8 

406 

1949 

3 

6503 

4  „ 

0 

33  7 

1950 

l+ 

1  0000 

3. 

369 

195  1 

6 

10602 

3. 

*y 

408 

1952 

9 

1  1  89  1 

3, 

6 

4i6 

1953 

10102 

7 

372 

1954 

2 

13305 

y  " 

i+ 

46u 

1955 

4 

12883 

3. 

45  7 

1956 

4 

14050 

3. 

9 

54  3 

7761 71 

7 

31 

10802 

3.9 

4  14 

1947 

9250 

3. 

9 

362 

1948 

J 

1  0644 

3. 

9 

4  1  1 

1949 

11162 

3  m 

7 

4  16 

1950 

12  1  5U 

3. 

g 

455 

195  1 

1  0330 

3. 

404 

1952 

3 

1169  7 

3. 

7 

436 

1953 

) 

11550 

3  . 

40  7 

1954 

1 

9960 

6 

356 

1955 

1 

10750 

3. 

6 

387 

1956 

1 

1  2240 

3, 

8 

467 

1957 

2 

1  1620 

3. 

7 

431 

778322 

1 

1 

85V0 

3.7 

32  1 

1948 

1 

8590 

7 

321 

780U56 

62 

132 

10293 

j. 6 

372 

1951 

5 

1  0886 

3. 

6 

397 

1952 

12 

1089  1 

3. 

386 

1953 

18 

10626 

3. 

5 

377 

1954 

23 

1  1462 

3. 

6 

416 

1 

12340 

4  76 

19S5 

27 

10202 

3. 

384 

1 

1  10  10 

43  1 

1956 

21 

1  11  1  1 

3. 

7 

406 

1 

13200 

457 

1957 

16 

10965 

3. 

5 

38  1 

2 

9745 

390 

1958 

9 

9953 

3. 

344 

1 

10350 

486 

1960 

1 

14350 

3. 

470 

7830  17 

2 

5 

12096 

3.5 

426 

195  1 

2 

12185 

3. 

5 

429 

1952 

2 

1  1690 

3. 

5 

4  12 

YEARLY   HERD  AVERAGE 
RECURDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


16623     64  7 


1      1249  1  450 


I  970  1 
1  14704 


34? 
572 


1  12186 

4  71 

1  12252 

465 

1  12284 

486 

2      1084  1 

44  i 

1        964  ( 

400 

VERMONT 
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-DAUGHTlR-AV..RAi,E  OF  SIRES  IN  SERVICt  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPcO  BY  BREED, 
BY   YEAH   UF   FRESHENING — RtCOROS  FkOM   THIS  STAK  ONLY 


DAUGHTER   AVcRAGl   BY  sIRt 


RtCuRD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YLAR 


jOb-DAY   CONTCM^.  AV. 


DAUGHTERS  RElURDs 
NO.  NU. 


HILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


2b     11022     3. a  U20 


78:>3b9  I 
787323  9 


it      14366     3.7  b26 


I  10710 
21  1273b 


78839V  20 


i»2     10932     3.5  38U 


106     10487     3.7  383 


27       992U     3.9  38b 


794309  2 


13      11461      3.8  429 


79814  b  I  22 


b2      1029b     3.7  378 


799061  2 


799/99  8 


79VB7b  137 


8     10033     3.3  32V 


II      11149      14.O  446 


2S9      11648     3.6  416 


YEARLY  HERD  Ai/LkAjC 
FAT 
LJ. 


KilCUKUS 

MILK 

R  LLCR  US 

MILK 

FAT 

R  t  CUKOS 

MILK 

YtARH 

NO. 

LB. 

PC  T  T 

lb* 

HOLSTfc IN 

I95i 

1 

12230 

3-6 

445 

1949 

1 

8630 

3.6 

3  12 

I9S0 

4 

1  044  3 

3-9 

399 

1951 

J 

!  !  I  <b 

3-8 

429 

1952 

i  in- 

4-0 

439 

3.8 

1  954 

3.7 

42  1 

1 955 

4  ■  1 

5  70 

I  y  56 

1  1980 

4.  1 

49  1 

1951 

2 

13965 

3-7 

520 

1952 

1  3580 

4.  1 

552 

1  954 

1  5960 

3.2 

512 

1943 

4.0 

427 

194  9 

1 

3-8 

379 

1  950 

1  1890 

3-4 

400 

1951 

1 

9610 

4-0 

386 

1  952 

3 

12480 

3.5 

433 

1  953 

* 

3-  / 

1954 

1  2365 

3.6 

44  4 

1955 

i 

1 4600 

4.3 

62  1 

1956 

3.3 

42/ 

1957 

149/0 

4  .  1 

609 

1950 

1  0046 

3.4 

337 

1 95  1 

9 

10780 

3.5 

3  74 

1952 

V 

973b 

3.6 

347 

1  953 

3.4 

413 

1954 

3.4 

396 

1955 

1  2255 

3.5 

427 

1956 

1  378  0 

3.3 

4  57 

1957 

1 

10910 

3.7 

404 

195  1 

1 0 

1  0409 

3.  / 

389 

1 952 

1 6 

10549 

3  .  b 

403 

1953 

*j ' 

3.7 

429 

1  954 

1  0353 

3.6 

380 

1955 

20 

10619 

3.6 

3  76 

1 956 

14 

10416 

3.6 

376 

1  957 

Ij 

1  3b7  5 

3*5 

462 

1 956 

1  3490 

3.4 

45  1 

1 

92  1  0 

325 

10159 

1949 

1 

599  0 

3.7 

22? 

1950 

3.7 

2  77 

195  1 

9  753 

4  .  1 

40  1 

1 952 

3.9 

420 

1953 

'9952 

3.9 

393 

10  130 

35  1 

1 954 

3 

10473 

3-7 

304 

| 

1013/ 

1955 

1 

13  100 

3.9 

bOb 

1956 

1  Snon 

3.4 

375 

| 

1  1  1  90 

370 

12  361 

1  95  7 

; 

3.6 

] 

123^0 

429 

| 

12  16  4 

1958 

; 

1  1  70 

3.5 

41  1 

1 

14080 

490 

1 

13015 

1959 

4.0 

459 

2 

1  1605 

4  1  I 

2 

1  1451 

1  947 

7 

3.6 

446 

1  94  b 

. 

1  7  in 

3.9 

1 949 

15140 

3.6 

55  I 

1950 

2 

10575 

3.  7 

369 

195  1 

2 

9885 

4.0 

39  1 

1952 

j 

3.8 

4  24 

1953 

3.8 

1954 

' 

3.  / 

4  14 

1955 

1  1360 

3.7 

422 

1 949 

5 

10866 

3-6 

386 

1950 

3-6 

343 

195  1 

1  042  6 

3.9 

399 

195? 

1 1 

10  377 

3-7 

369 

1953 

6 

9565 

3.8 

363 

1  954 

, 

3  .  b 

408 

1955 

3.6 

4  13 

1956 

3-4 

374 

1957 

3.4 

450 

195  1 

3-2 

336 

1 952 

0  in 

n  <i 

3-4 

313 

1953 

3.3 

343 

1954 

9890 

3.2 

313 

1955 

| 

9660 

3-4 

329 

1958 

4 

9665 

3.9 

377 

1  0003 

36o 

V8  tM 

1959 

5 

12260 

4  ■  1 

12294 

472 

1  1  789 

1  960 

2 

12025 

3.7 

435 

1  1  b  70 

44  1 

2 

1  1  34  / 

1950 

13510 

3.4 

458 

195  1 

3 

14203 

3.4 

469 

1952 

1<; 

11173 

3.6 

400 

1953 

2  1 

1  1873 

3.6 

423 

1 

95  10 

335 

1 

9069 

1954 

27 

1  1094 

3.5 

39  1 

2 

1  13j0 

40  1 

2 

10230 

1955 

44 

1  1520 

3.6 

40V 

3 

1  1977 

4  1  5 

6 

10666 

1956 

36 

12101 

3.5 

42b 

6 

1193/ 

4^9 

9 

1  12/1 

1957 

So 

12739 

3-6 

4b7 

1  j 

1  \0  15 

459 

18 

10  180 

1958 

29 

1  1698 

3-o 

4  1  4 

14 

1  1  106 

423 

14 

1  109/ 

1959 

23 

12  17? 

3.6 

432 

21 

1  1647 

434 

23 

1  1875 

3146 

4z6 
419 
443 
406 


37  1 

4m  b 
4  IB 


4i9 
367 
3*9 
4  I  / 
4  14 
4/4 
44  I 


VERMONT 


TABLE    lb. — UAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVILE    IN  ARTIF1LIAL   BREEDING  ORGANI L  A II  ONi- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   SIATl  ONLY 


-GROUPcD   BY  ORhEUi 


OAUoHTER   AVERAGE   BY  SIRC 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  Fi-.ESHENING  YtAK 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1 

. 

LB. 

HOL  STEIN 

1960 

4 

1178b 

4. 

0 

453 

UOUOOO 

1 

2 

S780 

3.6 

20B 

1949 

1 

5860 

3. 

5 

20/ 

19b0 

1 

5700 

3. 

6 

208 

801375 

9 

23 

9822 

3.6 

360 

1949 

1 

6370 

4. 

0 

257 

19b0 

1 

6830 

3. 

4 

230 

1951 

3 

1  1700 

3. 

5 

4  1  1 

1952 

5 

1  1040 

3. 

a 

413 

1V53 

1  0073 

3. 

7 

378 

1  954 

3 

10800 

4. 

0 

43  1 

1955 

3 

12000 

3. 

9 

47  1 

1956 

1 

7660 

3. 

6 

276 

802505 

1 

1 

10600 

3.7 

391 

1948 

1 

10600 

3. 

7 

3V  1 

808678 

6 

13 

1  1  96b 

3.7 

429 

1950 

2 

10495 

3. 

8 

394 

195  1 

3 

9733 

3. 

9 

384 

1952 

1 

12970 

3. 

5 

448 

1953 

2 

14400 

3. 

3 

475 

1954 

2 

12465 

3. 

4 

4  17 

1955 

1 

1  1530 

3. 

1 

361 

1956 

1 

11010 

3. 

2 

353 

1958 

1 

14170 

3. 

4 

475 

8089  16 

6 

17 

1  30S7 

3.4 

443 

1950 

j 

11633 

3. 

4 

403 

195  1 

4 

Ul'-O 

3. 

2 

394 

1952 

3 

lOcec 

3. 

3 

360 

1953 

3 

12757 

3. 

3 

43  1 

195b 

2 

1294b 

3. 

6 

459 

1956 

1 

13570 

3. 

9 

525 

1958 

1 

13890 

3. 

7 

516 

810427 

7 

20 

9621* 

3.8 

368 

1950 

^ 

906B 

3. 

9 

358 

195  1 

4 

9900 

3. 

6 

357 

1  952 

2 

12065 

3. 

8 

456 

1953 

2 

10315 

3. 

y 

392 

1954 

3 

10913 

3. 

7 

405 

1955 

2 

9535 

4. 

0 

380 

1956 

2 

9720 

3. 

7 

352 

a  1  SI  43 

100 

li*  1 

1  1  296 

3.9 

442 

1954 

2 

10490 

3. 

7 

392 

1  955 

14 

10996 

3. 

8 

416 

1  956 

25 

1  1  182 

3. 

8 

428 

1957 

36 

1  0950 

4. 

0 

43/ 

1958 

30 

1  197b 

3. 

9 

465 

1959 

32 

1  1  82b 

3. 

9 

458 

I960 

2 

13675 

4. 

564 

8152  36 

19 

40 

lOBbO 

3.7 

399 

1948 

1 

12580 

3. 

6 

450 

1949 

9 

10973 

3. 

7 

410 

1950 

1  1 

10870 

3. 

6 

397 

1951 

a 

1  1473 

3. 

6 

412 

1  952 

3 

13840 

3. 

6 

503 

1953 

3 

1  264  7 

3. 

8 

482 

1954 

2 

9060 

3. 

7 

330 

1955 

1 

6480 

3. 

9 

253 

1956 

| 

116  10 

3. 

5 

407 

1957 

1 

1  13S0 

3. 

6 

4  1  1 

b 1 /044 

1 

1 

1  3090 

3.6 

470 

1949 

1 

13090 

3. 

6 

470 

8207  52 

6 

1  1545 

3.6 

414 

1940 

1 

1  1030 

3. 

7 

4  10 

1950 

2 

11170 

3. 

5 

392 

195  1 

2 

1 190t 

3. 

7 

436 

1952 

2 

1 1890 

3. 

9 

462 

1954 

1 

1  1980 

3. 

7 

440 

1955 

2 

121B5 

3. 

5 

423 

1956 

1 

9280 

3. 

5 

324 

1957 

1 

9700 

3. 

2 

313 

1958 

1 

10370 

4. 

0 

414 

1959 

1 

8/30 

3. 

4 

30  1 

fa2 1505 

1 

3 

12730 

3.4 

426 

1956 

1 

10910 

3. 

5 

380 

1957 

1 

1  2950 

3. 

2 

4  1  7 

1958 

14330 

3. 

4 

4a  1 

B22065 

1 

1 

1  1  340 

4.3 

483 

1955 

1 

1  1340 

4. 

, 

483 

822V 13 

19 

31* 

1  1443 

3.6 

4  10 

1950 

2 

1  IbBO 

7 

432 

195  1 

4 

12  14H 

3. 

6 

439 

1952 

3 

1267  / 

3. 

5 

447 

1953 

2 

12325 

3. 

5 

434 

1954 

8862 

3. 

6 

3  1  3 

1955 

b 

1  lb7B 

3. 

5 

399 

1956 

3 

10277 

3. 

5 

359 

1957 

6 

1  174b 

3. 

6 

4z:5 

1958 

2 

1436S 

3. 

8 

d48 

1959 

2 

16040 

3. 

6 

569 

8267 10 

4 

8 

10342 

3.9 

402 

1950 

1 

1  1300 

3. 

6 

408 

1951 

10103 

3. 

6 

385 

1952 

2 

9840 

3. 

V 

386 

1953 

2 

9850 

4. 

1 

398 

305-UAY  CONTtMP.  AV. 
RtCOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


11623  443 


YEARLY  HERD  AVtKACI: 
RECOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


12419  4B2 


11390  408 


I0B89  388 


12540 

529 

1 1 

12434 

465 

20 

12  190 

47  1 

32 

1  1389 

432 

2 

I0VO5 

402 

2 

14606 

b  j7 

2 

12459 

488 

1 1 

10758 

448 

18 

12617 

477 

32 

1  1904 

449 

2 

1  1592 

434 

1      11830  433 


I  12240  543 
1      12540  445 


10715  379 
880/  314 
9189  366 


I  12640  456 
1      12030  430 


1  13385  486 

2  13511  476 


VLKMONT 
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-OAUGHTi_R-AVt_KAGE  OF  SIRlS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATt  ONLY 


OR^ANIzAI  IONS — GROUPtD   BY  WkilEO. 


DAUGHTER   AVERAGc   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   3Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRc  DAUGHTER-.  RECORDS 
NO.  NO-  NO. 


MILK  TLST 
LB.  PCT. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.   PCT . 


FAT 
LB. 


503-DAY  CONT..MP.   AV.   YLARLY  HERD  AVERAGE 
RLCuRGS     MILK     FAT       RuCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  LB.  LK. 


15513     3.6  554 


10220      3.4  345 


828522  14 


8       92o9  3.3 


46    3.7  381 


23     10548     4.0  119 


829220  15 


830^69  33 


33      116/4     3.6     It  I  7 


83      11860     3.6  423 


830393  10 


25     12606    3.5  443 


E3ld/0  91 


201      12032     3.6  42a 


832/35  US 


4      10415     3.9  407 


106      11096     3.8  420 


1958 
1959 
I960 

195  1 

1952 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195  7 
1958 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

19S  1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1951 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1950 
1951 
1952 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
195S 
1956 
1957 
1958 
1959 


1 

3 

3 
14 
19 

25 
33 
38 
34 
2  I 
12 
2 

1 

2 
1 

1 
1 

6 
7 
lb 
25 
22 
I  I 
10 
3 
5 


15390 

3. 

7 

571 

16330 

3. 

3 

536 

14000 

4. 

1 

572 

9530 

3. 

4 

324 

109IU 

3. 

3 

362 

8510 

3. 

3 

27/ 

9255 

3. 

3 

504 

12130 

3  B 

1 

38  1 

10630 

3. 

2 

544 

9870 

3. 

3 

32b 

10070 

3. 

2 

.,25 

1  1420 

3. 

4 

390 

12278 

3. 

4 

42  1 

10966 

3. 

5 

387 

1  1453 

3. 

S 

398 

1  1962 

3. 

5 

422 

1  2530 

3. 

4 

420 

1  1023 

3. 

6 

404 

12063 

3. 

5 

4  10 

9330 

3. 

9 

36  1 

9230 

3. 

8 

352 

13480 

3. 

7  , 

302 

9165 

4. 

3 

40  1 

969  3 

lj  . 

437 

905B 

4. 

0 

363 

1  1273 

4. 

4 

492 

1  1463 

4. 

3 

500 

101  10 

3. 

9 

397 

12210 

4. 

0 

485 

12255 

4. 

2 

516 

12145 

4. 

3 

321 

1  1657 

3. 

6 

4  19 

94  74 

3. 

6 

336 

1  1486 

3. 

6 

413 

11318 

3. 

5 

388 

12520 

3. 

b 

469 

1  1775 

3. 

4 

398 

12863 

3. 

9 

487 

12960 

3- 

3 

433 

1  Io90 

3. 

7 

458 

11133 

3. 

4 

382 

11607 

3. 

409 

1284  7 

3. 

6 

466 

1  1  768 

3. 

6 

429 

12719 

3. 

5 

442 

14097 

3. 

4 

4b4 

14890 

3. 

6 

53  1 

15080 

3. 

4 

508 

12595 

3. 

6 

455 

9983 

3. 

7 

368 

12630 

3. 

7 

469 

1  2232 

3. 

ii 

4  1 7 

12962 

3. 

4 

449 

12  125 

3. 

5 

423 

15050 

3. 

7 

554 

14  003 

3 

13867 

3. 

5 

488 

12173 

3. 

7 

447 

12045 

3. 

7 

439 

1  1  756 

3. 

6 

426 

1  1048 

3. 

6 

596 

11511 

3. 

5 

402 

12140 

3. 

5 

428 

14242 

3. 

5 

497 

12571 

3. 

6 

447 

121  10 

3. 

4 

408 

10810 

4. 

1 

444 

9990 

3. 

b 

385 

10870 

3. 

41  / 

12780 

3. 

5 

"450 

9310 

3. 

6 

539 

862H 

4. 

0 

344 

1  1009 

4. 

1 

444 

10577 

3. 

b 

396 

10b26 

3. 

8 

408 

1  1523 

3. 

6 

444 

1  1786 

3. 

/ 

432 

12145 

3. 

b 

466 

1  1353 

3. 

9 

439 

14  112 

3. 

6 

319 

I  17020  644 
I  12990  476 
1      16900  65? 


I  9210  340 

I  8990  592 

1  10600  406 

I  9150  355 


1  15805  604 
1  12404  439 
1      15478  596 


1  11150  40  1 
5      10598  379 

2  10190  383 


10680  390 


136B5  490 


1  10730  390 

1  11890  429 

4  12/25  454 

I  12060  43/ 


I      14580  545 


13160 
12525 
11/12 
12775 
1  1943 
10565 


507 
466 
438 
476 
461 
371 


1  14220  476 

1  13550  47? 

1  12310  455 

1  12650  464 

2  11355  4  17 
4  13025  535 


1  6671  245 
I  7783  30  1 
1        9592  3/1 


1  9461  339 
5       9880  555 

2  11347  41/ 


9320  337 

9189  332 

8829  320 

10006  367 

9756  358 


12405  438 


1  10747  403 

1  10753  412 

3  11169  420 

1  11412  403 


I      13135  49b 


2 

1  1718 

4/7 

3 

1  1009 

444 

9 

1  I73« 

438 

12 

1  1889 

452 

10 

1  1787 

446 

2 

1  1364 

409 

11707  412 
12764  319 


. — OAJGHTE:<-AVLRAC.E  OF   SIkES   IN   SovVRE   IN  ARTIFICIAL  3REELiR 
BY   YtAK  uF   FRESHi_NlMl, —  RECORDS   FROK   THIS   STAR  u.MEY 


UAO  jHT  LR   AVtRA5\.   BY   3  1 R 11 


ORuAN  RATI  0-*  j — GROUHLD   dY  8REE0, 


SlRE 
NO. 


uAUGHTERj  REC0RU3 


H 1 LK  ItiT 
LB.  I'CT. 


FAT 
LB. 


0342^2  42 


91      I  Ol,  1 V      3.6  3b3 


t3o/j9  1 
o3/U25  112 


0      13013      3.6  U60 


I       9  300 


03/569  20 


B4*'/33  I 
H442 /6  53  I 


I  Nolo 
62.6  11221 


0464,:3  .30 


84o93b  2 


0409  /9  3 


24/379  112 


30      1231)9      3.7  45/ 


6     10014     j. 3  335 


3      11033      3.0  416 


203  1063b 


c,55/l/  3 


/     o3'  1    3.7  31: 


RE 

QOKD  AV 

ERAGL  r 

Y   3  1  RE 

BY 

RuSHLNl NG 

YLArt 

503-uAY 

LONT.-IM! 

.  Av. 

YEARLY   HcRU  AYEkAlE 

FRESH 

KECORUS 

MILK 

TEST 

1  At 

R,.  EUROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

HILR 

FAT 

YtAR 

HO. 

LB. 

PC  T  . 

LB  . 

.0. 

LB. 

LO. 

LE  . 

LL. . 

Hl'lL  S 

FEIN 

1950 

1 

5650 

4.2 

25b 

193  1 

1 

6470 

3.8 

243 

1952 

2 

B463 

3.3 

29  1 

1955 

2 

8400 

3.  3 

294 

195  1 

12  190 

5 .  0 

433 

195* 

10 

1  I660 

4  1  1 

1953 

1  3 

1  1  10  1 

3.6 

599 

1954 

20 

I0o7o 

3.4 

374 

1 

1  l?t,0 

40  > 

1953 

19 

11133 

3.7 

404 

1936 

14 

1  122  3 

3.3 

394 

1957 

/ 

1  1274 

3.3 

40u 

195b 

3 

10/67 

3.  4 

362 

1 

1 20  »0 

1 

1  34  1  . 

4o2 

1954 

1 

1  1  76J 

3 .  4 

399 

1933 

1 

12  760 

3.6 

437 

1956 

1 

9760 

3.0 

33? 

195S 

1 

13450 

3.  7 

5G* 

1 

12640 

lid. 

1959 

1 

15940 

3.5 

362 

1 

121.50 

49  0 

1 

15156 

47/ 

I960 

1 

14  750 

3.0 

339 

1 

12219 

4/ ; 

1952 

1 

930U 

3.0 

537 

193  1 

1  1470 

3.9 

455 

1952 

1 

1  0604 

3.0 

4O0 

1953 

1  u 

112  13 

3.8 

423 

1934 

13 

1  009,, 

4  1  4 

1955 

12 

1  1433 

3.M 

454 

1956 

Iv 

10051: 

3.0 

5o  1 

1957 

1  1  700 

4  .  0 

465 

6 

12/0/ 

464 

4 

11/13 

4  .  ) 

1950 

,-9 

1110  7 

i.  b 

425 

1  0 

12/04 

469 

lb 

1  1  /4.J 

4/  3 

1959 

3  0 

1  13?  ( 

3.9 

44  1 

3  0 

115/6 

432 

49 

1  lt.44 

44  1 

19611 

12113 

3.7 

444 

J 

1  1  106 

404 

5 

1  1454 

4  1  9 

1950 

1 

10360 

3.3 

34i 

1951 

2 

1  1543 

Jt  1 

1952 

1  1  3t.  c 

59o 

1953 

9 

1077b 

3.3 

57/ 

1954 

1  3 

1 0b4  h 

3-4 

^74 

1 

96  14 

54  9 

1953 

13 

1  I2d/ 

3.4 

5o9 

1 

12R0 

4  90 

1 

1116.' 

590 

1  956 

/ 

1060  7 

3.  3 

566 

1957 

1 

1  374  0 

3.  1 

314 

1956 

1 

1223U 

3.3 

42  3 

I960 

1 

12310 

3.4 

4  1  3 

1956 

1 

1  1  0  1 

3.3 

4  12 

1952 

u 

10603 

4.0 

42  1 

1953 

40 

11004 

3  .  9 

4*5 

1 

9930 

577 

1  954 

102 

1  0564 

3  ■  r> 

597 

* 

1  16/0 

45  7 

1 

b69V 

5  1  / 

1955 

133 

1098  1 

3.8 

4  15 

J 

mi 

563 

4 

10069 

59  1 

1956 

130 

1  1  1  1  1 

3.o 

4  1  3 

(j 

144  33 

359 

12253 

4  3  1 

1937 

1  12 

1119,' 

$ .  0 

423 

9 

10?  >0 

42  3 

12 

933', 

'  re 

195b 

52 

1264  I 

3  .  < 

4  b  3 

2  1 

12304 

4d,' 

2  1 

1218  4 

4o< 

1959 

3o 

1313(. 

3.  / 

4o/ 

56 

122*0 

4/3 

35 

1255  1 

4  1 

1960 

1  1 

14047 

3.1 

332 

10 

1 3  R  1 

30  7 

0 

12306 

46  / 

1952 

1 

R760 

3.3 

57/ 

1954 

13103 

3.o 

4/0 

193  3 

< 

13309 

4  0  3 

1956 

6 

1  107t 

3.4 

4  10 

193  7 

12 

1  2&3o 

i .  7 

4/3 

6 

I  40  30 

3  1  / 

1  3509 

30  '1 

193d 

1  1 

12/34 

i.  1 

460 

6 

123  10 

46  1 

6 

1  R9" 

4,  / 

1939 

1  0 

12  783 

3.  r 

4/9 

9 

11/// 

43j 

9 

12/24 

4  0  0 

1933 

1 

12  1  10 

3  ■  u 

509 

1954 

'/ 

1  0641: 

3.3 

54o 

1953 

1  1  1  1  > 

3.3 

566 

1956 

l 

12  160 

3.  1 

5/6 

195b 

2 

1  1480 

3.  1 

425 

2 

12945 

4/9 

2 

1  136' 

42  2 

1959 

1 

10  14'' 

3.9 

399 

1 

129  10 

45  0 

1 

1  240  1 

469 

1952 

1  3 

1  1  739 

3.  9 

436 

1953 

1  j 

1  03b2 

3.7 

59b 

1954 

1032/ 

3.0 

59/ 

1955 

5  1 

10809 

3.0 

4  1  / 

1 

lUlolj 

47u 

1956 

3d 

103/3 

3.  c 

404 

1 

9o70 

32i. 

195/ 

2? 

1  1473 

3.9 

442 

9 

124-;/ 

4  50 

94  1  1 

4  .  •' 

I95U 

?6 

1  1414 

428 

1  3 

1  37  12 

506 

13 

12  934 

4c  1 

1959 

1  1 

10343 

3.  I 

3d  1 

14 

11577 

4  1  / 

14 

11/15 

1V60 

5 

10683 

3.  3 

j94 

5 

1  14^0 

4  52 

2 

1  144" 

4  1  9 

1952 

4 

9170 

3.n 

530 

1953 

2 

6210 

3.  J 

is  5 

1955 

1 

1256U 

4.  1 

3  1  / 

0342  10  4 


03353I  6 


1935 

1  12620 

43  1 

1937 

1  11730 

5.6 

4^7 

195b 

3  14955 

3.6 

3  59 

1959 

1  1331U 

3.3 

4  7e 

I960 

1  16990 

388 

674v. 


I      I23t>0     4  7/ 


5  13131  300 
I  1241!  I  4  ,9 
1      12437     4  7. 


TABLE   lb. — DAUGHTtR-AVcRAoE  OF   SIRlS    IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BRElUINJ  ORGAN  I L  AI  I UNS — GROUPlO   BY  BR..EO, 
BY   YEAR  UF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STAK  ONLY 

uAUGHTER   AVLKAGt   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   t.Y   SHE   BY  FRESHENING  YLAk 

jOb-DAY   CONTLMH.   AV.   YtARLY  HERD  AVERAGC 


SIRL  OAUGHTtHi 

K t  L  OK 

MILK 

TLST 

FAT 

FKESH 

K._C0KUi 

MILK 

TbST 

FAT 

rttCORUS 

MILK 

FAT 

KlCOKDS 

MILK 

FAT 

NO.  NU. 

LB, 

I'CT  . 

LB. 

YfcAK 

• 

LB. 

PCT 

* 

L  ' 

L  ti  - 

LB  - 

NO  - 

LB  > 

LE  m 

1  5  7  3u 

3. 

6 

56  7 

3. 

9 

1 6  6 

9  32  3 

3. 

7 

339 

3. 

5 

309 

1  023 

3. 

5 

1956 

. 

11575 

3* 

4 

38  7 

1957 

I 

8360 

3. 

4 

286 

8564  18  67 

132 

1  1606 

3.7 

420 

I9b0 

3 

994  7 

3  . 

5 

352 

1951 

1  0890 

4  06 

1952 

1  6 

11534 

3. 

7 

426 

1953 

13 

12286 

3. 

7 

450 

1954 

15 

1  1239 

3  - 

397 

1  95d 

1  9 

11561 

3  • 

6 

4  1  4 

19  56 

1  3 

11304 

3. 

5 

4  1  3 

| 

1  0  3o0 

405 

| 

9995 

349 

1957 

1  3 

12  19  1 

3. 

5 

429 

1  24  65 

2 

1  0639 

37  7 

1956 

15 

12675 

3. 

o 

451 

9 

12664 

466 

6 

12450 

44  1 

1959 

14 

12989 

3  ■ 

474 

14 

12848 

462 

14 

13198 

479 

1  960 

| 

1  3280 

5 

4  7  1 

1 

1  30  80 

47  1 

} 

13015 

4  8^ 

3 

11160 

3  •  8 

195  1 

l 

1028  0 

2 

43  1 

1952 

} 

14260 

3. 

' 

560 

1956 

' 

1  0090 

3* 

5 

351 

OO  UU  U  -J  £. 

1264b 

3.6 

454 

1  950 

] 

1  3880 

3- 

3 

460 

195  1 

1 

12060 

3. 

5 

4  19 

1952 

1 

1  3480 

3  • 

4 

462 

1954 

2 

1  2930 

3  > 

5 

455 

662248  23 

12134 

3-6 

438 

1952 

3 

1  1  12  ( 

3. 

6 

404 

1953 

1  1530 

3. 

7 

422 

1954 

1  0 

1  1  3  1  U 

3. 

7 

407 

3. 

5 

1956 

12 

1307u 

3. 

7 

476 

1957 

4 

14028 

3. 

5 

486 

1958 

2 

13590 

3. 

7 

498 

1959 

1 

12410 

3  ■ 

428 

86_>  7  b6  4 

1  0  6  4  1 

3.8 

397 

1  957 

. 

10133 

f" 

8 

386 

3 

10530 

377 

3 

1  0762 

40  8 

1958 

1  032  5 

3  * 

390 

| 

1  1640 

40  3 

1  1053 

40  7 

1  959 

2 

1  1  66  0 

■  3  • 

44o 

2 

1  2085 

42  3 

2 

1  1767 

428 

665323  3 

3 

14230 

3-8 

539 

1  958 

\ 

1  62  30 

3. 

544 

1 

1  37  30 

49  1 

1  37  1  2 

502 

1959 

1 

12570 

4. 

1 

513 

1 

129/0 

486 

1 

1336  3 

500 

1960 

I 

13890 

b6  1 

1 

12600 

483 

66b325  1 

1 

6000 

3-8 

230 

1 959 

1 

6000 

3  ■ 

230 

6320 

232 

7990 

294 

866635  17 

38 

1  0  b98 

3.8 

404 

1953 

I  0668 

3  ■ 

b 

405 

1954 

1  1 

11046 

3  • 

8 

422 

1955 

11033 

3  ■ 

430 

129  10 

479 

1  956 

1070b 

!*■ 

0 

435 

1  3390 

48  1 

13145 

5  1 0 

195  7 

J 

10819 

3  a 

Tj 

424 

1  22  50 

52  1 

I  304  7 

511 

1 958 

2 

1  2285 

4  a 

5  1  7 

1  3069 

510 

1 959 

] 

849  0 

3. 

4 

205 

1 

11140 

402 

| 

10900 

339 

8674  12  184 

350 

1  103b 

4.0 

43b 

1950 

2 

12790 

4  a 

2 

531 

195  1 

1  ) 

10332 

Z' 

4  08 

1 952 

1  9 

10184 

3 . 

9 

394 

I  953 

23 

1149/ 

4  a 

0 

464 

1  954 

4  0 

1  094  o 

3  a 

422 

1 

1  364  0 

529 

1 

14726 

567 

1  95b 

1  0406 

3  a 

406 

2 

1  2365 

458 

2 

1  1832 

464 

1  956 

62 

10610 

3a 

4  1  6 

1  0  1  07 

407 

7 

1  00  78 

40  1 

1 9b7 

6  7 

11765 

4  a 

G 

12996 

485 

1  0 

11140 

432 

1  958 

39 

12275 

4. 

0 

4  9  0 

1  ^ 

122/3 

472 

1  5 

1  1848 

456 

1959 

^6 

12459 

4. 

0 

499 

25 

1  3000 

501 

2b 

13352 

508 

1960 

0 

1  1690 

4  ■ 

0 

480 

5 

1  1582 

452 

4 

12075 

450 

c  6  76  43  24 

4  7 

1  02  '»6 

3.7 

37o 

1952 

9284 

3a 

9 

1953 

, 

1  030b 

3. 

7 

380 

1954 

6 

9  58 1) 

3. 

7 

351 

1955 

6 

10420 

3a 

7 

379 

1956 

5 

978  3 

3a 

5 

345 

1  957 

11100 

3a 

6 

597 

| 

119  70 

370 

| 

114  56 

4  1  3 

1 958 

1  2858 

3a 

7 

473 

b34 

11609 

430 

1 959 

3 . 

7 

125  10 

2 

13053 

49  1 

1  960 

11450 

3. 

414 

1  0b  b  5 

398 

12324 

482 

8704 58  I 

it 

1  1B73 

4.0 

469 

1951 

1 

1  1040 

3  ■ 

9 

432 

1  953 

1 

1  2960 

3. 

8 

1954 

1 

10860 

4. 

1 

450 

1955 

1 

12630 

0 

t>06 

87b201  2 

I2b2b 

3.8 

479 

1954 

1 

13120 

5 

464 

1955 

2 

12315 

3. 

9 

477 

1956 

2 

1  3800 

3. 

e 

b2  1 

1957 

1 

1  1690 

3. 

9 

454 

1958 

2 

13  165 

3. 

i 

4o8 

1959 

1 

107  10 

3. 

6 

403 

880178  1 

2 

8bOU 

3.4 

285 

1953 

1 

7040 

3. 

5 

244 

1954 

1 

9960 

3. 

325 

880188  38 

BO 

107^0 

3.7 

39b 

1952 

1  1 125 

3. 

9 

4^8 

1 

12170 

420 

VERMONT 


TABLE    IS.--  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlutS   IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  WAT  I  ONS- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATL  ONLY 


-GROUPID  BY  OKLLD, 


DAUGHTER   AVERAGl  BY  SIRE 


RtCURO  AVlRAGE   BY   SIRE   BY   F  R l  SH t  h I NG  YEA,< 


-DAY  CON  T  LM8  .  AV. 


DAUGHTERS  RELORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
L8. 


13      11959     3.6  424 


27      10810      3.4  368 


11176     3.7  421 


12b      10993     3.9  420 


10727     3.7  396 


386      11511      4.0  458 


74     10168  3.7 


11198     3.6  402 


11237     3.7  40b 


9713     3.6  342 


YtARLY   HERD  AVEKAcE 

fa  r 


50  4 
54  3 
46  I 
4  I  6 

432 
522 
46>1 


FRESH 

KcCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtLuRUi 

MILK 

EAI 

KcLOKOS 

MILK 

NO. 

LB. 

PC  T  • 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1953 

18 

10781 

3.8 

410 

1 

I5d30 

604 

2 

13434 

1954 

21 

10980 

3.7 

405 

15660 

599 

2 

14  105 

1955 

3.8 

465 

13240 

524 

2 

12486 

1956 

b 

1  123b 

4.0 

446 

14230 

542 

1 

1  165? 

1957 

7 

1  3494 

4.  1 

549 

1 

14760 

478 

1 

1  2404 

1958 

4 

14615 

3.9 

364 

14395 

550 

2 

1339b 

1959 

4 

1  1683 

3.3 

385 

11823 

44b 

14 

1202  3 

1960 

1 

8550 

3.3 

280 

1 

1  1260 

433 

1953 

2 

1048a 

4.4 

463 

1954 

1 

6350 

4.  1 

260 

1955 

1  04  50 

3.8 

396 

1956 

2 

9905 

3.8 

374 

1957 

2 

10325 

3.8 

384 

1958 

2 

I521U 

3.  1 

462 

1 

13420 

495 

1959 

2 

14310 

3.3 

466 

2 

1  3340 

50  1 

2 

1  3364 

1960 

1 

10930 

3.4 

375 

1 

1  12o0 

39b 

1 

1  1042 

1952 

3.4 

456 

1953 

5 

10274 

3.8 

379 

1954 

6 

1  1038 

3.4 

368 

1955 

6 

10312 

3.6 

368 

1956 

6 

9195 

3.4 

307 

1957 

1 

10330 

3.2 

326 

1958 

1 

1  1000 

3.  1 

337 

1959 

1 

12280 

3.2 

399 

1 

1  1500 

4  10 

1 

1  1478 

1953 

3 

1  1023 

3.7 

405 

1954 

3 

12160 

3.6 

44  1 

1955 

2 

10705 

3.6 

386 

1956 

3 

9410 

3.5 

32  7 

1957 

3.8 

512 

1958 

1 

1  1520 

4.  1 

47  1 

1 

13390 

467 

1 

13603 

1949 

1 

15980 

3.4 

542 

1950 

1 

9330 

3.6 

337 

1951 

3 

10437 

3.9 

4  10 

1952 

1 

1  1740 

3.9 

453 

1 

12940 

444 

1953 

30 

1045  5 

4.0 

4  1  1 

1 

13070 

469 

1 

12077 

1954 

10  70^ 

3.9 

4  16 

1 

14520 

542 

1 

12317 

1955 

22 

10866 

3.9 

429 

1 

152b0 

488 

2 

10868 

1956 

14 

10394 

4.0 

407 

1 

12260 

463 

2 

1  368  5 

1957 

10 

13022 

3.  7 

485 

2 

14350 

543 

3 

1  1997 

1958 

6 

14813 

3.6 

554 

13230 

550 

i+ 

1  269  1 

1959 

2 

13475 

3.8 

515 

2 

12935 

473 

2 

13026 

1960 

2 

15295 

3.0 

391 

2 

15225 

551 

2 

1  3930 

1V53 

3.5 

423 

1954 

4 

9443 

3.7 

348 

1955 

3 

1  1257 

3.7 

409 

2 

10351 

1956 

3 

1  1870 

3.6 

421 

1 

13040 

44  7 

1 

1  1260 

195  7 

1 

1  3450 

3.5 

4  70 

| 

13380 

447 

} 

10693 

1958 

1 

9500 

3.  < 

350 

1 

14340 

565 

1 

13456 

1959 

1 

12020 

4.0 

476 

1 

121  10 

434 

1 

12797 

1954 

3.8 

363 

1955 

3d 

10322 

4.0 

41  1 

2 

13025 

513 

2 

9805 

1956 

70 

10617 

3.9 

4  12 

8 

12744 

480 

6 

10657 

1957 

87 

1  1386 

4.0 

450 

10 

12109 

452 

9 

10649 

1 958 

71 

1  172b 

4.0 

4  72 

3«j 

12065 

4  68 

35 

12303 

1959 

99 

12509 

4.0 

500 

95 

13123 

500 

92 

13093 

I960 

14 

10554 

4.0 

4  15 

14 

10943 

422 

12 

12037 

1952 

2 

1  1535 

3.7 

420 

1953 

7 

1  1330 

3.7 

4  |3 

1954 

1  6 

3.8 

376 

1955 

14 

IO204 

3.5 

355 

1956 

23 

1049  7 

3.6 

375 

1 

12690 

472 

1 

12045 

1957 

9 

1098  1 

3.6 

399 

3 

1  1907 

432 

2 

1  1058 

1958 

3 

1  1  160 

3.6 

404 

2 

12775 

2 

13789 

195  1 

2 

1  1040 

3.  1 

40? 

1952 

6 

1  196^ 

3.6 

432 

1953 

10 

1  1039 

3.8 

409 

1954 

3.6 

385 

2 

12280 

394 

1955 

16 

1  133  1 

3.6 

407 

1956 

16 

1  1698 

3.6 

4  |3 

1 

1  luoo 

389 

1957 

12 

12572 

3.5 

437 

5 

12066 

428 

2 

10083 

1958 

6 

131  10 

3.5 

45  1 

13437 

4  79 

3 

1329  1 

1959 

3 

1  1697 

3.4 

40  1 

3 

12037 

437 

3 

12441 

1949 

1 

1  1540 

3.3 

3b? 

1950 

1 

I222C 

3.5 

423 

1952 

1 

I39b0 

3.6 

499 

1953 

1 

1  1590 

3.2 

375 

1954 

1 

9000 

4.  1 

37  1 

1955 

1 

10890 

3.2 

346 

1956 

1 

12300 

3.8 

470 

1957 

1 

9990 

3.9 

393 

1952 

1 

12260 

3.5 

433 

1953 

2 

9125 

3.6 

32  1 

1954 

1 

1  1490 

3.6 

4  12 

1955 

1 

1  1470 

3.4 

395 

1956 

1 

1  1420 

3.4 

3b6 

493 
4  I  5 


4  17 

43/ 
506 
3  I  3 
505 
526 
4?  5 
512 


3C0 
409 
383 
591 
464 


386 
40  2 
40  7 
477 
505 
466 


494 
434 

489 


367 
466 
449 


VtRMONI 


TAbLE    I3. — UAUuHTLK-AvlRAoE  OF   3IRCS   IN  ScRVlLE   IN  ARTIFICIAL   BitEEUING  ORoANl t  AT  1  0  mS — iiROUPi.0  BY  iKctU, 
8Y  Yt AK  uF   FRE3HENINO — RLCOROS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


L/AU  jHT LK   AVlRAGl.   BY  SIR.. 


RECURU  AVERAGE   BY   oIivl   BY   FRtSHi_f»lN3  Yt Ak 


SIRE 
NO. 


UAOGHTEHS  kECORDS 


MILK  TLST  FAT 
LB.   PCT.  LB. 


FRcSH 
YEAR 


RLCUROS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


503-UAY  LJNTEMl- 
RcLoRUS  MILK 
NO.  LB. 


FAT 
LB. 


YL1RLY  HC.<U  AV^RA^I 
RECORDS     MILK  FAT 
HO.  LB.  l:-.. 


8306     5.7  321 


1951 

1  972C 

3.9 

3b2 

1932 

1  3160 

3.6 

29/ 

1953 

1  9420 

3.9 

365 

1954 

1  825CJ 

3.6 

5  1  1 

1955 

1  7230 

3-D 

253 

90u/ 74 
90  1443 


I 

I  10 


9530 
1  1250 


4.2 
3.  7 


404 
409 


1      10300  39o 


1949 

1 

1  1400 

3.  3 

40/ 

1950 

3 

1  169  7 

3.6 

4/3 

1951 

4 

12513 

3.3 

445 

1952 

ri 

10410 

3.d 

3b7 

1953 

9 

11673 

3.5 

4  1  1 

1 

13773 

1954 

12 

1  1573 

3.7 

425 

1955 

12 

1  1793 

3.0 

425 

1 

1  1540 

400 

1 

13734 

1956 

16 

11411 

3.6 

4  1  3 

2 

14025 

530 

12/86 

1957 

23 

1  1d19 

3.7 

42  1 

9 

12710 

460 

3 

1020  1 

I9sa 

13 

1  1965 

3.o 

427 

6 

12b05 

453 

8 

12090 

1959 

7 

1237  1 

3.4 

426 

7 

1  1909 

4  50 

J 

1  1  /22 

1960 

2 

13900 

3.6 

52b 

2 

120  15 

5  1  1 

I      10726  i*H 


521 

504 
4o4 
4  I  i 

44  i 


90/300  1 


3      13477      3.6  476 


1956 
1958 
1959 


I  13460 
I  13750 
I  13220 


3.6 
3.6 
3.3 


484 
49/ 
43B 


90/VI5  49 


19      11117     3.6  398 


80     10731     3.8  402 


903337  16 


904B9I  28 


903603  42 


906000  I 


26      11315     3.4  393 


57      106//      3.6  3B7 


55      11393     3.8  429 


2      16003     3.5  560 


34      13691      3.6  496 


2      15225     3.7  550 


1953 

1  1260 

3.0 

406 

1954 

5 

1  1692 

3.5 

403 

1955 

3 

ICS  W 

3.9 

4  1  / 

1956 

6 

10530 

3.3 

364 

1957 

1 

1  3/80 

3.3 

463 

1958 

2 

12335 

3.6 

433 

1  14370 

30  1 

1959 

1 

14020 

3.5 

492 

1  13610 

484 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1954 
1955 
1956 
1957 
19S8 
1959 

1953 
19S4 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1959 
1960 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1934 
1955 
1956 
1957 

1956 
1959 

1955 
1959 


12 
23 
13 
12 
1  I 
i 


11115 

9890 
10053 

9750 
1  1486 
12194 
12140 
12413 

9590 
9636 
10082 
12906 
1448U 
1231  I 

12060 
9379 
1  1283 
1  0774 
1  1544 
12325 
16420 

10403 
10655 
1072  1 
12507 
1  139  I 
3055 

17400 
14770 

1077O 
10243 
1308/ 
14933 
14243 
17130 
10190 
1  7333 
20027 
I759C 

18170 
12280 

11310 
12037 


3.  7 
3.  7 
3.b 
3.  7 
3.7 
3.0 
3.  3 
3.9 

3.0 

3.3 
3.4 
3.4 
3.3 
3.5 

3.0 
3.5 
3.6 
3.6 
3.  5 
3.3 
3.8 

3.3 
3.  / 
3.9 
3.  7 
3.  I 
3.5 

3.6 
3.4 

3.3 
3.6 
3.o 
3.  / 
3.7 
3.0 
3.6 
4.2 
3.6 
3.  7 

3.  I 
3.6 

3.  I 
3.  I 


400 
360 
3/9 
334 
424 
464 
430 
4  77 

20/ 
336 
345 
44  1 
462 
430 

40  I 

329 
409 
386 
407 
■»3/ 
62  0 

394 
40  1 
413 

4c? 
434 
289 

o  IB 

302 

3/0 

361 

480 
546 
520 
637 
583 
7  16 
74  I 
649 

o79 
457 

42  I 
4/0 


12338 
13/o7 

12K00 
12205 


130  10 
96o0 
1  19^3 


43o 
48o 
46  I 
440 


464 
579 
4  3  7 


1 

126  10 

443 

1 

1  I3C0 

4  1/ 

1 

12200 

443 

2 

133  10 

466 

2 

134o5 

30  1 

2 

15740 

59  1 

5 

10536 

377 

a 

12543 

439 

1* 

124  1  1 

450 

1 

1 5f;  l  o 

491 

1  14/00  540 
1      13500     31  I 


5      12ol7  4B0 


1 

1339P 

5u  1 

1 

1  1507 

4/6 

3 

1  1289 

40  1 

3 

12346 

4.6 

3 

1  3476 

436 

2 

I2B90 

47/ 

1 

9614 

333 

7 

12423 

458 

1 

12099 

432 

1 

10649 

3a  o 

1 

IOoO? 

3J0 

1 

1  1609 

4  1  5 

2 

12695 

472 

2 

1405/ 

36/ 

10051" 

368 

3 

6004 

5  i  1 

7 

1  1739 

4.  3 

19 

I2o6i< 

461 

1 

12  136 

448 

13032 

499 

1  1554'  3o4 
3      12/64  4/9 


4 

15948      3.7  59/ 

1955 

1  16640 

3. 

8 

635 

1957 

1  16970 

3. 

/ 

622 

I93B 

1  16441- 

5. 

7 

602 

1959 

1  13740 

3. 

7 

3  10 

1      17370  649 

1  lt-383 

VtRMOi^T 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BV   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

OAUGHTER  AVEKAGl   BY   SIRl  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIKE  DAUGHTERS 

MI  LK 

T  LSI 

FRESH 

RcCOROS 

MILK 

or  tT 

Ri:  C  OR  0  S 

MILK 

u  i-  r  1 1  d  n  v 

MILK 

FA  I 

NO. 

NO  • 

NO. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTE I N 

V 1  48  58 

1 

1 

1  46  10 

3.6 

52b 

1956 

1 

14610 

3.6 

525 

9189  77 

4 

3.6 

528 

1 

11450 

[oca 

3 

9b7(J 

!.Q?f 

2 

9970 

1 

9170 

*  4 

<  1  n 

1955 

1 

10S4U 

3b 

74 

1957 

1 

9400 

3.4 

322 

1958 

1 

9090 

3.3 

302 

92 u 5  62 

1  3  1 

10687 

3  H 
* 

408 

19S  ^ 

1 

12700 

* 

7 

2  0 

10024 

30 

10870 

3  9 

36 

1081"! 

38 

157  50 

1  95  7 

21 

1  142b 

3.9 

444 

I 

1  52  1  0 

526 

1958 

7 

12219 

4.  b 

488 

2 

123o5 

460 

1 

1  1053 

ItO  1 

1959 

1 2 

1  1  6  1  1 

3.8 

446 

10 

117  15 

454 

10 

12424 

484 

1960 

1 

1  1900 

4  -  1 

4o7 

1 

9/80 

85 

92087  1 

46 

100 

1  0  1  '0 

3  8 

384 

1953 

? 

971b 

3  9 

380 

1954 

12 

1023b 

3.e 

309 

1955 

29 

98  b  9 

3.9 

380 

1 

O240 

328 

4 

10102 

3o9 

2b 

10380 

^00 

3  39 

,qc7 

21 

10739 

3"  7 

1  (1QU7 

389 

9322 

340 

195Q 

9 

1  1862 

3  8 

449 

1  20ti0 

1  1027 

1959 

2 

12070 

3.3 

394 

2 

1  1920 

434 

2 

1  134? 

436 

92  1  i  r  0 

1 2253 

3.6 

438 

1 

11210 

19  56 

1 

13350 

3.8 

b02 

1 

12  140 

3.5 

1958 

1 

12310 

3.4 

4  1b 

Vz I a  do 

1 

10243 

3.4 

35  1 

1 

9540 

1955 

1 

1  1000 

3  b 

386 

1956 

1 

10090 

3.3 

330 

19  57 

3.4 

9222  88 

6 

3.7 

507 

1 

1  1040 

4 

1  V56 

It 

14773 

3*6 

b38 

1957 

4 

14680 

3.6 

522 

1959 

1 

9330 

4.3 

403 

1 

1  14o0 

470 

1 

9167 

403 

488 

1  1 8u/ 

3.7 

43  7 

1953 

11 

1  1521 

3.9 

444 

1954 

43 

1  1203 

3.7 

4  1 6 

1955 

78 

1  1274 

3.  B 

423 

1  1 5  7  8 

4  1  0 

11593 

4>  6 

19  56 

9  7 

1  1840 

3.7 

442 

118  7  7 

42  !j 

y 

11260 

4  1  8 

1957 

lOo 

12162 

3.7 

4  52 

1  1  1  4b 

2  6 

1  1  14  '■■ 

1958 

79 

12369 

3  ■  7 

kkt 

4  _ 

11201 

1WL 

4  7 

11355 

4/8 

69 

12039 

3.7 

AH 

I  1  3o2 

67 

116  13 

4  5  1 

,gAn 

5 

12456 

3.7 

3 

1  1426 

4 

1  966 

45 

9245  64 

7b 

1  55 

1  1  550 

■ 

1 

I025U 

1949 

2 

1  140b 

3  n 

428 

1950 

1 

1  1320 

3.7 

422 

1951 

2 

12775 

3.3 

4  1  1 

2 

9920 

1  0 

1  1  1  1  0 

3  7 

405 

2  o 

1  139b 

3.6 

4  1  1 

| 

134  60 

50  3 

1  195H 

45  1 

23 

1  142b 

3.6 

1956 

3:> 

1  1661 

42^ 

12915 

46  V 

1  *16  3  / 

4--B 

1957 

26 

1  19ol 

3.  7 

445 

9 

1  1564 

435 

6 

1  1480 

41  3 

195fa 

lb 

12957 

3.7 

480 

10 

1  3364 

494 

9 

12905 

4  74 

1  959 

? 

12191 

3.7 

455 

7 

1  27u4 

4  53 

I  30  1  f 

4  I  j 

1 96U 

b 

1253* 

3.4 

42 

4 

1  3248 

46 

1  2b27 

467 

9261 01 

6 

1 

13350 

2.9 

384 

!« s  i 

2 

1048b 

3  72 

1952 

3 

10  317 

3  4 

34  7 

1953 

3 

10410 

3.3 

333 

1954 

2 

1220b 

3.2 

386 

2 

12295 

3.3 

926 1 02 

4 

8 

10693 

3.8 

402 

1949 

1 

13940 

3.6 

502 

1 

12860 

1  OS? 

1 

9710 

3.8 

366 

1  954 

1 

10990 

3.6 

397 

1955 

3.9 

195  7 

1 

1  1240 

4  -  1 

4°0 

1  958 

1 

1  1850 

3 .  9 

9283  78 

2 

3 

151  15 

3.9 

583 

1958 

2 

15135 

3.9 

579 

1959 

1 

13310 

4.0 

531 

1 

12780 

499 

1 

13789 

510 

9299  62 

63 

.  _ 

1955 

6 

1  1392 

0 

1  954 

9 

12434 

3.6 

4b 

1955 

9 

12524 

UU9 

1 

9b  30 

3  7  1 

1  074  7 

40  3 

1956 

12 

12313 

3*  b 

449 

. 

1  075P 

4  1  2 

1957 

^3 

1  1890 

3.6 

429 

1  1  9u4 

422 

1  086? 

40/ 

195b 

26 

12  140 

3.7 

443 

1  7 

!24o7 

456 

15 

12223 

445 

1959 

23 

1252  1 

3.6 

451 

20 

U85S 

459 

20 

12134 

4",  6 

1960 

B 

13515 

3.5 

4  76 

6 

12336 

440 

4 

12663 

466 

9367  16 

24 

42 

10  174 

3.5 

355 

1950 

7 

8546 

3.6 

310 

1951 

7 

9963 

3.4 

341 

1952 

9 

9682 

3.6 

351 

1953 

7 

12050 

3.4 

4  14 

1954 

b 

1  0484 

3.6 

377 

1955 

2 

1363b 

3.8 

5  1  1 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIKES   IN  SLRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I iAT I ONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATi.  ONLY 

DAUGHTER  AVEKAGl   BY   SlRc  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTCMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SlKL  DAUGHTERS 

RLCOROs 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

HILK 

TEST 

FAT 

RtCUROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

HILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NU. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1956 

| 

12440 

3.8 

468 

1  9  5  7 

1322  5 

42  7 

1958 

1 

12390 

3.8 

470 

I960 

11030 

3.2 

354 

1 

14028 

509 

9380  34 

2  It 

3  1 

1  1086 

3.6 

1(0  1 

1955 

1  0600 

3.4 

356 

1956 

I 

10438 

3.6 

5I\ 

1 

12730 

44  1 

] 

1  1260 

409 

1  1865 

4  17 

136  30 

46  1 

1  069  3 

38  3 

1958 

13312 

3.7 

487 

4 

13055 

493 

4 

12135 

451 

1959 

13 

10792 

3.7 

392 

|  $ 

1283  1 

476 

1 2 

13153 

484 

1960 

1 

10540 

3.8 

396 

1 

13900 

514 

938082 

12 

II* 

10735 

3.7 

1*00 

1951 

8b  1  0 

3.5 

306 

1952 

] 

7650 

3.6 

274 

1957 

9393 

3.9 

371 

2 

12515 

436 

2 

1  1821 

416 

1958 

11115 

3.6 

393 

3 

12HH0 

476 

3 

1  1968 

419 

12520 

3.7 

s 

1  20  U4 

457 

5 

1266  1 

48  0 

9382  42 

1 

1 

87U0 

3.8 

332 

1956 

| 

8740 

3.8 

332 

940424 

7 

12 

12530 

3.6 

1*50 

1951* 

1 

10560 

4.0 

418 

1955 

1  1883 

3.6 

419 

2 

15080 

523 

1 

10649 

380 

1956 

9400 

3.5 

331 

1 

12200 

443 

1 

10602 

380 

1957 

1 

1  1520 

3.8 

436 

1 

13770 

496 

1 

1  1609 

413 

1958 

14947 

3.6 

544 

3 

13580 

488 

3 

13385 

48  1 

1959 

' 

1  604  0 

3.4 

546 

1 

13860 

504 

1 

13734 

51  1 

94  1780 

83 

163 

1  1306 

3.6 

1*07 

1949 

3 

10467 

3.6 

381 

1950 

9 

9816 

3.6 

347 

13 

10239 

1952 

1  0 

11516 

3.6 

417 

1953 

1 1 

1  121S 

3.7 

419 

1 

1  1730 

463 

1 

10093 

368 

1954 

15 

10308 

3.6 

37  1 

1 

122  10 

491 

1 

1370  1 

498 

1955 

28 

1  1824 

3.6 

429 

1 

12880 

499 

13723 

512 

1956 

29 

11177 

3.  7 

1 

1 

10562 

42  4 

1957 

3.6 

438 

5 

1  1960 

436 

6 

12368 

446 

1958 

15 

12656 

3.5 

446 

6 

13228 

492 

6 

13158 

492 

1959 

7 

12423 

3.5 

440 

5 

1  1718 

431 

5 

12936 

478 

1960 

1 

14430 

3.7 

533 

1 

130  30 

468 

1 

13015 

482 

942329 

26 

31* 

I07U3 

4.0 

1*20 

1956 

2 

10960 

4.  1 

447 

1957 

12 

10968 

4.0 

437 

5 

12446 

46  1 

4 

1  1124 

419 

1958 

15 

1  104  1 

3.8 

422 

8 

1  1546 

4  17 

7 

1  1691 

428 

5 

9962 

3.8 

372 

9454  62 

1*5 

55 

11118 

3.7 

1*09 

1957 

3.3 

277 

1 

12^90 

432 

1 

13451 

453 

1958 

2  1 

M473 

3.8 

430 

18 

10972 

439 

17 

1  1053 

44  1 

1959 

30 

10878 

3  •  7 

399 

3  0 

10931 

28 

11184 

423 

1960 

3 

10660 

3.6 

379 

2 

90  fO 

335 

3 

1  1525 

409 

949139 

2 

3 

13913 

3.7 

503 

1958 

1 

12790 

3.5 

446 

| 

12600 

482 

1 

13156 

504 

1959 

1 

13720 

3.6 

492 

1 

13309 

49  7 

1 960 

1 

15420 

3.8 

579 

124  37 

472 

9U9I 39 

3 

I* 

12080 

3.9 

1*70 

1957 

1 

14420 

4.2 

610 

1958 

3.8 

473 

1 

14040 

52  1 

1 

12524 

460 

1959 

2 

1024  5 

3.  9 

389 

2 

1  1675 

465 

2 

1  1304 

456 

V  3  U 1  U4 

1 

1 

16070 

3.6 

572 

1959 

1 

16070 

3.6 

572 

9S2029 

2 

2 

15700 

3.5 

538 

1959 

15810 

3.3 

518 

1 

12540 

472 

1 

12481 

4o9 

1960 

1 

15590 

3.6 

558 

1 

13270 

51  1 

952421 

1*1* 

11162 

3.8 

1*16 

1 955 

2 

10855 

3.7 

1956 

11373 

3.8 

43*1 

2 

12365 

459 

2 

1  1424 

437 

1957 

16 

10823 

3.8 

403 

1 

12020 

448 

7 

10998 

426 

195B 

21 

1  1358 

3.7 

415 

1  1 

12815 

463 

1  1 

1  1886 

42  7 

1959 

7 

1  197  1 

3.7 

4S0 

7 

1  1731 

435 

7 

1264  1 

463 

1  960 

1 

14110 

954645 

2 

It 

9067 

3.8 

3U2 

1957 

2 

9070 

3.9 

349 

1 

10580 

387 

1 

10595 

375 

1958 

1 

9930 

3.6 

359 

1 

1  1450 

427 

1 

1  1412 

40  3 

1959 

1 

1  0970 

3.4 

374 

1 

10930 

390 

1 

1  1467 

4  16 

955493 

23 

31 

1  1B69 

U.O 

1*68 

1956 

2 

9920 

3.7 

364 

1957 

8 

1  1279 

3.8 

424 

2 

120  10 

426 

9 

1  Ib4  1 

5 

1959 

12 

12334 

4.  1 

506 

1  1 

12827 

490 

1  1 

13016 

494 

9556 19 

29 

1*6 

13572 

3.7 

49s 

1954 

1 

8610 

4.2 

364 

1955 

7 

1  1496 

3.7 

421 

1956 

1  1 

12615 

3.  ( 

465 

1 

13320 

495 

10562 

424 

1957 

10 

13382 

3.7 

487 

4 

10910 

395 

3 

10548 

382 

1958 

10 

14608 

3.7 

533 

8 

14  1  IS 

515 

8 

1538H 

488 

1959 

5 

14284 

3.6 

502 

4 

13988 

504 

4 

14503 

52  3 

1960 

2 

16915 

4.2 

/05 

2 

16080 

6  1  0 

9S6U8I 

77 

117 

12391 

3.7 

1*57 

1954 

1 

9360 

3.3 

510 

1955 

16 

1  1563 

3.8 

438 

2 

12675 

462 

3 

1  1838 

444 

1956 

21 

11710 

3.  7 

435 

7 

1  1534 

430 

8 

114  17 

420 

1957 

15 

12205 

3.7 

451 

7 

13074 

475 

6 

1  1703 

424 

VERMONT 


79 


TABLE  15.- 


-UAUGHTER-AVLRAoE  OF  SlKbS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  8RELD  IN'j 
BY   VLAK  OF   FRESHENING — RtCORDS   FROM   THIS  STAK  ONLY 


ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVLRaGl   BY  SIRE 


RECORD   AVfcRAGE   BY   SIRE   UY  IRhSHENlNG  YEAR 


303-DAY  CONTEMH.  AV. 


YLARLY  HERD  AVLRAGL 
FAT 


4  \  J 

463 
434 


512 
4/4 
423 
44/ 
43B 


SIRt 

UAUGHTERS 

RECORD} 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCURUb 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

KCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

Lb. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTc IN 

1958 

17 

12827 

3. 

8 

482 

13 

12565 

447 

1  1 

12263 

1959 

34 

12833 

3. 

7 

469 

34 

12465 

457 

34 

12657 

I960 

1 

1  3544 

483 

6 

12  182 

447 

5 

12265 

963422 

14 

26 

1  1  173 

3.5 

387 

1954 

1 

10350 

3. 

3 

338 

1955 

5 

1  1638 

3. 

4 

392 

1 

12970 

516 

1 

13723 

1956 

1  1220 

3. 

6 

396 

1 

1  3  0  1 0 

54  1 

1 

10562 

1957 

4 

1  I960 

3. 

4 

4  10 

2 

12600 

470 

2 

1  1238 

1953 

6 

1  1763 

3. 

3 

390 

5 

12942 

462 

4 

12508 

1959 

5 

1  0930 

3. 

6 

388 

5 

1  I60O 

4  lb 

5 

12073 

963947 

9 

12 

12999 

3.8 

492 

1957 

0 

12088 

S. 

6 

438 

3 

10783 

403 

1 

10595 

1958 

4 

13155 

9 

317 

4 

13303 

502 

4 

1  1747 

1959 

2 

1  1995 

3. 

7 

442 

2 

1  1875 

4  I  3 

2 

12132 

964395 

47 

75 

10800 

3.7 

392 

1952 

3 

1  1243 

3. 

7 

425 

1953 

4 

1035  5 

3. 

7 

383 

1954 

5 

10  104 

3. 

6 

363 

195a 

1 

9393 

3. 

8 

359 

1956 

.  1 

10210 

* 

j 

374 

2 

10525 

470 

3 

109  lb 

1957 

20 

1  107o 

3. 

6 

392 

4 

1  0  '00 

404 

4 

8025 

1958 

7 

136W 

3. 

5 

477 

3 

9830 

4  18 

2 

7298 

1959 

6 

1  1277 

3. 

8 

423 

6 

1  1395 

446 

6 

1  1603 

1960 

7910 

3. 

9 

304 

1 

10960 

40  1 

1 

10900 

964599 

22 

27 

1  1843 

3.5 

4  1  1 

1955 

3 

10000 

3. 

7 

360 

1956 

3 

1  1543 

368 

195  7 

1  1 

1  1668 

3. 

5 

406 

2 

1  1320 

44  3 

| 

1  3309 

1958 

6 

13773 

3. 

4 

472 

4 

1  1973 

4  1  I 

4 

12369 

1959 

3 

1  1  970 

3. 

5 

422 

3 

12333 

452 

3 

12851 

I960 

1 

12  780 

3. 

7 

477 

1 

1  1830 

434 

1 

13178 

9662  IB 

25 

30 

10993 

4.0 

44U 

1955 

4 

1  1315 

429 

1956 

7 

9103 

3. 

8 

349 

1957 

b 

106  1  1 

4  15 

1958 

4 

1  1735 

4. 

0 

468 

4 

1  08  38 

468 

2 

1  1255 

1959 

1  3460 

4. 

2 

366 

6 

12977 

498 

6 

12043 

1960 

1 

8720 

4. 

1 

358 

1 

13350 

494 

1 

14301 

966"l  70 

13 

20 

116  17 

3.7 

422 

1955 

3 

12420 

* 

425 

1956 

12218 

3. 

7 

448 

1  3900 

54  1 

1  3505 

1957 

7 

1  130  7 

3. 

6 

408 

3 

12990 

503 

2 

1  1  772 

1958 

4 

13210 

3. 

6 

460 

2 

I27o0 

50  1 

2 

12028 

1959 

1 

15360 

4  m 

0 

609 

1 

14070 

538 

1 

13320 

967373 

4 

4 

1  1  703 

3.7 

43o 

1959 

4 

1  1703 

3. 

7 

436 

4 

I20o8 

46  3 

4 

12437 

969667 

a 

12 

1  1  775 

4.0 

46  1 

1957 

3 

13933 

3. 

9 

542 

2 

14325 

518 

1 

13298 

1958 

3 

lOOlo 

4. 

0 

394 

1 

13030 

463 

1 

1  183  1 

1959 

3 

1 1  16b 

439 

j 

121  18 

430 

4 

13222 

1  9o0 

3. 

6 

4  7  7 

| 

13330 

484 

1  3898 

969669 

3 

3 

12437 

3.9 

477 

1958 

1 

13820 

3. 

7 

315 

1 

12790 

492 

1 

12273 

1959 

1 

7660 

340 

1 

12010 

4  1  7 

1 

12208 

I960 

1 

15830 

3. 

6 

577 

| 

13100 

320 

971(7  74 

1 1 

13 

12552 

3.7 

469 

1956 

1  1590 

3. 

9 

448 

1 

9156 

1957 

| 

4. 

0 

444 

1 

IS950 

527 

1 

1  1565 

1958 

4 

12293 

3. 

8 

459 

2 

13280 

483 

2 

10830 

1959 

5 

12134 

3. 

7 

459 

3 

1  1260 

420 

5 

1  1096 

1960 

2 

15390 

3  ■ 

542 

2 

13900 

487 

1 

14988 

975683 

10 

14 

I2o53 

3.7 

468 

1958 

3. 

7 

489 

6 

12b28 

463 

3 

1  1518 

1959 

7 

12984 

3a 

47b 

7 

12203 

44o 

7 

12489 

1  960 

1 

8010 

3. 

6 

290 

| 

12610 

489 

9764  72 

1 02 

142 

1  1  8o2 

3.8 

4  53 

1955 

6 

12205 

3. 

8 

463 

1956 

23 

11409 

3. 

8 

425 

1 

14  170 

533 

1 

128  18 

195  7 

4  1 

12049 

3. 

6 

439 

2 

14020 

535 

2 

1291  1 

1958 

25 

12339 

3. 

9 

483 

10 

1  1482 

434 

10 

11191 

1959 

38 

12364 

476 

38 

1  1977 

457 

56 

12305 

1960 

9 

1  175  1 

3. 

b 

44  4 

0 

124  70 

4  74 

7 

12  185 

97o709 

5 

5 

12036 

3.7 

446 

195B 

1 

9690 

3. 

5 

344 

1959 

3. 

7 

472 

4 

12040 

457 

4 

1  1996 

97  7  1  10 

1 

! 

8840 

4.0 

358 

1956 

1 

884  0 

4. 

0 

356 

9705 16 

14 

2  1 

11963 

4.0 

4  73 

1956 

4 

1  1755 

3, 

9 

460 

] 

14  3  00 

309 

2 

14868 

1957 

7 

10761 

3. 

9 

413 

13123 

47  1 

3 

12833 

1958 

4 

10870 

4. 

3 

460 

4 

124  13 

472 

4 

12565 

1959 

6 

14637 

4. 

0 

581 

6 

147  70 

537 

6 

14207 

978730 

17 

21 

1  1217 

3.6 

403 

1956 

2 

7755 

3. 

9 

306 

1957 

13470 

3. 

5 

467 

I95B 

6 

10628 

3. 

7 

393 

4 

12338 

483 

3 

1  1744 

1959 

12 

12467 

3. 

439 

10 

12039 

433 

1  1 

12  143 

98 130b 

3 

4 

10  183 

3.9 

392 

1959 

4 

9730 

4. 

0 

382 

3 

10507 

431 

4 

10685 

984799 

1  1 

16 

12805 

3.8 

483 

1958 

4 

12493 

■  ;3> 

7 

4o4 

4 

1  1070 

426 

4 

1  1249 

1959 

8 

1  1096 

3. 

8 

446 

b 

I21U6 

474 

8 

12227 

I960 

4 

14383 

3. 

9 

359 

4 

120  15 

509 

1 

99  19 

375 
424 
440 


453 
377 
322 
451 
39  7 


4  72 
447 
466 
4b? 


450 
4  78 

52  5 


444 
44  3 
505 

460 

49  7 
417 
4  74 

482 

456 
426 


37? 
508 
395 
426 
554 

416 

459 


456 
489 
4  I  7 
47  I 
451 


463 
46  7 
544 


44  0 
439 


420 
472 
49b 


TABLE    lb. — UAUGHTcR— AVLRAoE  Of   blKES   IN   SLRVICt   1  ■   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANl  Z  A  r  I  UN  j — GROUPED   BY  BREcu, 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RtCOROS  FROM   THIS  S  TATl.  ONLY 


OAUGHTLR 

AVcRAGl 

BY  SIRE 

RtCORU  AVERAGE   BY   j I  RE 

BY 

freshening 

YEAR 

305-OAY 

CONT._M^ 

.  AV. 

YLARLY  HtRlJ  AVi_ 

KA  jc 

SIRt 

JAUGHTERS 

RLE  ORDb 

MILK  TeST 

FAT 

FRESH 

RcCORUS  MILK 

TEST 

FAT 

RlLUKUS 

MILK 

FAT 

RcLORUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

La. 

Lb. 

HOLSTLIN 

987060 

4 

7 

I00b8  3.7 

36b 

195  1 

1  8980 

4.  1 

370 

1952 

1  11540 

3.8 

430 

1955 

1  7620 

3.6 

211 

1956 

2  9045 

3.6 

324 

1958 

1      12  I4U 

3.4 

417 

1 

12970 

46  1 

1 

13222 

4ob 

W59 

1  12930 

3.3 

430 

1 

12b  10 

440 

I 

12b62 

44  / 

98  7869 

141 

2  1  3 

11505  3.8 

430 

195b 

26      1049  1 

3.8 

39  1 

1956 

3b      1 1460 

3.7 

42  I 

13B25 

51  1 

2 

12410 

464 

1957 

bl  11632 

3.8 

442 

7 

13  179 

50  1 

7 

12600 

464 

1958 

46  Ub93 

3.8 

435 

30 

1  12/9 

436 

23 

1  14  19 

440 

1959 

46  14238 

3.8 

459 

43 

I  1863 

453 

43 

1  2204 

46  / 

I960 

9       944 1 

3.7 

343 

/ 

11/21 

424 

7 

12021 

446 

9861 62 

2 

l| 

13664  3.5 

479 

1956 

1      1 8 I9U 

3.2 

58  1 

1957 

1  15340 

3.b 

b40 

195b 

1  1I0SU 

3.  / 

4  1  3 

1959 

1  I542U 

3.3 

bl  1 

99022  1 

2 

6 

15056  3.2 

473 

1954 

1  14300 

3.4 

493 

1955 

2  lbbbO 

3.3 

503 

1956 

1  16910 

3.  1 

b29 

195/ 

2  lb200 

3.0 

457 

9956  19 

16 

26 

1132b  3.6 

406 

1954 

1  8790 

3.0 

330 

1955 

5  11386 

3.  7 

427 

2 

13360 

509 

2 

13581 

4h'4 

1956 

4  10133 

3.5 

347 

1 

13  100 

465 

13254 

4vb 

1957 

4  1139b 

3.7 

423 

1  2905 

4b  1 

1 

15472 

486 

1958 

6  I288U 

3.6 

464 

3 

13K90 

515 

3 

I3oS4 

4R9 

1959 

b  10822 

3.  b 

382 

5 

12/26 

467 

5 

1  256  1 

45  / 

I960 

1  lbbbO 

3.6 

564 

1 

14920 

5b  1 

12927 

4/9 

99o2b2 

2 

3 

1 38U8  3.8 

52b 

1956 

1  13250 

3.7 

494 

1957 

2  13945 

3.0 

524 

99/461 

3 

3 

10223  4.0 

409 

1956 

1  8230 

4.0 

326 

1958 

1  11800 

4.  1 

484 

1959 

1  10640 

3.9 

4  16 

, 

12760 

4b9 

9999  38 

2 

1 

11594  3.6 

4  IB 

1953 

1  14190 

3.4 

483 

1954 

1      1  1  720 

3.2 

37b 

1955 

1  11730 

3.3 

389 

1959 

1  10640 

3.9 

419 

1 

105  10 

375 

1 

1  1521 

42  0 

I  000390 

6 

6 

14647  4.0 

580 

1958 

1  11870 

3.9 

460 

1959 

4  15120 

4.0 

b9b 

4 

1  1973 

493 

4 

1  1699 

4b  1 

1960 

1  15530 

4.0 

626 

' 

1  32  70 

5  1  0 

100 1502 

9 

9 

12240  3.7 

45  1 

1957 

3  10300 

3.6 

370 

1958 

2  14700 

3.7 

b33 

2 

13135 

494 

1 

13363 

514 

1959 

4  12465 

3.8 

4f  1 

4 

9925 

385 

3 

10922 

41b 

100  lb  12 

1 

12930  4.3 

556 

1958 

1  12930 

4.3 

556 

1 

145  10 

54  6 

1 

12927 

4/7 

1003b9b 

2 

1959 

1  10380 

4.  1 

430 

1 

1  14/0 

44  / 

1  1576 

4<t7 

10042  32 

1 

1 

8610 

3.8 

32  b 

1960 

1 

8610 

3.6 

325 

10068  64 

13 

19 

12302 

3.B 

470 

1954 

1 

10380 

3.B 

39  7 

1955 

1 

1  1460 

3.8 

43  1 

1956 

1 

9110 

3.9 

353 

1957 

3 

8997 

3.b 

33b 

1 

1  19/0 

420 

1 

10900 

4--0 

1958 

0 

12  123 

3.7 

444 

4 

13b2b 

480 

4 

12b0b 

455 

1959 

7 

12970 

4.11 

516 

/ 

12427 

487 

7 

12594 

492 

1007194 

21 

26 

108b9 

3.6 

39  1 

1956 

1 

10080 

3.6 

363 

1957 

3 

10570 

3.5 

370 

3 

I09b7 

404 

3 

1  1489 

403 

1958 

9 

1  1037 

3.  / 

40  1 

1  1  144 

4  1  7 

5 

10566 

393 

1959 

12 

1 1220 

3.6 

401 

12 

10798 

40  1 

12 

1  I65H 

4^9 

I960 

1 

9470 

3.5 

331 

1 

10100 

34b 

1 

10386 

366 

100/680 

8 

8 

11819 

3.8 

454 

1959 

7 

1237  1 

3.8 

472 

7 

13860 

512 

7 

I44b0 

530 

I960 

1 

7950 

4.  1 

328 

1 

14181 

b.  8 

I00b622 

1 

2 

1  1915 

3.6 

426 

1958 

1 

1  1760 

3.6 

423 

1 

9H90 

383 

1 

9407 

342 

1959 

1 

12070 

3.5 

428 

1 

10320 

394 

1 

10944 

39/ 

10093  72 

4 

1958 

1 

9280 

3.6 

335 

1959 

2 

12215 

3.5 

420 

1 

10290 

596 

2 

10704 

4  1  6 

1010205 

2 

5 

108U7 

3.6 

393 

1952 

2 

10970 

3. 

5 

386 

1953 

2 

1  1  125 

3. 

7 

402 

1954 

10  140 

3. 

9 

398 

101  1980 

// 

86 

13065 

3.9 

5  10 

1958 

15 

13536 

3 

8 

507 

12 

13153 

517 

12 

12172 

472 

1959 

53 

13059 

4. 

0 

520 

b3 

12085 

484 

52 

12246 

490 

I960 

18 

1243/ 

3 

V 

487 

1  / 

125b9 

464 

13 

12737 

498 

1012593 

3 

3 

13223 

3.9 

486 

1959 

3 

13223 

3 

9 

486 

3 

12120 

56  1 

3 

1  1456 

5  12 

1013036 

4 

4 

1  1325 

3.5 

389 

1959 

3 

12357 

3. 

408 

3 

10740 

393 

2 

13064 

4/8 

I960 

1 

8230 

4. 

0 

331 

1013760 

8 

10 

116  16 

3.5 

4  19 

1957 

3 

9990 

3. 

4 

347 

2 

13  185 

46  1 

1 

10595 

375 

1958 

b 

12244 

3 

4 

420 

b 

12360 

46  1 

3 

1  1696 

4  1  b 

Vf  RMONT 


HI 


TABLE    Id. — UAOGHTtR-AVLRAoE  OF  SIKcS    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  URGAN 1  2 AI  I ONS — GKGUPcD   BY  B-iLCc, 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RlCORDS  FROM  THIS  STAT^  ONLY 

OAUGHTER  AVERAGl   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   3Y   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

503-DAY  CONTlMC.   AY.   YEARLY  HERO  AtfLRAGE 


SIRE  OAO 

GHTERS 

RELORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

IEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

Lb. 

HOT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lu. 

L6. 

NO. 

Le. 

LB. 

HOLS  TE  IN 

1959 

2 

12220 

3.8 

168 

2 

10940 

392 

2 

1  1667 

4,  3 

1 U  1 00  J  i 

0 

3.8 

1955 

1 

94  1  0 

3.0 

355 

10202  77 

2 

3 

1  133b 

3.8 

424 

1958 

1 

1 1360 

3.4 

494 

1 

12500 

4  70 

1 

13156 

501 

1959 

2 

10880 

3.8 

402 

2 

12910 

186 

2 

1267  3 

4o1 

3.6 

I960 

1 

12890 

3.6 

469 

2660 

109 

1022095 

1 

1 

13750 

3.6 

489 

1959 

1  3  750 

3.6 

409 

1 

1  12  70 

140 

1 

13263 

In  1 

102<t60l 

19 

10900 

3.6 

392 

19*7 

1 

7370 

1.6 

339 

1 

1  lo90 

45d 

1958 

6 

1  0332 

3.6 

376 

0 

131o3 

489 

6 

12292 

435 

1959 

1  0 

12181 

1  0 

12977 

1  0 

1  3322 

40  4 

1 960 

2 

10  715 

3.9 

42  1 

11220 

409 

I 

970  1 

3o  6 

in? \<U7 

32 

37 

1  1  f)  1  ? 

3  8 

1 

11610 

1  9hl  n 

4  52 

I 

11020 

42? 

14 

1  1383 

3  7 

191 

iii  An 

2  1 

10797 

*  O 

1   1  R 

1 1  °  i 

429 

19 

116  39 

110 

1 

16510 

622 

478 

i 

1 220  3 

1  '-i  3 

1023967 

1 

1 

7560 

3.9 

298 

1955 

1 

7560 

3.V 

290 

1025792 

64 

121 

1  1260 

3.8 

426 

1952 

1  1 

10099 

1.0 

437 

1953 

13 

1  1116 

3.0 

432 

1  7 

10050 

3.fa 

2  1 

1  122^ 

1956 

22 

1  0121 

3  0 

390 

10940 

40 

1019? 

36^ 

I9b7 

1  o 

11887 

3.8 

118 

1950 

1  3 

1318  9 

3.0 

506 

9 

12738 

480 

8 

12316 

431 

11606 

\*  7 

1  \h^7 

1 005  2 

60 

1 

1  379o 

369 

543 

1  4604 

52  8 

102  59  02 

8690 

3.7 

324 

1958 

1 

8690 

324 

10261 

542 

1017 

[  Q  C  fl 

1 

19120 

i  ii9n 

. 

1501? 

550 

1 

15150 

1  3660 

52  1 

lip 

1959 

2 

13020 

4 

54  ' 

1170  3 

423 

1  2346 

40  7 

1960 

3.6 

463 

1 

1  IOoO 

376 

1 

10824 

39  1 

1020123 

6b 

84 

12  100 

3.7 

419 

1952 

1 

1  1000 

5.0 

34  7 

1953 

3.8 

100 

1 934 

2 

'  9930 

3.8 

3  7  1 

1955 

2 

10810 

3.6 

394 

1956 

1 

11220 

3.6 

316 

19  5  7 

4 

1  1575 

3.3 

399 

1  2  1  u  0 

427 

3 

12059 

4-»  6 

1 950 

13 

12070 

3.7 

1  0 

129  52 

470 

1  0 

12299 

433 

1959 

4/ 

12217 

3.7 

457 

44 

1  W49 

436 

14 

12094 

430 

1960 

12 

12650 

3.7 

462 

12 

12431 

45  1 

7 

1  173? 

13  1 

10292  79 

2 

2 

1  I6o5 

4.  1 

482 

1959 

2 

1  1685 

4.  1 

4B2 

2 

1  1390 

399 

1 

1403? 

199 

1030404 

2 

3 

13910 

3.8 

524 

1930 

1 

16820 

3.9 

650 

1 

13760 

492 

2 

1  3105 

13435 

485 

2 

114  21 

52  5 

1  030138 

1 

3 

1  1  780 

3.7 

431 

1957 

1 

12980 

3.6 

495 

1 

1  1710 

3.6 

1959 

1 

10630 

3o0 

1030610 

13240 

4.3 

565 

19SU 

' 

13210 

4.3 

565 

1031501 

1 

1 

12330 

3.8 

473 

1957 

1 

12330 

3.8 

473 

10 

3.0 

1  3 

1  1 999 

3  0 

458 

11627 

450 

1  4 

1236  3 

4  77 

1960 

4 

715d 

2  79 

12  173 

40' 

3 

117  10 

1033324 

10 

1 1 

1 1359 

3.7 

410 

1958 

1 

11690 

3.4 

392 

1 

14  100 

5  lo 

1 

13135 

498 

9 

11473 

11170 

437 

1 21 60 

1960 

1 

1  0930 

3.6 

389 

1 

I39b0 

509 

1 

130  13 

482 

l  a 2  *o  fin 

14 

15  120 

3.7 

549 

1 959 

15120 

3.7 

34 

14290 

1109  1 

b  >1 

1  A  2  n  )■  A  A 

0 

525 

113 

3 

12017 

3 

12  100 

u 

1957 

4 

11175 

1 958 

1 

1  U  10 

X  o 

i  <n 
13 

1  U        0  i 

1  1024 

423 

1959 

4 

12040 

3  6 

435 

I  1  525 

1  , 

1  2003 

4?3 

1960 

1 

1  0930 

3.4 

373 

1 

10300 

362 

1 

9971 

349 

10311  72 

59 

88 

1  1532 

3.9 

450 

1952 

2 

13570 

4.  1 

353 

1953 

6 

1  1300 

4.0 

459 

7 

1  1704 

3.9 

1955 

10 

1  1  120 

3.9 

43  1 

| 

11040 

506 

1956 

12 

1  1950 

3.9 

464 

2 

1  1010 

481 

13129 

472 

1957 

10 

12131 

3.9 

467 

2 

13905 

587 

1 

1  1663 

4  11 

1958 

6 

14047 

4.0 

371 

3 

11  160 

541 

3 

13117 

512 

1959 

23 

1  1507 

3.9 

430 

2  1 

1  1738 

16b 

21 

12106 

406 

I960 

1 

1  1440 

3.9 

439 

3 

12697 

192 

2 

12271 

469 

1033389 

1 

1 

13160 

3.4 

462 

1959 

1 

1  3460 

3.4 

462 

1 

14020 

61  1 

103B1 18 

225 

279 

12407 

4.1 

510 

1957 

5 

1  I860 

3.8 

433 

1 

162  70 

616 

1 

15097 

598 

1958 

69 

12470 

1.  1 

s  1  3 

63 

13367 

308 

59 

13309 

30  8 

VERMONT 


32 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVERAGE  Of   SIRES   IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATu  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGl  BY    >IRL  RECORD  AVERAGE   BY   4IRE  BY  FRESHENING  YEA:! 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVlRAGC 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRtSH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORDS 

MI  LK 

FAT 

KLCORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI  . 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLS  TE IN 

1959 

175 

1261  1 

4.  1 

519 

16/ 

13lb6 

500 

160 

13384 

513 

I9  60 

30 

1  189  1 

126  32 

26 

12809 

48  5 

1038491  87 

138 

1  1681 

3.9 

452 

1952 

1 

10320 

3.8 

395 

1953 

4 

127b0 

4.0 

509 

1954 

13 

957  1 

3.9 

375 

1954 

21 

10076 

3.9 

395 

1956 

25 

10995 

3.9 

431 

2 

12b20 

465 

2 

10966 

4  1  7 

1957 

2  1 

1 258  3 

3.8 

463 

1 

1  1300 

4b0 

1 

1  1467 

395 

1958 

1  1 

1  1901 

3.7 

444 

6 

13010 

483 

7 

1200  1 

446 

1959 

34 

12592 

3.9 

49  1 

32 

12697 

486 

32 

12929 

493 

1960 

8 

12100 

3.7 

450 

6 

1  1620 

443 

6 

12066 

454 

1045647  55 

100 

10  1  18 

3.9 

394 

1951 

4 

10490 

3.  7 

390 

1952 

8 

10719 

3.9 

423 

1953 

3.9 

475 

1954 

6 

1  1537 

4.0 

457 

195b 

13 

10792 

3.7 

4U4 

1956 

24 

9723 

4.0 

386 

2 

84b0 

334 

2 

7385 

288 

195  7 

19 

1118  1 

3.9 

439 

| 

1  1  140 

4  19 

2 

1  096H 

40  3 

1958 

13 

9893 

4.0 

339 

7 

9266 

342 

7 

1U025 

38  4 

1959 

10279 

3.8 

390 

5 

109B2 

413 

6 

1  1480 

4?  7 

1960 

1 

3880 

4.8 

166 

1 

105  10 

44  V 

1 

9527 

409 

1049547  20 

21 

12b39 

3.7 

459 

1958 

1 

1  3480 

3.3 

452 

1 

15210 

599 

1 

12230 

433 

19  59 

16 

12594 

3.7 

463 

12  123 

450 

1  b 

1  282  1 

478 

1960 

3.7 

433 

4 

1  1  193 

395 

4 

10933 

39  4 

1052808  6 

7 

12091* 

3.8 

452 

1959 

6 

12222 

3.8 

46  1 

6 

1  1913 

444 

6 

12059 

45  1 

1960 

1 

1  1230 

3.6 

401 

1 

12970 

40  V 

1054406  12 

17 

1  Ib66 

3.7 

432 

1956 

1 

9040 

3.8 

342 

1957 

3 

11507 

3.6 

4  16 

19b8 

6 

1  1950 

3.6 

431 

4 

140b3 

499 

1 

1  1609 

416 

1959 

b 

12274 

3.8 

40  1 

5 

13556 

504 

5 

14157 

52  7 

1960 

3.9 

43  1 

2 

1  34  75 

483 

1 

13032 

499 

Hlb44  96  1 

1 

14820 

4.  1 

6  1  1 

1959 

1 

1482  0 

4.  1 

01  1 

1 

1  3460 

462 

1 ujjtOJ  J 

1  1605 

3.9 

1958 

2 

3.5 

452 

11495 

423 

1 

12099 

4?  1 

1959 

3 

1  1730 

3.9 

455 

3 

1  1250 

453 

3 

12208 

462 

I0S6B62  43 

b2 

12945 

3.7 

476 

1956 

6 

1  0692 

3.7 

387 

1957 

9 

12603 

3.7 

459 

2 

1  33b5 

492 

1958 

10 

13853 

3.9 

534 

6 

13930 

528 

6 

12675 

47/ 

1959 

24 

13480 

3.  7 

496 

24 

12945 

477 

24 

12922 

479 

I960 

12837 

3.5 

44  3 

2 

1  1 040 

402 

3 

1  2520 

453 

I06IU9>>  3 

4 

106b3 

3.6 

390 

1959 

3 

1  1550 

3.6 

420 

3 

12663 

46b 

3 

I346S 

496 

I960 

1 

1480 

3.4 

50 

1 

1  1434 

428 

1061911  3 

b 

I088S 

3.6 

396 

1958 

1 

1  1  660 

3.2 

376 

1 

1  16  >0 

420 

1 

12099 

42  1 

1959 

5 

10650 

3.6 

39  1 

3 

1  1303 

420 

3 

12989 

4H2 

I960 

' 

11280 

4.  1 

456 

1 

12490 

464 

1 

1  1434 

42  8 

lUOjJO  1  £.£. 

11827 

3.7 

434 

16 

12313 

47  7 

1331? 

436 

1960 

7 

10036 

3.8 

iUl 

6 

126B3 

468 

5 

11190 

4  1  6 

I06fab01  3 

4 

1  1888 

3.8 

446 

1957 

2 

3.  7 

502 

1958 

1 

1  1  190 

3.  1 

409 

1959 

1 

1  1020 

3.9 

42  7 

1 

1  1390 

420 

1 

12931 

463 

10743b7  3 

9839 

3.6 

350 

195  3 

3.0 

325 

1954 

2 

10210 

3.6 

366 

1955 

2 

9740 

3.6 

352 

1956 

1 

12600 

3.3 

418 

1079736  2 

2 

1362b 

4.0 

554 

1959 

2 

13625 

4.0 

554 

2 

13100 

552 

1 

16601 

6b  3 

1081270  l* 

6 

12963 

4.0 

52b 

1956 

1 

1  5950 

3.8 

610 

1 

130  60 

440 

1 

13254 

49  4 

1957 

2 

I33S5 

4  -  1 

545 

1  1  0  3U 

| 

1  3472 

486 

19b8 

3.9 

d09 

2 

129oC 

50  b 

2 

13369 

503 

1959 

1 

14320 

4.2 

606 

1 

13110 

506 

1 

13265 

b  10 

I08I6B4  b 

8 

12b00 

3.9 

48b 

1955 

1 

9460 

4.  1 

380 

19  56 

3 

13073 

47  7 

1959 

4 

1  3350 

3.9 

508 

4 

1  3705 

509 

4 

1329  5 

496 

I08b4  62  34 

38 

13029 

3.8 

487 

1958 

8 

12703 

3.7 

466 

b 

13672 

55b 

5 

1  1940 

473 

1959 

26 

13202 

3.8 

493 

24 

12206 

465 

21 

1  190? 

483 

1960 

4 

12283 

3.8 

466 

1 

15  140 

488 

1 

1249  1 

469 

IG859/B  7 

7 

14640 

3.9 

565 

1959 

4 

1476b 

4.  1 

602 

4 

13710 

528 

4 

14789 

557 

1960 

3 

14473 

3.6 

5  16 

3 

120  73 

436 

2 

13217 

509 

1086776  1 

1 

13160 

4.2 

540 

1959 

1 

13160 

4.2 

546 

1 

13287 

49  1 

1  OB  79/4  3 

It 

14680 

3.7 

53/ 

1959 

4 

14723 

3.  / 

546 

3 

120b7 

479 

2 

132911 

502 

10887  09  2 

b 

I57S8 

3.6 

56* 

1956 

2 

15395 

3.6 

548 

1 

15220 

59  1 

1957 

2 

16360 

3.6 

560 

1 

167  10 

6  16 

1 

14268 

5.;a 

VIRMONT 


83 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPLD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRE  SHLN1 NG 

YEAR 

SIRE  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RECORDS 
NO  • 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB  • 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

305-DAY 
RECORDS 
NO. 

I.0NTEMP 
MILK 
LB. 

•  AV. 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  LU. 

1958 

HOLSTEIN 
1  13350 

3.6 

475 

10902  58 

1 

1 

8930 

3.8 

336 

1959 

1 

8930 

3.8 

336 

| 

9740 

343 

1 

10867 

40  1 

10906  66 

1 

10  180 

3.5 

354 

1954 

1 

10180 

3.5 

354 

1092  7/3 

1 

13260 

3.3 

440 

1956 

1 

13260 

3.3 

440 

1 

10830 

450 

1 

12110 

460 

I094V2I 

7 

9 

1  1455 

3.7 

432 

1957 
1958 
(959 

2 
3 
4 

9900 
10757 
13135 

3.8 
3.6 
3.8 

376 
390 
498 

1 

3 

13600 
13897 
12195 

489 
508 
46 1 

3 
4 

12219 
1  1216 
I26S2 

434 
398 
477 

10966  34 

1 

3 

1  1  130 

3.9 

436 

1954 
1955 
1956 

1 

1 
1 

1  1530 
12210 

9650 

4.0 
3.8 
4.U 

457 
467 

383 

10982  58 

16 

1  6 

12888 

3.5 

457 

1959 
1960 

13 

3 

12945 
12640 

3.6 
3.5 

460 
441 

\  i 

3 

12557 
10800 

475 
389 

12 

3 

12626 
1  1899 

470 
433 

1  100193 

5 

8 

13270 

3.6 

469 

1958 
1959 
1960 

6 
1 

14860 
13110 
12480 

3.4 

3.7 
3.3 

50  1 
476 
414 

1 

6 

160  10 
12685 
14120 

538 
479 
533 

6 

13603 

50  7 

1  105728 

1 

1 1  700 

4.4 

513 

1959 

1 

1  1700 

4.4 

513 

1 

12450 

469 

10987 

427 

1  106775 

4 

4 

13800 

3.7 

506 

195B 
1959 

2 
2 

12340 
15260 

3.8 

3.6 

471 

542 

2 
2 

14  120 
14  195 

490 
51  1 

2 
2 

14088 
14503 

512 
53  1 

1  1  1  1075 

5 

7 

13462 

3.7 

493 

1958 
1959 

2 
5 

13620 
13566 

3.7 
3.6 

508 
493 

2 
5 

146  10 
12906 

528 
484 

2 
5 

14078 
12973 

513 

479 

1 1 1 1076 

2 

2 

13285 

3.8 

499 

1959 

2 

13285 

3.8 

499 

I 

1  3390 

514 

2 

13620 

5  10 

1  1  13278 

6 

7 

12906 

3.7 

483 

1958 
1959 

13920 
13082 

4.  1 

3.7 

565 
490 

6 

14970 
13195 

528 
472 

1 

5 

13/89 
13052 

484 
472 

1  1  135  59 

3 

9642 

3.6 

346 

1  954 
1955 
1956 

10410 
9037 
10080 

3.5 
3.6 
3.5 

367 
328 
354 

1  1  13778 

1 

1 

18920 

4.0 

760 

1959 

18920 

4.0 

760 

1 

16500 

673 

1 

14126 

585 

1  1  1  38  62 

2 

2 

9400 

3.9 

364 

1954 
1955 

1  1 130 

7670 

3.6 
3.9 

426 
302 

1  11  50  1 1» 

8 

9 

12688 

3.7 

46  1 

1956 
1957 
1959 
1960 

10010 
10390 
12798 
16500 

3.6 
3.6 
3.8 
3.3 

365 
367 
481 
540 

5 
1 

10982 
14850 

403 
554 

5 

1  1543 
12927 

423 
479 

1  1  19514 

5 

12514 

3.5 

4  38 

1957 
1959 
1960 

i 

15410 
12043 
1  1030 

3.4 
3.5 
3.6 

5  1 9 
425 
397 

3 
1 

12303 
14180 

483 
558 

2 

12628 

464 

1  125395 

4 

10590 

3.8 

40  1 

1956 
1957 
1958 
1959 

i 

2 

7990 
13760 
13400 
10395 

3.8 
3.7 
3.9 
3.8 

302 
51  1 
516 
394 

2 

1  1445 

452 

2 

12617 

462 

1 127372 

4 

6 

1  1000 

3.7 

397 

1955 
1956 
1957 

1 

3 
2 

14210 
1  1817 

8590 

2.9 
3.8 
3.7 

409 
449 
3  16 

1 132993 

1  1 

14 

13608 

3.8 

513 

1957 
1958 
1959 

2 
4 
8 

13715 
13175 
1  3446 

3.5 
4.0 
3.9 

479 
520 
517 

8 

12020 
13  168 
12999 

407 

503 
482 

1 

4 

8 

13472 
12633 
12734 

486 
468 
47/ 

1  134627 

1 

3 

7377 

3.8 

277 

1955 
1956 
1957 

1 
1 
1 

8230 
6470 
7430 

3.7 
3.7 
3.9 

305 
241 
286 

1  134953 

1 

1 

9310 

3.9 

364 

1956 

1 

9310 

3.9 

364 

1 138655 

1 

1 

14350 

3.5 

49/ 

1957 

14350 

3.5 

497 

1  140763 

3 

3 

10877 

3.8 

413 

1959 
1960 

2 
1 

1  1605 
9420 

3.8 
3.8 

438 
362 

2 
| 

12330 
10590 

448 

363 

2 
1 

13037 
9974 

4  79 

349 

1  143578 

4 

7 

13571 

3.7 

486 

1956 
1957 
1958 
1959 

1 
1 

1 

4 

1  0680 
12090 
12170 
13313 

3.7 
4.0 
4.2 
3.7 

393 
484 
516 
476 

1 
1 

4 

8960 
10410 
1  1260 
1  1575 

328 
377 
414 
423 

1 
1 
1 

3 

10202 
10595 
1  1412 
12368 

373 
375 
403 
449 

1  1494  60 

1 

12130 

4.0 

480 

1960 

1 

12130 

4.0 

480 

1 

12760 

46/ 

1 

12393 

468 

1 151863 

3 

15750 

4.2 

65  7 

1959 
1960 

1 

2 

17900 
14675 

4.5 
4.  1 

dU  1 
586 

2 

115  10 

12835 

482 
492 

1 

916/ 

403 

1  153740 

5 

6 

12218 

4.0 

489 

1959 
i960 

5 
1 

12416 
10530 

4.  1 

3.3 

502 
351 

5 
1 

12230 
1  1  790 

478 
458 

5 

120  18 
1213? 

47  < 

458 

1 156059 

5 

5 

10894 

3.8 

4  12 

1959 
1960 

4 
1 

11218 
9600 

4.0 
3.  1 

440 
300 

3 
1 

1  1757 
1  1320 

436 
42  1 

3 

12150 
10900 

44  / 

4/3 

1  15/0  94 

3 

4 

9913 

3.3 

324 

1956 

1 

12000 

3.2 

389 

TABLE    15. — DAUGHTLR-AVcKAGfc  OF  SIKtS    IN  SLRVICl    IN  ARTIFICIAL  8RLLDING   ORGANI  I A  J 1  ONi — GROURLO  BY  C.<i_lU, 
BY   YEAR  OF   FRCSHEN 1NG — RECORDS   FROM    THIS  STATt  ONLY 


DAUGHTER 

AVLRAGL 

BY  SIRE 

RElURU  avlrage  by  sire 

BY 

FKtSHtNlNii 

YLAR 

305-UAY 

CONT^MH 

.  AV. 

YtARLY  HtRD  AVt-RAGc 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

1  cST 

FAT 

FRESH 

RtCOROS  MILK 

TEST 

FAT 

RtCORUS 

MILK 

FAT 

KtiCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

YEAR 

RC  T . 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB  . 

NO. 

LB. 

L  8  • 

HOLSTL IN 

1957 

2      1 1 1 00 

3.3 

354 

1 

7760 

277 

1959 

1  8490 

3.3 

283 

1 

7460 

282 

1 

9352 

342 

1  157722 

1 

2 

1  1  360 

4.2 

470 

1958 

1  12610 

4.0 

500 

1 

1  1760 

449 

| 

1  2306 

46  1 

1959 

1  10110 

4.3 

439 

1 

1  1480 

447 

1 

1  1576 

447 

1  157806 

3 

3 

1 44  73 

3.4 

49b 

1957 

I  15880 

3.3 

b30 

1 

1  3  1  50 

4  72 

1958 

2  13770 

3.5 

47b 

2 

1  1F30 

4  7  1 

1 

14933 

536 

1  15b569 

36 

li  ■+ 

11301 

3.9 

439 

1956 

1  9450 

4.0 

300 

1957 

1 1      1 1784 

3.8 

44b 

1 

I43V0 

540 

1 

1  1957 

4S8 

1958 

13  12675 

3.b 

4b7 

5 

14700 

54  1 

5 

1  338  1 

508 

1959 

16  10949 

4.0 

433 

1  6 

1  1457 

439 

16 

1  1384 

442 

I960 

3  10920 

3.7 

409 

3 

11113 

427 

3 

1  1732 

44  7 

1 1631  16 

15 

17 

12656 

3.6 

459 

1956 

1  12920 

3.6 

461 

1 

1  1250 

361 

1 

12448 

452 

1957 

1  9020 

3.7 

331 

1958 

1      1 1510 

3.9 

678 

1 

13690 

b30 

I 

1  2927 

477 

1959 

13  13003 

3.6 

47  1 

1  3 

12  164 

453 

12 

12970 

477 

1960 

1  19370 

3.5 

673 

1 

1479  1 

577 

1 1 640 1 8 

2 

2 

13525 

3.7 

487 

1959 

2  13525 

3.7 

467 

2 

1  1770 

420 

2 

12296 

446 

| 1 70480 

6 

6 

9880 

3.9 

383 

1957 

2  1005b 

3.9 

392 

2 

1  1900 

4  12 

1958 

1  10910 

3.6 

4  1  1 

1959 

3  9420 

3.9 

368 

3 

10747 

4  1  0 

3 

1  1449 

454 

1  1 709  10 

3 

3 

1220  7 

3.8 

460 

I9S9 

3      1220  7 

3.8 

460 

3 

I27b0 

482 

3 

13436 

496 

1  1 7  b4  04 

7 

I25b3 

3.8 

477 

1957 

1  10970 

3.6 

397 

1 

1  1820 

43b 

1 

13244 

4  72 

195b 

1  10670 

3.  7 

399 

1959 

4  13410 

3.  9 

b  1  8 

4 

1  34  70 

479 

4 

13652 

494 

1960 

1  11830 

3.7 

437 

14290 

487 

1 

13C26 

48  5 

1  I75U67 

1 

1 

13420 

3.6 

483 

1959 

1  13420 

3.6 

483 

1 

1  1430 

446 

1 

1  1576 

447 

1  1  795  74 

9 

1  2 

12498 

3.8 

476 

1  958 

4  11136 

3.8 

426 

4 

1  3368 

483 

4 

12448 

451 

1959 

7      1343  7 

3.8 

51  1 

7 

13340 

500 

7 

13729 

515 

1960 

1  10690 

4.0 

426 

1 

1  1940 

459 

1  1990 

451 

1  179575 

3 

3 

12593 

3.5 

442 

1959 

3  12593 

3.5 

442 

1  2087 

454 

3 

I  2003 

44  7 

1  179729 

3 

3 

12843 

3.6 

456 

1958 

2  12660 

3.7 

464 

10250 

463 

1 

102  13 

389 

1959 

1      1 32  1  0 

3.3 

439 

I 

1  2730 

469 

1 

13734 

5  1  1 

1  180758 

b 

7 

11097 

3.6 

400 

1957 

3  9773 

3.7 

357 

2 

10B30 

390 

I 

1059b 

375 

1958 

2  11630 

3.5 

40e 

1 

1  1340 

423 

1  1412 

403 

1959 

2  11985 

3.  b 

449 

2 

1  1990 

429 

2 

12470 

448 

1  18  10  1U 

2 

2 

1  1965 

4.0 

474 

1959 

1  11890 

3.8 

456 

I960 

1  12040 

4.  1 

492 

1 

14460 

542 

1 

15140 

5V5 

1 18 1675 

7 

10 

12307 

3.6 

442 

1956 

3  11683 

3.6 

42b 

1957 

3  12813 

3.  1 

474 

1 

8420 

32  1 

1958 

1  14480 

3.7 

540 

1959 

3  13610 

3*5 

4  75 

3 

1  20  1  7 

463 

3 

12477 

4  73 

1 1848  48 

6 

7 

11312 

4.  1 

460 

1959 

5  11928 

4.0 

4B  1 

b 

13010 

482 

5 

1365  1 

505 

1960 

2  6270 

4.2 

261 

1 

1  1  730 

469 

1 

1  1990 

4  34 

1 1901 bl 

1  1 

1  1 

12175 

3.7 

45  1 

1958 

1  15300 

3.3 

503 

1 

149  10 

553 

1959 

8  1180b 

3.b 

451 

b 

12  775 

489 

Jj 

1  3334 

498 

1960 

2  1209b 

3.6 

42b 

2 

13680 

50  3 

2 

13985 

508 

1 19 1920 

7 

8 

1  1233 

3.5 

40U 

1957 

4  10830 

3.6 

382 

3 

12123 

4  32 

3 

1  1238 

402 

1958 

1  12470 

3.  7 

467 

1 

13600 

488 

| 

1  1870 

1959 

3  11403 

3.5 

40b 

3 

1094  7 

403 

3 

10995 

407 

1 192784 

1 

2 

15360 

3.7 

553 

1958 

1  17560 

3.6 

626 

I960 

1  13160 

3.  i 

4b0 

1  374  b 

494 

1 192789 

1 

1 

12870 

3.8 

489 

1959 

1  12870 

3.8 

4b9 

1 

1  1520 

4  1  7 

1 

12077 

4  36 

1  19<l9U6 

1 

1 

7420 

3.4 

253 

1959 

I  7420 

3.4 

253 

1 

1  1520 

450 

1 

1  1576 

44  7 

1  1939  34 

I 

1 

9610 

3.6 

349 

1  959 

1        96  10 

b4  9 

| 

104  60 

384 

1 

1  1641 

h7l 

1 194 1 6b 

2 

2 

16360 

4.2 

693 

1959 

2  16360 

4.2 

693 

2 

1  3700 

559 

2 

13587 

555 

1 1941 66 

2 

2 

14605 

4.2 

6  1  4 

1959 

2  14605 

4.2 

6  1  4 

2 

1  3225 

5  1  7 

2 

13532 

529 

1  191.691 

b 

6 

13295 

3.5 

47  1 

1950 

3      1 3447 

3.6 

405 

I 

13520 

475 

l 

13200 

1959 

3  126W 

3.5 

442 

3 

12803 

455 

3 

13323 

468 

1207354 

10 

I  | 

1  1  180 

3.6 

397 

1  957 

4      1 I49« 

3.5 

40  7 

1958 

3  10427 

3.  7 

b77 

1 

161  50 

570 

1 

15947 

554 

1959 

4  11920 

3.5 

422 

3 

IU6V0 

392 

3 

1  1038 

400 

1212395 

16590 

3.5 

585 

1959 

1  16590 

3.5 

jU5 

1 

1  7440 

646 

1 

1638  ? 

619 

121589b 

2 

2 

10845 

3.6 

387 

1958 

1  12830 

3.6 

456 

1 

130  70 

549 

1 

1  1325 

4  1  6 

1959 

1  8860 

3.6 

317 

1 

1  1  130 

40  1 

1 

10900 

3<>9 

1216123 

2 

3 

12485 

3.8 

468 

1958 

2  10540 

4.3 

453 

1 

14b30 

52  1 

1  1609 

4  16 

TABLE   lb. — DAUGHTcK-AVtRAGL  OF   SIRES   IN  SlRVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPLU  BY  BRLEl), 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  1 NG  —  RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTlMF.   AV.   YLARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
Lb. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRLSH 
YEAR 

RtCURUS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PC  T  . 

FAT 
LB  . 

RECORUS 
NO. 

MILK 
LB. 

F  A I 
LB  - 

RFCOROS 
NO. 

MILK 
LB. 

FAT 
LB. 

1960 

HOLSTE IN 
1  14430 

3.3 

482 

1  2990 

464 

| 

1  3026 

485 

1216124 

3 

b 

8480 

3.6 

296 

1 9b7 
19bB 
1959 
1960 

1 

2 
1 
1 

9700 
10  1  10 
I216U 

5740 

3.3 
3.4 
3 .  1 
3.9 

3  1  9 

338 
372 
22/ 

* 

1  0930 
10740 
1  1  520 

12B30 

392 
390 
400 
46/ 

1 

2 
1 

1  0595 
10540 
11467 

3/5 
302 
4  1  6 

12 16908 

1 

1 

10610 

4.0 

426 

I960 

1 

106)0 

4.0 

426 

' 

9000 

336 

12982 

43  1 

1216909 

2 

3 

10850 

3.4 

370 

1958 
1  959 

1 

2 

1  1390 
10480 

3.3 
3.4 

376 
358 

aibO 

115  15 

30B 
4  IK 

2 

1285  1 

45/ 

12169  57 

3 

3 

9343 

4.  1 

386 

1959 

3 

9343 

4.  1 

386 

12297 

4  JO 

3 

12633 

4B  1 

1224123 

1 

1 

12600 

3.8 

480 

1959 

1 

12680 

3.8 

480 

1 

1  1  100 

420 

1 

13440 

509 

122452 1 

1 

1 

13940 

4.2 

58  1 

1959 

1 

13940 

4.2 

581 

1 

12/30 

47  1 

' 

12840 

483 

12291 62 

30 

36 

13546 

4.  1 

552 

1958 
1959 
1960 

6 

22 
6 

14876 
13142 
143IB 

4.  1 
4.  0 
4.  1 

609 
529 
587 

2  1 

14/30 
1  3302 
12B67 

606 
517 

502 

8 
z  1 
4 

13957 
1314  1 
12301 

55  5 
5  13 
4B4 

1230960 

1 

1 

8780 

4.4 

389 

1958 

1 

8780 

4.4 

389 

1 

12b/0 

48b 

12324  53 

10 

12 

12666 

3.8 

479 

1958 
1959 

4 

e 

12110 

12953 

3.8 
3.  0 

459 
484 

1 

14955 
I30U6 

586 
536 

1 

7 

13712 
1271  1 

532 
509 

1233752 

, 

1 

13890 

3.9 

545 

1959 

i 

13890 

3.9 

545 

' 

I26O0 

470 

1 

12840 

48  1 

123o249 

1 

1 

14570 

3.6 

523 

1959 

i 

14570 

3.0 

523 

1 

14240 

54  7 

1 

14225 

540 

1239685 

3 

3 

8800 

3.7 

332 

1959 

3 

B800 

3.7 

332 

3 

10P.20 

408 

3 

1  135  1 

4^9 

1239886 

2 

2 

13100 

4.0 

51b 

1959 

2 

13100 

4.0 

bib 

2 

12130 

454 

2 

12693 

46b 

1240095 

3 

4 

1241b 

3.7 

449 

1959 
I960 

3 
1 

12623 
8010 

3.6 
4.0 

453 
321 

3 
1 

122  17 
13050 

440 
487 

3 
1 

12793 
12055 

46B 
463 

1240125 

2 

2 

10505 

4.  1 

432 

1959 

2 

10505 

4.  1 

432 

2 

1  1385 

39  1 

1 

1  1478 

40  3 

124  I9B2 

1 

1 

13590 

3.2 

434 

I960 

1 

13590 

3.2 

434 

1  1  300 

42  / 

12421 63 

1 

14740 

3.3 

489 

1959 

1 

14740 

3.3 

489 

12B30 

462 

1 

10682 

40  1 

12421 64 

1 

1 

8060 

3.4 

275 

1960 

1 

8060 

3.4 

275 

10330 

409 

1243656 

37 

38 

12273 

3.9 

476 

1959 
1960 

30 
8 

12214 
12269 

3.9 
3.9 

4/4 
476 

29 

12563 
1  1040 

488 
4  19 

28 
6 

12585 
10998 

49  1 
4  10 

12449  17 

3 

3 

1 1237 

3.5 

380 

1959 
1960 

1 

2 

9970 
1  1870 

3.7 
3.4 

368 
366 

2 

1  1460 
1  IbaO 

424 
4  17 

1 

1279/ 
8186 

45) 

295 

1245520 

2 

2 

9595 

3.7 

354 

1959 

2 

9595 

3.  / 

354 

2 

9695 

355 

2 

10203 

3/4 

12462 15 

3 

3 

80/3 

3.6 

290 

1959 

3 

8073 

3.6 

290 

3 

9800 

359 

1  1074 

398 

12464  50 

2 

2 

1)105 

4.0 

445 

1959 

2 

1  1  105 

4.  0 

445 

2 

114/0 

44  / 

2 

1  1647 

44  V 

12493 18 

1 

14300 

3.3 

475 

1959 

1 

14300 

3.  3 

4/5 

12050 

434 

12797 

464 

12502  60 

9 

9 

I192B 

3.7 

443 

1959 
1960 

5 
4 

1  1840 
12030 

3.8 
3.7 

444 
442 

b 
4 

10422 
1  1233 

401 
4  12 

5 
4 

10793 
1  1393 

408 
4  1  ) 

1252934 

3 

3 

12193 

3.8 

46  1 

1959 
1960 

2 
1 

12  180 
12220 

3.  7 
4.0 

450 
484 

2 
I 

1  1565 
12670 

44  1 

45B 

2 

13309 

492 

1254663 

1 

10970 

3.4 

376 

I960 

1 

10970 

3.4 

3/6 

1 

13190 

475 

1 

13015 

482 

1254845 

4 

5 

1  10  14 

3.9 

432 

1958 
1959 

1 

4 

14210 
10650 

4.0 
3.6 

5/1 
4  1  2 

1 

4 

13330 
112/8 

492 
426 

1 

4 

12459 
1  1  126 

435 
426 

1255U55 

7 

7 

I29U3 

3.6 

470 

1959 
I960 

6 
1 

1321  7 
1  1580 

3.6 
3.  / 

4/B 
425 

6 
1 

12628 
12/uO 

47b 
498 

6 
1 

1  2693 
12426 

48  1 
4/0 

1255099 

2 

2 

9735 

3.8 

367 

1959 

2 

9735 

3.  h 

367 

2 

8860 

329 

2 

10393 

396 

1258022 

1 

1 

97  10 

3.9 

376 

1959 

1 

9/10 

3.9 

376 

1  2660 

4W0 

1 

14617 

550 

126 1298 

4 

4 

1  1800 

3.7 

437 

1959 
I960 

2 
2 

1359b 
1000b 

3.8 
3.6 

b  14 
36  1 

2 
2 

12425 
1  1265 

463 
387 

2 
2 

1  1849 
1  1920 

44  1 
43  / 

1262324 

1 

8690 

3.3 

29  1 

I960 

1 

8690 

3.3 

291 

8500 

296 

1 

8  186 

295 

1263B34 

2 

2 

9720 

4.0 

393 

I9S9 
I960 

1 
1 

1  1030 
8410 

4.5 
3.4 

497 

288 

1 
1 

1  1920 
1  1800 

462 
40  J 

1 

10508 
10B24 

422 
39  1 

1264447 

1 

8430 

3.9 

328 

1959 

1 

8430 

3.9 

328 

9280 

368 

1 

10420 

40  3 

126B13I 

2 

2 

12320 

3.9 

47  1 

1959 
I960 

1 
1 

1  1700 
12940 

4.5 
3.2 

524 
4  18 

1 

1  19  10 
1  1050 

462 
384 

1 
1 

10508 
10824 

422 
39  1 

1269970 

1 

12540 

4.  1 

5  lb 

1960 

1 

12540 

4.  1 

515 

1 

120  10 

424 

1 

12/09 

449 

VLKMONT 
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TABLE    IS. — UAUGHTcR-A^tRAGE  OF  SIRES    IN  ScRVICt   IN  ARTIFICIAL   BREED  I N  J   ORGANISATIONS — GROUPtD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVtRAGt.  BY  SIRL 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NU.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


127  I  7f>8 
I27SI 13 
1276286 


2  9885  3.5  31»i 
I  11350  3.6  UOB 
I      12300     3.S  1*20 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YlAR 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  A  V  Lk AG  t 


FRESH     RECORDS     MILK  TEST  FAT 

YLAR           NO.            L8.  PCT.  LB. 

HOLS  TE I N 

1959  2       9885  3.5  3<)5 

1960  I  11350  3.6  UUB 
1959                  I      12300  3.5  i»26 


RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


12380  U36 
12U90  1»70 


12100  1*35 


RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


2  12797  hot 
I  13113  U-9 
I      12797  U6". 


VLRMONT 
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TABLE  15.- 


-DAUGHTcR-AVERA^c  OF  SIR^S  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANI 7AT 1 ON5- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING —  RECORDS  FROM   THIS   STATil  ONLY 


-grouped  by  br^ed, 


UAUbHTEK 

BY  SIR 

*" 

XORD  AV 

^RAGE  BY  SIRfc 

BY 

SlKfc  UAUCiHTEKS 

RECORDS 

H1LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

CT 

• 

LB. 

JcRSEY 

283 110  i 

5.1 

25  1 

I01i7 

243 

1 

5750 

4. 

8 

2  7  7 

1 

6070 

5. 

1 

308 

1950 

2 

4240 

5. 

3 

222 

195  1 

2 

540  5 

4. 

9 

264 

3566  5b  2 

a 

6791 

5.0 

337 

1947 

1 

6220 

_ 

313 

1950 

1 

589  0 

318 

1952 

1 

7320 

333 

I  953 

1 

6410 

293 

t  9  54 

| 

6660 

4. 

b 

320 

1955 

1 

6270 

4. 

9 

308 

1956 

1 

8990 

4_ 

9 

44o 

1  957 

1 

9990 

5. 

0 

bu2 

375364  1 

i 

8260 

5.8 

l»79 

1951 

1 

8260 

" 

479 

3776/2  2 

7 

853* 

5.3 

451 

1952 

2 

B580 

469 

1953 

1 

8060 

443 

1954 

1 

8060 

7 

46  1 

195b 

1 

8220 

i. 

1 

4  1  9 

1956 

| 

9650 

3 

b  1  b 

1959 

1 

7660 

383 

3852  :>2  1 

2 

54  lb 

5.5 

297 

1951 

1 

5000 

5. 

5 

273 

1 952 

1 

5830 

5. 

5 

32  1 

38  t>9  4  1  4 

1  4 

6  57  7 

5  ■  1 

337 

194  7 

4 

6263 

.  ,  j 

194b 

4 

6573 

| 

j38 

1949 

1 

5140 

* 

1 

2o5 

19  50 

4 

6918 

,! 

34  5 

1952 

1 

6680 

* 

369 

JO  O 1  U  J  1 

,  ~„ 

\U9 

1  950 

1 

8080 

364 

1 95  1 

1 

6210 

^  _ 

.. 

3^4 

1 

8610 

5. 

0 

195  3 

1 

4730 

5. 

b 

2  76 

59zb  69            2  7 

86 

718/ 

5  6 

39  7 

1949 

2 

6990 

y 

402 

1950 

1  1 

7096 

s . 

7 

399 

195  1 

lb 

7594 

42  1 

1  952 

17 

7105 

jj  u 

7 

40  3 

19  53 

1  5 

7447 

5_ 

369 

1  954 

10 

7295 

if 

390 

19  55 

0 

8592 

5a 

1  956 

3 

8770 

4. 

9 

43  1 

195  7 

3 

814  7 

4. 

7 

385 

19  5b 

1 

7840 

c 

39  1 

39S5b3  54 

113 

7465 

5.0 

375 

1952 

3 

7030 

4. 

4 

306 

1953 

16 

7677 

5. 

3 

406 

19  54 

17 

7150 

5a 

369 

1955 

2b 

7169 

5. 

1 

362 

1956 

21 

7860 

5. 

0 

393 

1957 

12 

863^ 

1 

439 

1956 

V 

7530 

1 

383 

1959 

6 

(1405 

7 

400 

1960 

1 

8840 

* 

584 

3 9  76  1  1  1 

3 

59b5 

5.5 

325 

19  5  3 

1 

502  0 

3  1  3 

!  OS** 

1 

4790 

1 

24  5 

1 

8050 

4  1  3 

j9b6V0  3 

7375 

* 

376 

949 

1 

6830 

4. 

9 

b34 

1950 

5 

6B57 

555 

39V23U  8 

28 

6548 

5.  I 

334 

1947 

10 

6222 

327 

194b 

3 

7387 

. 

34  1 

1  949 

4 

6806 

550 

1950 

3 

702  3 

559 

195  1 

607O 

5  # 

1 

307 

1952 

2 

7770 

5# 

402 

1953 

1 

6350 

5. 

0 

3  16 

1 

5490 

4. 

7 

26  1 

1955 

1 

5150 

2  70 

399903  6 

IB 

8529 

5.  1 

426 

1949 

2 

9375 

r 

d30 

195  1 

2 

7850 

s. 

422 

1 952 

1 

603b 

5. 

7 

34  1 

1  953 

3 

7770 

5. 

2 

402 

1954 

2 

8200 

5. 

425 

1955 

2 

7715 

5. 

0 

383 

1956 

1 

7950 

5. 

0 

394 

I9S7 

1 

8220 

4. 

394 

1958 

1 

15060 

4. 

.4 

667 

U0  1923  3 

a 

4400 

6.3 

273 

1947 

1 

5370 

6. 

0 

320 

1948 

4 

4305 

6. 

5 

275 

305-DAY   CONTlMF".  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY   HERD  AVl  k AG t 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LH. 


I        687d  356 


1 

8940 

478 

1 

3131 

1 

8850 

4  59 

3 

9948 

3 

8303 

433 

4 

8197 

1 

9od0 

494 

4 

3766 

IU600  545 


VERMONT 


-UAOGHTlR-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVILE  IN  ARTIFICIAL  BKttUlNG  ORGANWAT  1  0N5- 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GKUUPtO   BY  BREEG, 


OAUoHT  ER 

AVLRAGt. 

BY  SIRE 

RtCORU  AVERAGE   BY  SIRE 

SIKE  OAOGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

F  A  I 

FRESH 

RLCUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

fCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I  . 

LB. 

JERSEY 

191*9 

1 

38  1  0 

5.8 

219 

402/62 

1 

It 

9033 

4.9 

448 

1948 

1 

5.0 

39b 

1949 

1 

9470 

5.2 

497 

1950 

1 

9610 

5.0 

484 

1951 

1 

9090 

4.5 

4  12 

403320 

88 

73  18 

b.  3 

a 

726  1 

5.0 

365 

1952 

33 

764  1 

5.3 

404 

1953 

46 

7799 

5.4 

1954 

52 

7260 

5.4 

390 

1955 

32 

7479 

5.3 

396 

1956 

21 

7712 

5.4 

413 

1957 

5.4 

385 

1958 

4 

6300 

5.  1 

32  1 

40b 1 48 

1 

1 

6690 

4.8 

324 

1949 

1 

6690 

4.8 

324 

4068  6  7 

138 

783b 

b.  2 

409 

1950 

9 

7292 

5.0 

3bB 

1951 

13 

8003 

5.  1 

407 

32 

8175 

5.3 

1953 

21 

8459 

5.3 

445 

1 954 

22 

8126 

5.4 

4  38 

1955 

20 

81  16 

5.3 

430 

1956 

1  1 

8086 

5.3 

432 

1957 

7 

7893 

5.5 

431 

1958 

5.5 

544 

1959 

1 

8510 

4.8 

410 

40o9  95 

1 

1 

1  1360 

4.7 

533 

19b8 

1 

1  1360 

4.7 

b33 

1407971 

86 

220 

7  295 

b.  3 

386 

1950 

5 

6888 

5.3 

360 

1951 

18 

7495 

5.  1 

384 

45 

7324 

S.3 

39  1 

1953 

44 

7483 

5.3 

398 

1954 

46 

7307 

5.3 

386 

1955 

33 

7739 

5.3 

4  12 

1V56 

5.3 

374 

1957 

8 

686b 

5.4 

366 

1958 

3 

8367 

5.  1 

4  18 

1959 

3 

8040 

4.8 

384 

409690 

b 

20 

81*23 

5.  5 

4  62 

1947 

3 

6813 

5.0 

334 

1948 

3 

8540 

5.6 

471 

4 

952b 

5.3 

1950 

2 

820b 

5.7 

471 

1951 

5.8 

707 

1952 

2 

99  1  b 

5.9 

b80 

1953 

2 

5.8 

617 

1954 

1 

8770 

5.4 

477 

1955 

1 

12030 

5.6 

6  72 

1956 

1 

7980 

5.3 

422 

41  1571 

8 

74  b3 

b  .  2 

1950 

3 

6290 

5.7 

195  1 

4 

7310 

5.6 

402 

3 

836  7 

5.5 

1953 

b 

820b 

5.  1 

4  17 

1954 

5 

814b 

4.  1 

388 

1955 

3 

8393 

4.8 

408 

1956 

1 

7590 

4.7 

355 

19  57 

1 

7920 

5.0 

396 

4156  78 

2 

6bfc5 

b  .  1 

3 

5973 

5.2 

414b 44 

2 

6909 

b.  1 

1 

728  0 

4.7 

1954 

1 

6950 

5.4 

373 

1955 

5.4 

343 

1956 

1 

6260 

5.4 

337 

2 

72  1b 

4.9 

350 

1949 

2 

7215 

4  .  V 

350 

1  1  76  It  1* 

1 

1*  1  00 

4.9 

1 

4  180 

4  .  V 

42^988 

16 

6831 

b.2 

6 

6643 

5.3 

1952 

9 

7232 

5.0 

360 

1953 

V 

6081 

5.  1 

310 

1954 

8 

7254 

5.  1 

372 

1955 

b 

6286 

5.  1 

3  19 

1956 

4 

7420 

5.  1 

370 

2 

2 

9360 

b.O 

46b 

1951 

2 

9360 

5.0 

468 

60 

146 

7  79  t 

4.9 

382 

1950 

9 

7423 

5.  1 

3/5 

1951 

23 

7223 

5.  1 

364 

37 

7889 

5 . 0 

1953 

23 

7783 

5.0 

305 

2  1 

7924 

4.7 

3  7  2 

1955 

12 

8174 

4.8 

305 

1956 

10 

8bb3 

4.0 

39  1 

1957 

8 

9613 

4.  1 

446 

1958 

1 

7690 

4.2 

32  1 

1960 

2 

799b 

5.3 

4  18 

4326^9 

1 

1 

63bO 

4.6 

294 

1954 

1 

6380 

4.  o 

294 

435296 

1 

1 

1*91*0 

4.6 

229 

194/ 

1 

4940 

4.6 

229 

4357 b9 

1  1 

28 

7733 

b.2 

404 

1952 

3 

7230 

5.3 

382 

305-OAY  CONTEMP.   AV.   YtARLY  HERO  AVERAGE 
RcCGRUS     MILK     FAT        RlCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      L8.  NO.  LB.  LB. 


0666 
7957 


493 
40^ 


U68  7     4  1b 


2 

B20b 

450 

2 

8565 

42b 

1 

64  10 

360 

1 

7310 

37  1 

2 

8143 

388 

2 

8938 

4  S6 

8441 

450 

6747 

27/ 

1 

8175 

4  12 

BObO  44b 


b9uO  464 


1  6464  266 
1      10279  540 


Vermont 


15. — DAUUHTlR- AVtRAuL  OF   SIRLS    IN  SlKVICl   IN   ARTIFICIAL   bRELUINo  UROAN  1 L  A  I"  I  OHS — CROURLU   BY  ORlcD, 
BY   YEAR  OF    FRLSHENInG — RLCOROS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


UAUGHTEk  AV k  RAG  l   OY  SIRE 


RELORu  AvcRAcC   IIY   SIRE   BY  F  ,<l  SHCNI  NO  YEAR 


SlRt  1 

JAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TlST 

FAT 

FRESH 

KbCORUb 

MILK 

TL  a  I 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

POT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCI. 

LU. 

J  l  R  b  c  Y 

1953 

5.  7 

465 

I9bi) 

5 

8620 

5.0 

427 

195  b 

1 

B063 

5.2 

4  14 

19S6 

b 

6243 

5.0 

30b 

I9b7 

3 

6977 

4.9 

342 

435963 

3 

9 

/ObO 

5.3 

367 

1951 

2 

631b 

5.8 

36b 

19b2 

1 

6530 

5.8 

380 

1953 

1 

6770 

5.9 

390 

1951) 

2 

844b 

5.0 

4  1  / 

1955 

1 

7180 

5.b 

4  13 

1956 

2 

810b 

4.3 

34V 

4368  72 

2 

2 

8260 

4.8 

390 

19S5 

1 

4.3 

40  1 

195/ 

1 

7160 

5.3 

3/8 

43// 1 1 

93 

217 

72/8 

3.2 

373 

191)9 

2 

8085 

5.2 

4  18 

1950 

5 

7800 

4.9 

37B 

1951 

19 

7  189 

5.2 

3/1 

195/ 

25 

7266 

5.2 

579 

1953 

4/ 

749b 

5.3 

393 

I9b4 

50 

7141 

b.  1 

363 

1955 

38 

741b 

5.2 

383 

1956 

5.5 

371 

1957 

13 

692b 

5.  1 

353 

1958 

2 

9070 

5.5 

49b 

I9b9 

1 

6400 

5.  1 

328 

I960 

1 

1070 

4  -  b 

46 

44  no7 

n 

55 

1  188 

5.2 

36/ 

1950 

1 

3160 

5.  1 

163 

1951 

3 

8113 

5.2 

406 

19S2 

8 

7590 

5.2 

39b 

1953 

12 

7895 

5.2 

40  1 

1951) 

b.3 

364 

1955 

V 

691  1 

5.3 

365 

1956 

6 

67  12 

5.4 

566 

1957 

2 

9355 

5.2 

483 

1959 

2 

6620 

4.4 

294 

441190 

2 

12 

6667 

5.7 

38b 

1951 

1 

5070 

S.b 

280 

1952 

2 

7215 

5.8 

426 

1953 

] 

6.  1 

b/3 

1951) 

2 

687b 

5.8 

402 

1955 

2 

646b 

5.9 

3bO 

1956 

1 

4/30 

5.0 

235 

1957 

1 

7520 

5.5 

4  15 

1958 

1 

8670 

6.5 

562 

1959 

5.6 

4  12 

442107 

4 

1  1 

6279 

i).7 

296 

1951 

1 

7440 

5.0 

37  1 

1952 

1 

7260 

4.  7 

358 

1  953 

1 

7830 

4.  1 

368 

1951) 

2 

707b 

4.0 

320 

1955 

3 

5833 

4.5 

260 

19b6 

2 

4.b 

534 

1957 

1 

5630 

6.2 

547 

14 

23 

66  14 

5.6 

369 

1953 

a 

6693 

b.  / 

30  1 

1954 

9 

O4  20 

5.  7 

339 

1955 

3 

6240 

5.6 

547 

1956 

b.2 

493 

1957 

2 

7400 

5.2 

385 

4444  6b 

1 1 

22 

81)1*0 

U.9 

39? 

1951) 

5 

7124 

4.9 

540 

1955 

6 

7812 

5.  0 

384 

1956 

l) 

9070 

5.0 

4  58 

1957 

l) 

1035b 

4.6 

475 

1950 

2 

10040 

4.7 

440 

1959 

1 

17750 

4.0 

/  1  / 

4449b8 

5 

10 

72M) 

5.  1 

372 

1952 

3 

7623 

4.8 

5/  1 

1953 

2 

845b 

5.4 

46  1 

195U 

| 

10740 

6.0 

642 

195b 

3 

6923 

5.4 

3  /  / 

1957 

1 

8490 

4.  9 

4  15 

44  1)998 

51 

96 

7653 

b.3 

1)01) 

1953 

7 

7626 

5.2 

402 

1951) 

31 

7643 

5.4 

409 

1955 

22 

/420 

5.3 

393 

1956 

11) 

7944 

5.3 

4  lb 

1957 

10 

8355 

5.5 

439 

195B 

b 

8484 

5.0 

4  18 

1959 

6 

8482 

5.0 

426 

I960 

1 

7550 

4.7 

336 

44bl /4 

III 

5U 

6231) 

5.2 

1)26 

1952 

l) 

9280 

5.4 

494 

1953 

12 

849/ 

5.4 

459 

1954 

15 

7851 

5.2 

407 

1955 

1  1 

79  7b 

5.  1 

399 

1956 

6 

7837 

5.4 

42  1 

1957 

b 

9446 

5.2 

482 

305-bAY  LONI^MR 
RcCUKUS  MILK 
NO.  LB. 


,  AV.  YLARLY  hlro  averaje 
FAT  RECORDS  MILK  FAT 
Lb.  NO.  LB.  I  


I  8080 
I  04/0 


589 
374 


I  6039  300 

1  /325  368 

1  b884  39  1 

I  9450  411 


6954  344 


16/70  57£ 


I  6900  3/3 
1      12284  48b 


2 

7645 

395 

2 

/750 

39  1 

1 

6050 

558 

1 

6845 

556 

3 

8330 

404 

3 

7325 

377 

1 

8660 

43G 

I  9lb0  46  1 
1        7820  409 


I      10990  539 


I  8284  457 
1        9080  453 


VLRMONT 


90 


TABLE    lb. — UAUGH1 LK-AVtkAoE  OF   SIRES   IN   ScRVICE   IN  ARIIFICIAL  BRELDINC,  CRoAM  ZAT1  CMS — GROUPED 
Br   YEAR   OF   FREbHEN INo — RLCORUS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER   AVtKAGt   BY  SIRl 


RECORD  AVERAGE   CY   S I KL   BY  FKtSHbNIr 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TtST 
LB.  HCT. 


FAT 
LB. 


446021  I 


446888  4 


447355  7 


5       7394     4.5  332 


13       8545     5.1  437 


26       7944      3.0  397 


44  7b44  5S 


140       7493     5.2  391 


454049 
454144 


II        7046     1.9  3<40 


5       74S3     5.4  405 


13       6792      5.4  36b 


1  7400 
it  8B3B 


93       7581     b.6  421 


IB       86;4      b.2  1*1+2 


4572  58  3 


7       8706     4.9  427 


FRL  SH 

Ri-COKOS 

MILK 

TL  S  T 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI. 

LB. 

JERSEY 

1958 

8020 

5.  1 

407 

1940 

1 

5230 

4.7 

248 

1949 

1 

8260 

4.5 

368 

1 950 

1 

9  190 

4.4 

405 

1941 

1 

7510 

4.6 

345 

1952 

1 

67B0 

4  .  5 

295 

1947 

5 

9010 

5.  1 

460 

I94B 

4 

8S0b 

5.  1 

42  7 

1949 

1 

322  0 

5.6 

460 

1950 

2 

9055 

5.2 

470 

1951 

1 

9820 

5.4 

530 

1952 

1 

9240 

5.3 

4e& 

19  53 

1 

10340 

5.5 

550 

1949 

1 

8960 

5.0 

44o 

1950 

2 

7365 

5.3 

585 

1951 

3 

8107 

5.  1 

4  14 

1952 

5 

8208 

5.  1 

420 

1953 

4 

859  j 

5.2 

435 

1954 

4 

3673 

5.2 

447 

1955 

3 

83  13 

4.6 

368 

1956 

2 

10320 

5.0 

bl  1 

195  7 

2 

10410 

5  •  1 

523 

1952 

4 

6888 

5.3 

568 

1953 

33 

7978 

5.3 

4  19 

1954 

40 

7084 

5.4 

379 

1955 

24 

7796 

5.2 

404 

1956 

15 

7818 

5.3 

4  12 

1957 

1  1 

831  1 

b.2 

43  1 

1958 

3 

5917 

5.4 

322 

1959 

8 

8405 

5.  1 

432 

1960 

2 

982  5 

5.4 

530 

1949 

2 

7455 

4.6 

55U 

1950 

2 

649  b 

4.9 

5  1  7 

195  1 

2 

718b 

5  .  C 

34  8 

1952 

2 

713b 

5.  1 

354 

1954 

1 

6  760 

4.2 

285 

1959 

1 

9150 

4.9 

450 

1960 

1 

9860 

4.V 

48  1 

19  5  6 

1 

7050 

5.  8 

4  08 

1957 

1 

8440 

4.6 

592 

1 V  5B 

1 

6320 

5.0 

5  1  5 

1959 

1 

7630 

5.0 

445 

I960 

1 

8410 

5.5 

46  1 

1954 

2 

6685 

b.  0 

33  1 

1955 

4 

5633 

S.o 

5  14 

1956 

5 

7735 

5.5 

4  1  5 

1957 

3 

7920 

5.4 

430 

1958 

1 

7990 

5.5 

439 

1958 

1 

7400 

5.<_ 

585 

1953 

1 

10250 

5.5 

563 

1954 

1 

7340 

5.2 

384 

1957 

2 

8860 

5.4 

476 

1954 

7 

7677 

5.3 

4  1  1 

1955 

1  1 

754  1 

5.  5 

415 

I9S6 

17 

7719 

5.5 

424 

1957 

25 

7524 

5.7 

424 

1 9bti 

12 

7633 

5.5 

4  1  9 

1959 

16 

7450 

5.6 

4  1b 

1960 

7 

8680 

5.  5 

480 

1952 

2 

3665 

5.4 

204 

1953 

6 

6097 

5.5 

333 

1954 

7 

7834 

5.4 

421 

1955 

3 

9  160 

5.5 

488 

1956 

J 

8000 

5.6 

446 

1957 

1 

5760 

4.9 

284 

1  958 

1 

5610 

4.9 

277 

195  1 

1 

6470 

5.0 

3^5 

1952 

3 

9060 

4.9 

439 

1953 

1 

1  1940 

5.5 

656 

1955 

3 

8553 

5.3 

44  7 

1956 

2 

7345 

5.  1 

372 

1957 

2 

8045 

5.2 

4  15 

195B 

2 

10140 

5.8 

bB6 

1959 

5 

10283 

5.0 

b08 

I960 

1 

9670 

5.5 

531 

195  1 

1 

8140 

4.9 

398 

1953 

1 

8170 

4.9 

403 

1954 

1 

8B50 

5.  1 

4bl 

1955 

1 

8440 

5.0 

4«r6 

1956 

1 

7420 

4.0 

54  1 

505-DAY   CUNTLMF.  Av. 
RlCORuS     MILK  FAT 
NO.  LK.  LB. 


1      104  50      52  5 


Yt  AKLY    HERD  AVlKAGC 
RECORDS     MILK  FtT 
NO.  LB.  LB. 


1052?  bit 


1  12050 

6  1  7 

1  6200 

364 

1  5570 

345 

1  7540 

424 

2  10200 

5  1  1 

2  8270  433 
1      10010  553 


I  84  70  431 
I        66<fO  445 


7b20  423 
7660  393 


3b40  435 
6910  36b 
7220  396 


6 

8  1  55 

406 

7 

8586 

439 

13 

8  130 

43b 

5 

8S  14 

458 

I  3940  467 

I  10220  529 

5  9  160  473 

1  9220  440 


2 

8159 

462 

1 

8055 

446 

2 

8769 

484 

2 

8742 

463 

2 

8b4  1 

492 

O520  4,5 
1002V  542 


1  9123  480 
I        9984  5^3 


I  6279  323 
I  7  107  364 
1        6671  364 


1 

6845 

352 

6 

9163 

466 

7 

8368 

422 

3 

8409 

44; 

1 

6873 

467 

1  10410  54^ 

2  10590  516 
I        9102  469 


Vr.RMONl 


-OAUGHTeR-Ai/LRAoE  OF  SIRES  IN  SlRVIC^  IN  ARIIFICIAL  BRC  ED  I N  j  ORGAN  1  l  AT  I  ONs- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROOMED   BY  ERElO, 


DAUGHTER   AVERAGE   6Y  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   3Y  FRESHENING  YeAk 

303-DAY  CONTlMH.  AV. 


SIRE 
No. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST  FAT 
LB.   t-CT.  LB. 


45o3ll  161 


3       6760     5.4  364 


261       7550     5.3  393 


460497  *3 


36  7S00 


46C/d9  o4 


3       6517     5.5  355 


101        6964      5.0  34j 


30        760o     5.6  425 


163b  76 
4  630  50 


5       87.>9      b.7  1(93 


II        6731      b.2  341 


6b       6dO0     4.9  331) 


22  7314 


4639 06 
4639o9 


466643 
466748 


I  5450 
7  60b7 


7  9  3b9 
26  729b 


b.8 
5.3 


3  19 

324 


5  I  7 

36a 


YLARLY   HERO  AVlRAjl 
FAT 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcoOKDS 

MILK 

FAT 

REoORDS 

MILK 

YEAK 

NO  . 

LB. 

PC  T . 

LB. 

NO  . 

Lii. 

LB. 

NO  ■ 

L8  . 

JtR 

>eY 

1957 

1 

5.  1 

436 

I95H 

1 

1  036C 

4.4 

1  954 

1 

6000 

b.  / 

455 

1957 

1 

5b9C 

325 

1  960 

I 

6390 

4.9 

3  1  2 

1 

1233C 

369 

19b3 

83  1  o 

5.2 

42  b 

1  9b>i 

2? 

6868 

b.2 

355 

195b 

53 

746* 

5.  1 

379 

1 

75b0 

379 

I 

7804 

1  936 

^  ( 

702  1 

3  70 

1 

9220 

46L 

2 

7603 

1957 

1*7 

8003 

3.4 

43  1 

3  112 

433 

9 

834-t 

1958 

i  ( 

b  1  52 

5.  4 

437 

*■  J 

83b5 

44  1 

*  8 

t>92  1 

1959 

30 

788  7 

5.3 

4  1  4 

1  9 

6342 

45* 

20 

8809 

I960 

7 

7934 

5 . 4 

430 

o 

8460 

459 

3 

36  1  1 

I9b0 

1 

6790 

5.7 

388 

195  1 

3 

51*20 

5.  c 

30  1 

1952 

1* 

6553 

5.5 

34  7 

1953 

3 

7630 

5.  3 

398 

1951* 

| 

81*00 

5.  1 

4*:  7 

I9bb 

1 

7b  1  0 

5.9 

460 

1956 

2 

5775 

5.o 

328 

1957 

| 

892  0 

4.8 

426 

1  956 

10 

9012 

464 

4 

102  lb 

52  6 

4 

1  04  1 0 

1  959 

8  137 

5.  4 

42  I 

8 

30  74 

4  1  * 

7 

347  5 

1  960 

1 

821*0 

5.  1 

42  1 

1959 

1 

8730 

5.  1 

447 

1 

6200 

322 

7630 

I960 

2 

51*00 

5.  7 

309 

2 

7785 

42r'> 

2 

3028 

1  953 

7 

727  1 

5.  1 

565 

1951* 

1  0 

6656 

4  .  h 

3*0 

1955 

1  6 

706U 

4  .  b 

355 

1 

94  10 

44b 

1 

o605 

1956 

22 

7025 

4.  9 

346 

1 

92  10 

47  1 

1 

639P 

1957 

1  ;> 

7777 

b.  1- 

3o9 

1 

92  50 

79  i 

1 

6627 

195B 

1  6 

7099 

5.  0 

ti 

8594 

456 

1  1 

bbon 

1959 

III 

6U9  7 

4.8 

3  13 

7o63 

394 

12 

8547 

1960 

1 

6130 

5.3 

324 

1 

7  1  30 

303 

1 

740  1 

1950 

1* 

6693 

5.7 

jla 

19b  1 

6B7b 

5.7 

39  ( 

1952 

1  1 

7270 

5.7 

408 

1953 

7 

8  126 

5.  7 

4  59 

I95U 

7720 

5.4 

4*4 

1  955 

l» 

905b 

5.2 

4e8 

1956 

b 

9606 

5.  7 

55  1 

1 

10630 

64  ( 

1 

9974 

I9b7 

1 

1  0b3C 

5.6 

3bo 

1956 

2 

1 1*0  1  0 

6.0 

838 

1 

1  0  740 

62  7 

1 

1  009  'j 

1959 

l* 

3790 

5.  9 

3  1  8 

1 

6360 

47  1 

1 

o  164 

I960 

1 

9000 

3.  1 

4o  1 

1 

7490 

40b 

1 

814? 

1953 

3963 

5.4 

296 

1954 

3 

702  5 

5.  1 

338 

I9bb 

6020 

5.9 

3  34 

1956 

jj 

6090 

5.3 

53* 

1957 

I 

1*060 

5.4 

2  1  9 

1951* 

[ 

662  6 

5.1 

340 

1955 

1  6 

6*  1 1* 

4 .  V 

307 

1956 

19 

6b9  3 

4.9 

336 

1  957 

1  I 

77  1  1 

3.0 

584 

1 

86d0 

45  > 

2 

908  b 

195b 

( 

7715 

4.  1 

3o7 

2 

8395 

423 

2 

8824 

1959 

i* 

b625 

4.6 

393 

1 

9520 

48  1 

4 

9252 

I9o0 

1 

3  170 

4  .  7 

337 

I 

9730 

49v 

1952 

2 

9850 

5.2 

j  1  3 

1953 

774  4 

5.3 

4  1  7 

1951* 

7 

784C 

5.4 

424 

1955 

3 

7757 

3  .  o 

437 

1956 

oi*6C 

5.3 

468 

19b7 

1 

9o80 

5.3 

3  1  3 

1  9b8 

1 

1730 

b.2 

247 

1959 

1 

5660 

5.4 

50  7 

1 

8B30 

446 

I 

9352 

I95C 

I 

I033C 

5.6 

383 

195  1 

1 

3480 

45* 

195  3 

1 

864  0 

0.  0 

52  1 

1951* 

' 

5330 

6.4 

54* 

1952 

1 

5450 

5.  il 

519 

195  1 

1 

7900 

5.3 

434 

1952 

1 

7550 

5.c. 

4*0 

1953 

1 

3760 

b.2 

197 

1954 

1 

6340 

3  .  -4 

555 

1955 

1 

5960 

256 

1936 

1 

5360 

3.  7 

507 

1957 

1 

4980 

5.4 

27  1 

I960 

7 

9633 

b.  o 

33b 

0 

9633 

360 

4 

9439 

1950 

2 

9593 

4.  J 

4  1  3 

195  1 

1 

7470 

376 

40  9 
364 
4  18 
456 
44o 
44  7 


34* 
4.  3 


40  5 
4.6 


342 
352 
357 
4'l  I 

4/4 
336 


TABLE    lb. — DA J GHT EH— AVERAGE  OF   SIKC5   IN   SEH  V 1 L  E    IN   ARI1FICIAL   BRElDINu  ORGANIZATIONS — GROUP cD   BY   BKCizD  f 
BY   YEAH  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 

DAUGHTER   AVuRAGl   BY   SlRc  RCCl/Ru  AVERAGE   HY   SIkE   BY  FRESHENING  YEAR 

50b-DAY  CONTlMP.   AV.'ylAkLY   HERD  AVERAGE 


SlRc      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TcST 

fAl 

FRESH 

rlCurus 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCCRDS 

MILK 

FAT 

RcCORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

pct. 

LB. 

ylar 

NO. 

LB. 

PL  1 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lc  . 

JERSEY 

19S2 

1 

7519 

5. 

0 

366 

I9b3 

2 

6730 

5. 

5 

56  1 

I9b4 

4 

7440 

4  . 

327 

19bb 

2 

6145 

5. 

6 

I9b6 

2 

6530 

5. 

6 

365 

467002            39  62 

809b 

b.3 

423 

I9b2 

3 

8603 

5. 

4 

4d7 

I9b3 

a 

b335 

5. 

5 

449 

2 

80C0 

454 

1 

O900 

5/6 

I9b4 

5 

8928 

5. 

6 

501 

3 

7800 

43t 

1 

74  1? 

4  1  4 

1955 

9 

tbbh 

5. 

3 

404 

2 

B025 

456 

2 

7467 

3->9 

I9b6 

9 

b096 

5. 

3 

428 

2 

9645 

50? 

2 

8384 

435 

10 

8742 

5. 

1 

19b8 

10 

3934 

5. 

0 

442 

6 

8/b2 

466 

b 

bbH  1 

4  ,b 

1959 

U 

862  1 

5. 

1 

431 

6 

B2o2 

4  34 

/ 

9554 

4b4 

46/010            57  61 

6b7B 

b.2 

35b 

1953 

5 

6H56 

5. 

5 

3/5 

I9b4 

12 

7313 

5. 

380 

19bb 

14 

7006 

S. 

368 

19b6 

16 

666H 

5. 

1 

33b 

1937 

9 

7726 

U. 

9 

380 

2 

9575 

437 

2 

9625 

49  2 

195b 

3 

7210 

5. 

3b  7 

2 

2 

1959 

2 

7620 

5. 

4 

410 

1 

b590 

456 

1 

9396 

b09 

46/6  bO              b                2  1 

73/6 

b  .  1 

374 

1952 

2 

7000 

364 

1955 

b 

772;. 

5. 

| 

397 

I9S4 

4 

7745 

5. 

1 

397 

1955 

2 

10050 

5. 

2 

525 

1956 

2 

8870 

5. 

2 

467 

1957 

2 

905b 

5. 

1 

470 

195B 

3 

9b23 

5. 

,0 

4b0 

1959 

1 

6500 

5. 

0 

524 

1 

9990 

513 

1 

1  1118 

570 

468045             2  2 

4  94  0 

5.  1 

25b 

1954 

1 

2960 

4. 

6 

13/ 

1955 

1 

6920 

5. 

5 

3/9 

46b0b4            23  62 

72U6 

b.2 

373 

1951 

4 

7225 

5. 

b 

379 

1 9  b2 

1  1 

769  1 

5. 

3 

I9b3 

16 

7245 

5. 

2 

5/4 

I9b4 

13 

7015 

5. 

b 

5b5 

1955 

1 0 

704  8 

5. 

1 

3o2 

I9b6 

4 

8245 

5. 

0 

409 

1957 

4 

8713 

4. 

/ 

4  10 

I.  T  1  L   )|,                           l,  / 

If  n JH                    4  1 

U 

7900 

4. 

a 

375 

19b9 

3 

7773 

S. 

$ 

4  10 

4?J  lit             3  it 

7b  lb 

b.2 

389 

I960 

4 

755  b 

5. 

4 

403 

/ 

b625 

462 

2 

9036 

473 

473399            13  20 

744/ 

b.  1 

37b 

1954 

1 

6  100 

5. 

1 

5  10 

19bb 

3 

7618 

5. 

2 

j91 

I9b6 

5 

8016 

5. 

1 

409 

19  57 

4 

6B58 

5. 

1 

554 

1958 

1 

6430 

5. 

4 

545 

1 

6490 

316 

1 

6843 

336 

1959 

1 

8770 

5. 

4 

472 

47j955             2  10 

600b 

b.6 

33/ 

195  1 

1 

6220 

5. 

? 

32  5 

1952 

2 

6440 

6. 

4 

4  13 

1953 

2 

5380 

5. 

0 

262 

1954 

2 

592b 

5. 

/ 

336 

19  55 

1 

5360 

5. 

b 

I9b6 

1 

4740 

4  . 

9 

235 

1 

5410 

4. 

9 

265 

474643             5  « 

6b  j7 

6.  1 

416 

1951 

1 

6260 

6. 

1 

58  1 

1952 

1 

6000 

6. 

j 

577 

1953 

1 

4900 

6. 

2 

304 

1955 

1 

5760 

6. 

2 

354 

1 

7800 

5. 

9 

1957 

2 

7925 

5. 

9 

468 

I95B 

1 

10040 

6. 

1 

6  10 

b  b?0 

6.3 

34  / 

1 9bb 

1 

5520 

6. 

347 

47b700           13  36 

7639 

It.  8 

369 

1954 

3 

7i8i; 

5. 

1 

365 

1955 

10 

7404 

5. 

1 

3d0 

1956 

10 

715n 

4. 

8 

34/ 

1957 

4 

7435 

4. 

9 

566 

195b 

4 

8863 

4. 

7 

4  1  7 

1 

br,  1 0 

43^ 

1 

90  14 

432 

47db2l             5  7 

7962 

b.3 

4  16 

1958 

2 

b500 

5. 

7 

480 

2 

8400 

44  / 

2 

8033 

454 

4 

7623 

5. 

3 

408 

4 

8  1  o  3 

43  1 

4 

8370 

433 

1960 

1 

101BO 

3. 

5 

56  1 

1 

8590 

4  19 

47bb23           34  72 

B6  1  1 

b.  1 

444 

1956 

8302 

4. 

b 

40  1 

1 

8012 

5r6 

1957 

1  1 

8046 

5. 

2 

414 

3 

72/0 

386 

3 

8488 

39  'i 

1958 

19 

9859 

5. 

2 

il7 

j 

100  10 

580 

2 

6268 

284 

1959 

30 

904  7 

5. 

3 

4/9 

1  7 

8645 

45  1 

16 

8931 

45/ 

1960 

7 

9766 

4. 

4/6 

4 

94  58 

4d9 

3 

6840 

393 

47b6b0             2  3 

803b 

b.8 

462 

1957 

1 

7710 

S. 

3 

444 

1 

83b0 

42  b 

1 

781b 

4  1  1 

195b 

2 

8360 

5. 

7 

4b0 

480<:b7             b  17 

8lbl 

b.  1 

4  14 

1958 

0 

7770 

5. 

2 

400 

1959 

9 

8752 

5. 

0 

439 

1 

9390 

524 

2 

8671 

447 

I960 

2 

9300 

4. 

9 

458 

1 

10030 

53  j 

1 

1002s 

342 

480642          132  20b 

8b4B 

b.O 

43o 

1951 

1 

1  1040 

4. 

2 

459 

VLRMONT 
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TABLE    Id. — DAUGHTER-AVcRAGE  OF   SIRES   IN  SERVICl   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
Br   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGL   BY   S1RL  RECORD  AVERAGE   BY   sIRt   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTlMh.   AV.   YlARLY  HtRD  AVERAGE 


SIRE    daughters  records 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RLCORLS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

For 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lo. 

JERSEY 

1952 

7  9377 

4.  / 

44  1 

1953 

14  9021 

5.  1 

455 

2 

b3o5 

430 

2 

8268 

40  1 

1951 

lb  8337 

5.  1 

4  19 

1955 

23  7975 

5.2 

4  1  1 

8o54 

38  1 

5 

8262 

376 

1956 

19  905o 

4.9 

43b 

1 

Be:>? 

43/ 

9 

8636 

4  1  7 

1957 

26  9551 

5.0 

47  1 

b 

7374 

4  16 

10 

8431 

43  J 

1958 

29  8784 

5.  1 

443 

16 

8046 

40« 

16 

8038 

404 

1959 

48  9273 

4.9 

45C 

34 

8425 

438 

42 

8915 

44  5 

I960 

20       B39 1 

5.0 

423 

b2  bb 

434 

1  3 

854  9 

430 

482585            13  19 

8UI 

5.0 

1(09 

1952 

1  8I4U 

3.9 

320 

19  53 

2  5685 

5.2 

303 

I95i( 

2  6150 

4.0 

29b 

1 

3337 

290 

1955 

1  6750 

5.0 

376 

1 

5723 

282 

372 

1957 

1  557P 

5.  1 

2bb 

1 

7500 

40  I 

3973 

3  14 

1958 

4  8730 

5.  1 

452 

1 

10200 

S29 

1 

10410 

542 

1959 

4  72B5 

b.i 

jbb 

j 

bO40 

422 

3 

8629 

44b 

I960 

1  9490 

3.0 

473 

1 

9240 

440 

1 

9102 

469 

4827  18              1  2 

8065 

5.4 

433 

1951 

1  7920 

4.7 

374 

1952 

1  8210 

6.0 

493 

48_,r/7              3  4 

55bb 

5.0 

292 

1955 

2  6975 

5.3 

373 

1956 

2  4425 

4.  1 

2  1  j 

48.>908            6  lb 

7663 

5.7 

429 

1953 

2  8000 

S.D 

434 

I95U 

5  8636 

5.4 

464 

I9S5 

3  7B30 

5.  3 

434 

1956 

2  8645 

5.5 

473 

5.8 

403 

I95B 

1  7570 

5.b 

440 

1959 

1  4290 

6.1) 

294 

1 

9630 

34  1 

1 

9430 

5j8 

48:>170           13  25 

7433 

4.3 

359 

1951 

1  3920 

5.7 

232 

1952 

4  7545 

5.2 

382 

1953 

5.3 

1954 

7  6823 

4.  S 

330 

1956 

3  7073 

3.  V 

2f3 

1957 

1  9340 

4.4 

412 

1 

7060 

34  1 

486323           30  itl 

7688 

5.2 

1(02 

1956 

2  7675 

5.2 

402 

1957 

4  6473 

5.3 

344 

195b 

18  8327 

3.  1 

426 

14 

bo36 

44t, 

16 

b6  14 

45 

1959 

15  7894 

5.3 

4  17 

1  1 

7393 

39  1 

12 

8331 

439 

487046            2  2 

6835 

4.2 

29B 

1959 

2  6835 

4.2 

298 

2 

99  35 

400 

2 

9478 

4  16 

48  7198             l*  9 

6933 

5.3 

370 

1951 

1  S03u 

3.0 

232 

1952 

2  7160 

3.2 

373 

1953 

1  7650 

5.  1 

389 

1955 

1  7320 

4  .  V 

360 

1956 

1  3870 

4.8 

284 

1959 

2  6440 

5.  5 

35} 

/ 

7245 

392 

2 

7609 

399 

188182           II  18 

7876 

5.  1 

uoo 

1952 

1  7220 

4.8 

349 

1953 

1  7890 

4.  1 

374 

I9S4 

1  7780 

4.6 

372 

1959 

0  6800 

5.3 

330 

6 

76o2 

385 

7 

824  i 

418 

I960 

2  7350 

5.4 

39/ 

488287            14  36 

75  1  1 

5.2 

388 

1953 

5  7476 

5.2 

390 

1954 

b  7254 

5.  1 

369 

1955 

9       75  lb 

5.3 

406 

1957 

6  8590 

3.3 

454 

195b 

1  8940 

4.  o 

43  1 

1 

9360 

48  1 

1 

9C69 

473 

1959 

1  8550 

4.  1 

402 

1 

9130 

46o 

I 

o367 

449 

490529            3  3 

0130 

5.3 

1(3  1 

1959 

3  8130 

3.3 

431 

8030 

42  b 

2 

6954 

3o5 

490860              2  5 

71  IB 

5.6 

369 

19  53 

2        68  75 

1954 

1        6  150 

3.0 

3S9 

1956 

1  8510 

5.3 

441; 

1957 

1  9230 

5.2 

482 

4  V  1  f  /  D               16                   2  0 

7231 

5.6 

1955 

323 

1956 

6  712? 

5.  1 

3o2 

1957 

1  8170 

5.9 

484 

I9SB 

6  8810 

5.7 

494 

3 

6  lo4 

454 

S 

7663 

448 

1959 

1  7519 

6.0 

45  1 

7 

7903 

44V 

6 

8203 

473 

I960 

5  5524 

5.6 

300 

3 

74 'j3 

430 

3 

825  1 

463 

492160            59  72 

8513 

5.  1 

1(33 

1957 

10  8361 

4.9 

407 

1 

7bbO 

424 

1 

78  13 

4^0 

195b 

16       82  7b 

3.  1 

420 

9 

8682 

46/ 

9 

8b79 

469 

1959 

33  8649 

5.  1 

442 

27 

81  19 

428 

31 

8597 

44/ 

I960 

1 1  8600 

5.  1 

44  1 

9 

8934 

439 

5 

BbO  1 

4/6 

U92353            13  28 

7239 

5.5 

399 

195  1 

1  7260 

5.7 

4  1  1 

1952 

5  7010 

5.  1 

40/ 

1953 

7  7467 

5.6 

4  19 
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TABLE    lb- — UAUGHTLR-AVLRAbt  OF   SIKtS   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREED INb  ORoAN UA I  I  UN S — GKOUPtD   BY  BKleU, 
BY   YtAK  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATt  ONLY 

OAUGHTLK   AVLKAGc   BY   SIRt  RLCURD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YtArt 

30b-UAY  CONTlMP.    AV.   YlARLY  H£RU  AVlRACl 


SIRt  DAUGHTERS 

RECUROs 

MILK 

IcST 

FAT 

FRtSH 

KtCORUS 

MILK 

TfcST 

FAT 

RCCuRUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MIL?. 

fa  r 

NU*  NO* 

NO* 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PUT. 

LB  . 

N  . 

LB. 

LB. 

N  . 

LB. 

L  . 

JLRSLY 

1954 

3 

7030 

5.8 

406 

1955 

3 

8740 

5.6 

490 

1956 

3 

0747 

5.3 

465 

195/ 

3 

7477 

5.4 

406 

1 

/8o0 

4  16 

7445 

39  3 

1950 

3 

7253 

5.5 

] 

49b230  1 

3 

60b3 

b.B 

39d 

1953 

1 

7230 

5.9 

426 

I9bb 

2 

6665 

5.0 

384 

49b4b3  62 

93 

7  146 

b.4 

383 

1955 

7 

6477 

5.6 

359 

1 

9550 

426 

1 

1067  1 

53^ 

I9b6 

3  1 

7055 

5.3 

372 

2 

7030 

37a 

3 

009V 

375 

20 

7439 

19S8 

1  1 

8094 

5.5 

444 

1 

3000 

436 

2 

6082 

293 

1959 

13 

7644 

5.2 

391 

B 

77  lb 

4U3 

1  1 

786S 

39  5 

1960 

3 

0  1  60 

5.3 

437 

3 

8397 

433 

1 

8040 

433 

493V43  01 

101 

7  548 

6.4 

409 

1955 

3 

6947 

6.  3 

434 

1956 

6 

6733 

5.2 

3bb 

1957 

17 

7835 

5.5 

4^9 

3 

1 02  50 

4  7  5 

1958 

29 

8113 

5.3 

431 

1  / 

7929 

42  1 

17 

0424 

4  ;/ 

1959 

40 

7973 

5.5 

433 

30 

3312 

432 

3  1 

6657 

444 

1960 

6 

6038 

5.2 

309 

3 

0737 

420 

5 

0925 

44  1 

49b967  8 

2  1 

7  536 

5.0 

377 

1953 

2 

8470 

5.  1 

432 

1954 

8 

71  16 

5.  1 

358 

1 

b93fi 

1)74 

1955 

5 

8056 

5.4 

43  1 

1 

7020 

304 

1 

94  IR 

50  0 

3 

8660 

1957 

2 

0235 

5.  1 

420 

1 

6  110 

335 

1 

9254 

436 

195B 

8720 

5.3 

462 

1 

BJbO 

45z 

1 

933C 

4  1  V 

49  3  v  09  10 

2  3 

7  384 

4.9 

360 

195  1 

4 

7735 

3  74 

19b2 

5 

7420 

4.b 

3b8 

1953 

5 

7230 

5.0 

3b6 

1954 

3 

6990 

5.0 

340 

1955 

3 

8960 

43  7 

1956 

2 

7075 

5.0 

3bb 

1957 

1 

9550 

4.6 

443 

,11-1:      1  fl                                    1  U 

IH 

7572 

19b9 

1  4 

7404 

b.  5 

40b 

4 

/5  10 

40o 

7 

7074 

4^  5 

I960 

b 

76  14 

S.4 

399 

4 

8605 

468 

4 

66  14 

46  7 

496B.-9  10 

22 

6766 

5.5 

375 

l9bB 

4 

7393 

5.7 

4  1  0 

4 

0/40 

46.. 

4 

6706 

460 

12 

7250 

I960 

6 

6345 

5.3 

350 

4 

7  130 

3/4 

6 

9607 

4t4 

49/bl6  5 

0 

9348 

5.3 

493 

19b6 

4 

1  02.66 

5.  1 

b  19 

3 

0357 

445 

4 

0257 

4i7 

1959 

8180 

5.4 

446 

2 

9260 

490 

2 

bo5l 

4o  1 

I960 

2 

10785 

5.2 

bbb 

2 

9800 

513 

2 

1006  1 

5^  3 

i,u  /     On                  i  i 

79b  1 

5.2 

4  12 

1  9  b  / 

1 

0920 

5.5 

4  90 

I9b0 

0 

9707 

5.0 

492 

3 

9033 

5  19 

2 

935? 

5-  0 

1959 

9 

6896 

5.0 

345 

4 

7b35 

39  1 

5 

8  loO 

4  12 

I960 

3 

10020 

5.6 

b70 

2 

9595 

544 

1 

9472 

43  2 

490^41  10 

14 

Bb  14 

b.7 

40  1 

1953 

2 

8595 

6.0 

bl4 

1954 

2 

7735 

6.0 

460 

1957 

2 

7895 

b.E 

443 

195B 

2 

7245 

5.9 

42  1 

1959 

4 

8580 

5.5 

403 

3 

7590 

400 

3 

8542 

4-.0 

1960 

2 

9675 

5.  4 

bl9 

2 

97  10 

473 

2 

90  10 

4  :.  5 

'.n v i  ill  17 

jUt?  Ill                1  t 

5.3 

1950 

3 

0  187 

5  .  1 

1 

/24  9 

3/5 

1959 

1  1 

8926 

5.  4 

407 

-, 

90U4 

4b7 

5 

9409 

5  1  3 

I960 

2 

(-395 

5.  1 

33b 

1 

/OOO 

3o9 

2 

9331 

4^9 

b03S54  12 

21 

7443 

b.2 

388 

1954 

3 

/61  0 

5.2 

399 

1 

1  1320 

64  1 

1 

10  10  1 

53  1 

1955 

3 

7883 

4.  7 

38  1 

1 

1  1430 

629 

1 

1013/ 

532 

1956 

2 

844  5 

5.  1 

42b 

1 

10475 

550 

19  57 

2 

8750 

5.  2 

45  1 

92  1  1 

4/5 

I95B 

3 

7923 

5.3 

4  lb 

2 

07:>0 

463 

2 

880? 

46/ 

1959 

/ 

7503 

5.3 

396 

a 

0344 

439 

3 

6942 

45n 

' 

5820 

5044  55  2 

i* 

5369 

5.3 

284 

1957 

2 

5735 

5.4 

30b 

2 

7735 

378 

1958 

2 

6300 

5.2 

32  7 

1 

74  10 

3d6 

2 

6845 

568 

S050s7  2 

S 

706  1 

5.7 

400 

I9SM 

3 

7360 

5.9 

433 

2 

7380 

3bb 

3 

/24K 

J83 

1959 

1 

7190 

5.6 

402 

1 

9160 

4  fo 

1 

9636 

50b 

I960 

1 

6610 

5.0 

33  1 

' 

6  3/0 

35  3 

1 

o  769 

505549  8 

10 

979s 

b.  1 

49a 

1959 

0 

9375 

5.  1 

471 

4 

9445 

49b 

5 

8870 

4/0 

I960 

2 

9975 

5.6 

bb9 

2 

8275 

44  1 

2 

O508 

452 

S06e97  27 

Bb7b 

5.2 

449 

I95B 

9 

8533 

5.0 

42  7 

2 

8005 

497 

2 

0024 

4  76 

1959 

22 

9098 

5.  1 

463 

1  1 

8403 

4b  1 

14 

0522 

44/ 

I960 

13 

8264 

5.6 

463 

1  1 

3393 

4b2 

1  1 

8631 

453 

bOOI76  a 

s 

9143 

4.8 

44u 

1959 

4 

9735 

4.  / 

4bO 

4 

8075 

424 

4 

0851 

468 

I960 

1 

6800 

5.4 

365 

1 

7590 

4  12 

0142 

469 

50o4  01  *i 

4 

7b40 

5.6 

406 

1959 

1 

6310 

b.B 

364 

1 

10000 

521 

1 

10279 

530 

I960 

3 

7950 

5.5 

420 

2 

8o30 

482 

2 

9172 

49  5 

93 


TABLE   15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   31RLS   IN   SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUClO   BY  BRtEOt 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG — RECORDS  FROM   THIS  STATl  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   &Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

505-DAY  CONTEMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVEKAGC 


SIRE  DAUGHTER:* 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

records 

MILK 

TEi 

T 

FAT 

RcCOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PET. 

LB. 

YEAR 

no. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

Ji-RSEY 

509B55  57 

108 

839  1 

5.3 

446 

1952 

7245 

5. 

7 

4  1  0 

1953 

14 

786  ? 

5. 

7 

453 

1  954 

13 

7469 

5. 

6 

4  1  7 

1955 

8 

8210 

5. 

4 

435 

1956 

1  1 

7989 

5. 

4 

433 

1 

9974 

546 

1957 

8 

7594 

5. 

4 

409 

1 

4851 

263 

1958 

13 

9817 

5. 

0 

489 

3 

10273 

57o 

2 

9320 

517 

1959 

27 

8734 

5. 

4 

472 

1  3 

8444 

44  1 

16 

8425 

42  / 

I960 

1  0 

9  1  34 

5. 

470 

/ 

8876 

442 

4 

9420 

4f  9 

510522  II 

16 

54/4 

5.4 

455 

1958 

5 

7478 

5. 

b 

427 

5 

9200 

50  7 

3 

8989 

4d  7 

1959 

8653 

S. 

4 

464 

4 

9078 

5  12 

4 

923C 

52  7 

1  960 

2 

9635 

S. 

5 

525 

2 

8150 

43  7 

2 

8528 

448 

5104  77  11 

15 

7609 

5.0 

3B  1 

1956 

1 

64  1  0 

5. 

0 

323 

1957 

3 

8270 

4. 

9 

405 

1958 

7 

7414 

4. 

9 

365 

4 

8/95 

446 

4 

8033 

4^0 

1959 

734  3 

4. 

V 

360 

3 

7700 

379 

3 

7637 

382 

I960 

1 

7600 

6. 

0 

459 

1 

82  10 

4j5 

512931  1 

1 

6770 

6.0 

404 

1958 

1 

6770 

6. 

0 

404 

5I49B0  35 

uo 

8241 

5.4 

44 1 

1958 

7637 

5. 

2 

397 

2 

8io0 

4  18 

2 

7767 

406 

1959 

25 

8333 

5. 

5 

454 

1  / 

834  1 

437 

18 

B393 

442 

I960 

9 

8866 

5. 

4 

402 

5 

8806 

453 

3 

9229 

4o6 

515973  "t 

3 

7270 

5.2 

376 

1954 

6190 

5. 

3 

326 

1955 

1 

9940 

4. 

9 

486 

1956 

1 

9740 

5. 

0 

492 

1957 

1 

6860 

5 . 

2 

360 

51  70  80  5 

1  ' 

7  12b 

5.  1 

362 

1956 

1 

5450 

5. 

0 

27  1 

1957 

1 

7650 

5. 

2 

396 

1958 

2 

6690 

5. 

3 

357 

/6o0 

393 

2 

6932 

3  72 

1959 

6 

7233 

5. 

372 

4 

b305 

42/ 

4 

8745 

45  3 

I960 

1 

6570 

4. 

316 

1 

IOCdO 

536 

1 

1002r"'. 

542 

31/081  2 

2 

4930 

5.  1 

268 

1956 

1 

2380 

4. 

5 

107 

1960 

1 

7460 

5. 

/ 

428 

1 

7480 

426 

1 

704  1 

38  7 

517082  5 

6 

10645 

5.  1 

493 

1957 

1 

7100 

5. 

5 

393 

1 

8600 

505 

1958 

1 

10490 

5. 

1 

536 

1959 

3 

6830 

1 

546 

2 

6795 

336 

6922 

356 

518291             10                1  7        71(>0      5.1      36/          1957  3 

1958  o 

1959  6 

1960  2 

519244             8                  8       8044      5.6     452          1959  5 

I960  5 

519812            2                4       6319     5.2     325         1955  2 

1956  1 

1957  I 

520690              1                   I        75O0     5.7     421          1959  1 

52  11/5           53               36       80r,0     5.4     436         1957  2 

1958  6 

1959  24 

1960  4 

5220  14             3                 3       5253     5.4     27o         1958  1 

1959  2 

522499           28                30       9184      5.2      47/          1959  24 

1960  6 

524368            15                19       6930      5.1      346          1954  o 

1955  4 

1956  3 
195/  5 

1958  5 

529078           28               30       8193     5.1     418         195b  3 

1959  22 

1960  5 

534119              1                  2        7080      5.8     403          1959  2 

534366             3                  5       8995     5.0     457          1956  2 

1957  I 

1958  2 

5343BI              2                  6       89o2      6.0     54o          1959  4 

1960  2 

535504             4                  6       5693      5.9     339          1937  I 

195b  2 


6400 

4. 

9 

409 

1 

10560 

488 

2 

7892 

560 

8063 

5. 

1 

4  1  1 

2 

6040 

303 

3 

/B26 

40  1 

6935 

5. 

365 

3 

7177 

369 

5 

/B96 

576 

5800 

5. 

3 

3  10 

2 

75/0 

560 

2 

E426 

4  1  / 

9044 

5. 

7 

315 

5 

9233 

488 

3 

93  12 

3  10 

6377 

5. 

4 

34b 

2 

7490 

402. 

3 

7776 

393 

6020 

5. 

2 

509 

6  120 

5. 

2 

5  19 

6790 

5. 

1 

346 

7380 

5. 

1 

42  1 

6920 

5. 

4 

574 

1 

8bU0 

467 

1 

70  4  1 

367 

8872 

5. 

470 

6 

8555 

432 

6 

8569 

444 

837  1 

S. 

4 

434 

20 

87  18 

459 

20 

9097 

46  > 

6153 

5. 

5 

340 

3 

8025 

406 

2 

6028 

365 

3060 

6. 

5 

191 

6330 

5. 

0 

5  19 

1 

6*60 

317 

1 

7  1  IK 

36, 

944  1 

5. 

487 

16 

8298 

438 

1  / 

b484 

4U6 

89b0 

5. 

2 

46d 

4 

7828 

409 

4 

8690 

45  1 

7882 

4. 

3/4 

603b 

5. 

3 

324 

713/ 

5. 

0 

535 

7277 

3. 

2 

580 

1 

6300 

326 

1 

5657 

2/8 

5010 

5. 

b 

284 

1 

7090 

345 

1 

6845 

356 

6063 

5. 

516 

2 

60  75 

456 

2 

6783 

46  i 

899  1 

5. 

2 

464 

17 

3676 

45;. 

18 

907  1 

4  /  t 

5712 

4. 

269 

4 

6/75 

340 

4 

9826 

44  3 

7080 

5. 

b 

405 

2 

7095 

370 

2 

6613 

366 

8390 

4. 

b 

404 

1 

6998 

347 

6980 

5. 

1 

358 

9540 

S. 

1 

4b6 

1 

1  31150 

69/ 

7963 

4  1  d 

9460 

6. 

3 

59/ 

1 

9600 

322 

1 

9623 

555 

9930 

6. 

b 

654 

1 

100  10 

330 

10028 

542 

6070 

5. 

5 

533 

5440 

5. 

8 

314 

1 

8710 

33b 

1 

90  14 

565 

VcRMONT 


90 


TABLE    |5. — OAUGHTcK-AtftRAGE  OF   S  IKES   IN   SlRVICE   IN  At'.llFlLIAL   BRC  ElJ  I  Nb  CRoANl  L  AT  I  ONS — GROUPtO   eY  BuEEu, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — KcCORUS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


DAUGHTER 

AVcRAGl 

BY  IR 

c 

RECORU  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRfcSHcNING 

YlAk 

05  OAY 

C  fl  M  T  h  M  i- 

V  t   A  U  1  V    H  ' 

<ib  AVERAGE 

SlrfF.  UAUGHTEKS 

KECUK05 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

rvtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORLS 

MILK 

FAT 

KtLOKDS 

y  I  l  k 

FA  T 

NO. 

NO. 

NO. 

Lb. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

per. 

LB. 

NO. 

Lh. 

LB. 

NO. 

LB . 

L  B  • 

JtRifcY 

1959 

2 

634  0 

409 

1  d  (  0 

3  73 

859  Z 

335 

I960 

5.4 

235 

1 

580 

535607 

4 

3 

8207 

O60  / 

4  4  5 

1960 

1 

8430 

5.4 

459 

1 

79  10 

39c 

536826 

9 

1 2 

836  7 

5.0 

4  1  5 

1957 

2 

6420 

5.2 

332 

\ 

7t>  jO 

422 

| 

667  1 

3o4 

1958 

4 

94B5 

4.9 

66  1  5 

4  5  1 

9330 

479 

1959 

422 

a  ij  v  b 

44  1 

I960 

1 

10920 

4.2 

45/ 

1 

9  1 1*0 

47  1 

1 

945^ 

ay* 

537666 

3 

740  7 

5.3 

39  1 

1959 

5.0 

422 

I960 

2 

6880 

376 

6ti6b 

365 

54  01  27 

30 

45 

8  109 

5.3 

432 

1957 

5.5 

40  1 

4 

T  j  Id 

410 

4 

7658 

4  1  3 

1958 

14 

877/ 

8627 

459 

1959 

23 

8207 

5.4 

440 

18 

8262 

44/ 

1  7 

8684 

458 

I960 

2 

8120 

5.4 

438 

2 

7275 

386 

2 

7734 

4  12 

542908 

2 

3 

7953 

5.2 

40d 

195d 

1 

7170 

5.3 

380 

1959 

1 

9370 

5.0 

469 

1 

8510 

42  1 

1 

92  1  1 

4/4 

1 960 

1 

8100 

4.9 

401 

i 

81  10 

466 

546648 

5 

6 

83*2 

5.2 

437 

1958 

'  7Q7R 

4.7 

475 

1 

7360 

585 

? 

e932 

372 

1959 

5.4 

428 

4 

6670 

344 

4 

728  1 

37/ 

54  77  73 

-* 

5 

8318 

5.  1 

42  1 

1959 

4 

8785 

5.0 

436 

4 

9358 

494 

4 

99o0 

5,  0 

I960 

1 

6450 

5.5 

358 

1 

8380 

412 

bit  9805 

9 

13 

852b 

5.3 

453 

1958 

7 

8800 

3.2 

457 

4 

3903 

474 

4 

8373 

1959 

5 

84  16 

5.3 

3 

8203 

42  5 

3 

b934 

46  1 

1960 

5.0 

33  1 

1 

8080 

4  10 

550722 

1 

>t 

8  1  10 

5.3 

43/ 

1958 

3 

8283 

5.2 

434 

1 

7420 

358 

1 

6464 

337 

1959 

1 

7830 

5.r 

444 

550723 

1 

I 

7420 

5.  1 

376 

19S9 

7420 

5.  1 

576 

I 

05  10 

350 

1 

6965 

3/6 

56 

908  3 

5.4 

492 

195  7 

3 

8543 

446 

3 

o  1  9  7 

442 

3 

4  'J 

1958 

16 

900  1 

5.6 

501 

8 

d5o8 

4o7 

9 

fU  4  9 

1959 

2V 

9681 

5.4 

523 

lb 

9053 

48b 

16 

9  146 

4  75 

1  960 

Q 

7934 

5.4 

4  3  1 

/ 

B060 

42b 

J 

6642 

466 

553507 

1 

2 

8005 

5  4 

434 

1958 

8510 

454 

I 

7270 

379 

■ 

0943 

37< 

1959 

1 

7500 

5.5 

413 

i 

65  10 

54b 

6769 

365 

554822 

6 

7388 

5.3 

38  7 

1956 

6  717 

6.4 

428 

2 

100  10 

54  7 

1 

7, 

4*-  9 

1959 

, 

7520 

4.6 

344 

2 

8595 

428 

2 

62C3 

5551 au 

68 

8  )  52 

4.9 

40  1 

19  5  7 

9 

7640 

4.9 

37  7 

r 

9065 

452 

2 

8142 

450 

1958 

22 

8154 

4  1  0 

1  0 

8847 

46  7 

I  1 

of  5  t 

4*"P 

1959 

32 

8583 

5.0 

426 

23 

8420 

431 

28 

I960 

5 

8448 

4.7 

395 

5 

8740 

430 

5 

8450 

4^3 

5563  1 1 

1 

2 

94  50 

6.6 

627 

1959 

2 

9450 

6.6 

o2  7 

1  1 

6  115 

5.  1 

308 

1957 

1 

3230 

5.6 

IbO 

1958 

1 

5150 

5.2 

269 

1 

6240 

319 

1 

1959 

0 

7825 

4.7 

564 

4 

7908 

374 

4 

777? 

398 

I960 

3 

5730 

5.2 

294 

2 

6545 

325 

2 

6856 

3o4 

55726B 

lit 

19 

6431 

5.6 

357 

1957 

1 

8810 

5.5 

483 

1 

107  10 

512 

1 

9ceo 

455 

1958 

1 

6900 

391 

1 

7680 

392 

1 

776  1 

590 

1959 

12 

6  184 

5.7 

348 

8 

71  13 

368 

B 

7602 

394 

1960 

5 

5734 

319 

3 

7650 

58  1 

2 

55b300 

| 

1 

7890 

5.3 

418 

1960 

1 

7890 

5.3 

418 

1 

8820 

415 

56 1304 

it 

6 

8  1  la 

5.6 

45V 

1958 

2 

849U 

6.2 

524 

1 

8520 

442 

2 

9047 

4/6 

1959 

4 

8190 

456 

4 

9665 

49b 

4 

9503 

492 

561UB7 

1 

1 

6650 

4.8 

32  1 

1959 

1 

6650 

52  1 

1 

6910 

340 

1 

8720 

4/8 

561488 

1 

1 

8  140 

5.2 

425 

1959 

1 

8140 

5.2 

425 

1 

7500 

572 

1 

ollO 

407 

5634  It 

U 

It 

7530 

5.6 

407 

1958 

1 

9120 

5.2 

47  1 

1959 

3 

7000 

5.7 

366 

2 

82  10 

384 

2 

o5  13 

436 

563658 

It 

It 

7868 

5.6 

432 

1959 

4 

7868 

5.6 

432 

4 

7638 

403 

4 

797  1 

4 1  r 

568229 

1 

1 

7560 

5.7 

433 

1959 

1 

7560 

5.7 

455 

5727B9 

2 

2 

16460 

5.2 

703 

1959 

2 

16460 

5.2 

703 

2 

88  15 

465 

2 

9832 

5  1  / 

TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIXES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I  ^  AT  I UNS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY  F  RESHcNI  NG  YuArl 

305-UAY  CONTLMP.   AV.   YtARLY  HERD  A  V  t  K  AG  t 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCOKoS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FA  1 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO  • 

LB. 

pc  r. 

LB. 

NO* 

L6. 

LB. 

NO. 

LB  . 

LB  . 

BROWN 

SWI  ss 

3801*9             4  9 

8537 

3.9 

332 

1954 

1 

5510 

4.3 

235 

1955 

| 

6660 

4.3 

289 

1956 

868  7 

3.8 

327 

1  957 

8943 

4.2 

373 

1958 

| 

8380 

3.7 

314 

39593             3  S 

1  0508 

4.2 

436 

1948 

I 

8040 

4.  1 

329 

1949 

1 

9010 

4.4 

396 

1953 

1 

12200 

4.  1 

300 

1958 

2 

1  0800 

4.  1 

446 

J*i><*  17           11  20 

10  186 

4.  1 

414 

1953 

2 

9195 

4.  1 

37  1 

1954 

2 

8695 

i»..2 

372 

1955 

5 

1  0800 

4.0 

435 

1 

78  4  S 

32J 

1956 

5 

9506 

4.0 

576 

1957 

3 

1  1387 

4.0 

46<: 

1 

69  10 

378 

1 

8393 

340 

1958 

1 

7590 

3.5 

268 

1 

115  10 

458 

1 

9080 

530 

1959 

2 

1  1790 

4.2 

497 

2 

10320 

445 

2 

9232 

36  5 

50092            5  9 

10192 

4.0 

40V 

1953 

3 

8143 

3.9 

319 

1954 

i* 

1  2360 

4 .  0 

492 

195  5 

2 

1  069  5 

3.9 

406 

596  11             2  2 

9725 

4.2 

4  1  0 

1953 

1 

1  1050 

4.2 

467 

1955 

1 

8400 

4.2 

353 

6  1  564             1  3 

10833 

4.4 

478 

1953 

1 

1  1580 

4.3 

494 

1954 

1 

9890 

4.5 

44  1 

1956 

1 

1  1030 

4.5 

300 

61567            3  13 

9877 

4.5 

44  1 

1950 

1 

10620 

4.3 

462 

1 

1 1320 

445 

1951 

2 

9380 

4.3 

397 

1952 

1 

1  1660 

4.7 

347 

1 

13000 

526 

1953 

2 

9370 

4.6 

423 

1954 

3 

9537 

4.5 

428 

1 

10730 

454 

1 

8426 

375 

1955 

1 

10370 

4.3 

44  1 

1 

10000 

4  10 

1 

9298 

41  1 

1956 

1 

1  1770 

4.4 

3  18 

1 

98  70 

42  1 

1 

1  0246 

443 

1957 

1 

1  1460 

5.2 

397 

1 

12270 

558 

1 

9352 

402 

1958 

1 

12650 

4.  1 

592 

1 

1  3450 

604 

96  10 

4^:5 

63421             7  17 

1  1 143 

4.0 

449 

1953 

3 

12420 

3.9 

489 

1954 

1 

9920 

4.0 

399 

1955 

10923 

4.0 

446 

1956 

2 

9500 

4.2 

395 

1957 

4 

10180 

4.0 

40n 

1 

1  1340 

486 

1 

1  1096 

hi  1 

1958 

4 

1 1555 

4.  1 

474 

663  51*            10  15 

10694 

4.2 

449 

1955 

1 

1  1  140 

4.  1 

459 

1958 

6 

9875 

4.2 

408 

1 

12970 

582 

1 

10922 

44  6 

1959 

r 

1092c 

4.2 

467 

2 

12265 

515 

2 

11456 

5  1  7 

1960 

i 

16060 

4.3 

689 

70747           16  32 

10385 

4.0 

4  16 

1954 

i 

10  190 

4.3 

435 

I95S 

1  167  5 

4.0 

465 

1956 

4 

9106 

3.9 

356 

1957 

1  0875 

3.9 

42  1 

1958 

1099b 

4  .  1 

444 

| 

95V0 

406 

1 

6629 

360 

1959 

9 

10062 

3.8 

389 

2 

10590 

428 

2 

9723 

395 

I960 

2 

10963 

3.8 

4  1  7 

72394              1  1 

1  1  650 

4.0 

474 

1960 

I 

1  1850 

4.  0 

474 

1 

9280 

373 

1 

9429 

369 

74062              7  II 

10674 

4.  1 

442 

1955 

1 

7590 

4.6 

350 

1956 

2 

10240 

4.  1 

4  16 

1957 

3 

1  1990 

4.  1 

49  1 

1956 

3 

12103 

4 . 2 

5  15 

1959 

1 

12070 

3.8 

456 

1  i860 

498 

1 

9178 

409 

1960 

1 

9990 

3.7 

373 

1 

7  190 

3  14 

1 

57  12 

24o 

760  39             3  4 

13  148 

4.5 

588 

1953 

1 

8270 

4.5 

375 

1954 

1 

7560 

4.6 

350 

1955 

1 

14990 

4.2 

625 

1958 

] 

16540 

4.  1 

776 

76202           11  17 

9560 

4.5 

429 

1956 

4 

9383 

4  . 4 

4  13 

1957 

4 

1  1035 

4.4 

465 

1 

9560 

4  1  3 

1958 

4 

10215 

4.3 

452 

1 

1  1930 

4  1  1 

1959 

4 

10240 

4.o 

476 

I960 

1 

8430 

3.9 

325 

766  88              1  1 

1  1610 

4.3 

497 

1957 

I 

1  1610 

4.3 

4V7 

82405             7  10 

8851 

4.2 

372 

1954 

1 

V490 

4.4 

420 

1955 

2 

8035 

4.  1 

327 

1958 

2 

8720 

4.0 

350 

2 

10330 

4  IS 

2 

9080 

350 

1959 

4 

9020 

4.3 

385 

4 

10  125 

4  10 

4 

V723 

395 

1960 

1 

8990 

4.2 

576 

1 

10270 

410 

1 

9429 

339 

86139             2  3 

9355 

4.5 

413 

1957 

1 

10990 

4.3 

490 

1958 

2 

9215 

4.4 

406 

9540 

375 

1 

9080 

350 

87677             9  14 

1  1  762 

4.3 

50o 

1955 

1 

4660 

3.9 

161 

TABLE    lb. — UAUGHTlR-AvERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  uRCEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHtN 1  NO — RECORDS   FROM   THIS  STATl  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGL  BY   SIRE  RLCORO  AVERAGE   BY   iIRt  BY  FRESHENING  YEAR 

30b-UAY   CONTEMp.   AV.   YLARLY  HERO  AVE  RAbt 


SIRE      DAUGHTER j 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCoRbS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

BROWN 

SWISS 

195  7 

1 

1  0580 

5.4 

568 

1958 

S 

13467 

4.3 

573 

1959 

8 

12291 

4.2 

509 

2 

12170 

517 

2 

9178 

409 

I960 

1 

16450 

3.6 

593 

1 

10344 

44  0 

B96I2  8 

1  1 

10266 

4.3 

440 

1953 

1 

8630 

4.4 

380 

1954 

2 

7225 

4.4 

315 

1955 

2 

9955 

4.3 

42  1 

1959 

5 

1  1004 

4.3 

477 

4 

9716 

413 

4 

9772 

4  1  1 

1960 

| 

7920 

4.4 

348 

| 

7870 

335 

1 

9069 

375 

896  14  4 

1  1 

10297 

4.2 

432 

1954 

2 

1  1  190 

4.2 

455 

1 

10590 

43  1 

1955 

3 

908  7 

4.3 

387 

1 

9380 

366 

1 

9701 

397 

1956 

3 

1  1  143 

4.2 

460 

1 

10620 

434 

1 

9952 

396 

1957 

11610 

4  ■  1 

47  1 

| 

1  1  730 

5  1  3 

10410 

433 

1958 

10730 

4.5 

466 

1959 

I 

1  0990 

4.5 

499 

90000  1 

1 

10360 

4.2 

435 

1959 

1 

10360 

4.2 

435 

9  1231*  6 

8 

10801 

4.  1 

447 

19S7 

1 

10450 

3.8 

399 

1958 

1 

11330 

3.7 

420 

1959 

b 

1  1288 

4.2 

480 

4 

9850 

406 

4 

9889 

4  14 

I960 

1 

8820 

4.0 

3b  1 

1 

7750 

335 

1 

9069 

375 

9l6b6  2 

2 

9455 

3.9 

362 

1958 

2 

9455 

3.9 

362 

2 

10453 

4  >8 

93771  11 

15 

967b 

4.4 

424 

1956 

1 

6010 

4.7 

285 

1957 

1 

6980 

4.3 

297 

1958 

8 

1  0228 

4 . 4 

450 

2 

13275 

553 

3 

12099 

507 

1959 

5 

1  1376 

4.4 

492 

2 

13630 

584 

2 

13544 

578 

94392  8 

9 

9620 

4.  1 

40s 

1956 

4 

7790 

J. 9 

300 

1957 

2 

8890 

3.9 

344 

1959 

3 

12427 

4.5 

563 

94606  5 

6 

10245 

4.2 

431 

1958 

2 

9725 

4.4 

427 

1 

8950 

397 

1 

9080 

350 

1959 

1  1283 

4.2 

4  73 

2 

1  1995 

496 

3 

1  1031 

435 

1960 

1 

7570 

4.  1 

308 

1 

79  10 

340 

1 

9352 

388 

94665  2 

It 

12202 

4.6 

553 

1953 

j 

12120 

4.6 

552 

1955 

1  1  060 

4  . 2 

467 

I 

1  3370 

494 

, 

9701 

397 

1956 

13130 

4.  5 

593 

1 

109  10 

449 

1 

9952 

396 

1957 

J 

12660 

4.  I 

60  1 

| 

1  12s0 

479 

104  10 

433 

994  38  2 

2 

9440 

4.2 

392 

1957 

1 

6680 

4.2 

283 

1958 

1 

12200 

4.  1 

500 

100513  3 

it 

9063 

4 .  1 

357 

1958 

, 

1  1030 

3.7 

403 

1 

1  0020 

40  5 

1 

9080 

350 

1959 

2 

8195 

4.3 

336 

1 

6520 

290 

1 

6235 

266 

1960 

1 

10570 

3.6 

397 

1 

9420 

384 

1 

9429 

389 

100544  1 

1 

10270 

3.8 

39b 

1960 

1 

10270 

3.8 

395 

1 

13140 

557 

1 

1  1031 

44  1 

105570  5 

9 

961  1 

4.3 

4  12 

1956 

2 

9810 

4.2 

415 

1957 

4 

954  3 

4.3 

4  1  1 

1956 

2 

1  1670 

4.4 

497 

1960 

1 

12680 

4.  1 

520 

1 

10769 

448 

108905  7 

1  0 

90  1  5 

4.0 

364 

1957 

I 

5000 

4  . 6 

232 

1958 

5 

8814 

3.9 

349 

2 

9580 

407 

2 

8829 

360 

1959 

2 

10980 

3.9 

423 

8950 

372 

9167 

379 

1960 

2 

10525 

4.4 

457 

j 

7780 

330 

| 

9123 

376 

11 3b 94  1U 

15 

1  1026 

4.2 

462 

1956 

1 

1  3060 

3.9 

5  16 

1957 

1 

9660 

5.0 

480 

1958 

3 

10590 

4.2 

439 

9530 

408 

1 

9102 

388 

1959 

8 

1072  1 

4.2 

449 

10750 

439 

10528 

44  7 

1960 

2 

1  1895 

4.2 

49  7 

1 

8900 

370 

1 

9123 

376 

1  W  1  25  2 

3 

1  1  600 

4.5 

53  1 

1958 

I 

8450 

4.0 

335 

1959 

2 

1  1615 

4.5 

535 

1 

12600 

529 

1 

13636 

562 

120226  1 

1 

71  10 

4.4 

314 

1959 

1 

7  110 

4.4 

314 

6  120 

274 

1 

6235 

266 

120446  1 

2 

10560 

4.5 

h7f 

1959 

1 

1  1  100 

4.6 

509 

9390 

40  1 

1 

9102 

368 

I960 

1 

10020 

4.4 

44b 

7180 

304 

b712 

246 

122766  2 

2 

6750 

4.  1 

277 

1959 

5360 

4.0 

2  15 

1960 

1 

8140 

4.2 

338 

1 

13472 

500 

124609  it 

4 

12075 

4.  1 

497 

1959 

1 

13850 

4.4 

610 

I960 

3 

1  1483 

4.0 

459 

1 

14370 

583 

2 

1  1451 

4bb 

VLKMONf 


99 


15. — DAUGHTlR-AVLRASE  OF   SIRES    IN  ScRVlCE    IN   ARTIFICIAL   8RELU I NG 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATc  ONLY 


ORGANI ZA I  I UNS —  GROOPeD   BY  BREED, 


DAOGHTER   AVLRAGt   BY  SIRE 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRtSHLNING  YEAR 


SIRt  DAUGHTERS  RELOKOS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TLST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


305-DAY  LONTt_MP.  AV. 
RlCORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YLARLY  hero  average 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


M.  SHORTHORN 


I050U     4.0  405 


1956 
1957 
1958 


I  1680  i.)  428 
13520  3.5  4/1 
8400     4.3  359 


I  11540 
1  110/0 


446 
462 


I  8404 
I  9516 


3i  r 

352 


MASSACHUSETTS 


100 


TABLE   lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SLRVICL   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY  YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


SIRE 
NO- 


DAUGHTER   AVLKAGE   BY  SIRE 


DAUGHTERS  RLCORDS 
NU.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  FCT. 


FAT 
LB. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


jOb-OAY  CONTLMH.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


ylarly  herd  avlka:l 
records    milk  fat 

NO.  LB.  Lr.. 


U6b02 
bOU70 


2  I1U90  U.U  SOU 

1  63b0  U.7  300 

U  I0U93  U.I  U2b 

5  933U  U.2  390 

37  6371  U.2  351 


2  9365  U.I  383 
5       7832     U.7  370 


39       9327     U.O  376 


60920 

6I0U6  10 


32       8688     U.I  353 


57       8863     U.I  363 


10       9U25     U.I  387 


U3       8535     U.2  360 


60       8801      U.3  376 


I9U8 

1 

1  1510 

U.  7 

538 

19U9 

1 

1  IU70 

U.  1 

U69 

I9U9 

1 

63b0 

U.7 

300 

I9U7 

1 

10600 

U.  1 

U30 

19U8 

1 

1  1600 

3.9 

U56 

I9U9 

1 

1  19b0 

U.O 

U72 

1950 

1 

7820 

u.  u 

3U2 

19U9 

1 

9030 

u.u 

395 

1950 

1 

10550 

U.2 

UUb 

1 952 

1 

8390 

U.2 

351 

87  30 

38  1 

1953 

1 

8120 

U.U 

355 

1 

6U60 

273 

1 

8066 

1955 

1 

9500 

3.9 

36b 

1 

7660 

305 

1 

7238 

I9U9 

1 

8380 

U.2 

3U8 

1950 

1  1 

8872 

U.3 

378 

1 

7230 

323 

195  1 

g 

782U 

U.2 

326 

1 

10080 

399 

1952 

7 

9220 

U.  1 

3/6 

2 

8U90 

35b 

1953 

u 

8U88 

U.2 

355 

2 

7370 

30U 

2 

7919 

I9SU 

3 

7927 

U.O 

323 

2 

1075b 

435 

2 

82  19 

1955 

1 

77U0 

U.  1 

319 

1 

1  1  1  10 

U  lb 

1 

94  18 

I9S6 

1 

9690 

U.6 

UU8 

1 

10790 

UIU 

1 

10617 

1958 

1 

1  13U0 

U.b 

507 

1 

12670 

52  S 

1 

12982 

19U8 

1 

87U0 

U.O 

3U6 

1 950 

9990 

U.2 

1951 

} 

8170 

5.0 

U07 

8bb0. 

3UU 

1952 

1 

7U00 

U.B 

35U 

1 

9/UO 

386 

1953 

1 

9390 

U.9 

U6  1 

1 

9320 

375 

1 

9330 

I95U 

1 

6UU0 

U.2 

270 

1 

9200 

378 

1 

8796 

1955 

1 

7760 

U.6 

359 

1 

8380 

3U7 

1 

8938 

19U8 

1 

10080 

3.9 

39U 

I9U9 

1 

82U0 

U.  1 

337 

1950 

1 

10669 

3.9 

U  19 

u 

9U58 

377 

lVbl 

1  1 

8398 

U.  1 

3U3 

u 

9855 

U  10 

19  52 

1 

696  3 

U  .  t 

282 

90  3U 

367 

1953 

7 

7317 

3.0 

276 

'  7 

9190 

372 

7 

8829 

195U 

3 

1  1697 

U.3 

500 

3 

10UB0 

U3I 

3 

9541 

1955 

2 

1  1630 

U.2 

U7S 

2 

9690 

uou 

1 

9668 

1953 

1 

6510 

U.U 

289 

1950 

5 

9570 

U.  1 

393 

2 

9280 

368 

1951 

7 

8UU7 

U.2 

3U9 

3 

8867 

365 

1952 

b 

9682 

3.9 

372 

2 

7835 

312 

1953 

3 

81U3 

U.2 

3U2 

2 

7650 

298 

2 

8230 

1 95U 

8383 

U  .  1 

3U3 

3 

6683 

360 

3 

8713 

1955 

U 

852  b 

U.  1 

353 

U 

8U95 

3UU 

4 

850b 

1956 

2 

8760 

U.  1 

358 

2 

10U50 

U2/ 

2 

1024  1 

1957 

1 

12180 

U.U 

530 

1 

I0U50 

436 

1 

1  1  183 

1959 

1 

1  1800 

U.O 

U76 

1 

10  150 

U  IU 

1 

102  13 

1950 

1 

8250 

U.U 

360 

1951 

3 

8787 

U.U 

386 

9990 

43  1 

1952 

10 

8725 

U.2 

366 

3 

9U63 

39b 

1953 

13 

9182 

U.2 

383 

10 

9828 

389 

8 

9294 

I95U 

10 

96b6 

U.2 

U03 

8 

9733 

366 

8 

9U6U 

1955 

B 

9U2b 

U.  1 

391 

7 

929U 

377 

6 

1011/ 

1956 

U 

9U50 

U.O 

379 

3 

10307 

U  1  7 

3 

1003? 

1957 

2 

13070 

U.O 

520 

1 

I3UO0 

538 

1 

133U2 

1958 

3 

9B33 

3.7 

357 

2 

1  1095 

40  7 

2 

1  1625 

1959 

3 

9553 

3.7 

357 

3 

1  1027 

U26 

3 

11074 

1950 

1 

1 1730 

U.  1 

US1 

1951 

3 

10327 

U.  1 

U22 

1952 

2 

9870 

U.2 

U  15 

1953 

2 

863b 

U.2 

363 

I95U 

1 

8  IUO 

3.8 

307 

1955 

13660 

3.9 

531 

1953 

( 

9130 

U.3 

391 

102  15 

UI7 

5 

9985 

I95U 

13 

83U1 

U.2 

353 

10 

9IUU 

372 

10 

8976 

1955 

10 

7923 

U.  1 

327 

9 

9508 

39/ 

9 

91  10 

1956 

9 

8866 

U.2 

373 

6 

9398 

uoo 

6 

9579 

1957 

2 

7915 

U.  1 

322 

2 

979b 

U23 

2 

991U 

1956 

1 

6U30 

3.7 

239 

1 

1  lbUO 

502 

10715 

1959 

1 

9670 

U.3 

UIU 

1 

8910 

369 

1 

9723 

1950 

U 

9580 

U.U 

U  18 

195  1 

15 

89  1  8 

U.2 

376 

b 

10  108 

U  1  1 

1952 

1  / 

83U6 

U.3 

366 

9 

96  1U 

399 

1953 

9 

8963 

U  .  3 

3b9 

9 

100U2 

UI7 

8 

926U 

195U 

909U 

U.6 

U2I 

U 

9328 

397 

4 

V7U2 

1955 

U 

9338 

U.U 

U06 

U 

9833 

423 

4 

9U07 

32  5 
340 
3/2 
U36 
528 


358 
386 
UOb 


3U  I 

360 
352 
429 
U60 
U  16 


3/9 
388 
U  12 
UIO 
SUB 
UU9 
U/7 


UIO 

3/1 
3U6 
395 
UI9 
U7b 
UOO 


388 
Ulb 
UIU 


MASSACHUSL  TTS 


TABLt    lb. — UAU3HTc<-A.  lKASL  OF   SlKLS   IN  SlRVICC   In   ARTIFICIAL   BKLcUlNi  OR3AN I  l  A  T  I  u  <S — 5R0UI'Ll>   BY  bKEEU. 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  NO — RECORDS   FROM   THIS   STAI^  UN  L  Y 

OAUbHTER  AVLRAGl   BY   SIRl  RtCURl;   iWfcKAliE   BY   jlkL  ijY  FKi.SHfcNI.Ntj  YEAR 


jOb-L.AY 

CONTtMH 

.  A*. 

YEARLY  Ml 

'.0  avcraCc 

SI.<,_      OAUCH  TERS 

KEi-ORDS 

MILK 

TEST 

FA  1 

FRESH 

'icCuRDb 

MILK 

TES 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

f  Al 

RtCURbS 

MILK 

FAT 

NU.  NO. 

NO. 

LB. 

I'CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

Lb. 

PC  T 

. 

LB. 

MO. 

US. 

LB. 

NO. 

L3. 

Li  . 

AYRiHIRi. 

1  9b6 

4 

9305 

40  1 

1 

4  9 

10153 

433 

1958 

2 

I029D 

4. 

444 

1 

98o0 

4  10 

1 

4/3 

631 1*7  IbO 

300 

96i.O 

4.2 

40j 

1953 

10040 

4. 

2 

429 

5 

10017 

415 

2 

9^  1  1 

302 

1954 

24 

9174 

4. 

1 

375 

20 

9409 

38/ 

19 

950  1 

3  /  1 

1955 

4  j 

951c 

4. 

1 

390 

39 

9505 

379 

38 

9107 

37'i 

1956 

49 

10327 

4. 

1 

420 

46 

9991 

4  1  1 

54 

9756 

400 

1957 

4. 

1 

434 

Jo 

I0b9b 

43  » 

3  1 

I056> 

4  j4 

1958 

bo 

1043o 

4. 

2 

433 

4  9 

10092 

424 

49 

10560 

4J9 

19b9 

7b 

9684 

4. 

40/ 

72 

94b6 

396 

/  1 

9  768 

40  j 

I960 

10 

10077 

4. 

< 

424 

9 

97  10 

4  1  i 

b 

9294 

390 

6  34  l  7  I 

1 

1 2  b20 

4  .  I 

514 

1949 

1 

12520 

| 

b  1  4 

63426  36 

79 

9  13b 

4.2 

382 

1952 

12 

9794 

4. 

1 

404 

7 

104dI 

4  1  V 

1953 

4. 

2 

374 

1  b 

9197 

57b 

14 

9275 

373 

1954 

12 

8937 

4. 

4 

586 

12 

9550 

394 

10 

9713 

3>5 

195b 

4. 

J 

394 

14 

8766 

365 

13 

672" 

560 

I9b6 

14 

9122 

4. 

7 

586' 

1  1 

I0U.-.7 

4  12 

10 

1004'i 

4  10 

1957 

4 

962u 

4. 

? 

4  13 

4 

9648 

598 

4 

9990 

M  1 

1958 

1 

107/u 

li  . 

| 

100/0 

4  <:  I 

1 

107  15 

4/j 

1959 

1 

10460 

9 

40b 

1 

99o0 

393 

1 

94  5'! 

5/9 

I960 

1 

12020 

ij  # 

| 

1  1  3^0 

489 

648  b5  9 

24 

7349 

4.  1 

30  1 

195  1 

4 

6333 

4. 

1 

260 

2 

1  1625 

4bV 

1952 

4. 

1 

535 

j 

9  192 

376 

1953 

I 

o924 

4. 

2 

290 

4 

8673 

560 

3 

8858 

3  34 

1954 

5 

8270 

4. 

1 

5b7 

3 

9403 

372 

2 

103  12 

4. '8 

1955 

3 

7523 

4. 

0 

504 

3 

80^7 

320 

2 

7227 

2>b 

1956 

1 

10330 

4. 

0 

4  1  6 

1 

1  36o0 

5  IE 

1 

1  1  -)0  0 

4  .  / 

195  7 

1 

12040 

ll  B 

b  1  4 

if; 

135^0 

b  1  0 

| 

I2b79 

4  b  1 

6bjb6  1 

1 

76  10 

4.0 

30b 

1948 

4. 

0 

305 

65548  3 

13 

9o  1  / 

4.2 

409 

1950 

2 

10250 

4. 

5 

•*57 

2 

9320 

3/9 

1951 

2 

9720 

4. 

3 

4  1  7 

2 

11475 

459 

1952 

2 

1009  -j 

4. 

420 

2 

10b  10 

4  1  1 

1  9b3 

< 

10253 

i+ . 

| 

4  1  5 

3 

9440 

3 

10053 

39  1 

1954 

2 

S78b 

4. 

377 

2 

3955 

360 

2 

V54  1 

372 

1955 

b7b  0 

4. 

2 

242 

1 

9620 

599 

1 

9200 

Mi 

1956 

1 

8630 

3. 

9 

535 

1 

8450 

324 

1 

86  1  1 

354 

6  71/4  10 

1 9 

9000 

3.9 

3b  1 

195  1 

/ 

9094 

3. 

9 

3b4 

2 

8750 

3b4 

I9b2 

5 

8474 

8 

525 

b 

v0"*7 

555 

1953 

3 

9837 

360 

i 

9b  l  3 

392 

1 

8593 

3  i6 

1954 

2 

8870 

3. 

336 

2 

10540 

420 

936  3 

375 

1  955 

1 

8370 

9 

526 

| 

lObDO 

450 

| 

1023b 

41  1 

I960 

1 

9580 

3. 

366 

6a  i  tie  b 

9 

7b54 

-  4.3 

327 

I9b0 

2 

8065 

4. 

5 

542 

1951 

3 

7277 

4. 

2 

304 

1952 

3 

8  140 

4. 

5 

369 

1953 

1 

4910 

4. 

2 

204 

66334  1 

1 

1  1690 

4.6 

53b 

19b  1 

1 

1  1690 

4. 

6 

538 

70151  1 

1 

58  10 

4.6 

269 

1953 

1 

5810 

4. 

6 

269 

1 

b840 

247 

1 

5842 

^bO 

7U2  59            1  b 

36 

8  7o9 

4.3 

376 

1954 

9 

8539 

582 

y 

9289 

390 

7 

9014 

58  0 

1955 

10 

8470 

4. 

5 

377 

10 

8o/4 

560 

9 

680  b 

36  5 

1956 

7 

9140 

4. 

3 

597 

7 

9/77 

40b 

0 

988  1 

40U 

1957 

4. 

2 

305 

b 

104b4 

453 

5 

IG5IJ 

43/ 

1958 

2 

8895 

4. 

5 

404 

2 

10245 

4  1  5 

2 

107  2  1 

45t 

1959 

3 

9473 

4. 

3 

405 

5 

10230 

437 

3 

1026  1 

4  1  0 

70368  II 

23 

724b 

4.3 

307 

1952 

2 

823b 

4. 

3 

549 

1 

8280 

548 

1953 

It  _ 

550 

7 

7223 

50  1 

7 

8046 

3:4 

1954 

6 

6786 

4. 

3 

2o5 

U 

73o5 

32<! 

8 

CJ134 

3.5 

1955 

b 

7742 

4. 

2 

319 

b 

7892 

323 

4 

7826 

i  1  > 

70760  13 

32 

8  It  1)3 

4.4 

366 

1952 

4 

8813 

4. 

372 

4 

8738 

349 

1953 

7 

906  1 

^  m 

4  07 

7 

69  06 

36  7 

8515 

35/ 

1954 

10 

8457 

4. 

4 

567 

1  0 

d4  13 

352 

10 

6646 

5e6 

1955 

0 

8675 

4. 

3 

575 

0 

9135 

57  b 

6 

6735 

s->? 

1956 

3 

/430 

4. 

5 

331 

5 

86  17 

358 

2 

I0b3b 

44  5 

1957 

1 

10581, 

3. 

9 

4  lb 

1 

1  1  loO 

444 

1 

9  170 

3/4 

1958 

1 

9400 

4. 

0 

580 

1 

103  10 

4lD 

1 

10726 

43  4 

70975  3 

6 

9768 

4.2 

40U 

1947 

2 

9530 

4. 

3 

4  14 

1948 

1 

8420 

4. 

4 

566 

1949 

1 

6680 

4. 

6 

306 

1950 

2 

9530 

4. 

3 

40  1 

71191  17 

3  1 

8531* 

4.0 

336 

1950 

1 

10990 

3. 

8 

420 

1951 

6 

8d65 

4. 

0 

539 

2 

9555 

40b 

1952 

1  1 

844  1 

4. 

0 

332 

4 

88  b  5 

359 

1953 

b 

9458 

3. 

l> 

566 

b 

9090 

36o 

4 

900  1 

36  1 

1954 

3 

8010 

4. 

0 

32  1 

3 

3o40 

357 

2 

922? 

579 

1955 

1 

7810 

4. 

2 

530 

d300 

359 

865b 

34  8 

1956 

1 

8910 

4. 

562 

88 /O 

i/b 

9429 

39  3 

1957 

1 

1  1990 

3. 

8 

455 

10730 

440 

1  1  183 

460 

1958 

1 

10750 

3. 

42  1 

105  10 

45b 

I0O24 

44  9 

I9S9 

1 

9490 

4. 

0 

576 

9620 

586 

10/47 

4;.  5 

717  63           2  7 

66 

8252 

4.3 

356 

1950 

1 

7500 

4. 

/ 

352 

195  1 

7 

844  3 

4. 

4 

381 

1 

9450 

394 
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-DAUGHTE-<-AVtRAuL  OF  SIRES  IN  StRVlCc  IN  ARTIFICIAL  8KELUING  URwANI  <!AT I  O.iS — GROUPED  BY  BRufcU, 
BY   YtAK  OF   FRtiHfcNING  —  RECORDS   FROM   THIb  S  I A  Tu  ONLY 


UAU5HTE*   AVtRAGc   bY  SIRE 


REtORO  AVlRAGE   BY   SIRE   HY  F  RE  }HE,.I  r.3  YEAR 


50b-UAY  CONTcMl". 


AV.   YEARLY  HERO  AVLKA  it 
FAT 


31; 


>IRL      UAUGhTcRb  RECORDS 

MILK 

test 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORD} 

MILK 

FAT 

KllOivLiS 

MILX 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

I'CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

per. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

AYRSHIRE 

1952 

2  1 

8507 

i.i 

573 

1  1 

8760 

565 

1953 

11 

/95I 

1.3 

512 

10 

8500 

339 

8 

8195 

1951 

^ 

8856 

1.  3 

38  1 

7 

8767 

3b5 

6 

8671 

1955 

8 

8619 

1.2 

561 

/ 

9250 

56  1 

6 

913- 

1956 

5 

9333 

1.5 

107 

5 

101,17 

132 

2 

10110 

1957 

2 

10080 

1.5 

15  1 

2 

1  1100 

169 

1 

1  0619 

1958 

1 

10320 

It. 2 

110 

1 

105c.O 

160 

1 

1265b 

7^686               3  10 

lOObb 

1.1 

It33 

1953 

| 

1  3050 

1.  1 

535 

1 

8610 

391 

1 

8753 

1951 

12  100 

U.o 

181 

1 

89V0 

108 

1 

a75  1 

1955 

2 

8100 

1.5 

577 

1  0200 

12  j 

2 

10257 

1956 

i 

10053 

1.1 

136 

5 

1  0  1  00 

11  1 

3 

10366 

1957 

2 

11190 

1.  1 

166 

123^0 

505 

2 

1  1  783 

1958 

1 

12180 

1.5 

b63 

1 

1  1110 

168 

1 

I305fa 

73293           Bl  161 

8816 

It.  1 

363 

1952 

7 

8521 

1.3 

56o 

5 

9o00 

1  12 

1953 

27 

8932 

1.  1 

363 

23 

9578 

585 

21 

9365 

1951 

52 

8167 

1.2 

353 

19 

9119 

389 

12 

9165 

1955 

10 

9135 

1.  1 

371 

51 

9332 

3»3 

33 

902  1 

1956 

13 

9185 

1.0 

331 

1  3 

IOOo5 

111  3 

12 

9806 

1957 

a 

1  0050 

1.2 

1  1  7 

7 

10051 

599 

7 

10121 

1958 

9 

1  1529 

1.  0 

157 

9 

10b  17 

13b 

9 

10332 

1959 

1 

9858 

3.8 

373 

1 

10003 

1  1  7 

1 

9903 

1  V60 

1 

10190 

1.  1 

12  I 

1 

9610 

391 

1 

1  0161 

71021            72  118 

9371 

u.o 

377 

1953 

3 

10653 

1.0 

125 

3 

10207 

1 1  3 

3 

IC355 

1V5U 

10 

9203 

1.  1 

371 

7 

91/3 

391 

6 

9686 

195b 

9 

951  1 

1.  1 

389 

8 

9  1  bO 

380 

8 

893  1 

1956 

12 

9131 

1.2 

396 

1  1 

V036 

386 

1  1 

8d06 

1957 

1  8 

9897 

1.0 

395 

1  d 

9d52 

109 

la 

9613 

1958 

23 

9688 

1.  1 

391 

22 

10271 

135 

19 

ICb5.i 

1959 

31 

9670 

1 .  0 

30  7 

30 

9db6 

1  10 

26 

10  126 

I960 

12 

6770 

3.9 

310 

1  1 

102b5 

116 

10 

10191 

766  13            dl  201 

9833 

it. 2 

ItOo 

1952 

1 

11915 

1.5 

b  1  1 

1 

92b3 

395 

1953 

35 

932  1 

1.2 

393 

28 

8721 

562 

21 

8850 

1951 

50 

939  7 

1.2 

390 

16 

8913 

373 

10 

8909 

1955 

11 

10211 

1.  1 

121 

3  7 

9215 

387 

31 

9216 

1956 

22 

10119 

1.2 

127 

la 

101b3 

129 

16 

980  1 

1957 

20 

10872 

1.2 

Ibl 

I  a 

10667 

151 

15 

1  0136 

1958 

1  I 

10279 

1.2 

133 

1 1 

103  13 

132 

13 

1  080  7 

1959 

13 

1  l73o 

1.0 

168 

12 

10106 

11  1 

13 

10727 

I960 

1 

9830 

1.2 

107 

2 

i  i  ;5 

375 

1 

10132 

70B3I             b  21 

9366 

1.5 

It  It 

1919 

1 

9800 

1.  1 

101 

1 

I0A70 

111 

1950 

1 

1  0110 

1.  1 

1^6 

1951 

5 

9710 

1 .  b 

130 

3 

I  0  I  67 

123 

1952 

1 

9235 

U.o 

120 

3 

9117 

583 

1953 

1 

89  1  o 

1.6 

101 

3 

9do3 

10  1 

1 

10026 

1951 

2 

7170 

1.7 

338 

2 

9215 

372 

2 

9731 

1955 

2 

8525 

1.6 

371 

2 

10  1  80 

122 

2 

1  022  b 

1956 

2 

9180 

1.6 

1  Id 

2 

10  110 

121 

2 

10601 

701  11            22  1*3 

90b7 

U.O 

363 

1951 

2 

8750 

1.1 

387 

2 

9705 

105 

10050 

195b 

10 

9205 

1.  1 

361 

1  0 

6573 

5b  1 

10 

896  1 

1956 

7 

9531 

1.0 

383 

9667 

390 

7 

9/12 

1957 

/ 

9921 

3.9 

386 

10  166 

10  1 

5 

10850 

1958 

10 

9787 

1.0 

568 

1  0 

9681 

391 

9 

9915 

1959 

0 

9333 

1.0 

5/1 

9117 

381 

5 

9781 

I960 

I 

6710 

3.8 

257 

1 

1  bTlO 

615 

' 

8B91 

79186            3  b 

81*70 

3.9 

328 

1956 

2 

8390 

1.C 

329 

1 

1  I960 

17  1 

1 

8919 

1957 

1 

5750 

1.1 

251 

1958 

2 

9620 

3.8 

566 

9610 

38  5 

10083 

79371              1  1 

17  160 

1 .  1 

753 

1959 

1 

17160 

1.1 

755 

12980 

531 

1 

1  1936 

803  79           21  31 

930  1 

<t.  1 

38b 

1956 

3 

10013 

1.  1 

1  15 

9957 

1  12 

9178 

1957 

6 

9168 

1.2 

103 

10062 

126 

9867 

1958 

12 

9689 

1.2 

106 

1  1 

99  12 

126 

1  1 

10186 

1959 

1  1 

9  186 

1.  1 

575 

1  1 

9b10 

398 

1  1 

961b 

1960 

2 

8700 

1.1 

360 

9295 

577 

9903 

82620              b  b 

930o 

t.t 

it  1  1 

1959 

1 

9990 

1.5 

116 

1 0  1  o  5 

12  1 

IC131 

1  960 

1 

6570 

1 . 1 

266 

1 

8d50 

56  1 

1 

7faa  1 

82628             9  12 

9066 

If.  1 

37  1 

1  955 

2 

7930 

1.2 

53  1 

9520 

1  1  5 

, 

8611 

1956 

1 

9010 

1.  1 

371 

1957 

3 

8953 

1.  0 

56  1 

10720 

15S 

2 

10099 

1958 

3 

7810 

U.2 

553 

3 

9510 

59b 

5 

807/ 

1959 

2 

9695 

1.  1 

391 

9065 

106 

1 

019/ 

I960 

1 

13010 

1  -  1 

b37 

1  I5b0 

500 

Hoj90           7b  93 

9  17  1 

It. 3 

39  1 

1956 

V 

8596 

1.3 

571 

0 

10/11 

115 

8 

9693 

1957 

19 

9590 

1.1 

1  15 

16 

10568 

133 

15 

10315 

1958 

21 

9201 

1 .  j 

593 

21 

9903 

107 

22 

9WS  1 

1959 

37 

9219 

1.2 

391 

36 

96b5 

105 

b6 

9951 

1960 

1 

853b 

1.2 

353 

2 

9260 

555 

1 

9903 

B6d98            bl  88 

9  lOit 

U. 2 

377 

1951 

G 

9121 

1.5 

592 

a 

9795 

391 

8 

9837 

1955 

23 

8092 

1.3 

316 

2  1 

9195 

372 

2  1 

9263 

1956 

21 

9276 

1.  1 

576 

19 

10205 

1  1  1 

18 

7916 

195  7 

1 

3737 

I.i 

569 

/ 

9o95 

1  11 

6 

10262 

352 
376 
1^5 
161 
19  1 


1^0 
110 
116 
1 1h 
bid 


365 
3/6 
3/0 
105 
1  11 
12  I 
106 
12  7 

115 

392 
568 
369 
10a 
1  jl 
1 13 
123 


363 
369 
383 
105 
1l0 
156 
111 
12  0 


1^3 
3  9  5 


3o2 
357 
391 


106 
35  I 


123 
397 
109 


506 

382 

135 
333 
561 


100 
1,  3 
106 
110 

390 


5/8 
106 
1;  I 
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TABLE    IS. — DAUGHTER- AVER AGE  OF   SIKtS    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY  bKLEI), 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


UAUGHT  EK 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE 

JY  S 

IR 

£  BY 

F  Rt  SHE N I NG 

YEAR 

305-UAY 

CONTCMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIKE 

DAOGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FA  I 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FA  I 

NO. 

NO. 

NO. 

LC. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCI 

■ 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1958 

14  9634 

4. 

3 

4  1  0 

14 

100  1  1 

4  IV 

12 

10168 

4  1  7 

1959 

12  9643 

4. 

2 

402 

12 

1  0  1  o  1 

40b 

1 1 

I0bl5 

422 

1960 

3  14803 

4. 

6  1  1 

3 

9260 

37  1 

3 

9727 

396 

87503 

1 

1 

9920 

4.3 

42B 

1957 

1  9920 

4  . 

3 

42d 

1 

8700 

424 

1 

8982 

432 

9  Id33 

1 

I 

9060 

4 . 4 

39b 

1959 

1  906C 

4  . 

4 

395 

1 

14280 

500 

9  IBB3 

25 

26 

9348 

4.3 

39  7 

1958 

1  11100 

4  . 

6 

b  10 

1 

9750 

4  1b 

1 

1006  1 

19b9 

20  8883 

4. 

379 

1  8 

9990 

418 

1  8 

10069 

4  1  8 

1960 

5  10722 

4. 

2 

444 

5 

1  0628 

44b 

5 

1  0250 

42  7 

94423 

8 

9 

8224 

4  .  1 

344 

1958 

1  8240 

4. 

6 

380 

1 

9300 

338 

1 

9756 

420 

1959 

6  8742 

4. 

2 

365 

6 

9525 

393 

6 

986ft 

40  5 

I960 

2  6010 

4. 

0 

243 

1 

9  720 

393 

2 

9920 

398 

9b368 

2 

2 

BBoO 

4.  1 

35b 

1959 

1  5100 

4. 

2  1  7 

1 

9540 

346 

1 

1031  1 

378 

I960 

1  12620 

9 

493 

1 

10  130 

4  2  1 

10704 

452 

9b3B4 

63 

75 

9623 

4.4 

422 

1957 

1  10240 

4. 

6 

468 

1 

10330 

4  1  0 

1 

9167 

384 

1958 

?l  9153 

4. 

4 

399 

19 

100  06 

4  14 

20 

10653 

444 

1959 

39  9690 

4. 

4 

428 

39 

10  175 

4  1  7 

34 

10173 

4  IS 

1960 

14       960  7 

4. 

3 

4  16 

8 

10113 

398 

14 

1  1003 

452 

I0.15W 

3 

3 

13620 

4.0 

543 

1959 

1  I41IC 

4. 

2 

594 

1 

12440 

502 

1960 

2  1337s 

3. 

9 

d!7 

1 

13040 

538 

2 

1  1870 

498 

102607 

1 

1 

I032u 

4.4 

45u 

1958 

1  10320 

4  . 

4 

456 

1 

1  1490 

47  1 

1 

1056? 

4<:5 

1 032  30 

1 

1 

8700 

4.2 

364 

195  7 

1        870  0 

4. 

2 

364 

104768 

1 

1 

9030 

3.9 

353 

1959 

1  9030 

3. 

9 

353 

1 

01  10 

33, 

105721 

2 

3 

81)10 

4.0 

334 

1957 

2  7980 

4. 

0 

318 

2 

1  1  1  50 

435 

1 

10257 

39  1 

1958 

1  1248U 

3. 

9 

486 

1 

1  1  180 

459 

1 

1056? 

42  b 

I07B69 

110  70 

3.8 

426 

1959 

1  11070 

3. 

8 

426 

1 

13130 

542 

1 

1  lb70 

498 

TAbLt    13. — UAUGHTtK-Av  i_RAoL  OF      IklS   IN   5..K9IOI.   IN  ARilFICIAL   ORfcLOINo  OR  ANI..A110N5 — GROUPcD   BY  3x._tL, 
Of   YLAK  uF   FRCjHLNINo — RLCORDS   FROM   THIb  iTAI^  ONLY 

UAUiHTLK  AVLRAC   bY   blRC  RGCORu  AYkRAGE   CY    bIKt   8Y  F.(LSHfc.»lN3  Y c A !< 

_,Ob-OAY  CONI-iMP.   Ay/.   YlARLY  HtKO  AVlRAi.c 


S  I'KL  uAUUHTfcRb 

RLCORDb 

MILK 

T  L5T 

FAT 

FR  tbH 

K^COROb 

MILK 

Tl  j  I 

FAT 

R  cO  OR  05 

MILK 

FAT 

K  t-OOKOb 

M I L  (< 

f  *\  r 

NO.  NU. 

NO. 

LO. 

POT. 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

PCI. 

LB. 

NO. 

LB. 

L8. 

NO* 

LB. 

LB. 

uULRNSLY 

1/1200  1 

5 

9001* 

1*.7 

U28 

1947 

88Go 

4.6 

400 

I9U9 

1  0030 

4.4 

440 

1  950 

9750 

5.3 

515 

1951 

1 

76U0 

4.H 

367 

2249  75  1 

1 

10290 

3.9 

UOJ 

I9S0 

1  0290 

3.  V 

400 

220506  2 

6 

1  1033 

U.3 

46/ 

1950 

9  180 

4.9 

45  1 

1  952 

. 

8450 

4.3 

359 

I9S3 

1  1820 

3.8 

446 

1 

82  10 

400 

1 

9374 

459 

I95U 

I2UU0 

4  .  0 

495 

1 

8460 

5B5 

1 

8862 

U  IC 

1956 

1  0980 

4.6 

b08 

1 

9000 

406 

1 

9657 

424 

IV3B 

1  1  1  3C 

4.3 

533 

1 

9000 

446 

1 

9559 

44  > 

237761  J 

6 

70M  1 

U.S 

351 

19b  1 

1 

7520 

4.6 

345 

1952 

79U0 

4.  1 

376 

1 

109/0 

U6l 

1953 

7590 

4.  / 

354 

2 

1  11165 

45* 

2 

10900 

453 

1954 

85  70 

4.3 

365 

1956 

1 

b500 

4.3 

364 

2409b2  II 

30 

70j3 

4.8 

3U0 

1948 

7310 

4.8 

353 

1949 

1 

7130 

4.9 

352 

1950 

01  10 

5.  1 

4  16 

195  1 

6 

765  1 

4.9 

574 

79o0 

328 

1952 

7 

7286 

U.  9 

356 

5 

39b5 

57  1 

1953 

b 

6994 

U.o 

530 

U 

8j3b 

353 

4 

8061 

358 

1954 

2 

6970 

4  .  C 

333 

2 

67/0 

3  1  4 

2 

7063 

3  30 

1955 

79  73 

4.5 

354 

3 

109  17 

4  1  1 

3 

9632 

3S2 

1956 

3 

699  / 

U.b 

316 

5 

95  10 

3b5 

3 

9bOn 

405 

1957 

1 

7100 

4.3 

505 

1 

9230 

428 

1 

96  14 

4b? 

245152  1 

3 

981*3 

4.2 

U17 

1951 

1 

10370 

4.0 

4  19 

1 

9420 

395 

1952 

1 

10820 

4.  b 

403 

1 

10250 

455 

1953 

1 

8340 

4.2 

3u9 

1 

8550 

377 

1 

9363 

440 

251367  1 

2 

1  1520 

>t.2 

U8U 

1947 

1 

13510 

4.2 

5  74 

'  1948 

1 

953C 

4.  1 

593 

25b085  2 

5 

8099 

4.8 

38  1 

1947 

2 

8370 

4.6 

3d0 

194b 

1 

fa  1  50 

5.0 

406 

1949 

2 

7780 

4.  3 

370 

2575  10  3 

9 

7616 

U.8 

36U 

1950 

2 

9Uoo 

4.  / 

441 

1 

12330 

536 

1951 

6990 

5.0 

345 

1 

9/80 

39  1 

1952 

1 

102BC 

4.  / 

488 

1 

/940 

355 

1953 

1 

8o9u 

4.7 

4  12 

1 

7750 

356 

1 

8142 

J75 

1954 

/ 

769b 

4.  / 

555 

2 

7305 

53J 

2 

8110 

354 

1955 

I 

8380 

4.5 

374 

| 

6u00 

29  I 

I 

097  1 

390 

?5b93b  33 

86 

8531* 

b.O 

U2  3 

1949 

2 

1177b 

4.  o 

5.->3 

I 

10550 

586 

1950 

j  7 

8bb4 

4.9 

440 

5 

96  76 

4  5  1 

195  1 

24 

U.  9 

404 

9 

8927 

445 

1952 

1 4 

82b  6 

5.  1 

4  16 

U 

8o95 

441 

1953 

1 0 

82  45 

5.0 

4  12 

10 

8345 

4  12 

9 

6348 

403 

1954 

b 

9234 

5.U 

4  99 

5 

9528 

480 

5 

99b0 

490 

1955 

S 

926r, 

5.  1 

469 

7 

900/ 

435 

b 

9b93 

4/9 

1956 

3 

1  1  190 

5.  1 

566 

5 

10043 

505 

3 

9683 

478 

1957 

11183 

5.  1 

569 

3 

9950 

U98 

3 

10493 

bi.0 

260090  1 

1 

6  IU0 

1*.  7 

287 

1950 

1 

6  1U0 

4.7 

2b7 

2629  19  U9 

12b 

7bl2 

U.B 

372 

195  1 

7 

8030 

4.7 

579 

5 

9790 

4  19 

1952 

1  9 

7U52 

4.9 

366 

12 

B3b8 

582 

1953 

2b 

7604 

U.  7 

555 

26 

83  18 

387 

25 

8053 

3/1 

1954 

2  1 

8318 

4.6 

586 

1  9 

d/9  1 

399 

1  / 

8577 

3<-7 

1955 

1  b 

849  1 

U.b 

387 

1  / 

89b3 

40/ 

15 

8973 

403 

1956 

I  b 

8550 

U.6 

395 

14 

8881 

40U 

12 

8428 

400 

1957 

/ 

873  1 

U.  5 

598 

7 

9b60 

455 

7 

9114 

43  1 

1958 

8673 

4.5 

379 

5 

100  14 

462 

5 

9319 

455 

1959 

8740 

4.b 

UI5 

3 

922/ 

U  1  1 

2 

8862 

416 

I960 

1 

1094  0 

5.  1 

555 

1 

1  1920 

563 

1 

1  1347 

542 

26ol>>9  1 

3 

9  10/ 

U.6 

420 

1952 

1 

0530 

5.0 

U23 

1 

100  30 

425 

1953 

1 

9700 

4.U 

431 

1 

10660 

430 

1 

1  1957 

blO 

1954 

1 

9090 

4.5 

405 

1 

1  lolO 

44  1 

1 

1  1282 

UbO 

2665b3         1  lb 

273 

80/8 

U.7 

380 

195  1 

12 

764  7 

4.  1 

337 

6 

8058 

37  1 

1952 

40 

7d84 

4.7 

373 

29 

9513 

408 

1953 

4  V 

7918 

4.  b 

380 

40 

9559 

40U 

36 

9059 

39b 

1954 

33 

8  145 

4.H 

5bB 

30 

9/86 

416 

26 

9663 

4  13 

1955 

40 

800o 

4.3 

58  1 

30 

94  39 

406 

36 

9466 

408 

1956 

3b 

8739 

4.  / 

4  1  1 

33 

9b  >0 

42  b 

31 

954  7 

4  10 

1957 

23 

9057 

4.6 

422 

22 

10470 

450 

22 

9o9  1 

4/6 

195b 

21 

8987 

4.7 

426 

18 

9/09 

433 

16 

9542 

435 

1959 

lv 

913B 

4.  / 

42b 

18 

89  10 

420 

16 

9286 

43  1 

I960 

1 

10470 

5.0 

52  3 

1 

10  140 

453 

1 

9995 

44b 

2690/0  1 

8l*0b 

U.  7 

59b 

1948 

1 

9fc90 

4.5 

442 

1949 

1 

9260 

4.9 

4b7 

MASSACH  ust  rr  s 


FABLE    lb. — OAUGHTEK- AVERAGE  OF   sIKES   IN  SERVIC   IN   ARTIFICIAL  BREEDING 
Or   YEAR   OF-   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATc  ONLY 


URBANIZATIONS —  GROURlO   BY  CRtEu, 


UAUoHTEK   AVcRAGt   BY  SIRE 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FKESht.JlNG  YCAK 


iOb-UAY   CONT^IV.    AV.    YLAKLY   HERO  AVtRA^c 


SIRt     UAUGHIERS  KLLORUS 

M  Ilk 

TEST 

FAT 

FRESH 

R  ._Cu  R  L  S  MILK 

TCsT 

FAT 

R  EEUROS 

MILK 

FA  I 

R  t  G  U  R  0  S 

M I L  .< 

FAT 

NO.            NO*  NO* 

LB. 

I'CT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB- 

PCT. 

LB  . 

Hi . 

L8  . 

NO. 

LB  . 

Lb. 

GUERNSEY 

1  9b0 

1  8450 

4.8 

4  08 

1951 

1  603U 

4.7 

264 

2  75)061              1  1 

7090 

4.6 

322 

1  953 

1  /09G 

4.6 

322 

2  794  59              4  12 

9733 

4.9 

476 

I9S2 

1  6340 

5.1 

325 

I 

12060 

468 

1  9b3 

s  10763 

4.7 

5  1  3 

3 

12067 

4  73 

3 

1  1249 

4  )  1 

1954 

3        948  ( 

4 .  9 

468 

i 

1  19  7  7 

466 

3 

1  1794 

463 

1955 

1      1 143U 

4  .  b 

524 

| 

136  10 

529 

1 

1146? 

453 

1  956 

1  9590 

5.2 

502 

I 

136  10 

529 

1 

12938 

49  t 

1957 

1  14560 

5.  1 

/44 

| 

14b90 

b60 

1383' 

534 

1958 

1  13760 

5.4 

tU  3 

| 

9400 

392 

1959 

1  14320 

5.  1 

734 

1 

1  1520 

546 

1 

1263  ( 

6  1  1 

280691            4o  120 

7676 

4.7 

3b9 

1949 

1  12290 

3.9 

476 

1 

9810 

42<l 

1950 

10  7369 

4.8 

355 

3 

d203 

386 

1951 

27  7671 

4.  6 

366 

|  2 

9607 

44  1 

1952 

It  8072 

4.7 

376 

19 

8d76 

386 

1953 

23  8473 

4.6 

39  1 

20 

8888 

394 

1  9 

d78  7 

396 

1954 

12  8360 

4  •  t 

390 

|  | 

83  18 

378 

10 

8489 

309 

1955 

12  7709 

4.7 

361 

12 

9038 

398 

12 

080  1 

394 

1956 

3  9483 

4.3 

4  1  2 

3 

10  190 

4  1  3 

3 

9392 

400 

1957 

z      1  1  720 

4.4 

509 

2 

9200 

429 

2 

10072 

450 

1958 

3  8637 

4.5 

394 

2 

9245 

40b 

2 

969  1 

420 

280947              1  1 

6  990 

4.6 

3  1  V 

1947 

1  6970 

4.6 

3  1  9 

280954            14  42 

9406 

4.8 

449 

1  950 

4  OHIO 

4-6 

406 

1 

10  140 

4  35 

195  1 

6  8284 

4.7 

393 

9444 

406 

1952 

1  8894 

4.8 

426 

8942 

4  1  8 

1953 

V  10000 

4 .  7 

4  70 

8900 

4  1  1 

Q 

9694 

4't  t 

1954 

6  9567 

4.7 

4  5  1 

5 

8228 

378 

6 

8G9  1 

4>j7 

1  955 

3  10000 

4  .  t 

457 

3 

8  117 

392 

3 

8066 

378 

1956 

3  10207 

5.2 

52b 

3 

9377 

448 

3 

8705 

4  16 

1957 

2  11020 

4.6 

525 

2 

8930 

430 

2 

9740 

4o4 

2866bd            6  24 

8339 

4.9 

40o 

1949 

3  8400 

4.9 

4  1  5 

1 

37  30 

420 

1950 

1  7880 

5.  1 

399 

1951 

3  7723 

5.2 

402 

1 

94  90 

473 

1952 

4  9268 

5.0 

456 

3 

9583 

460 

1953 

5  8364 

4.9 

4  12 

4 

92  30 

442 

4 

8960 

437 

1954 

2  8780 

4.  1 

409 

8  1  35 

386 

2 

6b40 

4  1  j 

1955 

2  9655 

4.5 

437 

2 

8'.o0 

395 

2 

65F9 

i79 

1956 

2  767b 

4.6 

349 

2 

9d25 

472 

? 

8600 

4o< 

1957 

7.  9540 

4.5 

434 

2 

10040 

499 

2 

9113 

440 

288095             1  3 

9567 

5.  1 

48  i 

1952 

1  11120 

4  .  b 

538 

1956 

1  8000 

5.3 

422 

1 

1  1  1  10 

49  1 

1958 

1  9s80 

5.2 

502 

1 

9400 

433 

1 

9559 

449 

28M 1  58              1  1 

6200 

b.  0 

312 

1953 

1  6200 

5.  0 

3 1 2 

| 

7700 

39  1 

I 

748b 

364 

288923              1  3 

6463 

4.3 

276 

1952 

1  5800 

4.2 

24  1 

1 

12O20 

464 

1953 

1  6700 

4.3 

29  1 

1 

IUUO 

476 

1 

1  1247 

4  5  1 

1954 

1  6890 

4.3 

296 

| 

1  U  30 

464 

1 

11794 

463 

289244             It  6 

7226 

4.7 

341 

1952 

3  7501) 

4.5 

539 

2 

9  190 

429 

1  953 

2  6755 

4.5 

303 

b  1  bO 

394 

86  1  1 

422 

1956 

1  7790 

b.3 

4  1  1 

289863            2  4 

6  1  /5 

b.O 

30d 

1949 

1  5760 

4.9 

^84 

1950 

1  5650 

5.  1 

289 

1952 

1        64  1  u 

j34 

1953 

1        64  1  0 

4.9 

3  1  4 

1 

7270 

350 

290069              1  2 

947b 

5 .  1 

480 

1 94  7 

1  9080 

5  .  1 

459 

1948 

1  9870 

b.  1 

iGO 

2903  70              6                1  1 

7362 

b.O 

364 

1950 

b       6  166 

4  .  o 

39  1 

195  1 

4  7005 

5.  1 

358 

1952 

2       846  5 

4.0 

405 

293567              1  6 

6832 

b.3 

360 

1948 

1  6950 

5.3 

367 

1 

?  WO 

4  1  '.> 

1  949 

1  6490 

5.2 

336 

| 

7  1  9C 

382 

1  950 

1  7920 

5.5 

435 

36c 

195  1 

1  6740 

5.2 

3b  1 

1 

60bO 

34  3 

1952 

1  5880 

5. 

jIO 

1 

67-jO 

30  7 

1953 

1  7010 

5.  1 

360 

1 

7240 

373 

1 

7129 

350 

294225              1  8 

9  140 

4.8 

44  1 

1  94  9 

1  8920 

4  .  ) 

440 

| 

80  1  0 

424 

195  1 

1  M670 

5.0 

431 

I 

9390 

470 

1952 

1  10330 

5.2 

b3U 

1 

95^0 

un 

1953 

1  9420 

5.0 

476 

1 

89  10 

423 

1 

9047 

4.;o 

1954 

1  7280 

4.5 

328 

1 

77  30 

379 

1 

8840 

4  1  -i 

1955 

1  8530 

4.b 

4  10 

1 

7600 

568 

1 

(jb39 

39  9 

1956 

1  9900 

4.6 

■J60 

1 

9770 

472 

1 

8600 

4C 

1958 

1  10130 

4.4 

447 

1 

9  710 

468 

1 

9102 

44  1 

2952  65             1  1 

71b0 

4.9 

3S:> 

1947 

1  7IR0 

4.9 

355 

2982  16            2  5 

8  IV3 

4.4 

360 

1954 

1  698C 

4.7 

33C 

1 

7900 

345 

1 

8720 

399 

19S5 

1  8530 

4.9 

42  1 

1 

8  160 

384 

f06'. 

322 

MA35ACHL!>b  ris 


10 


-UAUoHTeK-AiLKAut  OF  3IRL3  IN  bLKVItc  IN  ARIIFIL1AL  6RE*0I;4. 
BY   YlAK  OF   FRtiHCNIi.i — KcCORUi   FKO/1   THli   STATu  ONLY 


C  K^.<i;«l  10  IS  iKOUKuU    BY  UK1.C1. 


0A03HIF.K    AV,  KAGc    BY    3  I  RL 


RtCuRU  MVtKAbt 


.Ik!1   BY  hi(cSHf.'.Ml)  YCA* 


503-DAY   LOiVTlHi'.    AV.    Yl*RLY   HlRU   AVlKA  jl 


303322 
3081  IB 


31o026  145 


3lo4*3  2 


5169  68  I 


;iv479  la 


J19659  I 


521444  I 


KbCUROi 

MILK 

I  c3T 

FAT 

FKfc5H 

KcCJRua 

MILK 

TL  j 

T 

FAT 

RlCoRL>3 

MILK 

FAT 

RLoORUb 

MILK 

FAT 

Nti. 

LB. 

HOT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

LB. 

MU. 

L.-.. 

LB. 

NO. 

LB. 

Ln. 

uUL-R^StY 

1956 

2 

7930 

4. 

J33 

Bb  15 

4  16 

2 

8  197 

39  1 

1957 

1 

B990 

4. 

* 

377 

1 

9410 

43  1 

1 

8742 

4  1  6 

372 

76  1  1 

5.0 

37o 

1952 

14 

7634 

4. 

r 

374 

1  1 

79o2 

5o* 

1953 

7002 

4 . 

347 

36 

32  17 

572 

56 

1I062 

333 

1954 

63 

7113 

5. 

0 

333 

6  1 

6623 

39  1 

60 

6656 

594 

1955 

<l  1 

746  1 

3. 

C 

37  1 

79 

d9/2 

400 

76 

o704 

390 

1956 

62 

7923 

3. 

0 

39o 

o  1 

93  53 

42  3 

37 

3336 

400 

1957 

4o 

803  1 

5. 

1 

403 

43 

9344 

4*6 

41 

4  1  1 

I95B 

33 

87  1  j 

4. 

9 

423 

3  1 

9336 

419 

27 

928b 

4/9 

1959 

29 

882  1 

4 . 

4  3  1 

2  7 

92  39 

43  1 

2  1 

960  1 

446 

1  960 

2 

9663 

3. 

0 

479 

2 

6  125 

582 

* 

9  778 

464 

52 

63*4 

4.6 

379 

1  950 

4 

7473 

4. 

i 

346 

195  1 

J 

7716 

4. 

6 

333 

4 

6505 

378 

1952 

7 

3393 

4. 

6 

3U9 

3 

9  1  64 

409 

1953 

4 

8703 

4. 

6 

402 

4 

10  163 

443 

3 

6422 

36  1 

1954 

8732 

4. 

4 

383 

3 

6696 

39  7 

3 

913r. 

4  10 

1953 

2 

9090 

4. 

'J 

303 

2 

10363 

439 

2 

8840 

38  ' 

1957 

2 

9220 

4  • 

3 

394 

2 

loo43 

4  36 

* 

1  060O 

4  j  1 

19 

93  10 

5.0 

463 

1949 

1 

13340 

4. 

9 

066 

1950 

4 

10503 

3. 

0 

.329 

2 

79n0 

40<> 

195  1 

935  7 

4. 

6 

449 

2 

9043 

456 

1952 

4 

955t 

3. 

0 

4  74 

5 

9317 

429 

1953 

4 

7743 

4. 

9 

3Bo 

5 

7863 

377 

3 

6920 

4*9 

1934 

2 

6680 

4. 

7 

313 

2 

8/30 

57  1 

2 

3257 

366 

I95S 

1 

10810 

4. 

' 

326 

1 

129&0 

610 

-  1 

1  1  707 

39  1 

3 

9062 

5.0 

449 

1952 

1 

5150 

5. 

2  72 

1 

7000 

54* 

1953 

1 

3B2C 

4. 

9 

262 

1 

3750 

275 

1 

6071 

21'.  1 

1955 

1 

6740 

4. 

8 

3*4 

1 

3360 

260 

1 

3494 

23  9 

1938 

2 

12220 

S. 

0 

o03 

1 

10410 

505 

63  70 

4  .u 

39o 

1955 

1 

814C 

4. 

6 

375 

1 

6460 

39  7 

1 

9  1  34 

42  1 

1936 

1 

3600 

4. 

V 

4  16 

t 

t  1  90 

42/ 

1 

9430 

4  36 

3 

6B30 

4.8 

326 

1954 

3 

6B30 

4 . 

8 

326 

1 

7  7/0 

366 

1 

06  4  0 

4  t  3 

r 

7239 

4.B 

346 

193  1 

2 

7955 

4. 

3 

339 

1952 

4 

7283 

4. 

8 

347 

1 

90i0 

430 

1933 

1 

6660 

4 . 

9 

325 

1 

64  50 

407 

16 

90o0 

4.6 

4  1  6 

1  950 

2 

1  0543 

4. 

7 

497 

1 

120  10 

4o0 

195  1 

1 

1  2220 

4. 

1 

496 

1  952 

9580 

4. 

0 

463 

J 

1  1657 

440 

1  953 

3 

8233 

4  • 

9 

408 

5 

12  160 

46  1 

3 

1  124  7 

4  j  1 

1954 

7700 

4. 

V 

3  73 

5 

1  1063 

463 

3 

11794 

46  1 

1955 

2 

0303 

4. 

7 

39  1 

2 

12460 

468 

2 

1  1  467 

435 

1956 

1 

1  1270 

4. 

b 

342 

1 

1  4230 

342 

1 

1  293'-' 

49  9 

1957 

1 

7640 

4. 

363 

1 

146o0 

545 

1 

1563? 

354 

323 

745/ 

4.8 

35  j 

1931 

1 

5600 

4. 

4 

2s3 

1952 

1  7 

7454 

4 . 

b 

5o  1 

1  5 

73  7  1 

4  1  9 

1953 

5  3 

71B7 

4. 

9 

3d0 

54 

63  1  3 

38  9 

3 1 

64  1  3 

36  7 

1 9  34 

5  1 

7  193 

4. 

9 

34H 

50 

6  350 

58  k 

44 

8363 

39  1 

1  955 

73 

7496 

4. 

° 

336 

69 

0646 

405 

64 

66  13 

395 

1956 

3b 

744k 

4. 

d 

3j7 

36 

9407 

42  7 

3b 

oe  7  7 

39  7 

1957 

43 

7871 

4. 

1 

369 

42 

9461 

435 

38 

909. ' 

4/  I 

1958 

23 

8645 

4. 

406 

23 

9*  37 

439 

18 

9536 

4^8 

1959 

1  o 

9084 

4. 

6 

423 

1  4 

96*9 

4  3  7 

15 

988? 

4o  7 

I960 

2 

7960 

4. 

J 

360 

1 

103  70 

482 

? 

9503 

459 

10 

9333 

4.5 

4  1  7 

195  1 

1 

1  toto 

4. 

4 

49  1 

1  952 

1 

12290 

4. 

% 

3  1  7 

1 

9  35C 

49/ 

1953 

1 

6500 

5. 

0 

42  5 

1 

64*0 

576 

1954 

2 

862  3 

4 . 

6 

394 

2 

9  705 

44  S 

1955 

2 

6130 

4. 

3 

550 

2 

9763 

4  7  1 

1956 

1 

7430 

4. 

7 

530 

1 

7390 

362 

195  7 

2 

10260 

4. 

4 

449 

2 

11103 

304 

2 

9412 

44  / 

3 

68  I  3 

4 . 4 

302 

1  9b4 

1 

6760 

3  ■ 

263 

1955 

1 

64C0 

4. 

8 

309 

1956 

1 

72b0 

4. 

6 

335 

1*7 

8634 

4.7 

420 

1949 

1 

36  70 

4. 

272 

1950 

14 

8308 

4. 

7 

390 

2 

6db3 

442 

195  1 

9  135 

4. 

6 

44  0 

3 

8o07 

423 

1952 

1  1640 

4. 

° 

532 

2 

9495 

4SB 

1  953 

3 

10094 

4 . 

6 

466 

5 

99  70 

474 

5 

lo44? 

496 

1954 

7 

664  1 

4. 

9 

43  1 

7 

9600 

473 

7 

0684 

4j4 

1955 

940u 

4. 

451 

6 

1020  1 

469 

8 

9621 

4o  J 

1956 

9322 

4. 

443 

3 

10  9  12 

324 

3 

10072 

4  T  I 

1957 

4 

7623 

4. 

6 

56  1 

3 

9367 

459 

3 

1039  > 

3  1  1 

1958 

3 

894  7 

4. 

6 

406 

5 

9220 

410 

2 

1042'.) 

47  1 

1959 

3 

7377 

4. 

51S 

2 

84  10 

373 

2 

9030 

4  1  4 

1960 

1 

9140 

9 

356 

1 

93O0 

423 

4 

5575 

3.  1 

287 

1953 

1 

5660 

3. 

1 

296 

1 

4490 

2  14 

1 

72  1 .3 

33  3 

IV35 

1 

5910 

5. 

q 

322 

1 

64  SO 

303 

1 

54  17 

26.1 

1956 

1 

5360 

5. 

1 

273 

1 

62  40 

236 

1 

3297 

1957 

1 

3  170 

4. 

,9 

255 

1 

330  3 

>3-t 

2 

9460 

4.7 

435 

1948 

1 

8490 

4. 

9 

4  13 
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TABLE    15. — OAdGHTCR-ArfERAGE  OF   SIkES   If*  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   ORE  EO I  NO  ORuANl  <1AI  I  Gl*S — GROUHLU   BY  bKtlEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING —  RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 


UAUGHT  ER   AV  t  R AG  L   BY  jlRt 


SIRE  UAUGHTERS  RECORDS  MILK  I LST  FAT 
NO.  NO.  .10.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD   AVERAGE   BY   SIRE   BY   F  Rc  SHi_N  I  NG  YEAr> 


FRESH 
YEAR 


2     11665     5.1  583 


1956 
1957 


MILK  TEbT 
LB.  PCT. 


RNSEY 

10470  4.4 


FAT 
Lb. 


50b-L>AY  CONTLMK.   AV.   YEARLY  HERO  AV  K.V. 
RlCoRDS     MILK     FAT       RtCOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  Li!. 


32  1462  1 

3 

7U03     5.2  3BU 

1955 

1  6790 

4 

9 

335 

1      1 1 120 

44  b 

1      10  15" 

M07 

1957 

1  7660 

5 

403 

1      1 1 130 

43  1 

1  II5U7 

167 

1958 

1  7760 

5 

5 

424 

1  130-jO 

501 

1  1232« 

U99 

119  10 

I  1220 


5.2 
It.  9 


615 
354 


13570 
11*930 


528 

b62 


1293? 
131,32 


32i*l  92 

5 

li* 

7047     lt.7  327 

195  1 

o 

7252 

1* 

3 

321* 

4  11(185 

1*1*7 

1952 

3 

591*3 

5 

U 

296 

1  llloO 

1*1*1* 

1953 

5 

7231* 

i* 

6 

336 

l*  12006 

1*7  1 

i* 

1  121*7  1*5 

321*2  30 

1  2 

6620 

5.6 

369 

195  1 

1  7280 

5.5 

1(00 

1952 

1  5960 

5.7 

338 

331201* 

2  6 

7561* 

5.5 

1*  16 

1955 

1  721*0 

5.2 

376 

1  12710 

U8  1 

1  111*67 

1958 

1*  7720 

s.v 

1*55 

1  9700 

1*79 

1  8993 

1959 

1  8560 

5.i* 

1*58 

1     1  ;j  I  >f 

5114 

1  10039 

332105  1 


336587 
3371  17 


1 

80 


2       90u5     i*.7  1*21 


5       6858     4.4  293 


12       692U     I*. 9  337 


2  5890  U.l*  261 

2  71*50  5.2  38  1 

1  79b0  lt.  7  37/ 

212  8619  l*.9  1*21* 


337446  2  2        62U5     D.I  31o 

336035  69  |i*8        7  163     •* .  B  31*3 


3U27I9  I 


3       67  ,7     l*.9  33b 


7        7b?9     l*.6  31*9 


1*      lllbb     U.6  507 


34o50l  20  30       6V8o     U.8  33b 


353206  56  III*        7  791*      4 .  7  36c 


1953 
1934 

191*9 
1950 
1953 
1954 
I960 

1950 
1951 
1952 
1953 
1951* 
1955 

1951* 
1955 

1952 
1953 

1952 

191*9 
1950 
1951 
1952 
19S3 
1951* 
195b 
1956 
1957 
195b 
1959 
I960 

I9U9 
1952 

1952 
1953 
1951* 
1953 
1950 
1957 
1958 
1959 
I960 

1953 
195H 
1955 

195  I 
1952 
1953 
1951* 
1955 

1956 
1957 
1958 
1960 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 


8950 
906C 


It.  6 
1*  .  7 


1*15 
426 


5770 

5. 

9 

536 

8230 

1*. 

b 

3V  1 

6200 

It. 

299 

7060 

4. 

3 

j04 

6900 

3. 

7 

253 

8010 

5. 

1 

405 

6153 

4. 

b 

293 

6250 

5. 

0 

3  1  1 

6935 

4. 

328 

9230 

4. 

7 

428 

7480 

4. 

4 

330 

5390 

4 . 

4 

239 

6390 

4. 

4 

282 

6550 

5. 

1 

331 

8350 

5. 

43  1 

7980 

4. 

7 

577 

7737 

4. 

4 

54  1 

8370 

4. 

a 

40  1 

8909 

4. 

427 

90  1  2 

4 . 

o 

43 7 

9172 

4. 

439 

8272 

4. 

7 

592 

9197 

4. 

9 

454 

863  1 

4. 

8 

4  1  5 

8990 

3. 

0 

444 

9003 

5. 

0 

449 

8596 

4. 

9 

422 

81*20 

4. 

b 

402 

6920 

5. 

338 

5570 

4. 

9 

274 

7  128 

4. 

359 

7689 

4. 

9 

57  1 

699o 

4. 

350 

7502 

4. 

7 

552 

761  3 

4. 

6 

350 

7360 

4. 

4 

323 

7795 

4. 

6 

bb6 

845b 

4. 

6 

304 

I0B5C 

4. 

1 

442 

777u 

4. 

9 

37b 

639C 

5. 

2 

534 

6I1C 

4. 

i 

2L7 

bl9G 

4. 

235 

929  3 

4. 

7 

42b 

10935 

4. 

4 

4  73 

7890 

4. 

4 

546 

9420 

4. 

422 

9950 

4. 

4  31 

10  710 

4. 

499 

12580 

4. 

6 

578 

1  |i*2u 

4. 

4 

500 

5730 

4. 

7 

2o6 

632b 

4. 

7 

2V8 

765  7 

4. 

9 

b77 

7533 

5. 

0 

579 

6637 

l 

432 

9C6C 

4. 

4 

405 

9020 

4. 

380 

I2U4U 
1  1630 


5440 

6520 
6980 


467 
465 


289 
31o 
345 


IIWO  433 

11700  47o 

11680  43  b 

12440  4bd 


7300 
76  10 


I  1670 
120  10 


32  3 
335 


451 

468 


7 

b9o4 

40^. 

33 

86  12 

396 

34 

8781 

393 

27 

von 

4db 

Iv 

9104 

40b 

9 

9886 

43U 

BV  5  J 

4  1  1 

5 

86  18 

4  14 

1 

91*60 

447 

79  10 
8  IbO 
7o  10 


74ci0 
10845 

9930 
lOObO 

10870 
I  24  50 
126*0 
1  IbnO 


372 
32  1 


426 
512 


50  0 
3  18 
454 


V 

12134 

435 

10 

I21jO 

470 

4 

13535 

32  1 

3 

140  13 

537 

1 

I4i,00 

56b 

1 

62d0 

376 

1949 

1  4060 

4.c 

195 

1950 

5  677b 

4.6 

402 

10603 

54J 

195  1 

7  787o 

4.  b 

5c2 

b 

8810 

4  1  7 

1952 

1  1  9252 

4 .  1 

440 

9 

U<!37 

43  1 

1953 

1  1      1 053j 

4. 

j07 

1  1 

105o5 

5  14 

1954 

V  IC13.T 

5.0 

b04 

> 

1  0b_>6 

5bb 

I  124V 
1  1  794 


I  124  ? 
I  1794 
I  1467 


1 

6310 

34  7 

5 

10258 

429 

1  1 

9135 

408 

20 

87  18 

407 

le 

9bO  1 

4  10 

1  7 

dB78 

1  j 

94  66 

422 

15 

944  1 

17 

9909 

445 

16 

9439 

15 

9  739 

455 

15 

3595 

1  7 

9677 

439 

lb 

9447 

IE 

93o0 

424 

16 

9  17, 

1  V 

922  7 

423 

1  V 

9b9  3 

5 

9267 

406 

897  1 

453 
460 
496 

43  I 

463 


I  3526  26B 
1        o31l  29; 


46  1 
455 


I  bb34  505 
I        698  7  522 


1      I  1249     45  1 


42  5 
450 
400 
4  12 
424 
4i4 
404 


53 

11640 

396 

32 

8723 

397 

25 

9C90 

404 

17 

9229 

412 

9 

95  1  1 

400 

9233 

4  1  5 

4 

8807 

4  1  J 

1 

1093b 

502 

1 

0823 

323 

1 

7859 

366 

1 

o20>, 

3:.  9 

2 

10617 

4  b  1 

1 

I0.:!  13 

4  J  3 

1 

10^57 

4  70 

1 

I0C72 

m. ' 

1 

1  133  7 

46  7 

1 

1232  j 

4  J  I 

1 

1  1292 

4  ,) 

9 

1  1249 

4  b  1 

10 

1  1  794 

4b  b 

4 

1  1467 

4  i  J 

3 

12933 

49  J 

1 

13.332 

3.14 

1  1 

10321.' 

52  d 

9 

10b  7  1 

34, 
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TABLE    IS. — UAUGHTLR-A.uRAuL  OF  SIRES    IN  ScRVlCt    IN    •KIIF1CIAL   BkEcDING  ORGANISATIONS- 
Br   YtAR   OF    FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STaTi.  ONLY 


■CROUI'lD   BY  BklED, 


DAUGHTER   AVtKAOL   3Y  blRc 


RECORU  AVERAGE   BY  SlRt   BY  FRESHENING  YEAR 


SIrc  I'AOGHTEKS  RLCOROS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  (EST 
LO.  fCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RlCORLIS 
NO. 


MILK  TEST 
LB .  HCT. 


FAT 
LO. 


505-bAY  CONTLMK.  AV. 
RlcoHUS     MILK  FAT 
NO.  LU.  LB. 


YlARLY   HERD  AVERAOl 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  L3. 


5540  IS 
554768 


55t6  14 
559803 


J6IU93  02 


5624  69  IS 


56*595  17 


565656  1 


36  54  57  119 


363/83  5 


36ot>/6  47 


I9SS 

1  3 

9392 

4. 

7 

440 

15 

10335 

495 

15 

10244 

303 

I9S6 

13 

8  187 

4. 

6 

383 

12 

98  15 

459 

13 

9173 

426 

I9S7 

13 

720S 

4. 

7 

34  1 

1 2 

9256 

44  5 

12 

9  155 

433 

I9S8 

13 

8342 

4. 

9 

410 

15 

99  79 

462 

13 

9555 

458 

I9S9 

Is 

809b 

4. 

9 

394 

15 

10041 

460 

13 

9746 

445 

I960 

3 

1053/ 

It. 

6 

489 

2 

7955 

336 

3 

10259 

4cu 

1 

i 

S630 

It. 

0 

271 

1958 

1 

5630 

4. 

8 

27  1 

1 

74  10 

587 

2 

7 

6S  1/ 

S. 

5 

3Sd 

I9S3 

, 

5060 

5. 

6 

286 

1 

7390 

352 

1951! 

1 

aa  10 

5. 

4 

472 

1 

87  10 

577 

1 

7477 

35  1 

1955 

1 

7650 

5. 

5 

423 

1 

8440 

359 

1 

7837 

344 

1956 

| 

8420 

5. 

6 

47  1 

1 

8240 

352 

1 

7358 

319 

1957 

1 

8460 

5. 

4 

460 

1 

8000 

556 

1 

7924 

359 

1958 

8020 

5. 

3 

429 

1 

8290 

35  1 

7705 

34  3 

1959 

] 

64B0 

5. 

0 

326 

1 

8290 

359 

] 

8197 

3o4 

1 

5 

7030 

s. 

0 

34a 

1951 

6700 

5. 

2 

349 

1952 

| 

7720 

4. 

8 

367 

1953 

1 

6670 

4. 

9 

328 

1 

7240 

348 

1 

1 

7300 

It. 

9 

3SS 

1952 

1 

7300 

4. 

9 

355 

2 

7 

8457 

It. 

6 

382 

1950 

1 

6750 

4. 

326 

1 

12530 

49  7 

1951 

1 

8160 

4. 

7 

382 

1 

1  1730 

430 

1952 

2 

798S 

4. 

7 

378 

1 

1  19V0 

462 

1953 

2 

9590 

4. 

6 

427 

1 

12190 

488 

1 

1  1249 

4s  1 

I9S4 

1 

8060 

4. 

2 

339 

63 

7446 

It. 

7 

349 

I9S0 

3 

9127 

4. 

8 

432 

1 

12  150 

558 

1951 

14 

7377 

4. 

9 

358 

7 

9065 

402 

1952 

29 

7084 

4. 

9 

344 

13 

7804 

539 

1953 

23 

7381 

4. 

7 

34  1 

18 

3^34 

358 

18 

86  18 

382 

1954 

22 

7677 

4. 

6 

352 

19 

8936 

386 

17 

9  16  1 

40  9 

1955 

1  7 

8266 

4. 

5 

372 

1  4 

9066 

392 

14 

9450 

40  7 

1956 

15 

904  1 

4. 

4 

400 

12 

9418 

413 

12 

9339 

399 

1957 

7 

7B80 

4. 

6 

367 

6 

10000 

442 

6 

9639 

4  16 

1958 

9 

9020 

4. 

0 

4  14 

a 

I04C4 

449 

6 

10657 

4o6 

1959 

5 

7122 

4. 

4 

307 

5 

91  14 

4  1  1 

5 

9270 

422 

02 

I9H 

a  i^it 

It. 

7 

379 

1953 

a 

7746 

4. 

7 

366 

8 

8935 

4  10 

8 

8743 

4C5 

1954 

47 

7934 

4. 

6 

365 

46 

8945 

413 

44 

869  7 

407 

1955 

44 

7866 

4. 

/ 

372 

44 

8409 

395 

43 

b345 

390 

1956 

40 

9247 

4. 

8 

393 

39 

3782 

4  10 

39 

e429 

39S 

1957 

25 

832  1 

4. 

6 

584 

25 

9266 

432 

25 

90  15 

418 

1958 

14 

8802 

4. 

6 

408 

14 

93  19 

420 

15 

9204 

425 

1959 

1  1 

9699 

4. 

4 

428 

3 

8948 

44  1 

8 

9020 

4<12 

1960 

S 

852  6 

4. 

7 

400 

5 

8346 

407 

5 

9080 

43? 

lb 

S3 

7243 

4. 

7 

340 

1949 

2 

7745 

5. 

3 

403 

1 

9Bo0 

535 

1950 

6 

d363 

4. 

6 

388 

3 

8073 

406 

195  1 

9 

7463 

4. 

8 

356 

6 

8957 

40  1 

1952 

1  1 

7  191; 

4. 

7 

340 

10 

7630 

352 

1953 

a 

7383 

4. 

6 

542 

o 

7325 

339 

a 

7343 

358 

1954 

7 

7814 

4. 

373 

7 

7281 

344 

7 

761  1 

354 

1955 

6 

7395 

4. 

6 

537 

6 

7723 

359 

6 

76s0 

556 

1956 

3 

72  1  C 

4. 

6 

33  1 

5 

8733 

398 

3 

7884 

5  7  1 

1957 

1 

6430 

4. 

5 

289 

1 

73o0 

549 

1 

704  1 

330 

17 

33 

8133 

it. 

7 

38S 

1954 

s 

850o 

4. 

7 

402 

s 

9854 

486 

5 

94  59 

439 

1955 

13 

8193 

4. 

7 

388 

12 

9636 

44  7 

12 

9584 

439 

1956 

o 

9332 

4. 

9 

451 

5 

I06S8 

499 

5 

1059  1 

50  1 

1957 

6 

8593 

4. 

b 

4  10 

0 

10277 

479 

5 

9952 

473 

1958 

1 

8770 

4. 

7 

4  14 

1  1  150 

49  1 

1 

1057  3 

464 

1959 

2 

9595 

4. 

6 

453 

2 

8185 

407 

2 

7772 

377 

1 

U 

95o5 

It. 

5 

it2ii 

1955 

1 

7530 

4. 

7 

555 

1 

13140 

505 

1 

1  1467 

453 

1956 

1 

8980 

4. 

3 

5t*4 

1 

14  140 

555 

| 

12938 

497 

1957 

1 

1  1670 

4. 

4 

5.14 

1 

14770 

564 

1 

13832 

554 

1958 

1 

10080 

4. 

4 

44  1 

1 

1  ItWO 

577 

1 

10522 

439 

1  1 9 

245 

U0S2 

It. 

0 

388 

1953 

2  7 

8042 

4. 

9 

393 

2  7 

92b7 

tO  J 

26 

9220 

40  9 

1954 

46 

8034 

4. 

9 

590 

44 

9  130 

40  1 

45 

9057 

398 

1955 

61 

7824 

4. 

9 

3«3 

57 

9567 

4  1  1 

54 

9025 

399 

1956 

34 

8040 

4. 

7 

380 

<2 

9661 

430 

29 

895? 

596 

1957 

30 

8699 

4. 

7 

406 

2V 

9j64 

432 

29 

9433 

420 

1958 

22 

b964 

4. 

9 

433 

19 

9425 

43b 

18 

9613 

45? 

1959 

22 

B553 

4. 

7 

405 

22 

9352 

450 

2  1 

951B 

445 

I960 

3 

7300 

4. 

8 

5s4 

3 

84a0 

36  7 

2 

9500 

"4,  4 

3 

10 

87o2 

It. 

It 

390 

1953 

2 

8705 

4. 

4 

382 

2 

7500 

349 

1 

6823 

32  3 

1954 

2 

8590 

4. 

4 

378 

2 

76S0 

36  1 

1 

7059 

566 

1955 

2 

7560 

4. 

4 

332 

2 

7555 

344 

1 

8208 

389 

1956 

1 

7230 

4. 

4 

319 

1 

76  10 

364 

1959 

3 

9980 

4. 

5 

454 

1 

9  120 

4  12 

1 

9592 

44  1 

47 

02 

7950 

It. 

9 

39lt 

1954 

7 

8376 

4. 

V 

4  19 

7 

9751 

457 

6 

9454 

442 

1955 

12 

8030 

5. 

(1 

400 

12 

9662 

457 

12 

9277 

44  1 

1956 

24 

7896 

5. 

0 

590 

2  1 

10  187 

45  1 

21 

9424 

4  1  3 

1957 

lo 

8209 

5. 

0 

409 

15 

9650 

438 

12 

9172 

419 

1958 

1  1 

778s 

0 

392 

1  1 

8oo  7 

4  1  1 

8 

8943 

4  1  3 

1959 

1  1 

84  2 1. 

5. 

c 

4  1  V 

10 

91  34 

449 

10 

9498 

430 

1960 

1 

7510 

4. 

b 

55b 

1 

105  10 

474 

1 

9993 

440 
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DAUbHTtK 

AVL  KAG»_ 

BY  SIR 

C 

fiLCCKU  A VLHAGE 

Y  SIRE 

6Y 

FKt_SHENI NG 

YEA* 

505-UAY 

LOiMUMf 

.  AV. 

YEAkLY   HcKO  AVLKAUL 

S  1  KL 

J AUGH  T  E  K  3 

Kt COKUS 

T  t  ST 

KLCURU5 

MILK 

TEiT 

^  u  r 

K  L  L  u  R  D 

MI  LK 

R  ECURUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

N  . 

HCT  . 

NO. 

LB. 

PC  1 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO* 

LB. 

Lb  . 

iiULKN 

SEY 

36bb  97 

8  100 

44b 

1952 

1 

8  100 

5. 

5 

44o 

372994 

4 

12 

8667 

b-  1 

44o 

1953 

4 

7395 

5. 

1 

377 

4 

12140 

4  79 

4 

1  124? 

4b  1 

2 

10375 

5  - 

2i 

j40 

f 

46  j 

2 

117  94 

46  5 

2 

6495 

5. 

2 

!  . 

2 

11467 

4b  5 

1  956 

1 

I058U 

5  a 

3 

14260 

54 

1 

1 293'i 

49  9 

1957 

1 

12730 

5. 

1 

1958 

1 

13960 

5. 

7  (\ 

1 

1  0442 

49  6 

1960 

1 

13330 

5. 

4 

7  in 

l  }  r 

1 

12906 

6  5  1 

86 

227 

822  7 

378 

195  1 

14 

9030 

4  . 

4 

1 952 

34 

8  1 2  o 

5 

'66 

24 

9  100 

407 

1953 

3  1 

8216 

!*• 

379 

30 

0951 

396 

27 

902  b 

40  4 

1954 

3  1 

6738 

^ 

403 

30 

9046 

399 

28 

922  8 

4  1  6 

1  95  kj 

36 

8008 

4. 

7 

34 

902  7 

4  1  b 

31 

8282 

4. 

8 

39  7 

29 

hh  I 

7*1 

28 

9082 

4W 

1957 

13 

8239 

4. 

8 

396 

1  8 

17 

9276 

4^9 

1 9  56 

1 1( 

10  13  5 

4. 

6 

;  1  o9 

444 

9 

944  7 

4b  j 

1959 

1  1 

9516 

4. 

7 

448 

1  1 

8725 

433 

8 

9325 

448 

1960 

3 

8601; 

4. 

^ 

4  1  1 

3 

8503 

385 

3 

8b8<> 

4  1  7 

2 

7 

7646 

4.7 

35b 

1955 

2 

752  5 

4  ■ 

3 

322 

2 

8290 

390 

1956 

2 

6530 

5  ■ 

1 

334 

2 

77/5 

356 

195? 

1 

8630 

4. 

3 

367 

1 

9020 

4  lr, 

1 

758  6 

348 

1 9  58 

I 

8840 

4. 

or  'r 

1*  1  ^ 

1 

8742 

40  5 

1959 

8500 

4. 

<A7 

9050 

1 

9254 

426 

379U  b7 

1 

1 

1  3660 

4.5 

6  1  1 

1959 

1 

13660 

4. 

5 

6  1  1 

1 

9210 

464 

3801 78 

1 

72  10 

i.3 

38  1 

1954 

1 

7210 

^m 

3 

381 

1 

12  leO 

468 

1 

1  1794 

463 

38*jb69 

2 

4 

8469 

4.9 

4  1b 

1956 

I 

7480 

4  ■ 

V 

365 

1 

1  1090 

444 

1 

100  7  2 

4  0  7 

1957 

1 

BI20 

5  • 

u 

407 

1 

10940 

433 

1 

1  1  b  8  7 

46  1 

1  V5H 

I 

9140 

5  • 

t 

Il'l  K 

!  >HiIr 

1 

1  232^ 

499 

1  959 

| 

8690 

° 

4 

2 

1 

13429 

5  J6 

3869  /b 

" 

I 

3540 

5. 

560 

1 

6943 

566 

j  O  v  U  OO 

1 

6510 

' 

3901 89 

38 

9b 

84b0 

4.7 

396 

191*9 

2 

8140 

5. 

0 

405 

2 

9485 

446 

1950 

19 

9369 

4. 

7 

436 

4 

9468 

425 

195  1 

20 

8276 

J*' 

\ 

38  7 

9558 

1  95*! 

82  1  1 

4  . 

l 

386 

45  7 

1955 

17 

7561 

j*" 

354 

1  1 

7938 

377 

6 

b  1  4  4 

39  'i 

1954 

10 

8066 

J*" 

3/9 

6 

9145 

435 

y 

ojj"^ 

i*Aft 

1955 

/ 

8459 

° 

97  ->C 

4bS 

■? 

940  3 

460 

1956 

2 

7090 

5 

7620 

362 

89  16 

it  b 

390 1 90 

3 1 

3  b 

on  n 

3" 

6 

779/ 

5. 

1 

_ 

5 

999  1 

44  6 

1959 

25 

906/ 

5. 

0 

? 

24 

999  3 

4b  1 

1960 

4 

8695 

4. 

9 

32 

0 

2 

1  1058 

479 

18 

8433 

6 

8507 

5. 

1 

1952 

1  b 

7694 

4 . 

9 

3/9 

(  ^ 

9  93 

424 

1953 

14 

0173 

5> 

0 

410 

1  3 

8624 

386 

1 2 

880d 

392 

1954 

14 

9208 

5. 

0 

451 

15 

9265 

4  10 

1 0 

9044 

404 

19^6 

2  1 

9673 

4. 

6 

462 

I' 

1  8 

9396 

42  1 

2/ 

900  5 

5. 

0 

446 

106  6 

unft 

20 

948Q 

433 

19  57 

2  1 

8653 

5  ■ 

0 

1  <7 

i  8 

94  36 

42  1 

29 

8310 

4. 

9 

4 

O  J 

hun 

22 

96  1  2 

44  3 

26 

809  7 

5. 

0 

406 

O  OO 
96  99 

i  <i 
434 

24 

9b80 

454 

ion 
I960 

1  1783 

4. 

9 

345 

357 

5 

100  lb 

46D 

3956  15 

13 

30 

7826 

4.8 

37? 

1951 

1 

5570 

4  - 

237 

1952 

6 

7692 

S. 

1 

390 

5 

8b06 

390 

7 

797  1 

5. 

0 

b 

935? 

4  10 

4 

6600 

4. 

9 

ui? 

4 

9407 

404 

1955 

4 

8  13  3 

4. 

6 

6  ft 

Boto 

3b0 

3 

9069 

388 

1956 

3 

8237 

4. 

6 

583 

3 

9o63 

4  1  6 

3 

9207 

39  3 

1957 

3 

9113 

4. 

6 

446 

3 

114  17 

543 

3 

9581 

4/3 

1958 

2 

8435 

5 

385 

2 

9940 

44u 

2 

1004b 

45  1 

398391 

1 

4 

1  1600 

4.8 

bb3 

1955 

1 

9700 

4. 

» 

467 

1 

I2o90 

480 

1 

1  1467 

4b3 

1956 

1 

12580 

J*" 

597 

1 

14100 

533 

1 

12938 

499 

19  57 

1 

1  1  0  1  0 

J*" 

7 

1 

1  3b3  ? 

534 

1959 

13110 

4  • 

651 

1 

9«90 

44/ 

1 

1059') 

50  1 

' 

1 

1  0040 

4.  a 

477 

1 950 

1 

10040 

4  ■ 

477 

' 

14970 

1 

1  4  0  2  f  1 

53  1 

Ll  (111  ft  1  I  < 

1 

90lu 

6 

1 

9b4b 

409 

li  ft  l.  Ii  J  Ii 

4.9 

1 

9  100 

4. 

9 

445 

I 

7859 

366 

1 

6130 

4. 

9 

6o5 

1 

781t» 

356 

U08397 

5 

16 

8768 

b.2 

453 

195  1 

1 

7600 

6. 

475 

1952 

3 

7730 

4. 

9 

5/9 

3 

62  1  / 

396 

1953 

3 

7757 

5. 

2 

40  1 

3 

8543 

4  lb 

2 

8093 

379 

1954 

2 

7860 

5. 

1 

397 

2 

0  105 

395 

2 

86  17 

4  08 

1955 

2 

7895 

5. 

0 

JV4 

2 

8155 

3U9 

2 

8137 

4C0 

1956 

1 

8670 

4. 

7 

406 

1 

6o40 

3  1b 

1 

7423 

3>t: 

1957 

1 

8910 

4. 

426 

1 

7440 

54  7 

I 

704  1 

350 
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DAUGHTER  AVERAGl 

BY  SIRL 

RCLURU  AVtRAGE   BY  SIRE 

BY 

KkLSHENING 

YEAR 

405-DAY 

CONTlMH 

.  Ai/. 

YEARLY  HLRD  AVt 

RAGE 

SlRt     DAUGHTERS  REC0RD5 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCUROS 

MILK 

FAT 

R  LCORDS 

MILK 

FAT 

NU-            NO.  NO. 

LB. 

RCT. 

L8 . 

YEAR 

NO. 

LB. 

CCT. 

L8. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lba 

GUERNSEY 

1958 

2 

12240 

4.8 

506 

1 

1  1490 

487 

2 

1  lo8  5 

494 

1959 

I 

12  150 

4.5 

54/ 

1 

1  1680 

478 

1 

12568 

506 

4  1/9  49             1  5 

6564 

5.2 

340 

1953 

7  160 

5.3 

378 

1 

7570 

444 

1954 

1 

7370 

5.2 

480 

1 

78  10 

360 

1955 

1 

60  1  0 

5.5 

44  1 

1 

8120 

368 

1956 

| 

5950 

5.0 

293 

1 

7/00 

36  . 

1957 

6330 

5.0 

3  14 

1 

9  160 

42  1 

| 

7586 

34  8 

1*19958              T  1 

57/0 

4.7 

272 

1  960 

5770 

4.7 

272 

| 

6560 

232 

1 

9984 

394 

1(20672              1  1 

8170 

4.8 

389 

I9S8 

. 

8170 

4.6 

389 

42:>345             1  1 

85V0 

5.3 

452 

1957 

1 

8590 

5.3 

452 

I 

94  10 

444 

1 

8/42 

4  1  6 

426403           17  la 

8789 

4.6 

40  1 

1957 

3 

673/ 

5.2 

345 

3 

8097 

42  1 

8756 

4  36 

1953 

6 

9947 

4.4 

440 

6 

97o5 

450 

6 

8677 

394 

1959 

8 

9033 

4.5 

4  1  1 

b 

9348 

44  1 

6 

9459 

4  54 

1  960 

1 

6940 

4 . 4 

304 

1 

6650 

303 

426820            2  2 

79  15 

4.5 

350 

1959 

| 

8300 

4  .  1 

340 

1 

10670 

389 

, 

10268 

38  5 

1960 

I 

7530 

4.8 

359 

1 

109  10 

398 

429396             4  8 

9344 

4.9 

455 

1954 

2 

7420 

4.7 

352 

2 

I20U5 

468 

2 

1  1794 

404 

1955 

2 

9310 

4.7 

425 

2 

113  15 

482 

2 

1  0426 

454 

1956 

3 

10923 

5.0 

547 

3 

12993 

51o 

2 

12V38 

499 

1957 

1 

9360 

5.4 

506 

1 

12540 

615 

1123^ 

S45 

433384              1  1 

12570 

4.7 

590 

1958 

| 

12570 

4.7 

590 

14610 

59  1 

. 

1  4966 

59b 

433930              1  1 

6990 

4.7 

33^ 

1959 

| 

6990 

4.7 

432 

i 

10250 

388 

1 

10137 

398 

440968              1  1 

6700 

4.3 

290 

1953 

1 

6700 

4.3 

290 

1 

12190 

489 

11249 

451 

44^561              3  12 

8426 

4.9 

4  1  3 

1953 

I 

9540 

5.0 

474 

, 

1  2000 

467 

1  1249 

45  1 

1  954 

£ 

8870 

4.9 

434 

1  1  7o0 

465 

1  1794 

463 

1955 

3 

8010 

5.  1 

404 

1  3040 

497 

1  1467 

453 

1956 

8697 

4.8 

4  1  9 

14263 

539 

1  29  38 

499 

1957 

1 

6680 

5.0 

331 

1 

14830 

566 

1 

1  3832 

534 

1958 

1 

7680 

4.8 

372 

15650 

590 

14023 

54  1 

445584              2  6 

9184 

5.0 

454 

1955 

2 

761  b 

5.3 

400 

j 

1  1950 

455 

j 

7761 

2t6 

1956 

1 

8620 

4.7 

41  1 

114  10 

425 

9875 

467 

1957 

| 

10820 

4.5 

487 

1 

12350 

4  14 

1 

1  1725 

458 

1958 

I 

9730 

5.  1 

496 

9db0 

4/  1 

1959 

I 

1  050(> 

5.0 

529 

J 

1  1000 

520 

1  1772 

505 

46844  1              3  5 

8932 

5.  1 

448 

1954 

1 

9350 

5.  1 

476 

12140 

46/ 

11794 

463 

1955 

1 

6860 

5.2 

354 

! 

13700 

53  1 

■ 

1146/ 

453 

1956 

2 

9200 

5.0 

461 

j 

1  3800 

53? 

1 2936 

499 

1957 

| 

12120 

4.8 

582 

14920 

562 

1  3832 

534 

478506              1  4 

8293 

4.3 

362 

1959 

2 

9070 

4.5 

4  1  1 

1  1600 

508 

1960 

2 

7515 

4.2 

3  1  3 

1  0020 

462 

11510 

509 

497/66              1  1 

9360 

5.4 

510 

1959 

| 

9360 

5.4 

510 

i 

9860 

504 

1 

10976 

555 

500169           40  36 

7786 

4.7 

368 

1956 

2 

6275 

4.6 

29  1 

2 

8075 

382 

2 

7472 

358 

1957 

7673 

4.5 

345 

14 

107ol 

458 

14 

9624 

409 

1958 

1  8 

864  1 

4.8 

413 

18 

9422 

42-. 

18 

9855 

41;  / 

1959 

17 

8358 

4.8 

404 

16 

8934 

407 

15 

9689 

44  1 

1960 

4 

6893 

4.8 

329 

3 

6747 

283 

4 

7827 

35C 

5003  14            14  20 

8749 

4.9 

434 

1958 

8 

8478 

4.9 

4  18 

7 

8989 

415 

7 

88  9  1 

409 

1959 

9 

9059 

4.9 

449 

9 

1U139 

434 

6 

9  192 

4?5 

I960 

3 

807  7 

4.  7 

387 

4 

9757 

445 

4 

9930 

442 

504946              6  6 

10268 

5.2 

527 

1959 

6 

10268 

5.2 

52  7 

6 

9722 

43/ 

6 

10134 

452 

50:>0/9             8  8 

6921 

5.  1 

351 

1959 

7249 

5.  1 

469 

6 

9680 

433 

6 

9977 

450 

1960 

4630 

4.8 

222 

1 

5290 

245 

512944            II  II 

8643 

5.  1 

436 

1958 

7820 

4.9 

481 

1 

8l80 

369 

1 

898? 

390 

1959 

8486 

5.  1 

440 

6 

89r,  1 

426 

8 

9572 

44  i 

1960 

10880 

5.0 

541 

9140 

40  5 

9625 

440 

526143              1  1 

6  120 

4.4 

27U 

I960 

6120 

4.4 

270 

1 

8850 

476 

1 

9854 

5^0 

MASSACHUSETTS 


TABLE   15. — UAUGHTi_r<-A<t^AJL  01-   slKcS   IN   SclWICt    IN   ARTIFICIAL.  CKE. 

0Y   ¥t  AK  CF   FRESHENING — RECURUS  FRUM   THIS   s  TATC  ONLY 


DING   ORGANISATIONS — GROUPED   OY  OHEcl, 


LiAUuHTCK   AVlKAGi.    BY  SIRt 


RtcURd  AVt KAuc   iiY   SIKE   LY   fKfcSHENI  N' 


ci  j,  1141 

jn  1  C  f\  J     K  C  i,  U IMJ  J 

MILK 

RECOKUS 

MILK 

FAT 

NU. 

N   •  NU. 

Lb. 

NO. 

LB. 

H0LSTEIN 

6534o3 

94t>0 

3-6 

346 

1950 

1 

9480 

'46 

67^409 

1  3 

1065U 

3.0 

38  1 

1947 

1 

10530 

3. 

b 

396 

1946 

1 

9010 

3. 

31  1 

195U 

3. 

'J 

437 

675525 

i  9 

1 1  rro 

4.  1 

475 

1947 

i 

102  13 

4. 

4 

446 

1  949 

1 

1  1  140 

3B 

9 

433 

1950 

1 

16850 

3. 

604 

I9a2 

1 

164CC 

3. 

6 

563 

1955 

69  1 

1954 

1 

15450 

1955 

1 

14010 

sss 

67564  1 

1  1 

12350 

3.9 

477 

1V47 

1 

12550 

3. 

y 

477 

6800  74 

]  l 

1  3  0  ?u 

«;  -  9 

39  t 

195 

* 

39  1 

6849  V  1 

2  2 

116  35 

3  6 

4  l  2 

1  940 

1 

1064U 

3  m 

7 

398 

1952 

1 

12670 

69d6  44 

2  6 

1  13C0 

3.7 

415 

1947 

1 

11510 

3. 

6 

402 

1943 

t_ 

1  107u 

<  m 

7 

1  94  9 

1 

1  1430 

3  B 

7 

423 

1 9  50 

i 

9b30 

3  m 

1953 

1 

15090 

3B 

7 

479 

70428' 

9  10b 

4-0 

, 

1948 

3  m 

7 

'00 

194  9 

1 

9140 

360 

1950 

1 

10190 

3^ 

1952 

1 

10820 

430 

1953 

1 

7350 

4. 

4 

3  19 

70o3  43 

3  15 

I  1  0  1 0 

- 

m 

411 

1  94b 

1 

9660 

3 

o  73 

194  9 

3B 

326 

1950 

2 

84  10 

3^ 

7 

195  1 

1 

15870 

3. 

60tJ 

1952 

2 

14235 

3_ 

y 

d37 

1953 

2 

I4V00 

3. 

8 

1954 

3. 

8 

496 

1955 

2 

15175 

3, 

7 

1956 

1 

1  569U 

3. 

6  72 

1957 

1 

14b90 

3. 

b 

l>69 

7168  12 

1  6 

1  1390 

3.6 

409 

194b 

1 

fB5G 

5. 

5 

27  I 

194  9 

1 

1  1800 

3  m 

7 

44  1 

1950 

1 

12590 

3B 

7 

195  1 

1 

13610 

3. 

6  1 6 

1952 

1 

1  1350 

3  _ 

390 

1 953 

1 

1  1160 

* 

367 

7 

og  i 

5.8 

374 

194  7 

_n 

4 

10903 

3  a 

m04 

1949 

1 

6670 

3  B 

33*. 

1950 

1 

7970 

1 

326 

730516 

621  1400 

10933 

5.8 

uov 

1950 

13 

12145 

5. 

u 

46t> 

195  1 

77 

1  1061 

3  B 

\ 

142 

10752 

281 

10876 

3 1 

1954 

312 

10770 

3a 

j* 

4U4 

19  55 

229 

1  1292 

3B 

423 

1956 

146 

12196 

3B 

7 

86 

12480 

* 

ksn 

67 

12577 

°  v 

~* 

40 

12016 

^" 

O 

7383  5 1 

12  702 

5.9 

492 

194  7 

16 

1  1454 

3 

7 

4  2  7 

6 

15  12b 

3  B 

4  75 

1949 

5 

13797 

3. 

7 

495 

1950 

5 

13568 

4. 

0 

533 

195  1 

0 

12970 

3^ 

7 

1 952 

Id 

12664 

^ 

493 

1 953 

25 

1  3001 

3 

5  1 2 

1 954 

20 

12965 

3  m 

o 

5  1  1 

1955 

15 

1266  1 

3. 

9 

487 

1956 

6 

13787 

3. 

j24 

1957 

7 

15127 

3. 

7 

563 

1958 

7 

14763 

3. 

6 

1959 

2 

14725 

3. 

9 

664 

1960 

1 

1  1320 

3. 

6 

4  10 

7464  98 

22  61 

13466 

5.6 

485 

1947 

13 

12075 

3. 

7 

442 

1948 

14 

13909 

3. 

7 

507 

1949 

a 

14546 

3. 

6 

620 

1950 

1 1 

15234 

3. 

4 

Die 

1951 

6 

15472 

3. 

498 

JU5-UAY  COilTcKc.   AV.   YEARLY  HERO  AV^AJ.. 
RECUROS     4ILK     FAT       RtCORUS     HILK  FAT 
•JO.  Lb.      LB.  NO.  L3.  L'.. 


109O0  391 


I  lc40 
1  lb70 
1  1620 
1  1750 
12600 


465 
459 
475 
46  1 
479 


1 

9o70 

32;. 

1 

bVoO 

297 

1 

0900 

345 

1 

3590 

334 

1 

9150 

534 

1 

12750 

45S 

2 

I3u  15 

479 

1 

124o0 

50  1 

1 

1  1 J60 

44? 

2 

1  1000 

439 

2 

1  1940 

466 

1 

117  70 

460 

2 

12oU5 

497 

1 

140  70 

53-> 

I4b90 

562 

9b00 
120  10 
13bj0 
I  Ib60 


405 
461 

498 
428 


5 

1  1242 

4  15 

4 

12240 

441 

2 

12730 

478 

3 

1  1907 

468 

6 

1  1  lo7 

427 

12 

1  I4o6 

44b 

25 

1  1821 

469 

20 

1  1665 

459 

IS 

1287  1 

492 

6 

13857 

533 

7 

14590 

553 

7 

13e36 

556 

2 

14655 

56S 

1 

16540 

638 

2 

I55o0 

58o 

1 

15200 

544 

1  124 9  451 
11794  463 
I  1467  453 


1      10976  419 


2 

1  1249 

451 

1  1794 

46  5 

2 

1  1467 

453 

1 

12938 

499 

1 

13i>32 

534 

1      1261b  457 


4 

12893 

489 

3  1 

1  1545 

431 

96 

1  1  724 

437 

264 

1  1325 

42  1 

236 

1  1383 

299 

1  1295 

4  1  9 

265 

1  133d 

^15 

1  145b 

428 

207 

1096  1 

143 

12202 

456 

137 

12009 

32 

12250 

458 

75 

12213 

64 

1  1966 

464 

54 

I26S6 

40 

12  lb2 

455 

32 

12306 

1  1363 

467 

5 

1  3547 

426 
42  5 
4  12 
4->4 
464 
462 
46  I 
52? 


25 

1  1249 

4:i  1 

20 

1  1794 

465 

15 

1  1467 

453 

6 

I293!i 

499 

7 

13632 

534 

5 

14170 

536 

2 

14236 

544 

1 

13996 

557 

MASSACHUSETTS 


TABLE    I  3. — UAUGHTlR-AVlRAGL  OF   SIki.S    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL  BRELUIN. 
BY   YEAR  uF   FRESHENING —  RECORDS  FRO*   THIS  STATE  ONLY 


ORGA;iUATlUUS--GROUPeD   BY  BRfcEDi 


GAUGHTLR  AVlRAC   BY   j IRL 


RcCURU  AVERAGE   BY   oIRE   BY   FRt  SHi_N  1 1*  J  Y^A< 


SIKE 
NU. 


DAUGHTERS  KELUROa 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


74o0*7 
74844  I 


7Sj4v6  2 


9b72     3.5  34b 


9      15266     5.5  454 


3  9677 
9  I25V9 


5.8 
It.  I 


363 
51s 


14      11030     3.6  39B 


IS2  11534 


IU      14308      3.4  485 


4      11317      3.3  378 


10      I I3U7     4.0  45j 


i»     1 1«  I  I'd     3.7  SlV 


1 6      1439b     3.6  517 


3     109^3     3.3  37o 


.     I le  14  3.9 


7     1 2  1  -j  1  3.7 


FRESH 
YEAR 


1952 
1953 
1954 

194  7 
1948 
1949 
1950 

195  I 
1953 

I95U 
1951 
19d2 
1953 
1954 
1956 
1957 
1958 
1959 

1947 

1952 
1953 
1954 
1935 

1950 
195  I 

1952 
1953 
1954 

1953 
1954 
1955 

195  I 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1947 
I94d 
1950 

1950 
195  I 
1952 
1953 
I  954 

1953 
1956 
1957 
19Sb 

195  I 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1949 
1950 
195  1 

1947 
194b 

1951 
I9S^ 


MILK 

TEST 

FAT 

LB. 

per 

. 

Ld. 

c  IN 

l  579o 

s. 

2 

3  12 

15560 

3. 

1 

485 

13885 

5. 

1 

42  1 

8220 

3. 

3 

274 

9380 

s. 

5 

325 

10600 

3. 

7 

392 

I29lu 

3. 

5 

456 

10910 

3. 

8 

4  1  4 

1  3H2  0 

3. 

b 

52  5 

1  0  3  6  C 

3. 

9 

400 

1  11190 

3. 

8 

455 

13640 

3. 

1 

426 

13910 

3. 

3 

455 

14650 

3. 

2 

463 

3. 

4 

15800 

3. 

4 

344 

18540 

3. 

5 

646 

12250 

3. 

S 

425 

9677 

3. 

° 

363 

1  1787 

4. 

2 

490 

14333 

4. 

0 

374 

14095 

4  - 

0 

562 

3. 

6 

1  1937 

3. 

6 

427 

IC243 

3. 

6 

365 

12337 

3. 

8 

466 

13530 

3. 

9 

334 

12240 

3. 

6 

446 

12520 

4. 

2 

322 

15110 

4. 

0 

607 

13980 

4  ■ 

1 

36  9 

1  1282 

3. 

8 

429 

1  1356 

3. 

o 

403 

1  1703 

3. 

6 

422 

12019 

3. 

3 

413 

1  1717 

3. 

6 

420 

12191 

3. 

6 

430 

1  1020 

3. 

4 

3/2 

12364 

3. 

o 

44  1 

1  1  106 

3. 

5 

389 

12  153 

3. 

4 

4  16 

3. 

(, 

15260 

3. 

7 

362 

14793 

3. 

5 

309 

1357  5 

3  • 

41-1 

3. 

4 

14540 

3. 

3 

477 

14910 

3. 

1 

469 

8990 

3. 

2 

290 

12350 

3 « 

2 

39  1 

14550 

3. 

446 

3. 

2 

4  62 

14010 

3. 

1 

436 

1  1380 

3- 

0 

343 

10623 

354 

12255 

4 

3 

350 

8555 

4. 

b 

402 

1  1890 

4. 

0 

486 

1  1855 

4 

1 

46b 

1  1680 

4. 

2 

490 

13240 

3 

5 

460 

15840 

3. 

338 

173P0 

3 

£ 

675 

3 

7 

563 

13073 

3 

1 

4/6 

1  3370 

3 

464 

14207 

3 

6 

504 

14230 

3 

° 

510 

1  7200 

3 

3 

3  74 

3 

325 

15400 

3 

3 

514 

16120 

3 

36  1 

13930 

3 

9 

73^ 

1  1  140 

3 

H 

3bl 

12080 

3 

393 

9530 

3 

7 

355 

1  1067 

3 

42  1 

12070 

3 

8 

458 

1O20U 

3 

6 

5o9 

1  1  8C  3 

3 

6 

4<.b 

503-uAY  CONTEMN.  AV. 
RlCOROS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


2      I30IO  576 

1  14690  516 

2  14835  497 


YEARLY  HERO  AVEKAGC 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  Ld. 


14730 
1  12  10 
13100 
1  1090 
13  130 


569 
365 
4b0 
424 
50  I 


2 

1  1645 

444 

3 

120  17 

472 

2 

1  1£40 

463 

1 

13350 

529 

1  19  10 

4S9 

1 

12  130 

486 

1 

1  1600 

46j 

1 

I54G0 

310 

1 

14560 

533 

1 

13090 

466 

2 

1  1655 

4  74 

25 

1  1701 

424 

24 

1  1975 

440 

23 

12020 

433 

20 

1  1904 

445 

12 

12233 

4  3  7 

8 

13020 

472 

d 

126  18 

465 

3 

1  1328 

408 

2 

12650 

456 

I39o0  503 


16/-30 
163o0 
16790 
132  90 


60a 
603 
682 
330 


1  14400 

476 

2      1  5090 

485 

2  13445 

480 

1  IJ970 

377 

1        9o  10 

32  3 

1      1  Iv  10 

586 

1  13530 

492 

1  11970 

427 

16208  3o4 
15227  558 


I      I  1467     4  I  I 


I      12437  512 


3  11249  451 
2  11794  463 
I      11467  453 


IU«1  4  3  1 
1  1  794     46  3 


Io506  595 


20 

1  1948 

439 

25 

12066 

44  1 

20 

1  lo  16 

4;5 

12 

1  1907 

446 

8 

1  1454 

463 

7 

12547 

43  1 

5 

11  7  50 

430 

3 

12121 

440 

2 

1  3950 

3  13 

2 

1  17  75 

4  1  3 

2 

1  3790 

4  9  1 

47  1 

1  12917 

1  1900 

422 

1  9952 

10690 

382 

1  10170 

1  I  3  9C 

403 

1  10366 

1  lt<50 

413 

1  12633 

12260 

43d 

1  12415 

2 

12  145 

479 

I 

1  1  1  35 

424 

1 

1  l->00 

44b 

2 

13075 

495 

2     1238  3 

1 

1  1790 

462 

1      1 1794 

I340J 
I3bb7 
16572 
I  37o  I 


9952 
10170 
10366 
15376 
13931- 


4b7 
35  I 
330 
365 
45  I 
44  3 


469 

46  3 

583 
540 
640 
64  2 


1      1124)     45  1 


33  1 

350 


5  1  I 

54  6 


1      11520  43U 


MASSALHUS11TS 


TABLE    I  b.  — DAUGHTER- AVERAGE  OF  bIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRELOING  ORGANI  L  A 1 1  uNS —  GROUP  ED  BY  BRcEU, 
BY   YEA*  OF   FRESHENING — RLCORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   bY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

30b-OAY  CONTEHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  UAU 

GHTERS 

RECORDS 

MIlK 

TuST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCuRUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB- 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLST 

lIN 

1953 

2 

1309b 

3. 

6 

472 

2 

I2b05 

46/ 

2 

13167 

472 

1954 

1 

12  110 

3. 

5 

423 

1 

1  1940 

436 

1 

12066 

43/ 

1956 

1 

12480 

4. 

3 

537 

1 

14090 

bl8 

1 

1  3069 

483 

/664  0a 

1 

1 

10b60 

4.  1 

434 

1950 

1 

10b60 

4  _ 

\ 

434 

7691 70 

1 

3 

129dO 

4.2 

546 

1957 

1 

12930 

4. 

1 

536 

1 

12580 

504 

1 

12666 

464 

1958 

1 

12800 

4. 

3 

b4b 

1 

12420 

478 

1 

12884 

502 

1959 

1 

13210 

4. 

2 

558 

1 

14b00 

547 

1 

14584 

56? 

7701 16 

8 

13 

12  168 

3.8 

464 

1948 

2 

1  1455 

3. 

9 

445 

1949 

4 

12463 

4. 

0 

498 

1950 

o 

12682 

3. 

7 

4/0 

2 

I2b35 

490 

1951 

2 

1  1735 

3. 

443 

2 

1  1  325 

438 

1952 

2 

1  1550 

3. 

7 

423 

2 

1  1525 

452 

1953 

1 

9050 

3. 

( 

334 

1 

1  1680 

4/6 

1 

1  1249 

4b  1 

1954 

1 

1  3840 

3. 

4 

474 

1 

1  1770 

463 

1 

1  1794 

463 

/ 74b  32 

lb 

38 

1  1254 

3.7 

419 

195  1 

4 

10730 

4. 

0 

419 

5 

9390 

378 

I9S2 

9 

1  1620 

3. 

7 

430 

5 

101t>6 

400 

1953 

a 

1  16  jb 

3. 

7 

426 

8 

10996 

400 

8 

11211 

413 

1954 

7 

11131 

3. 

a 

4  1  7 

7 

99/0 

382 

7 

1  0777 

41  / 

1955 

b 

1  1700 

3. 

8 

433 

5 

10836 

440 

5 

10290 

410 

1956 

3 

1  18b/ 

3, 

7 

437 

3 

12377 

476 

3 

1  1452 

453 

1  957 

2 

1  2b8b 

3. 

4 

42  1 

2 

1  1205 

446 

2 

9707 

388 

77614  42 

ia 

j  4 

1  1  3aB 

3.7 

419 

1950 

6 

12035 

3. 

o 

433 

3 

10-/0 

4  1  / 

195  1 

13 

1  1672 

3. 

t 

426 

7 

1  189  1 

46b 

1952 

1  1 

1  193b 

3. 

8 

447 

7 

1  1691 

463 

1953 

a 

1  1870 

3. 

7 

433 

8 

10b/9 

427 

7 

10/96 

427 

1954 

a 

120b3 

3. 

7 

444 

a 

1  1901 

463 

7 

1  1  199 

444 

1955 

4 

1  Iblb 

3. 

4 

393 

3 

1  1623 

424 

4 

12075 

450 

1956 

1  244U 

3. 

409 

1 

10380 

392 

I 

104  7  5 

392 

1957 

1 

13170 

3. 

2 

4  19 

1 

9580 

348 

1 

I0I4H 

374 

1958 

12b20 

3. 

3 

4  12 

1 

11/70 

458 

1 

12034 

463 

1959 

l 

8000 

3. 

6 

285 

1 

122/0 

48  1 

1 

12045 

474 

7771*95 

1 

7 

13bu7 

3.4 

46  I 

1947 

! 

1  2360 

3. 

2 

40  1 

1 

9620 

3  1  1 

1949 

1 

16121 

3. 

4 

549 

1 

9450 

323 

1950 

1 

lb7IO 

3. 

6 

b6o 

195  1 

14670 

3. 

6 

52b 

1 

13120 

47b 

1952 

1 

1  1480 

3. 

4 

389 

1 

13al0 

490 

1953 

1 

lbl90 

3. 

3 

500 

1 

13920 

503 

1955 

1 

9020 

3. 

3 

294 

1 

9170 

335 

1 

1  1728 

456 

7802  JO 

5 

1  1 

1  1  boa 

3.7 

42a 

1947 

b 

1  1  304 

3. 

7 

4  12 

1948 

2 

1  1  780 

3. 

5 

4  13 

1949 

2 

12735 

3. 

7 

465 

1950 

2 

9815 

4. 

4  1  1 

78G4b6 

377 

9  1  1 

1  Ibl9 

3.7 

420 

1950 

18 

12278 

3. 

7 

450 

6 

124  10 

4b6 

195  1 

b  1 

1  0853 

3. 

7 

402 

22 

1  168  1 

430 

1952 

a6 

1  130  1 

3. 

7 

4  1  / 

59 

1  lo40 

432 

1953 

14b 

1  1  762 

3. 

7 

433 

139 

1  lbbS 

427 

126 

1  1607 

429 

1954 

16  1 

1  1635 

3. 

7 

426 

153 

1  14  15 

426 

145 

1  1420 

4J0 

I9bb 

155 

1  lb04 

3. 

7 

42  1 

148 

1  1/05 

43  1 

134 

1  163/ 

429 

1956 

103 

I2lb0 

3. 

6 

44  1 

100 

12  177 

4b0 

97 

1  1985 

448 

1957 

81 

12368 

3, 

6 

45  1 

79 

124o9 

463 

75 

12594 

4  /  1 

1  958 

60 

1  288U 

3. 

7 

474 

58 

12164 

46  1 

48 

1  2866 

480 

1959 

42 

1295^ 

3. 

7 

4/1 

4  1 

12/04 

4/b 

3  1 

12740 

484 

1960 

o 

12b2a 

3. 

6 

447 

6 

10942 

40b 

5 

12232 

460 

7839b0 

1 

1 

18  140 

3.7 

67  1 

1958 

1 

18  140 

3. 

7 

671 

1 

13680 

522 

1 

14116 

546 

78b3S9 

1 

6 

13968 

3.6 

506 

1948 

1 

1  1910 

3. 

5 

4  18 

1949 

1 

14830 

3. 

8 

56b 

1950 

1 

12040 

3. 

3 

402 

1953 

1 

14900 

3. 

b 

526 

1 

14380 

52  1 

1 

13244 

50  1 

1954 

' 

lb780 

3. 

7 

583 

1 

12/80 

491 

1 

1292/ 

486 

1955 

1 

14350 

3. 

1 

538 

1 

121190 

472 

1 

1  3647 

499 

788399 

1 

4 

15330 

3.2 

49  1 

1949 

1 

15130 

3. 

5 

493 

1 

16460 

512 

1950 

1 

IbbOO 

3. 

2 

488 

1 

15280 

51  1 

1952 

1 

14300 

3. 

5 

467 

1 

15310 

b!6 

1953 

1 

16420 

3. 

1 

516 

1 

12310 

437 

1 

15  195 

563 

790106 

322 

1*74 

1  1  102 

3.7 

409 

1949 

3 

12093 

4. 

0 

4db 

1 

1  3bb0 

529 

1950 

45 

1  1266 

3. 

a 

42  1 

1  1 

12  1B9 

437 

195  1 

19 

1068/ 

3. 

7 

395 

39' 

10943 

4  1  3 

1952 

1  16 

1  lObb 

3. 

7 

4  10 

/2 

1  1501 

43  1 

1953 

134 

1  1096 

3. 

7 

40b 

126 

1  13  14 

423 

1  1  9 

1  1540 

432 

1954 

1 3a 

1  1220 

3. 

7 

4  10 

1  3  1 

1  1298 

42b 

127 

1  1647 

436 

1955 

107 

108b? 

3. 

7 

39b 

104 

115  12 

4  3  j 

99 

1  1265 

426 

1956 

58 

1  I8b3 

3. 

6 

430 

55 

1239b 

468 

54 

12090 

463 

1957 

40 

l  lalo 

3. 

6 

421 

3b 

12418 

466 

36 

1250  1 

4/1 

1958 

26 

12202 

3. 

6 

438 

25 

1  1792 

457 

19 

12353 

464 

1959 

26 

1  307  1 

5. 

6 

467 

26 

12747 

49  1 

22 

13079 

bO? 

I960 

2 

1  3310 

3. 

5 

45  1 

2 

14200 

b04 

2 

14672 

b4  5 

/93U 19 

19 

bl 

10826 

3.6 

1949 

13800 

3. 

5 

482 

1950 

10 

I09b2 

3. 

6 

395 

2 

1  1235 

430 

1951 

a 

1  1253 

403 

4 

1  1025 

403 

1952 

o 

1  1720 

3. 

/ 

428 

3 

10497 

390 

MASSACHUSETTS 


.--UAUGHTtR-AVilRAnE  OF   SIKLS   IN   SL;<VlLfc   IN  ARTIFICIAL   BRELDINu  uKGAN  I  ZA I  I  U,<S — uROUPLO   BY  URfccU, 
BY   YLAK  UF   fRLjHtNlt.o— KtLORDS  FROM   THIS   STATc  ONLY 


OAUGHTLK   AVcRAGc  BY  iIRL 


KlC'IRU  ,WlK»GL   PY   j!k£   3Y   FR^SHLNluG  YlIk 


505-uAY  CONTLMl'.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE  uAUGMTERS 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KiXuRUS 

MILK 

TfcST 

FAT 

KtLUKUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

Lb. 

FCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

. 

LO. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

HULsTEIN 

1953 

b 

9b20 

i. 

c 

566 

/ 

926  / 

3b  1 

b 

9600 

362 

1954 

7 

9  129 

3. 

7 

339 

7 

9  1  39 

34  1 

5 

1036? 

335 

1955 

4 

999b 

3. 

358 

4 

10/93 

422 

4 

10470 

39  3 

1956 

2 

12920 

3. 

8 

489 

2 

1  3920 

5  1  0 

2 

1  2660 

4/2 

1957 

2 

1  5960 

507 

2 

I30bb 

484 

2 

13290 

512 

195b 

1 

15910 

2  . 

465 

1 

12360 

4/5 

' 

15200 

4B4 

/961 13 

1 

1 

9650 

4.  1 

392 

1949 

1 

9650 

4. 

1 

592 

7984  51 

2 

7 

1 1»  3Sb 

3.U 

484 

194b 

1 

8620 

3. 

7 

3  19 

1 

121.  10 

463 

1  949 

1 

14060 

3. 

0 

3  1  1 

1 

12740 

468 

1950 

1 

1  Ib60 

3. 

7 

442 

1 

1  I960 

469 

1951 

1 

10530 

3. 

b 

400 

1 

1  1030 

4  19 

1952 

1 

16770 

3. 

j44 

1 

1  1560 

449 

1953 

2 

1  S060 

3. 

309 

2 

12355 

483 

2 

12533 

469 

/990ol 

1 

2 

16730 

1.1) 

1954 

1 

16/70 

4. 

3 

7  1  3 

1 

149/0 

63/ 

1955 

1 

1  6730 

4. 

4 

74  1 

1 

16^40 

719 

799/99 

TO 

1  7 

1  1  260 

3.9 

429 

1954 

?- 

1  190s 

4. 

0 

4/0 

2 

IO33O 

450 

2 

10301 

4  70 

1955 

2 

11715 

3. 

5 

4  lb 

2 

1  0  /OO 

428 

2 

922  1 

3ri  1 

1956 

b 

1  1776 

3. 

9 

45  1 

4 

10560 

4  1  7 

4 

9565 

39  1 

1957 

4 

1  I45G 

3. 

9 

44b 

4 

11145 

44  7 

4 

1  1006 

44  7 

195b 

2 

10425 

3. 

9 

393 

2 

1  1400 

426 

2 

10399 

38  3 

1959 

2 

12125 

3. 

7 

446 

2 

1  I6S5 

442 

2 

12099 

459 

799.-,  m 

2 

3 

1  10U3 

3.5 

382 

1947 

2 

10765 

3. 

5 

378 

1950 

1 

1  1250 

3. 

4 

585 

/9937S 

784 

1  696 

12249 

3.  6 

430 

194  9 

5 

12  19b 

3. 

b 

423 

1950 

1  4 

12  389 

3. 

7 

450 

7 

12496 

47s 

195  1 

36 

1  1654 

3. 

6 

420 

23 

1  1  1  53 

429 

1952 

99 

12123 

3. 

6 

43/ 

11 

1  1620 

432 

1953 

1  U 

12119 

3, 

(j 

432 

166 

1  1  j  1 0 

426 

148 

1  1564 

423 

1954 

2  1  1 

1  2032 

3. 

6 

4'27 

207 

1  140  1 

423 

lo9 

1  1483 

4^8 

1955 

24  1 

1  Ib04 

3. 

6 

417 

229 

1  142  1 

42/ 

210 

1  1249 

419 

1956 

242 

12  134 

3. 

5 

42b 

228 

1  220  7 

454 

222 

1  1997 

44  9 

1957 

230 

1  3060 

3. 

6 

463 

2  1  1 

12542 

469 

1  )h 

12415 

472 

1958 

227 

1  336  I 

3. 

6 

4b0 

204 

126_)1 

47/ 

156 

129/1 

48  7 

1959 

189 

1  35  1  3 

3. 

6 

490 

185 

123  13 

467 

1  /O 

1290" 

4l./ 

I960 

30 

12033 

3. 

7 

439 

24 

12335 

468 

13289 

bi/5 

EOUO 1 5 

it 

10  1  lb 

3.4 

339 

1949 

10550 

3 . 

346 

1 

I06V0 

405 

1950 

1  0340 

3. 

4 

553 

1 

10550 

4  1  5 

1952 

I 

10010 

3. 

3 

52/ 

1 

79  10 

273 

1953 

1 

9570 

3. 

s 

53  1 

1 

85/0 

329 

1 

9080 

54? 

801375 

1 

3 

10457 

1.3 

451 

1953 

1 

1  IGOO 

4. 

6 

SO  1 

1 

1  1220 

40  1 

1 

1031  1 

3o/ 

1954 

1 

10480 

4. 

2 

43s 

1 

lOo  10 

376 

1 

1  1576 

423 

1955 

1 

9090 

4. 

4  1  6 

1 

lOolO 

388 

1 

10377 

579 

b05b IB 

1 

5 

10400 

3.6 

371 

195  1 

9435 

3. 

6 

53/ 

1952 

1 

1  0060 

3. 

5 

54b 

1 

12330 

4  1  4 

1953 

1 

1  2630 

3. 

/ 

467 

1 

12590 

457 

1954 

1 

10440 

3. 

6 

5  75 

1 

1  1  1  SO 

4  1  / 

3062 j6 

1 

1 

10340 

1.8 

494 

1949 

1 

10340 

4. 

b 

494 

80ti9  16 

1 

93  10 

3.2 

30s 

1951 

I 

9510 

3. 

305 

810427 

1 

2 

15400 

4.  1 

634 

1950 

1 

15170 

3. 

7 

565 

1952 

1 

15630 

4. 

5 

702 

b 126 3b 

lo 

3b 

13049 

3.7 

474 

1951 

1  3b60 

3. 

9 

S33 

s 

I3S86 

500 

1952 

4 

I3973 

3. 

6 

506 

5 

14250 

512 

1953 

7 

1323  1 

3. 

6 

4  7  1 

o 

13597 

475 

0 

15631 

562 

1954 

1  193/ 

3_ 

389 

6 

1  3  Ibb 

44b 

6 

1449/ 

524 

195s 

1  165  7 

3. 

4 

397 

3 

13117 

44  1 

3 

1576  1 

556 

1957 

? 

1357s 

3. 

b 

47/ 

2 

14b30 

b  1  1 

2 

1  7342 

62  3 

195b 

14  103 

3. 

U 

552 

4 

140  13 

500 

4 

1650  i 

b90 

1959 

1537( 

3. 

» 

34  b 

3 

1  ill  77 

499 

3 

17  164 

6  1  7 

81  SI  43 

•»3B 

836 

11594 

3.9 

456 

1954 

37 

1  0744 

3. 

9 

4  1  4 

36 

1  I9b5 

440 

54 

12065 

449 

1955 

116 

10660 

3 . 

9 

4  16 

3b 

120  56 

44  i 

78 

1  1350 

4  S6 

1956 

124 

1  1336 

3. 

9 

437 

1  1  9 

12397 

453 

1  12 

12276 

453 

1957 

122 

1  1  70  1 

3. 

V 

454 

1  1  / 

12292 

456 

108 

126  1  i 

4/4 

195b 

205 

12226 

3. 

9 

480 

198 

12596 

479 

1  79 

13061 

493 

1959 

224 

12144 

4. 

0 

4b2 

222 

12?  /9 

4o9 

20  1 

1  273? 

438 

I960 

33 

12060 

4. 

0 

431 

36 

12236 

470 

5  1 

1312  1 

5ii3 

8  1  5?  56 

1 

6 

14730 

3.5 

S  16 

195  1 

1  34  10 

3. 

7 

489 

1 

12460 

480 

1952 

13410 

3. 

5 

469 

13440 

469 

1953 

142110 

3. 

4 

439 

1 

13O20 

466 

1 

128  IS 

4i7 

1954 

13  190 

3. 

b 

468 

1 

12  130 

45  1 

1 

12066 

4  j/ 

1955 

1497U 

499 

1 

15340 

505 

1 

1  1593 

4  1  4 

1956 

19420 

3. 

630 

1 

142  10 

s  14 

1 

13069 

435 

bloieO 

3 

io  ins 

3.8 

382 

1955 

1  1690 

3. 

6 

423 

1 

9500 

363 

1 

12600 

4/4 

1956 

10730 

3. 

7 

598 

1 

12420 

499 

1 

12655 

508 

1957 

10700 

3. 

7 

59/ 

1 

9500 

32/ 

195b 

8540 

4. 

1 

3sl 

1 

8970 

33  4 

1 

8687 

359 

MASSACHUSETTS 


TABLE    IS. — DAUGHTER-Av  ERAgE  OF   SIRES   IN   SLr<VlCE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI  <_AT  1  0.4  S- 
6Y   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUHLD   BY   rt  ;LLO , 


DAUGHTER  AVLRAGC   BY  jIRc 


RECORD  AVLRAGE   BY   3  IRE   BY   FRESHENING  YEaR 


JOS-DAY  CONT,_Mi>.   AV.   YEARLY  HERD  A«/i_RAi.t 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FA  I 

FRESH 

i'.ECORUS 

MILK 

TE.3T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  F 

KcCUROS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LO. 

HOLS  TE I N 

1959 

3.8 

323 

1 

10300 

393 

1 

9984 

39  3 

822065             1  3 

I50U3 

3.6 

548 

1951 

1 

14070 

3.6 

3  10 

1 

109/0 

4  1  7 

1952 

1 

16230 

3.6 

5B8 

1  19H0 

466 

1953 

1 

14710 

3.7 

546 

| 

1  1630 

454 

t 

1  124  / 

43  1 

8229)3            3  4 

IS2J7 

3.5 

530 

1954 

1 

13340 

3.3 

444 

1957 

1 

15980 

3.5 

557 

1 

15220 

575 

1 

1  6448 

603 

1958 

I 

18240 

3.5 

64  0 

1 

1  1320 

503 

1 

14  126 

344 

1960 

1 

14840 

3.6 

530 

1 

12820 

535 

1 

13690 

530 

826710            2  5 

1  1495 

3.6 

4  13 

1949 

1 

1  1990 

3.7 

440 

1 

12B60 

472 

1950 

1 

10290 

3.  5 

358 

| 

1  2000 

4  7  1 

1951 

2 

I0B6G 

3.6 

390 

1  1030 

4  1  9 

1952 

1 

13100 

3.5 

46  1 

1 

1  2000 

46  / 

827033             5  17 

12  730 

3.8 

482 

195  1 

1 

12690 

3.9 

498 

1952 

i 

15140 

3.  7 

•363 

3 

1  1340 

444 

1953 

4 

12190 

3.9 

465 

3 

119  13 

469 

3 

1  1249 

43  1 

1954 

12543 

3.9 

481 

3 

1  1643 

463 

3 

1  1794 

46  i 

1955 

3 

10S40 

3.  / 

38/ 

3 

12423 

473 

3 

1  146/ 

45  j 

1956 

2 

15370 

3.6 

556 

2 

14060 

533 

2 

I293B 

499 

1957 

1 

18010 

3.  7 

667 

1 

14690 

562 

1 

13832 

534 

028522           1)1  107 

12202 

3.6 

437 

1949 

3 

1  154  7 

3.6 

394 

19S0 

15 

1  1584 

3.6 

4  18 

4 

107  10 

385 

1951 

18 

1  1677 

3.6 

4  15 

B 

11123 

4  1  1 

1952 

15 

1389b 

3.6 

496 

1  1 

1  15/8 

443 

1953 

13 

1  1  702 

3.  7 

431 

12 

10862 

403 

1  1 

1  1225 

4  1  3 

1954 

15 

12463 

3.7 

448 

1  5 

12441 

462 

10 

1  1862 

4u8 

1955 

7 

|  2590 

3.6 

450 

7 

1  18o9 

457 

7 

12593 

483 

1956 

B 

13280 

3.6 

467 

8 

13235 

500 

7 

12705 

49? 

1957 

V 

14333 

3.  5 

496 

7 

13239 

503 

5 

13433 

506 

1958 

4 

14983 

4.0 

595 

3 

11163 

468 

2 

11979 

4  )  / 

B267SB           26  82 

1  1395 

1.9 

438 

1949 

1 

13380 

3.9 

527 

1950 

IS 

10672 

3.9 

429 

5 

10932 

449 

1951 

1 4 

10469 

3.9 

405 

6 

100  /O 

389 

1952 

14 

1  1906 

3.9 

457 

8 

11911 

450 

1953 

1  I  9  IV 

4.0 

470 

9 

1  1  IU7 

43  1 

8 

1  1585 

44  o 

1954 

9 

12894 

3.9 

509 

9 

1  1867 

44  7 

8 

1202/ 

458 

1955 

10 

12474 

3.9 

48  1 

10 

127  12 

47? 

10 

12  18M 

459 

1956 

4 

14403 

4.  1 

591 

4 

13193 

51  1 

4 

13740 

532 

1957 

4 

13988 

3.9 

347 

4 

15083 

58^ 

4 

148/0 

562 

1958 

2 

1448S 

3.9 

577 

2 

13620 

522 

1 

1479  1 

569 

830269              1  6 

14038 

3.5 

500 

1952 

| 

11950 

3.6 

433 

1 

11370 

406 

1953 

1 

13570 

3.4 

464 

1 

1  1740 

443 

1 

12449 

436 

1954 

| 

1  3920 

3.5 

49  1 

1 

1  1  120 

422 

1 

1  1521 

42  3 

1955 

1 

12800 

3.6 

467 

j 

1034C 

398 

1 

1  1478 

42  1 

1956 

1 

13930 

3.5 

489 

125/0 

452 

1 

1  1979 

440 

1957 

1 

10060 

3.6 

658 

1 

12990 

470 

13036 

469 

830325              1  1 

10750 

3.5 

377 

1949 

| 

10750 

3.S 

377 

830S93            3  10 

I327M 

3.3 

442 

1952 

14  160 

3.2 

464 

3 

12/93 

43  1 

1953 

2 

1  3590 

3.4 

464 

2 

1  1935 

477 

1 

13516 

486 

1954 

1 

14190 

3.2 

460 

1  3840 

522 

1 

1  140  1 

422 

1956 

1 

1  1930 

3.4 

404 

1 

10100 

360 

1 

10170 

350 

1957 

1 

12340 

3.4 

416 

1 

105B0 

376 

1 

10366 

365 

1958 

2 

12480 

4  1  1 

10920 

422 

1 

12633 

43  1 

83IU70             1  1 

1  3  1  10 

3.8 

493 

1958 

1 

131  10 

3.8 

493 

1 

15540 

585 

1 

14028 

53  1 

83273b            1»  7 

9B7<! 

3.5 

348 

1953 

2 

992  5 

3.4 

336 

1 

13  120 

474 

1 

BB40 

3,  4 

1954 

2 

9355 

3.7 

346 

2 

10940 

4  14 

2 

11516 

429 

1955 

2 

1  1515 

3.6 

408 

2 

I0U  10 

391 

2 

10/37 

396 

1V58 

1 

12280 

3.  1 

383 

1 

1  1480 

422 

1 

12121 

436 

834222             2  2 

1  5  100 

3.5 

52  7 

1952 

1 

16570 

3.4 

5  70 

1957 

1 

13630 

3.6 

484 

1 

12160 

440 

1 

1  1500 

420 

837025           16  2S 

13048 

3.9 

50  / 

1952 

1 

13880 

3.8 

531 

1 

13200 

493 

1954 

2 

1  248  S 

3.8 

476 

2 

12670 

484 

1 

129  17 

487 

1955 

1 

12490 

3.6 

448 

1 

126/0 

480 

1 

1  1467 

45  3 

1956 

2 

I237S 

3.7 

454 

2 

1  3020 

483 

2 

12459 

470 

1957 

4 

13510 

3.8 

51  1 

4 

12h/0 

466 

3 

13301 

4V  1 

1958 

1+ 

1 4  568 

3.6 

550 

4 

1  3030 

30  1 

2 

1  4268 

5  J  1 

1959 

9 

12882 

3.9 

508 

9 

142  19 

546 

7 

14083 

536 

I960 

2 

163B0 

3.B 

olB 

2 

13/20 

60^ 

2 

142  14 

54  6 

04^450              3  14 

1 220u 

3.6 

435 

1950 

1 

9650 

3.  5 

334 

1 

13  120 

423 

195  1 

3 

12  160 

3.7 

447 

10/30 

452 

1952 

3 

13577 

3.5 

480 

2 

10930 

47b 

1953 

12527 

3.6 

446 

3 

10797 

453 

3 

1  1836 

469 

1954 

2 

1  139  5 

3.5 

395 

2 

98o0 

4  36 

2 

1  1064 

l)6i 

1955 

1 

14860 

3.4 

499 

1 

9330 

429 

1 

1  1500 

462 

1956 

1 

1  1250 

3.5 

397 

1 

97  10 

422 

1 

1  1  183 

436 

844122             2  4 

1  1532 

4.2 

48U 

1955 

2 

11715 

4.3 

497 

2 

12060 

476 

2 

1  1287 

463 

1956 

1 

10340 

4.  1 

427 

1 

12  770 

499 

1 

1  1903 

4  /  1 

1957 

1 

12360 

3.9 

483 

15990 

534 

844?  76           IB  32 

I  1534 

3.8 

444 

1953 

1 

12960 

3.7 

477 

1 

12690 

454 

I9S4 

2 

12280 

4.  1 

DlO 

2 

12440 

468 

1 

12154 

433 

1955 

S 

1  1742 

3.9 

470 

4 

1  19  38 

45'. 

4 

1  1404 

433 

MASSACHUSETTS 


TABLt    I  5.  — DAUGHTt_K-AVLRAGt  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN!  ZAT I ONS — GROUPED   BY   BREED * 
BY  YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATt  ONLY 

DAUGHTER  AVLKAGt.  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRCSHtNING  YEAR 

3U5-0AY  CONTLMP.   AV.   YEARLY   HERD  AVERAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

L6. 

NO. 

LB. 

LB  . 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTLIN 

1956 

'2 

14240 

3.9 

564 

1 

14  160 

553 

1 

1  4094 

54  7 

1957 

3 

1232  1 

3.9 

480 

3 

12073 

464 

3 

1  1220 

428 

1958 

7 

1  173  1 

3.9 

46  1 

6 

1  1063 

43  J 

2 

1  1325 

443 

1959 

9 

1  1788 

3.9 

465 

I 

1  1663 

449 

9 

12490 

460 

1960 

3 

8787 

3.9 

337 

3 

12360 

465 

2 

1  1  140 

434 

B46425           4  6 

1 

3.8 

570 

1958 

2 

16700 

3.9 

64  1 

1 

15540 

590 

2 

14410 

548 

1959 

3 

15250 

3.8 

575 

2 

14430 

569 

3 

143  19 

544 

1960 

1 

14820 

4 .  U 

597 

1 

164  40 

633 

1 

142  14 

546 

o46rtb6             5  10 

10937 

3.8 

423 

1953 

1 

10440 

4.0 

4  1  3 

1954 

1 

1  0040 

4.2 

4^4 

« 

8060 

313 

1955 

1 

8250 

4.  1 

335 

1 

14660 

555 

1956 

2 

1  152  5 

3.9 

449 

2 

114  15 

43C 

2 

10998 

424 

1957 

1 

15030 

4.0 

599 

1 

16620 

626 

1 

1  466  1 

569 

1958 

1 

15270 

4.3 

655 

1  1  COO 

474 

1 

1  10B5 

477 

1959 

3 

1  1477 

3.7 

433 

3 

1044  7 

402 

3 

1  140  1 

445 

64  69  79              2  3 

9905 

4.2 

408 

1956 

1 

9610 

3.9 

370 

1 

101  10 

421 

1 

10072 

407 

1957 

1 

13650 

3.9 

533 

1 

12340 

513 

1 

1  1587 

46  7 

1958 

1 

8180 

4.4 

363 

1 

12630 

526 

' 

12326 

499 

84^579              6  12 

12696 

3.8 

486 

1952 

1 

12370 

3.5 

427 

1954 

2 

11180 

3.7 

4  1  4 

2 

10095 

4  12 

2 

10600 

450 

1956 

1 

14640 

3.  6 

53 1 

1  3270 

52  1 

12960 

529 

1957 

15570 

3.7 

576 

1 

1  3640 

530 

1 

1  3233 

530 

1958 

3 

14020 

4.3 

602 

2 

14725 

547 

2 

1  4056 

539 

1959 

4 

13605 

3.9 

533 

2 

1  3955 

545 

2 

14083 

565 

B5029B              I  3 

1  1  3V7 

3.8 

42a 

1  956 

1 

9730 

3.9 

382 

1 

127  10 

465 

1  1249 

4  1  7 

1957 

1 

12660 

3.3 

4  12 

1 

12740 

474 

1 

12709 

482 

1958 

1 

1  1800 

4.  1 

480 

1 

9520 

40  7 

854060              3  14 

I  3  1  59 

3.8 

503 

1950 

1 

15200 

3.8 

575 

'   'I'  '. 

1  1960 

460 

1951 

12330 

4.0 

489 

1 

1  1960 

460 

1952 

2 

14720 

3. fa 

552 

2 

1  1660 

458 

1953 

1 

12020 

3.9 

466 

1  19b0 

467 

, 

1  1249 

45  1 

1954 

3 

1  1233 

3.9 

435 

3 

1  1790 

465 

3 

1  1794 

463 

1955 

3 

12440 

3.6 

458 

3 

12  720 

48  3 

3 

1  1467 

453 

1956 

2 

16645 

3.5 

590 

2 

14280 

54  2 

2 

12938 

499 

1958 

1 

22760 

4 .  1 

94  I 

1 

1  5400 

579 

' 

1402H 

53  1 

855351              2  3 

10  183 

3.4 

346 

195  1 

1 

1  1  520 

3.  4 

392 

1952 

1 

1  2030 

3.5 

421 

1955 

1 

8590 

3.3 

284 

1 

10610 

399 

&5j6V9              1  1 

9300 

3.2 

294 

195  1 

1 

9300 

3.2 

294 

357484             7  16 

1  1550 

3.8 

434 

1949 

2 

12120 

3.7 

449 

1 

12050 

502 

1950 

3 

13590 

3.9 

540 

2 

10015 

409 

1951 

1 

18230 

3.  6 

656 

1 

1  4500 

539 

1952 

1 

12820 

4.2 

532 

1 

12230 

52  1 

1953 

5 

12174 

3.8 

46  1 

5 

1  I  184 

426 

5 

1  0606 

40  1 

1954 

4 

12470 

3.6 

468 

4 

12250 

450 

4 

1  1565 

437 

8564 IB             6  10 

130  18 

3.8 

492 

1956 

2 

1  1955 

3.7 

442 

' 

1  1640 

437 

1 

12535 

457 

1957 

2 

12850 

3.7 

462 

2 

13020 

496 

2 

12977 

490 

1958 

2 

14025 

3.8 

52  1 

2 

1  5565 

588 

2 

1438H 

542 

1959 

4 

13453 

3.9 

520 

4 

14295 

542 

3 

14385 

549 

860603              5  13 

1  1  595 

3.6 

422 

195  1 

1 

9590 

3.  5 

338 

1952 

2 

9785 

3.6 

345 

1 

I  1  640 

447 

1953 

2 

1  1665 

3.6 

420 

2 

1  3950 

506 

2 

12175 

440 

1  954 

1 

12600 

3.6 

449 

1 

1  1520 

469 

1 

1  3374 

5  1  1 

1955 

1 

1  1990 

3.5 

42  1 

1 

10040 

4  1  1 

1 

1  1892 

4  52 

1956 

2 

1  1515 

3.7 

429 

2 

10310 

374 

2 

12088 

456 

1957 

1 

10700 

3.8 

406 

1958 

1 

9390 

3.7 

343 

1 

9660 

4  15 

1959 

2 

1  1530 

3.7 

427 

2 

9465 

35  1 

1 

10202 

378 

8622  48             3  10 

11*273 

3.8 

550 

1953 

2 

13415 

3.8 

511 

2 

12060 

449 

2 

1  1849 

454 

1954 

2 

12860 

3.8 

485 

2 

1  1995 

447 

2 

1  1658 

443 

1955 

2 

14350 

3.6 

544 

2 

12355 

457 

2 

1  1473 

437 

1956 

1 

14810 

3.8 

559 

1 

1  1770 

427 

1  1979 

440 

1957 

2 

14175 

3.6 

505 

2 

14670 

548 

2 

13832 

534 

1958 

1 

15200 

4.0 

6  15 

1 

14990 

572 

' 

14116 

54  6 

6637  56              1  2 

1  5685 

4.2 

654 

1957 

1 

16440 

4.  1 

672 

1 

14670 

56  1 

1 

13632 

534 

1958 

1 

14930 

4.3 

636 

1 

1  5580 

588 

1 

14748 

553 

8648  18              1  1 

13870 

3.8 

52  1 

1954 

I 

1  3870 

3.6 

521 

1 

142  10 

5  1  3 

1 

142  14 

526 

865323             7  8 

10  1  72 

4.0 

399 

1958 

5 

10422 

3.8 

390 

4 

1  1940 

483 

4 

1  1865 

4  76 

1959 

3 

9287 

4.3 

407 

3 

10457 

426 

2 

123  1  7 

482 

8655  13           27  39 

14344 

3.9 

559 

1955 

2 

14840 

4.0 

592 

2 

12785 

496 

2 

1  1467 

453 

1956 

5 

17316 

3.9 

672 

5 

138  14 

530 

5 

12938 

499 

195  7 

6 

18895 

3.  b 

723 

6 

14690 

554 

6 

1  3832 

534 

1958 

9 

13852 

3.7 

519 

7 

13059 

497 

4 

13519 

507 

1959 

1  1 

13087 

4.0 

524 

1  1 

14674 

565 

1  1 

14225 

543 

1960 

6 

15470 

4.0 

603 

6 

13267 

494 

6 

13772 

525 

8659  12             1  3 

15593 

3.5 

549 

1955 

1 

12670 

3.4 

435 

1 

12900 

477 

1956 

1 

17  100 

3.6 

611 

1 

13560 

503 

1957 

1 

17010 

3.5 

60  1 

1 

15650 

566 

1 

14344 

5  16 

866635             2  3 

7950 

4.1 

322 

1954 

8280 

3.6 

312 

1 

9610 

357 

1 

1  1576 

42  3 

1955 

8440 

3.9 

328 

1 

10620 

384 

1 

10377 

379 

MASSACHUSETTS 


TABLE    lb. — DAUGHT  EK-AV ERAGb  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


OAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.  AV. 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO- 


MILK  TEST 
LB.  fCT. 


FAT 
LB. 


YEARLY  HERD  AVLKAGE 
FAT 


8674  12  17 


43     10601     4.1  43b 


867643  205 


540      11529     3.7  419 


8694  73  20 


55     12402     3.7  463 


87^445  4  1 


129     12766     3.8  479 


878665  I 
880178  I 


881376  10 


88  1984  32 


I  11760 
3  10110 


16     13399     4.0  533 


79     11145     3.7  40d 


5     12001     3.5  416 


22     10821     3.9  419 


FRE  S  H 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

L&. 

LB. 

NO. 

LB . 

HOLSTEIN 

1 95  7 

' 

7540 

4.3 

323 

1 

8530 

363 

1 

8066 

1950 

1 

984  0 

4.6 

452 

1951 

2 

I  1 600 

4.2 

493 

1 

10660 

398 

1 952 

2 

12225 

4.2 

505 

1 

10280 

364 

1953 

3 

1  1  5  1  7 

3.6 

4  14 

3 

10793 

389 

2 

10312 

1954 

6 

9828 

3*8 

371 

5 

11200 

4  1 2 

4 

1  1  325 

1955 

5 

9888 

3.9 

387 

4 

10805 

396 

4 

10611 

1956 

6 

1  0882 

4.0 

439 

6 

12207 

44  7 

6 

1 0602 

1 95  7 

5 

9768 

4  .  1 

392 

5 

1 2678 

473 

4 

1 230  1 

195° 

5 

10626 

4.2 

448 

5 

12392 

462 

5 

1  2077 

6 

1  1  708 

4.4 

509 

6 

11992 

46  7 

5 

1  2088 

1 960 

2 

8525 

4  •  1 

353 

2 

1 0  700 

403 

2 

1  0426 

1951 

6 

10452 

3.5 

363 

2 

I  1720 

467 

67 

1  078  1 

3.7 

398 

4  9 

1  1 4  02 

42  1 

119 

10995 

3*7 

406 

106 

11625 

428 

1 02 

1164  7 

99 

1  1499 

3.6 

4  1 4 

93 

1  1  364 

418 

9  1 

1  1 797 

19  55 

83 

12134 

3.6 

432 

77 

I  1 304 

435 

68 

1  169  1 

1956 

60 

13268 

3.5 

465 

57 

12625 

466 

55 

1  2792 

!  I 

42 

13212 

3.5 

459 

4  0 

1  3048 

479 

36 

13176 

1 958 

35 

1  3909 

3.5 

486 

35 

12715 

475 

27 

1  2958 

1959 

27 

13714 

3*6 

490 

2  7 

1 2766 

4  74 

2  1 

1 3392 

1960 

2 

1  2  1 20 

3-2 

379 

1 

12720 

1951 

1 

10790 

2.5 

267 

1 952 

6 

1  1  860 

3.8 

450 

5 

11740 

44  7 

19  53 

7 

12587 

4  .  1 

516 

7 

118  73 

466 

6 

11324 

1 954 

1  1 

1  27  1 9 

3.  7 

476 

1  1 

11723 

454 

1  1 

11762 

1 9  5  b 

8 

13679 

3-8 

514 

8 

12805 

486 

8 

11522 

1 956 

8 

1  3488 

3.9 

515 

8 

1 40  1 5 

535 

8 

12938 

1957 

5 

13052 

3.7 

464 

5 

1 4866 

563 

5 

1 38  32 

J.'f.f 

8 

12466 

3.6 

4  50 

8 

1  337  1 

518 

5 

1 44  56 

1959 

1 

12090 

3.5 

42  7 

' 

146  50 

552 

' 

139  74 

1949 

1 

14010 

3.7 

512 

1 

13090 

478 

1950 

5 

1  2394 

3.  1 

460 

3 

12840 

467 

1951 

13 

12943 

3.  7 

482 

9 

12793 

488 

1952 

17 

13002 

3.7 

464 

15 

12477 

473 

1953 

22 

1  3285 

3.7 

4  89 

22 

12578 

2  1 

117  55 

1  9 

1253  7 

472 

484 

1  225  1 

1955 

1  3 

1  343  1 

3.7 

497 

13 

1  1  793 

465 

1  1 

1  1638 

1956 

1  3 

12219 

3.8 

459 

13 

12445 

492 

10 

1  1957 

!  ysft 

8 

1289b 

\  "ft 

ulft 

1  2536 

10 

12214 

0 

! ,  , 

459 

J 

1959 

8 

1260  1 

4  .  1 

507 

6 

1  1  796 

463 

6 

12009 

1954 

1 

1  1  760 

3.7 

432 

1 

14500 

518 

1953 

1 

1  1  000 

**  !>*! 

1 

413 

1954 

1 

1  0090 

3.7 

3  73 

100  /O 

4  0  3 

1 

88  1 8 

1955 

1 

9240 

3.3 

309 

1 

1  07d0 

435 

■ 

9668 

1954 

3 

1  3663 

4.1 

562 

3 

119  27 

465 

3 

11794 

1955 

1 

13141) 

4*0 

528 

1 

1  35^0 

528 

1 

1  1467 

1956 

4 

1  3543 

4.  0 

537 

4 

537 

1  2938 

1957 

4 

1  3398 

3.9 

524 

4 

14638 

553 

4 

1298? 

1958 

4 

12305 

4.  1 

504 

4 

13  175 

489 

2 

14388 

1 952 

6 

11247 

3.6 

4  1  1 

4 

12416 

451 

1953 

1 9 

1  0973 

3.6 

395 

1  6 

1 0966 

4  16 

1  4 

10584 

1954 

1 6 

11301 

3.7 

420 

15 

10907 

41  1 

15 

10798 

1955 

1  6 

1  1096 

3.6 

399 

lb 

10912 

424 

1  1 

10751 

1956 

1  0 

1  1807 

3.  8 

443 

6 

1  1  366 

426 

6 

11)14 

195  7 

1  1996 

3-8 

452 

6 

1  1 428 

427 

6 

1  0964 

1958 

13127 

3.7 

489 

2 

11990 

449 

2 

11729 

1959 

1  2985 

3.4 

44  1 

2 

11545 

436 

1 

I  3560 

1954 

1  1600 

3.3 

364 

1 

1  1  390 

438 

1 

7946 

1955 

10620 

3.5 

373 

} 

1  1850 

463 

1 

9  145 

1956 

1  3040 

3.  5 

4  58 

2 

10820 

4  1 2 

2 

110  15 

1957 

1  050C 

3.4 

359 

1 

117  10 

417 

1 

1  1  500 

1949 

11710 

4.  1 

476 

1950 

1  1450 

4.0 

454 

1  V  5  1 

1  0205 

3-9 

402 

1 952 

4.0 

427 

1 

1  S8  30 

636 

1953 

10760 

3.8 

4  1  1 

1 

12840 

4  59 

19  54 

923  7 

3-8 

354 

2 

1  09  7  0 

40  1 

2 

11865 

19  55 

1  1643 

3.9 

4  55 

3 

1 2267 

465 

2 

11282 

1  1980 

1957 

1  1477 

3.7 

430 

3 

1  1680 

426 

1 

13832 

1958 

14360 

3.  / 

537 

1 

15520 

585 

1 

14026 

1959 

I  3467 

4.0 

539 

3 

13230 

502 

3 

13400 

1951 

12900 

4.7 

004 

1 

1  1390 

429 

1952 

12655 

4.2 

526 

2 

1  1685 

447 

1953 

13960 

4.  1 

575 

2 

1  1640 

464 

2 

1  1249 

1955 

10690 

3.9 

42  1 

1 

124U0 

467 

1 

1  1467 

1956 

10460 

3.  7 

366 

2 

140  10 

537 

2 

12938 

1957 

1  1650 

3.5 

4  13 

14960 

553 

13832 

402 
423 
395 
409 
460 
457 
463 
399 


431 

439 
431 
477 
4B9 
483 
500 
467 


44  I 

455 
451 
499 
534 
546 
534 


438 
469 
452 
470 
464 
457 
480 


382 
402 

463 
453 
499 
496 
542 


394 
406 
408 
422 
407 
434 
507 

348 
385 
434 
420 


439 
433 
499 
534 
53  I 
503 


451 
4d3 
499 

534 


MASSACHUSETTS 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

OAUGHT ER   AVERAGE  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

17 

24 

1  1  120 

4.0 

436 

1955 

2 

12035 

3.8 

460 

2 

1  3070 

499 

1 

10235 

396 

1956 

2 

14700 

3.6 

532 

2 

143  15 

554 

1 

1  1630 

459 

1957 

5 

10854 

4.0 

422 

5 

12690 

473 

4 

1  1287 

429 

1958 

2 

1  3035 

3.9 

505 

1 

12580 

488 

1 

13036 

517 

1959 

10 

1  1309 

3.9 

442 

9 

12366 

474 

9 

1  2999 

497 

I960 

3 

1  1047 

3.9 

426 

2 

10335 

424 

3 

13581 

520 

88V3  12 

4 

8 

11976 

3.8 

449 

1957 

2 

12380 

3.4 

424 

2 

1  17b5 

438 

2 

102  19 

377 

1958 

3 

12517 

3.8 

475 

2 

12625 

483 

2 

13299 

506 

1959 

2 

9565 

3.7 

352 

| 

1  1  160 

443 

2 

12982 

502 

I960 

1 

10910 

4.  1 

451 

13890 

551 

1 

13712 

525 

B901 Bl 

3 

5 

13245 

4.3 

568 

1958 

3 

13957 

4.3 

606 

3 

12107 

49  1 

3 

12462 

489 

1959 

2 

1  1980 

4.3 

506 

2 

1  1795 

449 

2 

1  1898 

468 

891636 

It 

8 

13239 

3.8 

510 

1953 

1 

10750 

3.2 

348 

1 

13220 

452 

1 

15195 

568 

1954 

1 

13400 

3.5 

475 

14320 

49  7 

1 

1  509  7 

554 

1955 

3 

1  1747 

3.  7 

441 

3 

12700 

477 

3 

1  1285 

433 

1956 

1 

14460 

3.5 

506 

1 

13860 

498 

1 

14748 

534 

1958 

1 

14230 

3.5 

498 

1 

13400 

491 

1 

13374 

494 

1959 

17090 

4.  1 

702 

1 

151  10 

592 

893550 

2 

3 

1  1825 

4.4 

514 

1951 

2 

1  1655 

4.5 

511 

1952 

1 

14210 

4.0 

575 

B93658 

2 

2 

1  3450 

3.8 

504 

1959 

2 

13450 

3.  8 

504 

2 

10305 

395 

2 

1  1009 

405 

B97789 

24 

58 

10895 

3.8 

4  14 

1952 

12 

10863 

3.7 

400 

9 

1  1397 

407 

1953 

1  7 

11214 

3.8 

427 

1 6 

11621 

437 

1 7 

1  0845 

408 

1954 

10 

9994 

3.B 

382 

10 

10976 

41  1 

8 

1  1087 

424 

1955 

1  0 

1  1  1  08 

3.8 

424 

10 

1  1  125 

426 

10 

10693 

410 

1956 

4 

1  1095 

3.8 

423 

4 

10403 

382 

4 

1  1325 

421 

1957 

3 

12807 

3.9 

501 

3 

1  1630 

419 

3 

1  1492 

429 

1958 

12600 

4.0 

499 

1 

13990 

529 

1 

13058 

488 

1959 

1 

14140 

3.6 

503 

1  1940 

431 

897933 

1 

2 

12555 

3.8 

466 

1951 

1 

13440 

3.7 

493 

1 

12540 

459 

1953 

' 

1  1670 

3.8 

438 

1 

10450 

380 

8981 93 

10 

25 

13584 

3.6 

491 

1949 

1 

12420 

3.6 

451 

1951 

2 

11155 

3.6 

401 

1 

1  1660 

450 

1952 

3 

1  3890 

3.5 

478 

2 

1  1910 

46  1 

1953 

4 

1441  i 

3.5 

510 

4 

1  1698 

467 

4 

1  1249 

451 

1954 

12558 

3.8 

480 

5 

1  1 798 

464 

5 

1  1794 

463 

1955 

5 

1  3402 

3.6 

482 

5 

12568 

477 

5 

1  1467 

453 

1956 

2 

14685 

3.8 

550 

2 

1409S 

537 

2 

12938 

499 

1957 

2 

16230 

3.3 

606 

2 

14545 

553 

2 

13832 

534 

1958 

1  1710 

3.5 

406 

1 

14960 

553 

1 

14028 

53  1 

8984 70 

1 

■t 

9593 

3.9 

373 

1948 

1 

1  1520 

3.5 

406 

1949 

1 

8480 

4.0 

337 

1950 

I 

1  1260 

4.3 

481 

1951 

1 

7110 

3.8 

269 

V0G2  74 

4 

6 

1  1314 

4.0 

453 

1957 

, 

10850 

4.3 

462 

1 

12470 

516 

1 

1  1587 

467 

1958 

2 

12475 

4.2 

517 

2 

1  1335 

448 

2 

10971 

42  7 

1  959 

3 

1 1257 

3.9 

436 

3 

10573 

392 

3 

10533 

402 

90  1  li  lib 

6 

12 

14235 

3.6 

512 

1951 

1 

12230 

3.  7 

449 

1952 

1 

9230 

3.5 

322 

1954 

1 

16330 

3.7 

600 

1 

14600 

598 

1 

14889 

568 

1955 

1 

12740 

3.4 

437 

12700 

516 

1 

14715 

573 

1957 

1 

16400 

3.5 

572 

1 

14250 

556 

1 

15554 

593 

1958 

3 

13760 

3.7 

493 

3 

12383 

482 

3 

12615 

486 

1959 

2 

15500 

3.  5 

536 

2 

1  3230 

504 

2 

1  297  1 

498 

I960 

2 

14680 

3.7 

544 

2 

12310 

469 

2 

12606 

487 

90^500 

2 

2 

13885 

3.4 

472 

1957 

1 

10910 

3.4 

370 

1958 

1 

16860 

3.4 

574 

1  3350 

5  1  5 

1 

141  16 

546 

9029  1  5 

3 

5 

10525 

3.9 

405 

1956 

1 

7380 

4.0 

295 

1 

14280 

543 

1 

12938 

499 

1  957 

1 

10460 

4.  1 

430 

14640 

544 

1 

1  38  32 

534 

1958 

12240 

4.0 

488 

1 

13580 

524 

1 

14083 

538 

1959 

2 

10915 

3.8 

412 

2 

14135 

606 

2 

14  116 

539 

903537 

2 

3 

1  1  160 

3.8 

429 

1954 

1 

10580 

3.7 

391 

1 

1  1790 

467 

1 

1  1794 

463 

1955 

1 

5160 

3.4 

177 

13150 

504 

1 

1  1467 

453 

1959 

I 

14450 

4.0 

574 

1 

14180 

558 

1 

14344 

548 

904220 

3 

3 

I38U0 

3.7 

523 

1956 

2 

9560 

3.6 

343 

2 

10270 

414 

1 

10072 

4o7 

1958 

1 

22400 

3.9 

B84 

Y04691 

2 

6 

12078 

3.7 

437 

1954 

1 

8240 

3.8 

317 

1955 

1 

8850 

4.0 

352 

7060 

326 

1 

9341 

361 

19SG 

1 

10  140 

3.  i 

338 

103  10 

405 

10224 

405 

1957 

1  1070 

3.9 

430 

103  10 

39  1 

1  1685 

436 

1958 

1 

1  1880 

3.5 

4  19 

10440 

408 

10944 

423 

1959 

1 

14120 

3.6 

S03 

14650 

579 

14497 

553 

V056B3 

8 

111 

14954 

4.0 

590 

1955 

2 

16355 

3.9 

64  1 

2 

13270 

513 

2 

1  1467 

453 

1957 

2 

17190 

3.9 

657 

2 

14760 

56  1 

2 

13832 

534 

1958 

3 

15373 

3.9 

59  7 

3 

13207 

513 

2 

14737 

558 

MASSACHUSETTS 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIKES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPtD  BY  BREEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVLRAGt   BY  iIRt 


SIKE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


17      12031      4.0  479 


RECORD  AVlRAGE   BY   SIRC   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  L8. 


HOLSTEIN 
7  11523 


14757  564 


14359  519 


1951 

1 

10210 

1.2 

126 

1 

10080 

10  1 

1 

8818 

382 

1955 

1 

1  1110 

1.3 

187 

1 

10100 

110 

9668 

102 

1956 

1 

8820 

1.0 

355 

1 

9650 

369 

1 

10115 

113 

1957 

1 

10210 

1.5 

157 

1 

1  1  120 

179 

1 

10900 

12  7 

1958 

5 

12870 

1.  1 

521 

5 

12130 

189 

5 

13019 

516 

1959 

5 

12116 

1.0 

177 

5 

1  1802 

169 

5 

1  1223 

127 

I960 

3 

10537 

1.  1 

136 

3 

11217 

152 

3 

10900 

118 

909229  1  I      10360     1.1  152 

910027  2  3      11603     3.9  572 

910029  12  28      13100      3.9  511 


1959 
I960 


10360     1.1  152 


2  11520 
1  11100 


3.  9 
4.2 


566 

S98 


12710  155 


15100 
14980 


585 
568 


1      15238  502 


11699 
112  II 


558 
546 


1953 

2 

12560 

4.0 

500 

2 

1  1970 

467 

2 

1  1219 

45  1 

1954 

a 

1  1883 

3.9 

466 

8 

1  1999 

161 

8 

1  1791 

463 

1955 

6 

1  1693 

4.2 

483 

13535 

526 

6 

1  1467 

453 

1956 

5 

12796 

1.0 

505 

5 

14358 

541 

5 

12938 

499 

W57 

1 

9360 

4.0 

37  1 

14650 

515 

1 

13832 

534 

1958 

2 

15125 

4.  1 

602 

2 

15560 

581 

2 

14028 

531 

1959 

4 

1  7418 

3.8 

656 

4 

14600 

570 

It 

1448  1 

551 

910o30 
9107  74 


9  164  71 
V18977 


I  14030  3.8  531 
10      11512      3.9  451 


1  14160  3.6  506 
82      12038      3.6  433 


14030     3.8  531 


I      16710  632 


11453     3.6  417 


401      11301     3.8  132 


1951 

2 

1  1600 

1. 

0 

461 

1 

1  1620 

117 

1952 

1 

11990 

1 

0 

599 

1  Ib90 

159 

1953 

2 

13873 

3 

9 

538 

2 

1  1800 

170 

2 

1  1249 

1951 

2 

9930 

3. 

9 

381 

2 

1 1735 

467 

2 

1  1794 

1955 

1 

9330 

1, 

2 

392 

1 

13120 

503 

1 

1  1467 

1956 

1 

10710 

U. 

2 

452 

11120 

535 

1 

12938 

1957 

1 

13130 

1. 

2 

570 

1 

11750 

563 

1 

13832 

1959 

1 

11160 

3. 

6 

506 

1 

13210 

486 

1951 

3 

10870 

3. 

3 

360 

2 

126  15 

470 

1952 

21 

1  1591 

3. 

7 

129 

18 

11712 

435 

1953 

22 

1  1976 

3. 

6 

127 

2  1 

1  1692 

439 

1951 

12 

12003 

3. 

5 

4  19 

1  1 

12  162 

453 

1955 

9 

1  3416 

3. 

b 

463 

V 

13526 

507 

1956 

6 

12358 

3. 

5 

433 

5 

12446 

476 

1957 

4 

15300 

3. 

3 

503 

M 

15100 

549 

1958 

3 

12587 

3 

6 

445 

3 

12973 

507 

1959 

2 

1  7335 

3. 

4 

580 

2 

141  10 

524 

I      14661  569 


451 

463 
153 
199 
531 

1     15282  569 


19 

1  1525 

138 

9 

12561 

179 

7 

12236 

170 

5 

12986 

197 

3 

13883 

529 

13036 

195 

13821 

508 

1951 

1 

1  1260 

3 

6 

129 

1 

12220 

440 

1  12154 

1955 

3 

1  1757 

3 

5 

1  1  1 

3 

1  1453 

446 

1957 

2 

13180 

3 

7 

187 

2 

12105 

432 

1  11064 

1958 

2 

10310 

3 

7 

385 

2 

106  10 

389 

2  9570 

1959 

2 

12  180 

3 

8 

458 

2 

120  35 

467 

2  12197 

I960 

1 

11260 

1 

0 

565 

13660 

526 

1  12851 

155 

398 
372 
169 
500 


1953 

25 

10506 

3 

8 

405 

25 

1  1606 

127 

24 

12328 

152 

1951 

77 

10639 

3. 

9 

4  1  1 

76 

1  1375 

123 

61 

11177 

116 

1955 

93 

1  1282 

3 

8 

433 

93 

1  1511 

133 

86 

1  1167 

130 

1956 

72 

1204'j 

3 

8 

160 

7  1 

123  1  1 

456 

67 

1  191  1 

152 

1957 

58 

1  185ri 

3. 

8 

150 

56 

12127 

165 

53 

12135 

455 

1958 

11 

12639 

3 

9 

169 

39 

1  1993 

16  1 

31 

12699 

180 

1959 

32 

12882 

3 

7 

180 

31 

13095 

186 

32 

13296 

199 

I960 

3 

12873 

4 

0 

506 

3 

14800 

535 

2 

11852 

568 

8270     3.7  307 


9  110     3.9      35  I 


8270     3.7  307 


9110     3.9  351 


12720  164 


1      12120  137 


2732     12131     3.8  166 


1      13865  506 


11194  432 


922288 

1  1 

16 

13366     3.6  473 

1958 

8 

10924 

3 

7 

399 

7 

1  1009 

399 

6 

10509 

1959 

6 

15222 

3. 

4 

518 

6 

I3o50 

504 

5 

13006 

I960 

2 

1  176U 

3 

8 

443 

2 

12065 

42  1 

2 

1  1620 

399 
483 
425 


1953 

29 

1  1407 

3. 

436 

29 

1  1272 

127 

25 

1  1737 

116 

1954 

223 

1  1860 

3. 

B 

449 

212 

1  184  1 

136 

207 

1  1901 

116 

1955 

42  1 

1  1665 

3. 

6 

438 

399 

1  1653 

132 

361 

1  1344 

424 

1956 

446 

12348 

3. 

7 

459 

43  1 

12159 

16  1 

406 

12  198 

460 

1957 

151 

12833 

3. 

7 

470 

4  1  3 

12689 

173 

386 

12759 

479 

1958 

528 

13162 

3. 

8 

495 

181 

12171 

172 

435 

13046 

49  1 

1959 

551 

13194 

3. 

8 

494 

533 

12227 

464 

181 

13017 

495 

I960 

77 

I278i 

3. 

8 

477 

71 

1  1997 

45  1 

61 

13358 

504 

14      13018     3.6  462 


1954 

1 

14050 

3 

5 

498 

1 

12070 

166 

1 

1  1791 

463 

1955 

2 

15130 

3 

6 

536 

2 

12100 

173 

2 

1  1167 

153 

1956 

5 

13390 

3 

7 

495 

5 

12516 

194 

5 

12382 

177 

1957 

3 

1324  7 

3 

3 

440 

3 

11790 

568 

3 

13832 

531 

1958 

1 

16130 

3 

4 

551 

1 

15570 

589 

1 

14879 

5j8 

1959 

2 

1266  j 

3 

5 

44  1 

2 

11655 

566 

2 

14344 

548 

V2 J749 
V24d64 


I  9210  4.0  373 
10      15765      3.7  585 


9210     1.0  373 


9010  309 


1955 

1 

Iob20 

3.  7 

621 

1 

12830 

528 

1 

12699 

516 

1956 

1 

18520 

3.6 

668 

1 

14380 

543 

12938 

499 

1957 

2 

14110 

3.5 

502 

2 

1  3730 

522 

2 

13533 

532 

1958 

3 

14  100 

3.6 

51  1 

3 

12870 

50  1 

2 

14661 

545 

1959 

3 

15600 

3.8 

592 

3 

1  1760 

475 

3 

12121 

409 

MASSACHUSETTS 


120 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREED  I NG  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVlKAGl   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIftt  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  t CORDS 

M  I  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

0. 

* 

NO. 

LB. 

pc  r . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

NO. 

LB  • 

LB. 

HOLSTEIN 

92  U8  93 

1 

1  5240 

3  •  6 

54  1 

1955 

1 

17920 

3.5 

628 

| 

1  3500 

475 

16306 

595 

1958 

1 

12560 

3.6 

454 

12  1  50 

442 

| 

11445 

425 

926101 

89 

281 

12040 

3.6 

428 

1949 

2 

16525 

3.8 

628 

2 

13540 

477 

1950 

26 

1  1842 

3.6 

425 

16 

1  1646 

439 

195  1 

64 

12039 

3.6 

428 

4  1 

1  1006 

423 

1952 

b  1 

12  148 

3.5 

430 

39 

1  1309 

436 

1953 

47 

1  1956 

3.5 

4  18 

44 

10772 

40  7 

43 

10790 

409 

1  954 

34 

12511 

3.5 

437 

34 

108  12 

4  1  9 

30 

1  0784 

4  1  6 

1955 

24 

12918 

3.6 

462 

24 

10964 

420 

1  9 

1  0454 

40  1 

1956 

1  3 

1  2983 

3.6 

466 

13 

1  16  10 

451 

13 

1  1439 

443 

1957 

9 

1  3510 

3.6 

482 

8 

132  38 

516 

7 

1250  1 

478 

1958 

6 

1  2486 

3 . 4 

424 

5 

12836 

50  1 

5 

12492 

485 

1  959 

4 

12965 

3.6 

4  72 

3 

1  3  1  03 

529 

4 

1  2758 

4  79 

1960 

\ 

1120 

4.0 

45 

1  1467 

435 

9263  63 

2 

3 

1  1603 

3.7 

430 

1955 

1 

13700 

3.8 

523 

1 

14260 

512 

1 

12982 

452 

1956 

2 

9505 

3.5 

336 

2 

12755 

498 

2 

1  1903 

47  1 

9283  78 

3 

3 

10540 

3.6 

376 

1958 

1 

14040 

3.3 

46  7 

1 

13200 

485 

1 

12600 

462 

1  959 

1 

1  1530 

3.9 

451 

1 

16960 

656 

1 

16  1  54 

629 

1  960 

1 

6050 

3.5 

21 1 

I 

5600 

228 

8068 

3  1  9 

92  99  62 

1  5 

15063 

3.7 

556 

195  7 

3 

15973 

3.6 

576 

3 

14910 

556 

3 

13832 

5  54 

1958 

j 

15  701 

3.  6 

573 

7 

1493  I 

559 

7 

14  105 

5?9 

1959 

5 

15160 

3.8 

566 

5 

13932 

540 

5 

13782 

527 

931267 

1 

14440 

3.5 

506 

1959 

1 

14440 

3.5 

506 

| 

13610 

5  1  1 

I 

1 4900 

573 

93U5  77 

1 

1 

1040 

4.3 

45 

1960 

1 

1040 

4.3 

45 

1 

14214 

546 

9367  1 6 

9 

109  1  1 

3.7 

400 

1951 

3 

10727 

3.6 

388 

2 

14980 

485 

1952 

1 

10740 

3.6 

384 

1 

1  2260 

435 

1953 

1 

10000 

3.5 

346 

1954 

1 

1  1  170 

3.4 

383 

1955 

2 

1094b 

3.9 

420 

1 

9550 

303 

1956 

I 

14380 

3.6 

5  1 8 

93o0 

i 

2 

13575 

3.5 

466 

1959 

1 

1  4490 

3.4 

495 

I 

14650 

579 

} 

14606 

555 

1  960 

1 

12660 

3.  5 

437 

16500 

638 

I 

142  14 

546 

9380  b2 

i 

1 

13460 

4.0 

534 

1959 

1 

13460 

4.0 

534 

1 

15550 

590 

1 

14737 

558 

94 1760 

4 

5 

1  1519 

3.6 

414 

1951 

1 

8370 

4.0 

337 

1 

1  I960 

437 

1958 

1 

16010 

3.6 

571 

1 

12160 

448 

1 

13331 

486 

1959 

3 

12527 

3.5 

433 

3 

1  1550 

437 

2 

12274 

469 

94  20  29 

1  48 

209 

12245 

4.0 

483 

1956 

10 

12791 

3.  9 

499 

1  0 

14620 

545 

9 

1407? 

529 

1957 

51 

1  1589 

4.0 

458 

47 

12565 

47  1 

4  1 

1  2577 

474 

1958 

66 

12373 

4.0 

494 

60 

12173 

462 

53 

1  3009 

490 

1959 

73 

1  264  9 

3.9 

492 

73 

12604 

476 

67 

13030 

493 

1 960 

9 

1  1901 

3.8 

459 

9 

1 2296 

455 

9 

1  366  7 

5  1 5 

943799 

1 

3 

14000 

4.2 

592 

1956 

1 

15760 

4  .  1 

648 

I 

10260 

400 

10115 

4  1  3 

1957 

1 

13930 

4.3 

599 

1  1090 

451 

1 

1  16  19 

484 

1958 

1 

123lu 

4.3 

528 

1 

1  1320 

477 

1 

1  1696 

491 

V4  68  4  7 

3 

1  3 

10537 

3.7 

391 

1950 

1 

11470 

4 .  1 

473 

I 

11180 

364 

195  1 

14190 

3.9 

559 

1  3090 

472 

1952 

2 

1  1670 

4.1 

4  79 

2 

12  760 

466 

1953 

2 

9070 

4.2 

380 

2 

13760 

507 

2 

12208 

464 

1954 

2 

9635 

3.9 

379 

2 

13155 

485 

2 

122  19 

45  7 

1955 

| 

6960 

3.  7 

259 

1 

12250 

455 

10017 

380 

1956 

1 

8440 

3.7 

316 

1 

1  1330 

436 

1 

10867 

42? 

1957 

| 

4840 

3.  b 

1  82 

1 

10?  70 

385 

1 

12230 

480 

1958 

2 

9020 

3.4 

304 

2 

11905 

4  4  6 

2 

11178 

4  33 

949094 

S 

9 

10806 

3.7 

394 

1954 

■ 

1  6820 

4.0 

668 

1 

13320 

505 

1956 

1 

10080 

3.6 

367 

12320 

467 

1 

12535 

457 

1957 

I 

11720 

3.  7 

431 

1 

12b  10 

46b 

12121 

445 

1  958 

3 

977  7 

3.7 

356 

3 

1  36  73 

502 

3 

1294  5 

4  76 

1959 

3 

11  157 

3.7 

408 

3 

1  1843 

433 

2 

12699 

469 

91(91  39 

1 

14740 

4.3 

640 

1959 

1 

1474 

4.3 

640 

, 

15330 

594 

94  9 1  59 

1  1  1 02 

3.6 

39 1 

1957 

2 

12830 

3.5 

444 

2 

12150 

46  1 

14573 

542 

1958 

1 

12480 

3.  1 

390 

| 

11180 

4  1  7 

I 

12666 

458 

1959 

3 

10720 

3.6 

382 

3 

10560 

397 

3 

1200  1 

44  1 

9b 1058 

| 

14600 

3.  4 

494 

1  960 

■ 

14600 

3.4 

494 

I 

1  2940 

497 

1 

1  2938 

50  7 

95  12  53 

1 

2 

911b 

3.6 

320 

1952 

1 

9480 

3.4 

320 

I  3 bbO 

50  1 

1953 

1 

8750 

3.7 

320 

13590 

509 

1 

1  3287 

499 

952029 

I 

1 

90b0 

3.8 

344 

1959 

1 

9080 

3.8 

344 

1 

130  10 

526 

1 

14595 

565 

95242 1 

3 

3 

15933 

3.7 

59  1 

1957 

1 

20660 

3.6 

744 

1 

14540 

54  1 

1383? 

5  44 

1958 

1 

1  1060 

3.6 

397 

1 

15620 

590 

14028 

531 

1959 

1 

16080 

3.9 

633 

1 

15540 

590 

1 

1466  1 

557 

9b446l 

5 

9 

12609 

3.8 

48b 

1956 

1 

957C 

3.8 

363 

1 

10850 

435 

1 

10072 

4U7 

1957 

3 

12067 

3.9 

468 

3 

10453 

433 

3 

104  1  3 

427 

1958 

2 

13020 

3.8 

496 

2 

10665 

43b 

2 

10508 

429 

1959 

2 

13840 

3.8 

531 

2 

103  70 

423 

2 

1  1365 

458 

1960 

1 

10250 

3.5 

357 

1 

10220 

396 

1 

9821 

38  7 

9bb493 

8 

9 

10364 

3.9 

404 

1957 

1 

9800 

3.6 

3b2 

1  12U0 

403 

1 

1  1247 

4  1  1 

MASSACHUSETTS 


TABLE   lb. — DAUuHTcR-AVLRAoE  OF   SIRLS   IN   StRvnCL    I  *   ARTIFICIAL   BREtDINo  ORoANI  ZAT I  ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  No —  RcCORUS  FROM   THIS  STATl  UNLY 

DAUoHTlR   AVtKAGE   BY   SIRE  RELURU  AVERAGE   BY   S1KE   BY  FRESHENING  YEAR 

jOb-OAY  CONTEMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  1 

jAO&HTERS 

RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECUROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  r 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB  . 

Lb. 

HOLSTE IN 

1958 

2 

12  140 

3.7 

450 

2 

1  0640 

404 

2 

1  2083 

448 

1959 

4 

10293 

4.2 

4<;6 

4 

1  3UbO 

b  1  8 

4 

1  1042 

43  1 

I960 

2 

966b 

3.  1 

356 

2 

10790 

392 

2 

1  lb44 

406 

95b6  19 

2  ' 

3 

10  391 

1 .6 

362 

1956 

1 

1  1090 

3.9 

429 

12060 

45  1 

1 

1  1  34  7 

424 

1957 

1 

9370 

5.9 

568 

1 

10970 

397 

1 

1  lb  00 

420 

1958 

1 

20780 

3.5 

72  3 

1 

15500 

569 

1 

14737 

bb7 

9560  a  1 

B 

1  3 

1  6798 

3.8 

63  1 

195b 

1 

15631 

3.6 

594 

1 

1  30  70 

50  1 

1 

1  1  46  f 

4b3 

1  956 

2 

1  7660 

3.8 

667 

2 

1 4  1  1  5 

556 

2 

12938 

499 

1958 

4 

17320 

3.6 

ob  1 

4 

I4b95 

559 

3 

14028 

bi  1 

1959 

b 

15582 

3.6 

593 

5 

140^0 

543 

4 

14296 

S44 

1 960 

1 

16990 

3.7 

627 

1 

1  63U0 

632 

1 

14214 

b4  6 

96044  1 

2 

2 

1141b 

4.2 

47b 

1958 

1 

12360 

4.  7 

576 

1959 

1 

10470 

3.6 

374 

1  2390 

446 

' 

122  1** 

4  3  7 

96  34  22 

3 

4 

1  S447 

3.7 

57  7 

1955 

1 

17750 

4.0 

1  1  9 

13510 

52  f 

1 

11467 

4b3 

1956 

1 

191  lu 

4 .  1 

lib 

1 

1 4  3  10 

542 

12938 

4  9  9 

1958 

1 

14250 

5.6 

b  1  7 

1 

16450 

6  1  2 

16710 

60  7 

1959 

1 

1  3660 

3.4 

46  ( 

1 

1  0  1  ^0 

382 

' 

1  18b9 

429 

96391*7 

2 

2 

IOSjO 

3.8 

407 

1957 

1 

8900 

3.  7 

330 

1 

1  1600 

42? 

1 

IG31  1 

39  0 

1959 

1 

12800 

3.6 

484 

1 

12900 

45b 

1 

1  326b 

47  3 

96439b 

7 

1  1 

11114 

3.7 

409 

1952 

1 

15790 

3.9 

o23 

1 

12090 

444 

1953 

1 

8850 

3.7 

323 

1 

10560 

39  3 

1 

12132 

46  7 

1955 

3 

1094  7 

3.7 

4  1  1 

2 

1 0  1  50 

44  1 

2 

10666 

40  b 

1956 

1 

9400 

3 .  9 

370 

1 

1  3860 

547 

1 

11630 

4  *>9 

195  7 

2 

12  160 

3.4 

4  1 6 

2 

12635 

483 

2 

13124 

50  1 

1958 

2 

1  1  lbb 

3.5 

393 

2 

12  155 

450 

2 

1  2399 

4  b  b 

1959 

1 

1  1530 

3.6 

44  1 

1 

1  14  10 

44  1 

1 

12T20 

470 

V645  99 

1 

2 

15440 

3.0 

456 

1958 

1 

15290 

3.0 

452 

1 

13570 

50  1 

1959 

1 

1  5590 

2.9 

459 

1 

1  36  10 

545 

, 

14628 

552 

96o2 lb 

104 

172 

1  168b 

4.0 

464 

1955 

16 

96b  1 

4.0 

387 

16 

1  1369 

420 

13 

1  Ib77 

433 

1956 

37 

1  1076 

4.  1 

446 

36 

12  149 

448 

33 

12325 

458 

1  957 

4  1 

1  1702 

3.  9 

456 

38 

1 2988 

482 

36 

1 273  1 

4  76 

1958 

28 

12250 

4.0 

491 

28 

12760 

486 

27 

134  18 

506 

1959 

45 

13090 

4.0 

521 

43 

13250 

503 

4  1 

13239 

501 

I960 

1  1606 

4.0 

455 

4 

1  3445 

497 

4 

14672 

552 

V06362 

2 

2 

12  000 

3.9 

460 

1956 

1 

1  1  180 

3.7 

4  1  1 

1 

1  2590 

4  8  7 

1 

11903 

4  7  1 

1959 

1 

12820 

4.0 

508 

1 

9290 

39  1 

1 

9b27 

3Hb 

7664 10 

1 

1 

14630 

4.  1 

597 

1 95V 

1 

14630 

4  .  1 

b9  7 

1 

14  180 

558 

1 

13974 

b34 

967873 

2 

4 

13493 

3.7 

439 

1957 

1 

10940 

3.  b 

381 

1 

12  100 

435 

1 

1  1696 

444 

1  958 

3 

14343 

3.7 

52  5 

2 

1  36  1  0 

505 

2 

1  3424 

508 

968544 

6 

10 

1  1831 

4.  1 

486 

1956 

3 

991  0 

4.  1 

403 

5 

10520 

42  1 

3 

10366 

409 

1957 

3 

12260 

4.  1 

498 

5 

12613 

50  1 

3 

1  1623 

45V 

1958 

3 

12320 

4.2 

b  1  3 

3 

12413 

504 

3 

1  2462 

489 

1959 

1 

14760 

5.9 

577 

1 

118/0 

457 

' 

119  14 

458 

969667 

10 

1  3 

12402 

4.0 

50  1 

1958 

6 

10B75 

4.2 

456 

6 

12370 

455 

6 

12  186 

4b4 

1959 

7 

13810 

4.0 

556 

7 

13743 

512 

7 

1376  I 

531 

96^669 

15 

18 

129  lb 

4.0 

5  10 

195  7 

1 

1  4500 

3.6 

b  1  5 

X  ■ 

14690 

54V 

1 

1  66b  b 

60  b 

|95b 

4 

1  3285 

3.6 

495 

4 

14546 

555 

4 

1  3230 

50} 

1959 

13 

12717 

4.0 

b07 

12 

150  10 

489 

13 

12910 

497 

97.14  74 

3 

1 0 

15626 

3.7 

577 

1954 

2 

14310 

3.  f 

53  1 

2 

1 20  70 

466 

2 

1  1  794 

46  3 

1  955 

1 

16490 

4.2 

698 

1 

1  54  70 

526 

114  6  7 

453 

1  956 

2 

16245 

3.6 

58b 

2 

1  3600 

523 

2 

12933 

4  99 

1957 

3 

15943 

3.6 

566 

3 

14607 

54  9 

3 

13832 

534 

1958 

2 

14320 

3.  7 

52  5 

2 

15575 

588 

2 

14383 

543 

9747  74 

2 

3 

14920 

3.7 

5U7 

1958 

1 

14640 

3.5 

4o6 

1 

13420 

498 

1959 

1 

14200 

4.0 

566 

1 4  1  bO 

558 

1 

1  3V74 

534 

1960 

1 

16640 

3.4 

568 

1 

6990 

322 

14b41 

bb4 

97b 1 37 

5 

6 

10  1  52 

4.0 

406 

1955 

1 

9140 

4.0 

369 

1 

11030 

444 

■ ',  ''V , 

10  1  b9 

40  7 

1956 

1 

10230 

3.9 

401 

1 

1  1260 

420 

1 

1  09bb 

4  1  2 

1957 

3 

10353 

4 .  1 

4  1 6 

3 

11573 

454 

3 

1  0450 

419 

195b 

1 

1  1860 

3.9 

459 

1 

1  1  740 

4/2 

1 

12731 

470 

97b665 

9 

1  3 

12223 

3.7 

454 

1957 

1 

15510 

3.5 

544 

1 

1  7050 

660 

1 

1466  1 

b69 

1958 

4 

12303 

3.8 

458 

4 

1  37b3 

520 

4 

1  36b8 

523 

1959 

6 

12233 

3.7 

450 

6 

12  135 

449 

b 

1  3298 

4V2 

I960 

2 

1  1  340 

3.9 

446 

2 

105V0 

39  7 

2 

1  1  124 

432 

9764  72 

9 

1  3 

10837 

5.9 

U  1  5 

1956 

12780 

3.8 

465 

1 

10040 

393 

1 

1  07  26 

407 

1  958 

0 

1040-. 

3.6 

395 

6 

10  7  13 

398 

6 

1  1  1  S4 

4  1  b 

3 

1  1432 

I960 

1 

9590 

3.6 

350 

1 

1  lb9S 

448 

976709 

7 

12 

14951 

3.5 

525 

1957 

1 

15200 

3.5 

529 

IbObO 

624 

1956 

4 

12710 

3.  7 

46  1 

4 

12123 

463 

2 

14404 

537 

1959 

I 

,5593 

3.5 

542 

5 

12768 

489 

b 

13126 

49b 

1960 

1 

15020 

3.7 

549 

1 

13734 

52  1 

978b  16 

Bl 

101 

11816 

4.0 

473 

1956 

14 

10884 

4.0 

437 

14 

12409 

444 

12 

12138 

448 

1957 

16 

1  1983 

4.0 

486 

1  6 

12338 

462 

lb 

12095 

449 

1958 

33 

1  1760 

4.0 

475 

3  1 

12552 

472 

27 

13250 

49  1 

MASSACHUSETTS 


122 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

iOS-UAY  CONTEHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIR^  DAUGHTER:. 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

Le. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1959 

35 

1271  1 

1.  1 

513 

35 

12698 

175 

33 

1312  1 

502 

1960 

3 

9610 

3.6 

356 

3 

8267 

330 

3 

1  1975 

152 

978750 

16 

26 

1  1957 

3.8 

151 

1956 

2 

8970 

1.3 

388 

12000 

160 

1 

10113 

113 

1957 

2 

1  1210 

1.1 

190 

2 

1  1320 

153 

2 

10350 

107 

1958 

8 

11599 

3.9 

12282 

1959 

1 0 

1 299b 

3.7 

18*1 

10 

12316 

166 

10 

12105 

179 

I960 

1 

12270 

3.6 

162 

13095 

508 

1 

13233 

529 

98 1308 

1 

1 

112  70 

3.6 

111 

1959 

1 

11270 

3.6 

1 1  1 

1  1850 

153 

1  221 1 

18  1 

981799 

7 

9 

11813 

3.9 

160 

1958 

3 

13017 

1.1 

539 

3 

1  2397 

3 

1319  3 

195 

1959 

1 

13003 

3.9 

507 

10813 

1  o 

■  \\ 

\ 

1  1720 

135 

1960 

2 

9370 

3.6 

338 

5670 

212 

2 

9668 

373 

987081 

1 

3 

11563 

3.1 

189 

1950 

1 

1  6850 

3.3 

562 

1 

13710 

182 

1952 

1 

1  2210 

3.6 

113 

12910 

163 

1953 

1 

11600 

3.2 

163 

J 

13900 

500 

13669 

191 

98  78  69 

5  19 

650 

120  76 

3.8 

151 

1951 

5 

12012 

3.8 

116 

12012 

119 

11118 

120 

1955 

79 

11131 

3.8 

116 

7  7 

1  1  d21 

121 

_ 

7  1 

1  I  390 

12  3 

1956 

129 

11701 

3.7 

128 

127 

12338 

157 

123 

119  11 

113 

1957 

1  55 

12190 

3.  7 

152 

118 

12283 

161 

136 

1237S 

166 

1  958 

191 

12553 

3.7 

168 

1  90 

161 

172 

1  301 7 

189 

1 959 

251 

12112 

3.8 

173 

21  7 

1  2  ?63 

17  3 

22  1 

1  30  1  1 

191 

1  960 

37 

1  1668 

3.  8 

139 

33 

1 1939 

119 

30 

13193 

50  3 

98t>i*62 

1 

1 

10190 

3.9 

396 

1959 

1 

10190 

3.9 

396 

1 

91  10 

391 

1  1325 

138 

989939 

21 

26 

1 2273 

1.0 

7 

1  3196 

3.9 

52  1 

512 

1959 

1 6 

12021 

1.0 

185 

16 

132  17 

19  3 

ii 

13139 

509 

1960 

3 

12177 

1.0 

181 

3 

13510 

592 

3 

11131 

512 

99022 1 

1 

6 

13199 

3.7 

191 

1952 

1 

10810 

3.3 

356 

2 

1  3030 

1957 

1 

1  7730 

3.5 

626 

1 

1  1170 

125 

1 

1261  1 

170 

1958 

1 

13310 

2.9 

387 

1 

1  1380 

121 

1 

12  121 

136 

1959 

1 

1 12b0 

3.3 

1  76 

' 

12960 

190 

1 

12339 

16  3 

993761 

5 

5 

1  1796 

3.9 

153 

1957 

2 

1  1  89G 

3.8 

118 

2 

12965 

503 

2 

1  161? 

156 

1956 

3 

11733 

3.9 

157 

3 

1  1337 

161 

3 

1 1558 

111 

99b6 19 

2 

3.8 

1958 

2 

1  1865 

3.6 

113 

3282 

30 

99o2  b2 

2 

11736 

3.7 

536 

2 

11535 

330 

J 

1959 

1 

13160 

7 

3.6 

171 

10570 

381 

i  no  i  I 
1  09  1  1 

7 

997181 

10 

12178 

3  8 

157 

19*6 

3 

13987 

3  8 

537 

1  3120 

530 

126  1  5 

19  1 

1959 

1 

10085 

3.7 

363 

1 

1  1570 

130 

3 

1  1303 

131 

I960 

13103 

3.6 

508 

1 

12378 

183 

1 

12758 

189 

9999  38 

37 

83 

12800 

3.8 

180 

1952 

2 

1  0120 

3.7 

382 

2 

1  1  785 

156 

1953 

1  1 

12120 

1 .  u 

190 

1  1 

1  1  b20 

170 

1  1 

11219 

15  1 

19  51 

11 

12157 

3.8 

170 

1 1 

1  1  (  36 

165 

1 1 

11791 

16  3 

1953 

11 

11616 

3.6 

117 

1 1 

12729 

163 

1 1 

1116  7 

153 

1956 

1  3 

1  3b6  ^ 

3.7 

198 

1  3 

13998 

537 

1 3 

129  3b 

1957 

9 

15663 

3.6 

390 

9 

11766 

559 

9 

13832 

531 

1958 

9 

11189 

3.7 

317 

V 

112^1 

532 

7 

11352 

512 

1959 

1  1 

12659 

3.8 

171 

1  1 

1 1 7  C2 

562 

1  0 

11165 

512 

1000390 

1 

1 

10970 

1.2 

166 

1959 

1 

1 097  U 

1.2 

166 

1 

1  1.160 

15  1 

1 

12211 

13  1 

1  00 1 302 

7 1 

102 

11876 

3.7 

11  1 

'  ac  7 

:> 

9773 

3.6 

35  1 

3 

1  1007 

386 

3 

10933 

395 

1951 

10 

10106 

3.  3 

365 

8 

119  78 

121 

7 

1 280  1 

1 956 

21 

12903 

3.6 

169 

20 

119  70 

151 

1 2b9  3 

179 

1959 

51 

12265 

3.8 

160 

53 

1  1331 

115 

19 

12136 

169 

I960 

1 1 

11831 

3.6 

125 

12 

1  1002 

119 

13 

12680 

1b2 

100  15  12 

1 

6 

91  10 

1.1 

1  IB 

1957 

1 

817C 

1.2 

317 

1 

1  1190 

153 

1958 

3 

8993 

1.  b 

109 

3 

106  13 

133 

2 

10895 

137 

2 

1  1905 

1001232 

5 

6 

11323 

1.1 

196 

1956 

1 

10180 

1.  1 

189 

1 

10060 

1 1 1 

10072 

107 

1957 

3 

1  I860 

1.  b 

326 

3 

12130 

506 

3 

1  1587 

167 

1958 

1 

1  0360 

3.7 

38  1 

1 

8660 

363 

1 

668  7 

359 

1959 

1  1390 

1.8 

35  1 

1 

10  130 

166 

1 

96  7  9 

36/ 

10053  7b 

2 

2 

12500 

3.9 

173 

1957 

1 

1  1  070 

1.3 

173 

1 

12160 

513 

1  15B7 

16  7 

1 958 

1  3930 

3.1 

1  1  380 

j 

1 0066  61 

2 

2 

1093b 

1 .  1 

153 

1957 

9610 

3.7 

353 

1 

11910 

561 

1 

1383? 

531 

1959 

1 

12230 

1.5 

552 

1 

11660 

b79 

11606 

1  006866 

1 

1 

13170 

3.5 

178 

1959 

1 

13170 

3.5 

178 

1 

10110 

392 

1 

9123 

370 

10071 91 

1 

3 

137  18 

3.8 

52  7 

1958 

2 

138bS 

3.6 

191 

2 

12290 

153 

12535 

15? 

1959 

3 

13033 

1.0 

525 

3 

10927 

122 

3 

13011 

308 

1007660 

3 

1 

13303 

3.9 

517 

1958 

1 

7500 

3.9 

293 

1 

10330 

107 

1 

1007? 

336 

1959 

3 

13197 

3.9 

525 

3 

13190 

199 

3 

1  3731 

5/7 

1008365 

3 

1 

12  136 

3.3 

103 

1956 

1 

981C 

3.5 

316 

1 

UbOO 

30b 

1632(1 

576 

1958 

1 

16230 

3.3 

310 

1 

UbOO 

31  1 

1 

13036 

19b 

TABLE    lb. — DAUGHTER- AVER AGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPCD  BY  BREEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVlRAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  IRtSHENING  YEAR 


30b-UAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIkE 

UAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

HI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

Lb. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1959 

122  1  5 

3.3 

398 

2 

12755 

464 

2 

12726 

470 

1 008622 

3 

3 

9793 

4.  1 

404 

1956 

1 

7000 

3.7 

262 

1 

1  2660 

502 

| 

1190  3 

47  1 

1957 

2 

1  1  190 

4.3 

476 

2 

12700 

51  1 

1 

1  1587 

467 

10  )  IVbO 

4 

4 

1  3298 

4.2 

550 

1959 

4 

13298 

4.2 

550 

4 

14313 

550 

4 

!  370  7 

52  7 

1012593 

2 

2 

122  10 

3.8 

467 

1959 

2 

12210 

3.8 

467 

2 

10065 

380 

2 

10742 

410 

1013760 

3 

3 

14907 

3.7 

54  1 

19S7 

1  6  1  5u 

3.5 

56  1 

14920 

552 

1 

13832 

534 

1958 

| 

16180 

3.2 

52  1 

! 

1  1620 

414 

1 

1  17  18 

421 

1959 

1 

12390 

4.4 

540 

1 

12560 

452 

1 

13156 

488 

101 7/97 

7 

1  5 

14Bd3 

4.0 

592 

1956 

2 

15470 

4.2 

652 

2  , 

14330 

54  1 

2 

129  38 

499 

1957 

3 

1  5467 

3.9 

6  1  1 

3 

14733 

547 

3 

13832 

534 

1958 

4 

13503 

4.  1 

544 

4 

15b83 

590 

4 

14560 

550 

1959 

b 

15256 

3.B 

582 

5 

14672 

565 

5 

14068 

539 

I960 

1  3520 

4.0 

538 

| 

1  2  1  40 

459 

1019585 

1 

1 

104  10 

3.4 

356 

1958 

1 

104  10 

3.4 

356 

1 

1  1060 

425 

1 

1  1249 

424 

IC 19847 

1 

1 

10390 

3.8 

39  6 

1953 

10390 

3.8 

396 

| 

1  3460 

505 

■ 

13244 

50  1 

1020277 

4 

5 

9345 

4.  1 

40  1 

1956 

1 

9680 

4.2 

403 

1 

12560 

497 

j 

1  1903 

471 

1957 

J 

7500 

4.2 

3  1  4 

1 

8900 

358 

8066 

346 

1958 

12070 

4.0 

486 

| 

12b00 

5  1  6 

12328 

499 

1  959 

10520 

4.0 

4  1  4 

2 

11805 

453 

12328 

487 

1022593 

1 

2 

5530 

4.0 

220 

1955 

. 

5910 

4.0 

239 

8370 

296 

9647 

363 

1956 

5150 

3.9 

200 

1 

7850 

300 

! 

7347 

262 

102260 1 

2 

3 

1  2853 

3.8 

476 

1957 

14150 

3.6 

b06 

| 

1  b630 

629 

1959 

1 

1  1820 

3.9 

456 

1 

1  bb70 

59  1 

14737 

558 

1  960 

1 

13620 

3.6 

485 

1 

134  30 

508 

1  309  1 

5  1  7 

1023347 

263 

328 

1  2284 

3.8 

459 

1957 

12 

12554 

3.8 

480 

|  | 

1  1981 

462 

9 

1  183  1 

462 

1958 

1 2  1 

12263 

3.b 

460 

1  16 

12b49 

483 

100 

1275? 

485 

1959 

151 

12454 

3.7 

458 

147 

12302 

465 

139 

12796 

486 

I960 

44 

12521 

3.8 

470 

44 

1  1624 

442 

36 

13243 

505 

1024453 

I 

| 

8  1  30 

3.6 

29  1 

1957 

1 

8130 

3.6 

29  1 

1 

127b0 

434 

1 

1  30  1  5 

48  1 

1025792 

5 

9 

13308 

3.9 

513 

1951 

1 

8970 

3.6 

319 

1953 

2 

12020 

3.9 

467 

2 

12320 

468 

, 

10083 

41  1 

1954 

6770 

3.6 

255 

1 

7770 

263 

i 

839  3 

318 

1955 

10515 

3.9 

399 

i 

12600 

474 

1958 

12530 

3.  7 

470 

1 

9480 

368 

10431 

41  1 

1959 

1  9260 

3.9 

742 

2 

1  1730 

44  7 

2 

12339 

474 

10261 15 

9 

10 

13044 

4.0 

524 

1957 

1 

12250 

4.0 

489 

1 

16100 

646 

1 

16372 

640 

I9S8 

14458 

4.  1 

593 

5 

I34b0 

512 

4 

1442  1 

563 

1  959 

114  13 

3.9 

44  7 

3 

1  344  7 

507 

3 

13276 

5  1 1 

I960 

1 

10920 

4.0 

437 

1 

13180 

545 

13690 

550 

10261 70 

1 

1 

9630 

4.  1 

397 

1958 

9630 

4.  1 

397 

1 

9650 

4  12 

1028123 

4 

6 

14498 

3.7 

52  7 

1958 

3 

14563 

3.6 

52  1 

3 

14863 

558 

2 

14737 

557 

1959 

3 

14170 

3.  / 

525 

3 

14737 

563 

2 

14132 

542 

10292  79 

20 

20 

12790 

3.7 

467 

1959 

1  b 

13174 

3.6 

478 

1  b 

12848 

494 

13 

1  3392 

497 

1960 

11638 

3.8 

432 

4 

12828 

482 

4 

13895 

526 

1 0304  04 

5 

6 

11516 

3.5 

402 

1958 

1 

1  1760 

3.  3 

383 

1 

1  1  120 

408 

9777 

375 

1959 

4 

1  1433 

3.5 

400 

4 

12838 

473 

4 

1  3560 

5  19 

1 960 

1 

1  1610 

3.6 

416 

12  1  50 

468 

] 

1  164  1 

445 

1030640 

3 

4 

1389/ 

3.5 

482 

1959 

1372  7 

3.4 

475 

3 

12460 

468 

3 

13592 

524 

1960 

| 

14590 

3.5 

505 

1 

12160 

495 

1 

12502 

502 

1031501 

4 

7 

12269 

4.0 

484 

1957 

1 

1  1790 

4.  1 

487 

1 

113  10 

406 

1 

1031  1 

390 

1958 

1  3055 

3.  5 

462 

2 

1  1  b95 

432 

2 

12045 

443 

1959 

4 

12355 

4.0 

490 

4 

12935 

48  1 

4 

1  357  1 

50  1 

10323  1  1 

5 

14 

12244 

3.8 

466 

1955 

2 

1  1930 

3.7 

435 

2 

1  1  150 

397 

2 

1  1238 

392 

1956 

3 

1  1023 

3.7 

407 

3 

12023 

432 

3 

1  1  336 

408 

1957 

3 

13510 

3.8 

51  1 

3 

12097 

444 

2 

12721 

464 

1958 

3 

13817 

3.3 

525 

3 

12160 

461 

3 

12865 

482 

1959 

3 

1  1580 

3.8 

442 

3 

1  1887 

443 

3 

12328 

462 

103^8  IS 

2 

2 

1  1  bbO 

4.0 

468 

1959 

2 

1  1550 

4.0 

468 

2 

1  1650 

429 

2 

1 1369 

426 

1033908 

4 

5 

1  1303 

4.0 

442 

1958 

1 

7910 

4.2 

330 

1 

1  1930 

468 

1 

12731 

470 

1959 

3 

12653 

3.9 

494 

3 

1  1593 

459 

3 

1  1939 

467 

I960 

1 

9550 

4.0 

377 

1 

1  1990 

47  1 

1 

1  1260 

437 

10344  66 

1 

2 

1  1925 

3.7 

442 

1958 

1 

1  1800 

3.6 

423 

1 

1  16  10 

473 

1 

1  1707 

447 

1959 

1 

12050 

3.U 

461 

1  1  100 

403 

10998 

4  14 

1034467 

5 

b 

13730 

4.  1 

554 

1959 

5 

13730 

4.  1 

554 

5 

14868 

58  1 

4 

14426 

550 

10344  72 

10 

22 

10854 

4.  1 

443 

1952 

7100 

3.8 

272 

1 

1  1650 

394 
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TABLE    lb. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BKE  LD I NG  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED. 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   STATt  ONLY 

OAUGhTER   AVERAGE   BY   SIRE  RCCoRD  AVERAGE   BY   ^ I  RE   BY  FRESHENING  YtAK 

50S-DAY  CONTEMH.   AV.   YEARLY  HERO  AVLKACL 


SlKt     DAUGHTERS  RECORD* 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO*              NO  ■ 

LB. 

FXT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1953 

3 

10330 

3.  B 

400 

3 

1  loo3 

429 

3 

1  1082 

423 

1934 

2 

9795 

3.8 

367 

2 

1  1  390 

4  14 

2 

1  1865 

4  ;9 

1955 

2 

10130 

3.8 

390 

2 

1  2  1  bO 

44  1 

2 

11140 

408 

1956 

3 

1  1680 

4.0 

4  72 

2 

12340 

460 

2 

1177? 

43  1 

1957 

1 

lltl  10 

4.6 

656 

1 

12620 

46  1 

1958 

3 

12113 

4.  1 

503 

2 

10880 

435 

1 

12055 

468 

1959 

5 

10250 

4.2 

424 

4 

1  I3b5 

444 

4 

1  1549 

446 

1960 

2 

11680 

4.  1 

478 

1 

1  19  10 

457 

1 

1  1968 

469 

103/431 

i  i 

7500 

4.3 

325 

1959 

1 

7500 

4.3 

325 

1 

14680 

552 

1 

14214 

54  3 

I03BI 18 

24  26 

12  1  1  1 

U. 2 

507 

1958 

1 

13210 

3.9 

52  1 

1 

1  3480 

499 

1 

1467  1 

54  7 

1959 

18 

12"*  14 

4.2 

520 

16 

139  13 

522 

15 

13802 

513 

1960 

7 

1  1270 

4.2 

469 

7 

1  2  1  00 

460 

7 

12907 

49  1 

1038591 

10  21 

12162 

It.  1 

It96 

I9b2 

2 

14700 

4.  1 

600 

1 

13680 

588 

1953 

2 

I331S 

4.  1 

54  1 

2 

10/55 

406 

I95U 

2 

1038b 

4.2 

431 

2 

14775 

584 

1 

12927 

486 

1955 

10/6  7 

3.8 

403 

3 

1  00  70 

363 

1 

10235 

396 

1956 

2 

1348b 

4.  1 

546 

2 

1  3255 

5  14 

1957 

2 

1351b 

4.3 

b76 

2 

12265 

46  1 

1  3360 

530 

1958 

4 

13965 

4.  1 

574 

4 

1  3353 

5  1  3 

3 

12666 

4d7 

1959 

4 

13568 

4.2 

b64 

4 

I  1853 

452 

4 

12173 

473 

104 1559 

2  3 

I320B 

4.0 

524 

1958 

2 

13205 

4.  0 

j22 

2 

1  3275 

497 

1 

15674 

60b 

1959 

1 

I42S0 

4.0 

572 

I 

14560 

551 

1 

16154 

629 

10442  IB 

1  6 

12780 

3.6 

454 

1953 

1 

10710 

3.6 

383 

1 

9  7  10 

45b 

1951 

1 

1  0280 

3.o 

370 

1955 

1 

7560 

4.0 

300 

1 

9300 

375 

1956 

| 

1  5920 

3.5 

b56 

1 

14  120 

546 

1 

1364  7 

534 

1957 

1 

13670 

3.6 

489 

1 

14160 

586 

1 

1466  1 

569 

1958 

1 

18540 

3.4 

626 

1 

14390 

634 

1 

1  5674 

605 

1045647 

3  3 

1214  <t7 

U.O 

494 

1958 

I 

1  1  430 

3.8 

433 

1 

10390 

38  1 

1 

9570 

372 

1959 

2 

1295b 

4.  1 

524 

2 

12105 

43  1 

2 

12290 

459 

1 04  80  78 

3S  57 

13713 

3.9 

533 

1954 

1  3480 

4.0 

S44 

3 

1  1623 

464 

3 

1  1  794 

463 

1955 

/ 

13337 

3.9 

514 

7 

12796 

487 

7 

1  1467 

433 

1956 

V 

1432b 

3.9 

S60 

V 

14109 

535 

9 

12938 

499 

1957 

7 

14433 

4.0 

573 

7 

14899 

5S7 

7 

1383? 

534 

1958 

0 

1  3282 

4.0 

533 

b 

14450 

554 

4 

14413 

54  5 

1959 

22 

14210 

3.9 

35  1 

22 

144  10 

5S8 

22 

14  108 

54  0 

1960 

10380 

3.  7 

394 

1 

16590 

040 

3 

142  1  4 

54  6 

104954 7 

2  2 

1  5885 

3.7 

58  1 

1959 

1  588b 

3.7 

38  1 

2 

14300 

554 

2 

1  3974 

534 

IGb4U06 

4  6 

1  1  163 

1 .  1 

UU5 

W57 

I 

14110 

3.7 

525 

1 

125  10 

472 

1 

12034 

444 

1958 

1 

lb330 

3.  7 

563 

129B0 

S13 

14007 

540 

1959 

4 

1  1  19b 

4.  1 

452 

4 

12445 

477 

3 

1  3374 

516 

I0554B3 

3  4 

96b7 

3.8 

364 

1959 

3 

9187 

3.7 

338 

3 

1  3433 

473 

2 

12715 

468 

1960 

1 

1  1  180 

4.0 

444 

■■J' 

12470 

45b 

1 

129  17 

461 

1056682 

21  30 

12882 

3.8 

490 

1958 

1  1 

13670 

3.7 

506 

1  I 

134b5 

512 

10 

1  3  198 

504 

1959 

1  b 

12930 

3.8 

495 

lb 

12552 

478 

18 

12325 

482 

I960 

1 

15710 

3.8 

602 

1 

1  3360 

503 

1 

1  398b 

52  1 

1  0  6  1  i  1  1 

1  | 

12320 

3.8 

U6V 

I960 

1 

12320 

3.8 

469 

1 

13700 

49  1 

1 

1249  1 

469 

IG6  3i 37 

1  1 

18  160 

3.8 

692 

1959 

1 

18160 

3.8 

692 

1 

15620 

579 

1 

16154 

62  9 

I0633bl 

2  2 

1  1240 

4.2 

46b 

1959 

2 

1  1240 

4  .  2 

465 

2 

13700 

545 

2 

13260 

518 

1 0709  78 

8  22 

15239 

3.9 

593 

1953 

I 

11720 

4.0 

4  72 

1 

1  1630 

453 

1 

1  1249 

451 

1V54 

13013 

3.9 

503 

3 

1  1660 

460 

3 

1  1794 

463 

1955 

6 

14472 

3.9 

557 

6 

126  12 

478 

6 

1  1467 

453 

1956 

It 

15300 

4.0 

6  1  3 

4 

14  1  1  3 

535 

4 

12938 

499 

1957 

2 

14650 

3.4 

496 

2 

14570 

554 

2 

13832 

534 

1958 

It 

1554b 

4.  1 

631 

4 

14020 

54  1 

3 

14264 

539 

1959 

2 

1  8520 

4.  1 

758 

2 

1  3205 

57  7 

2 

14329 

54  7 

10762 73 

1  2 

1360b 

3.4 

460 

1958 

I 

14550 

3.3 

477 

1959 

1 

12660 

3.5 

443 

1 

107  70 

403 

1 

1338  1 

4)14 

108 1 2  fO 

4  5 

12628 

3.8 

i»71 

1958 

1 

17340 

3.2 

559 

1 

12  130 

395 

1959 

It 

13003 

3.  it 

488 

4 

1  1955 

434 

4 

12053 

447 

1081684 

1  2 

9200 

3.7 

336 

1  955 

1 

9860 

3.7 

36  1 

| 

10  7  20 

432 

1 

9668 

402 

1956 

1 

8540 

3.  7 

314 

1 

10590 

413 

1 

10113 

413 

108  1971 

1 1  12 

14909 

3.8 

S6b 

1955 

3 

13673 

1.  7 

a05 

1  3393 

520 

3 

1  1467 

45  i 

1956 

3 

14010 

4.0 

565 

3 

14  100 

536 

3 

12938 

499 

195/ 

2 

16215 

3.8 

603 

2 

13925 

539 

1 

13832 

534 

1958 

1 

17370 

3.5 

607 

1 

15560 

588 

14879 

558 

1959 

14907 

3.8 

567 

3 

15087 

580 

3 

14668 

557 

1085462 

2  2 

10  183 

4.2 

422 

1959 

2 

1018b 

4.2 

422 

2 

140  10 

55  1 

2 

13560 

524 

1085978 

U  It 

15333 

3.5 

53  1 

1959 

It 

15333 

3.5 

531 

4 

14598 

566 

3 

14  130 

556 

10879  74 

3  5 

127it8 

3.7 

47* 

1958 

2 

13800 

3.0 

493 

2 

12035 

491 

2 

12530 

485 

MASSACHUSETTS 


125 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  ScRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTcHR.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAG^ 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FA  I 

FRESH 

RECURDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECURDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

L8. 

L6. 

HOLSTEIN 

I9S9 

1 

10860 

3.3 

36  1 

1 

1  1680 

444 

1 

119  14 

458 

I960 

2 

13340 

3.9 

sie 

2 

109  15 

42  1 

2 

10513 

4  12 

1088709 

1 

2 

12295 

3.5 

42/ 

1954 

1 

1  1920 

3.5 

4  13 

1 

9990 

406 

1 

8818 

332 

1955 

12670 

3.5 

44  1 

1 

10290 

414 

1 

9668 

402 

1090*96 

1 

1 

1  1300 

4.  1 

462 

1959 

1 

1  1300 

4.  1 

462 

1 

12840 

458 

1 

15238 

502 

i  no  *.a  7n 

1 UVJO  1  u 

1 

V 

3* 

1956 

1 

6590 

3.5 

229 

1 

11107 

368 

I09U2  13 

3 

3 

13200 

3.9 

516 

1957 

1 

14870 

3.7 

548 

1 

10090 

39  1 

1 

12164 

482 

1959 

2 

12365 

4.  1 

501 

2 

9905 

383 

2 

9990 

362 

I09U92I 

3 

a 

1  1  643 

3  9 

445 

1 958 

1  3650 

3.6 

496 

1  3820 

509 

1 

14246 

5  30 

1959 

2 

10540 

4.0 

4  19 

2 

10625 

386 

1 

10420 

405 

1  UVOt:  JO 

91 

9  1 

12199 

3.7 

456 

1959 

60 

1247b 

3.8 

47  1 

56 

12875 

486 

36 

136  74 

522 

1 960 

1  1658 

3.7 

2V 

1  1503 

433 

29 

13930 

52  6 

1  1 00  1  93 

74 

90 

12365 

3.8 

467 

1958 

i  •  ^b 

3.9 

420 

13 

12636 

495 

10 

12777 

486 

1959 

!  ,^irt 

3.8 

472 

6  7 

1277  1 

4  66 

6  1 

1315  9 

4  9/ 

1 960 

9 

11269 

3.7 

418 

11926 

455 

g 

1  3098 

50  3 

1 1053  IB 

1  7 

2  1 

4.0 

579 

1 958 

7 

1S086 

4.0 

596 

7 

14  9/1 

570 

/ 

14452 

54  4 

1959 

1  3 

14498 

560 

1  3 

14  124 

539 

1960 

1 

580 

4.2 

"*24 

\ 

14214 

54  6 

1 1 067  75 

5 

7 

12512 

3.7 

462 

W58 

3 

1  1260 

3.6 

42  1 

3 

13133 

495 

3 

12397 

462 

1959 

3.6 

460 

1  0340 

380 

3 

11130 

4  1  6 

1960 

1 

14570 

3.7 

536 

1 

12860 

480 

1 

12655 

47; 

1 1 0  74  36 

28 

49 

1 2  750 

3.7 

1 954 

3.5 

13295 

474 

if 

1  5097 

55  4 

19  5  5 

|j 

1  ^520 

3.7 

H2b 

, 

1  33  74 

48  7 

3 

11794 

4  38 

1956 

6 

1  1302 

3.e 

421 

6 

14370 

512 

6 

14748 

534 

1957 

4 

13113 

3.7 

1*81 

3 

14760 

540 

3 

13712 

499 

1958 

3.7 

U86 

j  1 

1  35o5 

49  3 

1  2 

13155 

466 

1959 

17 

1  346M 

3.6 

1*7  s 

1  7 

13142 

47  1 

1 6 

1 2480 

4  6  1 

1960 

1 

8120 

3.4 

272 

1 

1  IH  10 

393 

1 

14290 

528 

1 1  1  00  1  1 

4 

12 

3.6 

1 95d 

11260 

44  8 

1959 

3 

12553 

3.7 

469 

2 

1  1280 

409 

3 

11151 

437 

14 

12159 

3.8 

457 

1958 

2 

1  1990 

3.9 

458 

2 

1  1965 

456 

2 

10753 

409 

1959 

9 

1  1848 

3.8 

446 

12166 

460 

H 

1  2207 

463 

1960 

1  268  7 

3.  7 

465 

2 

10390 

419 

2 

123  12 

474 

1 II 1076 

4 

5 

12431 

3.7 

454 

1958 

2 

1  1045 

3.B 

4  12 

1 

14350 

548 

1 

14355 

552 

1959 

2 

14550 

3.8 

538 

2 

120  95 

46  1 

2 

13080 

490 

1 960 

1 

10460 

3.7 

392 

1 

11130 

394 

1  1  132  78 

3 

3 

1 1203 

4.0 

4  50 

1958 

1 

10760 

4.5 

482 

1 

15730 

594 

1 

15761 

596 

1959 

1 

12610 

4.  1 

312 

1 

147  70 

58  1 

1527  1 

609 

I960 

1  0240 

3.5 

357 

1 

8120 

293 

1 

1  1761 

408 

1  1 1 80  1 7 

1 

2 

16540 

3.8 

625 

1959 

1 

17890 

3.7 

668 

1 

13550 

482 

1 

14966 

570 

I960 

15190 

3.8 

582 

1 

16023 

610 

1  1  IB4  13 

2 

12965 

3  9 

492 

1959 

2 

12965 

3.9 

492 

2 

1232  5 

4  73 

12475 

462 

1 1 19514 

12 

15 

12535 

3.5 

44  1 

1958 

3.6 

481 

1 

1  11)00 

385 

1 

10846 

4  12 

1959 

1  0 

1  3279 

3.6 

469 

10 

1200  1 

446 

9 

12300 

455 

1960 

4 

9903 

3.4 

334 

4 

104  18 

39  1 

4 

13519 

5  10 

1  1 222  66 

1 

1 

10  170 

4  3 

435 

1  960 

1 

10170 

4.3 

4  35 

| 

19300 

649 

| 

1  5979 

60  9 

1  124920 

1 

1 

1  1  140 

3.7 

4  15 

1V59 

1 

1  1  140 

3.7 

4  15 

1 

14200 

559 

1 

14606 

535 

1  125395 

8 

10 

1  1979 

3.6 

436 

1958 

12535 

3.9 

484 

2 

156  15 

589 

2 

14792 

554 

1959 

7 

1  2069 

3.6 

43  1 

/ 

12/  10 

463 

5 

12374 

462 

I960 

1  1  190 

3.3 

374 

1 

12800 

609 

1 

1321  1 

486 

1  129309 

1 

1  0920 

3.7 

405 

957 

1 

1  092  U 

3.7 

1 

1 49  30 

564 

1  3832 

5  34 

1  132993 

9 

14 

12428 

3.8 

1 

1  1  700 

2949 

6 

12762 

*  fl 

UH7 

1  1442 

3 

1959 

6 

12807 

3*9 

50  1 

112  52 

424 

^ 

12063 

453 

I960 

1 

12100 

4.4 

529 

1 

12570 

46b 

1 

12415 

4/2 

1  140763 

1 

1 

15610 

3.7 

578 

1959 

' 

1  56  10 

3.  7 

578 

1 

14970 

56b 

, 

13974 

534 

1  143578 

2 

2 

12340 

4.2 

503 

1959 

2340 

4.2 

505 

2 

15105 

57  1 

2 

14672 

557 

1  1482  07 

7 

499 

1955 

] 

10800 

3.6 

387 

| 

13  110 

50  3 

1 

114  67 

453 

2 

13530 

3.6 

49  1 

2 

142  40 

2 

1  2936 

4  9  9 

195  7 

3 

13397 

3.7 

500 

3 

14603 

55  1 

3 

1  3B32 

5  54 

1958 

5 

1  3290 

3.7 

49.3 

5 

1  3  1 46 

5  1  0 

1326  5 

50  7 

1  959 

3 

13710 

3.  4 

470 

13430 

5  1  0 

3 

1  2924 

496 

1960 

1 

14470 

3.5 

506 

1 

16450 

636 

1 

142  14 

54  0 

1  149584 

1 

14080 

3.8 

539 

1959 

1 

14080 

3.8 

539 

1 

12500 

452 

13383 

495 

I1537it0 

1 

1 

4340 

4.0 

174 

1959 

4340 

4.  0 

174 

1 

12590 

425 

1 

10301 

362 

1  1548  17 

15 

18 

14214 

3.8 

532 

1955 

1 

1  1280 

4.  1 

465 

1 

131  10 

502 

1 

1  1467 

455 

1956 

1 

15340 

3.  9 

594 

1 

14220 

54  1 

12938 

499 

1957 

1 

15570 

3.6 

568 

1 

14920 

552 

1 

13832 

534 

1958 

2 

15515 

3.5 

532 

2 

13570 

590 

2 

14748 

553 

1959 

1  1 

14319 

3.8 

545 

1  1 

14596 

565 

1  1 

14254 

544 

TABLE    lb. — OAUGHTLR-AVERAbE  OF   j  IKES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  URbAN  I  l.  AT  I ONS — GROUPED   BY  eREfcb, 
BY  YEAR  OF   FRLiHENINb — RECORDS   FROH   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTtK 

AVlRAGl 

BY  SIRt 

RECORD  AVl 

RAGE   BY  SIKE 

^RLbHtNlNG 

SIRC  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

KcCORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

LB. 

jO  5-DAY 
K  tL  UK US 
NO. 

CONTEMP 
LB. 

.  AV. 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     HILK  FAT 
NO.            LB.  LB. 

1960 

HOLSTEIN 
2  14085 

3.8 

522 

2 

16530 

636 

2 

14214 

546 

1  156059 

5 

5 

10268 

3.9 

393 

1958 
1959 

2 
3 

10950 
9813 

3.7 
4.0 

402 

2 

7425 

285 

2 
3 

92  16 
12208 

347 
452 

1  157094 

1 

2 

14955 

3.8 

57  1 

1957 
1 958 

, 
1 

16670 
13240 

3.8 
3.8 

635 

, 

14870 

561 

1 
1 

13632 
14028 

534 
53  1 

1157722 

13380 

3.4 

13380 

3.4 

1 

1  1718 

440 

1 158569 

6 

6 

12045 

4.0 

483 

1959 

12045 

4.0 

6 

1  1930 

469 

1 1631 16 

2 

2 

16365 

3.8 

6  16 

1958 
1959 

! 

16220 
16510 

3.9 
3.7 

60S 

146  30 

578 

! 

14737 
14606 

5t>8 
555 

1 1640  14 

1 

1 

12870 

4.2 

542 

1958 

12870 

4.2 

542 

1 1640  18 

1 

14310 

3.5 

505 

14310 

3.5 

1382  1 

508 

1  167632 

4 

4 

12613 

3.8 

473 

1959 

12613 

3.8 

473 

1  1893 

475 

4 

13857 

526 

1  I7U425 

1 

9240 

3.8 

352 

1959 

9240 

3.8 

352 

12490 

445 

1 

11151 

43  7 

1 170480 

2 

3 

12065 

4.2 

504 

1  956 
1957 

- 

1  1980 

10985 

4.0 
4.2 

461 

14665 

54  7 

1 

2 

14519 
14366 

528 
54  1 

1  1709  10 

6 

7 

9436 

3.8 

360 

1958 
1959 

7100 
9480 

3.8 
3.6 

273 
361 

1  2460 
1  14a0 

465 
417 

5 

11517 

427 

1  1754  66 

2 

3 

1  1  783 

4.0 

470 

1958 
1959 

13930 
1  1385 

4.  J 

3.8 

655 
436 

122  10 

459 
4U  4 

2 

12121 
1  1091 

456 
418 

1  173467 

1 

2 

10495 

3.6 

375 

1958 
1959 

1 

11110 

9880 

3.6 
3.6 

399 
351 

1  1650 
1  1 480 

439 
40  1 

1  1543 
1  1271 

436 
403 

1  1795  74 

3 

4 

10472 

3.9 

413 

1958 
1959 
I960 

\ 
1 

1  3085 
1  1  140 

6830 

4.0 
3.9 
3.9 

515 
436 
270 

! 

11295 
1  1450 
1  1620 

420 
440 
421 

1  1838 
1  1946 
1 1761 

453 
447 
425 

1 179575 

2 

3 

11610 

3.8 

440 

1959 
1960 

\ 

1  1890 
1  1600 

3.8 
3.9 

451 

453 

1  1315 
11510 

428 
439 

1 

1  1243 
1  1641 

430 
445 

1 179729 

1 

1 

171  10 

3.5 

606 

1959 

17110 

3.5 

606 

122D0 

564 

1 

12982 

477 

1  180758 

1 

2 

7260 

3.6 

264 

1956 

7280 
7280 

3.6 
3.4 

279 

• 

5630 

241 

J 

7205 
8328 

284 
316 

1 IB3o65 

22 

15234 

3.7 

558 

1956 
1957 

1959 

3 
5 
1  1 
10 

16300 
15714 
15122 
14951 

3.7 
3.8 
3.7 
3.7 

583 
545 

5 
10 

14722 
14298 

554 

552 

3 
5 
10 
9 

12938 
13832 
14294 
1408  1 

499 
534 
542 
538 

1  184848 

2 

2 

10370 

4.3 

453 

19S9 

2 

10370 

4.3 

453 

2 

1  1  125 

422 

2 

10241 

40  1 

1 1901 51 

4 

4 

1  1053 

3.7 

40b 

1959 

4 

1  1053 

3.7 

405 

4 

10940 

435 

3 

10700 

404 

1 1927  79 

1 

19180 

3.4 

647 

1959 

1 

19180 

3.4 

647 

14970 

629 

14366 

633 

1 192789 

1 

1  1300 

4.5 

509 

1959 

1  1300 

4.5 

509 

1 

15350 

569 

' 

15947 

602 

1  1939  34 

1 

10980 

3.7 

407 

1959 

1 

10980 

3.7 

407 

1 

9370 

368 

9123 

372 

1 1941 66 

4 

5 

13309 

4.4 

576 

1957 
1958 
1959 

2 
2 

10550 
13335 
14110 

4.0 
4.3 
4.5 

423 
564 
628 

1 

2 
2 

1  2060 
15400 
13130 

443 
618 
51  1 

1  1064 
14966 
1527  1 

398 
595 
609 

12040  52 

15 

1  8 

15352 

3.5 

54  1 

1957 
1958 
1959 
1960 

4 

3 
9 
2 

14075 
17240 
15516 
17035 

3.4 
3.5 
3.6 
3.5 

47  1 

600 
562 
594 

4 

3 
9 
2 

147  30 
14287 
14238 
14880 

556 
529 
546 
567 

4 
2 
8 
2 

1383? 
14737 
14058 
142  14 

534 
556 
535 
546 

1206797 

7 

14975 

3.7 

1958 
1959 

4 
6 
3 

13675 
15115 
16713 

3.6 
3.6 
3.6 

54  1 

6 
3 

15572 
14  727 

586 
565 

4 

6 
3 

13832 
14506 
14283 

534 
546 
546 

121  1325 

14 

l  o 

14949 

3.4 

1958 
1960 

2 
6 
9 

16810 
15825 
14320 
22380 

3.5 
3.4 
3.4 
3.  5 

589 
544 
492 
776 

2 
5 
9 

15428 
14698 
16240 

582 
568 
628 

2 
5 
9 
1 

13832 
14458 
14350 
14214 

534 
545 
547 
546 

121 1384 

1 

14410 

3.3 

14410 

3.3 

482 

1 2490 

455 

13287 

491 

1212395 

1 

7520 

3.7 

277 

I960 

7520 

3.7 

277 

13180 

491 

13156 

488 

1215687 

1 

1 

8900 

3.7 

328 

1959 

8900 

3.7 

328 

1  1620 

448 

1  1728 

4*5 

1216909 

2 

2 

7  120 

4.2 

298 

1959 
I960 

7470 
6770 

4.4 

3.9 

328 
267 

6690 
60  10 

325 
230 

8033 
1  1892 

366 
444 

1216957 

5 

5 

13770 

4.0 

546 

1959 
1960 

14725 
9950 

4.0 
4.3 

576 
426 

4 

13113 

494 

13462 
12895 

515 
492 

1222748 

1 

19630 

4.0 

791 

1959 

19630 

4.0 

791 

1 

14610 

577 

14606 

555 
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TABLE   lb. — 0 AUGHT tK- AVER AGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONILMP. 


SIRE 
NO. 

DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 

MILK 
LB. 

T  EST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

FAT 
LB. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

HOLSTEIN 

122>ti23 

1  2 

1  1335 

4.6 

514 

1958 
1959 

1 
1 

1084  0 
1  1830 

4.5 
4.6 

486 
542 

1 
I 

12890 
131/0 

497 
497 

1 

1  1619 
1365B 

12243  13 

3  4 

12082 

3.6 

439 

1958 
1959 
1960 

1 

2 
1 

9500 
13715 
10660 

3.6 
3.7 
3.6 

340 

500 
388 

1 

2 
1 

12290 
13790 
12430 

451 
512 
468 

2 
1 

12770 
12927 

1224521 

I  7 

10951 

3.7 

409 

1959 
1960 

5 
2 

1  1038 
10735 

3.5 
4.2 

394 
448 

5 

2 

1  1932 
10350 

429 
400 

5 
2 

1  1702 
12950 

12392  08 

2  2 

8635 

4.0 

357 

1959 
1960 

1 

1  1560 
5710 

4.4 

3.6 

507 
207 

1 
1 

10950 
13160 

418 
525 

12622 

1239886 

2  3 

18233 

3.7 

669 

1958 
1959 

1 

2 

17430 
1829  5 

3.9 
3.7 

674 

663 

2 

15530 
14785 

589 
573 

1 

2 

14737 
14279 

124012b 

1  1 

17330 

3.8 

666 

1958 

1 

17330 

3.8 

666 

15530 

589 

1 

14737 

12421  63 

1  1 

16340 

3.6 

588 

1959 

1 

16340 

3.6 

588 

1 

14170 

558 

13974 

12421  64 

1  2 

14900 

3.7 

547 

1958 
1960 

1 

15430 
14370 

3.8 
3.6 

580 
513 

I 
1 

15540 
14980 

590 
569 

J 

14737 
14214 

12464  SO 

1  1 

11310 

4.2 

475 

1959 

1 

1 1310 

4.2 

475 

1 

12060 

455 

1 

13145 

12493 18 

1  1 

18500 

3.4 

635 

1959 

1 

18500 

3.4 

635 

1 

13190 

520 

1250260 

71  72 

1  1833 

3.8 

446 

1959 
1960 

45 
27 

12110 
1  1365 

3.8 
3.8 

457 
427 

43 
2  1 

12201 
12354 

462 
469 

42 
20 

12954 
13353 

1 2550  55 

56  58 

12743 

3.8 

484 

1959 
1960 

53 
5 

12871 
1  1996 

3.8 
4.0 

485 
484 

5  1 

5 

12719 
10664 

480 
379 

4  7 

5 

1 3590 
14678 

1258022 

21  21 

13993 

3.6 

495 

1959 
1960 

17 
4 

14129 
13418 

3.6 
3.4 

506 
452 

1  7 

3 

13424 
13460 

503 
495 

17 
4 

14856 
13854 

1264447 

1  1 

10270 

3.5 

356 

1959 

1 

10270 

3.5 

356 

1  1640 

,443 

1 

1  1739 

1269686 

2  2 

12855 

3.8 

477 

I960 

2 

12855 

3.8 

477 

2 

13385 

S38 

2 

14187 

12806  15 

1  1 

15080 

4.0 

59/ 

1959 

15080 

4.0 

597 

1 

150  10 

563 

1 

15238 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
FAT 


451 

52  5 


496 
493 

426 
496 

470 

557 
547 

555 

534 

557 
546 


517 

550 


556 
510 


MASSACHUSETTS 
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TABLE    I 5. — OAUGHTER-AVERAG E  OF   SIKES    IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  OR  jANI Z  AT  I UNS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAk   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  UNLY 


DAUGHT  EK 

AV  t  R AGt 

BY  SIRt 

RECORD  AVERAGE  BY  SIRE 

BY 

FRtSHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTEMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO.  LB. 

LB. 

JERSEY 

377872  5 

2U 

9392  5.3 

496 

1948 

1 

7170 

5.  5 

397 

1949 

2 

9405 

5.  6 

532 

1950 

2 

9215 

5.3 

488 

1951 

' 

9290 

5.3 

494 

1952 

2 

1  1525 

5.3 

608 

1953 

2 

9960 

4.8 

1954 

4 

9383 

5.4 

502 

1 

8720 

464 

1  8905 

473 

1955 

3 

10243 

5.  1 

528 

' 

9  140 

468 

1  9112 

479 

1956 

12530 

5.  0 

621 

1957 

' 

1  2070 

4.6 

557 

1958 

9953 

5.  0 

497 

1 

1  1  120 

598 

1  11532 

608 

1959 

\ 

1  1270 

5.  1 

575 

I 

9820 

493 

1  11903 

614 

3842  52  1 

1 

8430  4.8 

407 

1953 

1 

8430 

4.8 

407 

| 

6880 

374 

1  6693 

343 

388705  13 

43 

78U2  5.1 

398 

1947 

1  1 

6879 

5  •  1 

350 

1948 

6 

7218 

5.2 

377 

1949 

6 

8093 

5.  1 

413 

2 

9100 

454 

1950 

4 

8063 

5.  1 

413 

2 

7940 

445 

1951 

3 

8660 

5.  0 

4  38 

2 

7465 

404 

1952 

2 

7625 

4.9 

374 

2 

7800 

424 

1953 

3 

9310 

5.0 

469 

3 

77l3 

429 

3  8175 

439 

1954 

4 

9648 

4.9 

469 

4 

7960 

417 

4  8622 

464 

1955 

2 

1  0930 

4.7 

516 

2 

8195 

434 

2  9058 

469 

1956 

1 

9230 

5.0 

464 

1 

8480 

456 

1  8600 

457 

1957 

1 

1  2620 

4.8 

607 

1 

10170 

537 

1  9559 

518 

39U9  15  i*2 

113 

8136  5.1 

4  1  1 

1950 

8 

9085 

5.  1 

459 

1 

8490 

462 

1951 

20 

8076 

5.  1 

405 

3 

8297 

465 

1  952 

23 

8149 

5.2 

4  1  8 

5 

7640 

430 

1953 

23 

8012 

5 .  1 

406 

7 

8509 

434 

6  8065 

434 

1954 

18 

8273 

5.2 

420 

2 

7570 

400 

2  7892 

414 

1955 

1 4 

88  1  6 

4.9 

427 

2 

8050 

426 

2  8878 

462 

1956 

3 

1  0030 

4.7 

460 

1957 

2 

1  1285 

4.3 

476 

1958 

2 

11490 

4.6 

S20 

395583  6 

22 

7593  5.2 

394 

1953 

5 

7  1 72 

5.4 

386 

2 

7625 

407 

1  8426 

455 

1954 

4 

8633 

5.  3 

453 

2 

7935 

400 

2  8279 

407 

1955 

3 

7370 

5.2 

38  1 

1 

7870 

420 

1  8382 

446 

1956 

2 

7440 

5.3 

391 

2 

7700 

397 

2  7717 

398 

1957 

3 

7927 

4.7 

371 

1 

7650 

397 

1  6453 

329 

1958 

2 

7940 

5  •  1 

410 

2 

7705 

407 

1  8295 

440 

1959 

2 

7560 

4.9 

369 

1 

8330 

419 

1  8731 

440 

1960 

1 

692  0 

5.0 

343 

1 

9860 

477 

1  9102 

451 

399903  23 

76 

7296  5.3 

385 

1949 

2 

4785 

5.4 

259 

1950 

8 

7576 

5.4 

407 

3 

7820 

436 

1951 

1 7 

7606 

5.4 

414 

6 

8683 

472 

1952 

17 

7688 

5.4 

413 

5 

7918 

426 

1 1 

7144 

5.4 

382 

5 

412 

4  6123 

440 

1954 

9 

7524 

5.2 

394 

4 

7488 

398 

3  7888 

423 

195S 

6 

6973 

5.  1 

354 

1 

8610 

480 

1956 

2 

8150 

5.  1 

415 

1 

7750 

421 

1957 

8310 

4.  8 

396 

1958 

10050 

5.0 

505 

1 

1  1080 

602 

1  9352 

497 

1959 

1  0000 

5.  1 

510 

1 

9420 

513 

1  9320 

51  1 

401923  3 

9 

71*80  5.6 

421 

1947 

7390 

5.5 

408 

1949 

1 

8170 

5.5 

448 

1 

8170 

448 

1950 

6840 

5.7 

385 

1951 

7060 

5.8 

409 

1 952 

8575 

5.7 

488 

19S3 

1 

7080 

5.8 

414 

403320  1 

4 

5620  5.8 

328 

1952 

5340 

5.6 

297 

1953 

7360 

6.2 

453 

1955 

1 

4240 

5.0 

212 

1956 

5540 

6.3 

350 

1  1 

7623  4.9 

366 

1 949 

1 

8810 

4.9 

428 

1950 

6463 

5.6 

359 

1951 

7920 

5.  5 

437 

1 

4500 

202 

1952 

] 

6060 

5.6 

340 

1 

5850 

274 

1953 

7455 

4.6 

336 

1 

54  50 

270 

1  6693 

343 

1955 

7330 

4.  1 

298 

1956 

4.0 

376 

405148  2 

6 

7848  5.9 

46U 

1947 

6770 

5.8 

395 

1948 

7010 

5.8 

405 

1949 

7600 

5.8 

444 

1 

8880 

489 

1950 

9720 

6.  1 

595 

1 

10170 

6  1  5 

1951 

10350 

5.8 

602 

1 

9060 

534 

1953 

9950 

5.8 

581 

1 

8420 

51  1 

1  7728 

460 

407971  4 

4 

6973  5.4 

376 

1951 

6310 

4.8 

302 

1952 

5580 

6.0 

337 

1953 

8000 

5.4 

432 

1 

9200 

515 

1  8251 

453 

6 

8122  6.0 

489 

1951 

9080 

6.0 

548 

1952 

9010 

6.2 

557 
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-D AUGHT EK-A V  tRAoE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — OROUPlD  BY  HRlED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG —  RECORDS  FROM   THIS   STAR  ONLY 


DAUGHTER   AVlRAGE   BY  SIRE 


SIRt-  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.'  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RElORU  AVCRAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEST 
NO.  LB.  PCT. 


303-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FAT 
LB. 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
LB. 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


4194  99 
422988 


435739 
436872 


448028  5 


4489  51  1 


4490  38  1 


34       6737     3.2  351 


I  4700  5.2  2U3 
4       7484     5.7     1*2  I 


It  "    5740     5.0  289 


U       6803     5.6  384 


85       8589     4.9     4 1 9 


I  91*0  5.8  530 
20       7682     5.2  394 


22       8204     5.4  442 


3       5937     5.5  326 


2 
2 
25 


8220  5.3  421 
5600  5.6  314 
7131     5.5  389 


649  1      5.7  360 


7610     5.3  398 


6203     5.6  347 


1953 

1 

10160 

6.  1 

6  16 

1955 

1 

8B80 

6.  1 

34  1 

1956 

2 

5800 

5.0 

33/ 

1952 

5 

6544 

5.2 

338 

3 

8530 

43  7 

1953 

V 

6734 

5.4 

360 

6 

7655 

393 

1954 

4 

77  1  8 

5.5 

422 

3 

77/0 

416 

1955 

7319 

5.2 

3/9 

3 

7690 

408 

1956 

7670 

5.2 

397 

1 

9270 

485 

1957 

72  1  7 

5.3 

384 

3 

7987 

430 

1 95B 

750U 

5.2 

393 

1 

8110 

45  1 

1959 

7130 

5.  6 

397 

' 

7230 

400 

1949 

1 

4700 

5.2 

243 

1953 

' 

6750 

6.0 

408 

1 

6660 

348 

1954 

7965 

5.6 

443 

1 

6990 

358 

1955 

5  1 60 

6.0 

3  1  2 

1 

5260 

268 

195  1 

1 

6110 

5.  2 

3  19 

1952 

54  70 

5.0 

272 

1953 

J 

5900 

4.9 

208 

1954 

' 

5480 

5.0 

276 

1953 

1 

8430 

5.8 

490 

1955 

1 

6640 

5.6 

373 

1956 

1 

6360 

5.6 

358 

1957 

' 

S780 

5.4 

315 

1949 

8390 

5.2 

439 

1 

86  10 

452 

1950 

16 

854  1 

5.0 

429 

4 

89bO 

484 

1951 

19 

8856 

5.0 

440 

8 

6445 

450 

1952 

1  7 

8506 

5 . 0 

423 

8 

7508 

40  1 

1953 

12 

8943 

4.  9 

440 

7 

7874 

420 

1954 

12 

9092 

4.9 

449 

6 

8733 

450 

1955 

6 

1  0255 

4.6 

472 

3 

8640 

435 

1956 

2 

1  0975 

5.0 

545 

1 

9  1  00 

4  74 

1953 

1 

9140 

5.8 

530 

1954 

3 

6670 

5.5 

363 

' 

7370 

420 

1955 

2 

6830 

5.5 

372 

1 

72  70 

399 

1956 

4 

7005 

5.  1 

350 

3 

8760 

453 

1957 

2 

6805 

5.6 

380 

2 

9140 

497 

1958 

6 

8362 

5.2 

440 

1 

8720 

468 

1959 

3 

7387 

5.2 

378 

1952 

5 

8596 

5.2 

446 

1 

74  10 

356 

1953 

3 

9507 

5.3 

509 

1954 

3 

6753 

5.7 

390 

1 

6850 

314 

1955 

4 

7820 

5.7 

439 

1956 

4 

791  0 

5.7 

453 

1957 

2 

9480 

5.2 

496 

1958 

1 

9560 

5.4 

32  1 

1952 

' 

5660 

5.4 

309 

1 

7630 

406 

1953 

662  0 

5.6 

370 

1 

8110 

399 

1954 

j 

5530 

5.4 

299 

7850 

453 

1 954 

7110 

6.0 

426 

1959 

9330 

4.5 

4  1  6 

1 

9  1  70 

48  1 

1954 

5480 

5.4 

296 

1955 

] 

5720 

5.8 

332 

1950 

2 

6270 

5.5 

345 

■ 

90  30 

487 

1951 

4 

7633 

5.5 

4  1  7 

2 

8220 

449 

1952 

5 

6878 

5.2 

360 

2 

7680 

405 

1953 

4 

7183 

5.9 

4  18 

3 

7777 

4  1  4 

1954 

4 

7443 

5.  9 

435 

3 

8717 

450 

1955 

3 

7997 

5.3 

420 

2 

8655 

459 

1956 

2 

8345 

4 .  9 

408 

2 

8000 

42  1 

1957 

1 

8230 

5.  1 

422 

1 

8680 

450 

1952 

1 

8440 

5.  6 

470 

1953 

4 

6453 

5.8 

364 

2 

72  10 

3  70 

1954 

2 

7023 

5.2 

360 

1 

7800 

415 

1955 

1 

8270 

5.  1 

424 

1 

10  130 

479 

1956 

1 

6390 

5.3 

339 

1 

88  30 

4  1  1 

1950 

1 

9410 

4.  1 

439 

1951 

1 

7730 

6.2 

4  75 

1952 

2 

6203 

5.3 

323 

1 

9790 

487 

1953 

2 

6835 

5.0 

343 

8760 

452 

1954 

1 

7230 

5.4 

387 

1952 

1 

5280 

5.9 

312 

1 

8870 

453 

1953 

1 

6390 

5.7 

363 

1 

7730 

40  1 

1955 

1 

6480 

5.5 

354 

1 

7440 

386 

1956 

1 

6150 

5.5 

340 

1 

7570 

403 

1957 

1 

6270 

5.4 

340 

1 

7420 

408 

6 

7928 

4  17 

3 

820  1 

433 

3 

7971 

426 

1 

7467 

393 

3 

7790 

419 

7445 

402 

1 

71  IB 

403 

6S95  333 


7 

7758 

407 

7 

8271 

441 

3 

8317 

432 

1 

8622 

438 

1 

7804 

4  14 

3 

8440 

450 

2 

7690 

409 

1 

10061 

534 

1 

9123 

431 

1 

7565 

377 

1  6780 
I  7020 


326 
342 


9058  470 


3 

7921 

42  1 

3 

7870 

426 

2 

8513 

456 

2 

8284 

440 

1 

7837 

412 

2 

7560 

399 

1 

8524 

456 

1 

897  1 

434 

1 

8655 

46  1 

1 

8053 

399 

1 

7150 

385 

1 

7467 

393 

1 

7979 

42  7 

MASSACHUSETTS 
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TABLE    15. — DAUGHTER- AV  ER AG E  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPlD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGL 


SIRh     DAUGHTERS  RElORDS 

MILK 

T  tST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  LCOR  DS 

M  I  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO* 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

JERSEY 

1958 

1 

6650 

5.6 

370 

1 

7300 

409 

1 

7445 

402 

4  5M  1  i*M             60  146 

7454 

5.3 

397 

1952 

7 

7226 

5-  6 

404 

3 

7370 

386 

1953 

25 

748B 

5.  5 

404 

1  0 

8  1  03 

434 

10 

8208 

43b 

1 9  54 

28 

7187 

5.4 

39  I 

9 

8047 

429 

8 

8207 

437 

1955 

32 

7703 

S.  5 

420 

8 

8426 

444 

6 

8  565 

456 

1 956 

20 

730C 

5.  3 

365 

7 

7759 

404 

7 

7834 

4  1 3 

195  7 

1  4 

769  7 

5.3 

404 

6 

8393 

444 

7 

626  7 

4  1  7 

1  958 

1  3 

8080 

5.3 

429 

6 

8  500 

4  50 

8926 

44  3 

1959 

6 

7875 

5.2 

4  13 

3 

9070 

439 

5 

8679 

43  1 

1960 

1 

8310 

4.8 

40  1 

1 

9700 

47  1 

9091 

450 

455325             5  14 

8810 

5.2 

4  52 

1951 

4 

79 1  3 

5.5 

433 

1 

72  50 

39  7 

1VS2 

2 

6  10  5 

5.7 

343 

1 

8530 

42  7 

1953 

1 

8400 

5.9 

494 

1 

8310 

4.6 

385 

° /nn 

8382 

42  5 

1 

8920 

4.7 

421 

850  2 

435 

1958 

2 

1020  5 

4.  7 

4  72 

1 

o  n 

50  3 

1 

947? 

4  /n 

2 

9  740 

4.  6 

443 

7  on 

443 

2 

939  1 

4 

I960 

1 

8840 

4.6 

4  0 

a  i  n 

454 

* 

6676 

455 

456604              2  3 

8595 

5*6 

500 

1 949 

1 

8810 

5.5 

489 

1950 

1 

9  1  30 

6.0 

550 

1951 

1 

8220 

5.8 

480 

457258           58  139 

7879 

5.2 

401 

1951 

4 

5568 

5.2 

289 

1 

7920 

437 

1  952 

2  1 

7778 

5.2 

399 

6 

634  1 

436 

1 953 

28 

6030 

5.2 

4  1 4 

1  2 

7608 

408 

1  2 

7888 

4  1  2 

1954 

26 

7534 

5.2 

388 

8 

600  1 

423 

8 

78  1  7 

4  1  1 

1955 

20 

8006 

5.3 

423 

4 

7  750 

42  7 

4 

8644 

46  5 

1956 

13 

8332 

5.0 

4  1  7 

4 

76  38 

397 

3 

82  1 9 

44  0 

1957 

10 

8823 

5.2 

451 

2 

7735 

404 

2 

736  3 

3  77 

1958 

7 

10003 

4.9 

485 

8b  1 0 

464 

1 

8666 

4  56 

1959 

6 

9466 

5.0 

465 

1 

9400 

443 

4 

9494 

436 

1960 

2 

65  1  0 

5.0 

322 

1 

9960 

480 

2 

11816 

502 

4583 11           35  56 

8141 

5.2 

423 

1953 

8 

89  1  9 

5.4 

478 

5 

7368 

388 

6 

7776 

406 

1 954 

1  4 

7826 

5.  1 

402 

3 

7960 

397 

3 

7932 

40  8 

1955 

4 

642  5 

5.2 

334 

1 

6260 

34  1 

1 

6682 

359 

1956 

7 

7600 

5.3 

407 

1957 

10 

7888 

5.3 

4  1 8 

3 

9873 

5  1  9 

5 

967  3 

44  5 

1958 

6 

8739 

5.2 

452 

2 

9395 

498 

3 

8713 

4  7  1 

1959 

4 

10035 

5*2 

520 

2 

8105 

4  1  0 

1 960 

1 

7710 

5.6 

435 

460497             1  1 

9170 

5.2 

475 

1959 

1 

9170 

5.2 

475 

1 

10210 

506 

1 

9527 

504 

460789            34  67 

7810 

M-9 

382 

1953 

7 

6707 

4.6 

310 

3 

7680 

408 

3 

8186 

433 

13 

7928 

1*"  o 

\ 

** 

448 

■[ 

of  V* 

J*7  ' 

1955 

1  6 

78  1  1 

4.  9 

383 

d 

426 

1 956 

1  1 

8711 

4.7 

417 

4 

90  73 

490 

5 

8166 

42  5 

1957 

1 0 

852  7 

5.0 

426 

3 

8987 

465 

3 

801  1 

42  1 

195b 

6 

7673 

5.2 

394 

■ 

8530 

454 

1 

8295 

440 

1959 

3 

8663 

4.8 

4  1 6 

1 

9460 

447 

2 

948  3 

464 

1 960 

1 

11910 

4.6 

544 

U635  76             1  1 

7  120 

6.3 

448 

1958 

1 

7  120 

6.3 

448 

8549 

5.  1 

436 

1955 

2 

89 1  5 

5.2 

459 

1 

8  750 

475 

1 

9679 

506 

1  956 

1 

8080 

5.2 

420 

1 

1  0020 

532 

195  7 

1 

8140 

5.0 

406 

1 

74  30 

398 

1959 

1 

7230 

4.8 

345 

1 

64  70 

346 

1 

742  3 

39  7 

465966            14  43 

8380 

5.4 

446 

1949 

2 

9235 

5.2 

478 

1950 

6 

7560 

5.6 

42  1 

1 

7190 

384 

195  1 

6 

8406 

5.5 

457 

1 

9050 

439 

1952 

7 

9057 

5.3 

460 

1 

8360 

410 

1953 

5 

8248 

5.7 

466 

1 954 

6 

8548 

5.  3 

452 

1 

73^0 

398 

' 

7259 

3  72 

1955 

4 

8393 

5.3 

442 

2 

9400 

458 

1 

9374 

4  7  7 

1956 

4 

8573 

5.3 

449 

2 

74  30 

382 

2 

667  7 

4  30 

1957 

1 

8890 

5.6 

502 

1 

9^60 

493 

1 

8502 

43  5 

1958 

1 

9990 

5.7 

574 

9260 

486 

1 

9472 

49  7 

1959 

1 

9040 

5.7 

518 

* 

7950 

434 

' 

8557 

44  8 

465967             2  2 

7  175 

5.0 

354 

1953 

2 

7  1  75 

5.0 

354 

465969            10  32 

7804 

5.2 

408 

1950 

79  1  0 

5.8 

455 

195  1 

2 

6765 

4.8 

336 

1 952 

7 

8293 

5.  3 

437 

4 

7  545 

392 

1953 

6 

8370 

5.2 

434 

5 

7226 

367 

5 

77  74 

399 

1 954 

4 

8880 

5.  0 

44  7 

3 

7443 

390 

3 

7648 

406 

1955 

3 

9623 

5.  2 

502 

2 

8435 

449 

2 

b382 

44  6 

1  956 

1 

1  1  030 

5.0 

550 

1 

8330 

438 

1 

b349 

4  39 

1957 

2 

9955 

4.6 

460 

1 

6550 

453 

1 

7695 

415 

1958 

4 

881  3 

5.2 

450 

1 

8260 

416 

1 

869P 

439 

1959 

2 

9285 

5.  1 

466 

2 

6520 

346 

1 

9  189 

460 

ii  AAOiiO                a  to 

8302 

5.  1 

425 

1950 

5 

9244 

4.9 

457 

1 

66  1  0 

46  5 

1951 

6 

7415 

5.4 

400 

1952 

5 

8378 

4.9 

413 

1 

8870 

482 

1953 

6 

8932 

5.2 

47  1 

1 

8400 

44  1 

1 

8426 

455 

1954 

6300 

4.  1 

256 

1955 

4 

8033 

5.  1 

412 

1956 

1 

7710 

5.6 

429 

467002              5  6 

6007 

5.  1 

301 

1954 

2 

4565 

5.7 

259 

1955 

3 

5523 

5.0 

276 

1956 

1 

9340 

4.0 

429 

MASSACHUSETTS 


TABLE   lb. — DAUGHTER— A VcR AGE  OF   SIKES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   8RECDING  OR  JAN  1 1  AT  I  UNS--GROUP  tU   Br  bRi_£Uf 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STAT..  UNLY 

DAUGHTER   AVtRAGE   BY   SIRE  RELURU  AVERAGE   BY  i I  RE   BY  FRESHENING  YtAK 

305-UAY   CONTlMP.   AV.   YEARLY  HcRD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

i'lCORDS  MILK 

TEST 

FAT 

rlcgrus 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT 

• 

Lb. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LS. 

Lb. 

JERSEY 

16  70  10  1 

6 

8037 

5.3 

1 1  i 

1953 

1  3530 

6. 

2 

2  1  9 

1951 

1  9770 

1. 

1 

399 

1955 

2  9910 

1. 

8 

179 

1956 

1  8050 

3. 

9 

315 

1959 

1  9510 

5. 

2 

191 

1680d1  6 

11 

7317 

5.6 

113 

1953 

i  7010 

S. 

5 

386 

1 

8390 

110 

1 

8126 

15  i 

1951 

5  808b 

5. 

S' 

111 

3 

7637 

10  1 

2 

8521 

156 

1955 

3  670U 

371 

1 

9  IbO 

183 

1 

6382 

116 

1956 

2  6300 

5. 

b 

370 

1 

8800 

11F. 

1 

8319 

139 

1957 

1  5110 

5. 

281 

173955  1 

1 

5010 

5.2 

263 

1957 

1  5010 

5. 

2 

263 

173956  U 

6 

8713 

1.9 

13  1 

1958 

2  11910 

5. 

1 

613 

1959 

1  7195 

1. 

6 

311 

1 

81  10 

116 

2 

9  1  07 

396 

171613  1 

3 

7697 

5.3 

lib 

1951 

1  9500 

5. 

520 

1 

9830 

19d 

1955 

1  5110 

1. 

9 

218 

1 

12  1  60 

578 

1 

9363 

1  1  1 

1956 

1  8180 

5. 

6 

176 

9150 

12  1 

1 

9221 

12  1 

1755h7  1 

1 

7350 

5.0 

361 

1957 

1  7350 

5. 

0 

361 

175700  3 

7 

6705 

5.8 

369 

1951 

2  5825 

6. 

0 

327 

1 

6860 

356 

1 

7  110 

103 

1955 

2  8205 

5. 

2 

12  1 

1 

6180 

335 

6682 

359 

1956 

2  9205 

5. 

1 

170 

1 

5900 

306 

1 

6856 

367 

1957 

1  589G 

5. 

6 

330 

178521  1 

1 

7080 

5.0 

351 

1959 

1  7080 

5. 

0 

351 

1 

9036 

126 

17b523  1 

1 

6070 

5.  1 

31  1 

1960 

1  6070 

5. 

1 

3  1  1 

1 

5160 

272 

1 

5995 

291 

180287  2 

3 

8703 

5.3 

150 

1958 

1  6820 

6. 

0 

112 

1959 

1  10750 

1. 

1 

175 

1960 

1  10120 

1. 

8 

500 

180612  2 

1 

6869 

1.9 

339 

1952 

1  8070 

1. 

b 

390 

1953 

1  1670 

3. 

9 

Ibl 

1951 

1  8700 

1. 

5 

393 

1959 

1  6590 

5. 

1 

357 

1 

5360 

262 

1 

5995 

291 

1817  13  2 

10 

9372 

6.0 

558 

1953 

1  9120 

6. 

3 

590 

, 

12170 

615 

, 

10987 

582 

1951 

2  10330 

5. 

9 

610 

1 

1  IB90 

600 

1 

1  1369 

603 

1955 

2  8515 

6. 

0 

512 

1 

10190 

565 

1 

10769 

571 

1956 

1  11830 

6. 

2 

732 

1957 

2  8650 

5. 

8 

503 

10650 

557 

1 

10758 

569 

1958 

2  8710 

5. 

8 

505 

| 

9820 

50  1 

1 

1  1369 

552 

185170  1 

1 

7670 

1.8 

368 

1952 

1  7130 

1. 

9 

316 

1 

8620 

130 

1953 

1  7610 

1. 

8 

368 

1 

8070 

10  9 

1 

8186 

125 

1956 

1  6820 

1. 

6 

311 

8720 

115 

1 

8382 

12  5 

1957 

1  9090 

1. 

9 

113 

] 

9510 

50  1 

1 

8502 

135 

166323  29 

33 

7337 

5.  1 

376 

1957 

1  8670 

5. 

2 

162 

1 

12620 

51  1 

1958 

9        6  169 

5. 

2 

32  1 

9098 

189 

7 

39  IB 

172 

1959 

19  7618 

5. 

2 

391 

89  1 1 

116 

15 

9631 

16  1 

1960 

1  7358 

1. 

7 

352 

\ 

7720 

381 

1 

9055 

1  16 

1)90060  1 

1 

7275 

5.8 

126 

1953 

1  8270 

6. 

0 

193 

1955 

1  7850 

6. 

o 

172 

1956 

1  7690 

5. 

9 

157 

1957 

1  5290 

5. 

3 

280 

191731  7 

17 

6657 

5.3 

355 

1953 

6  6225 

5. 

1 

312 

1 

8100 

107 

1 

7957 

105 

1951 

6  7015 

5. 

3 

37  1 

2 

6165 

328 

2 

6  153 

317 

1955 

3  6977 

5. 

It 

385 

1956 

2  6555 

1. 

9 

336 

192160  3 

6 

7  129 

5.0 

311 

1958 

3  6107 

5. 

5 

328 

1 

7  190 

390 

1 

7521 

396 

1959 

2  7925 

1. 

7 

369 

12328 

186 

I960 

1  7660 

1. 

6 

351 

195153  2 

5 

8818 

5.6 

191 

1955 

1  9160 

6. 

0 

517 

1 

IOdIO 

518 

1 

6535 

155 

1958 

3  8137 

5. 

132 

1 

7920 

395 

3695 

150 

1959 

1  8830 

5. 

3 

168 

1 

91  10 

115 

' 

8393 

137 

195913  32 

19 

8118 

5.1 

152 

1956 

1  5780 

5. 

0 

291 

1 

6110 

333 

1 

6S51 

326 

1957 

3  7157 

5. 

1 

361 

3 

8790 

113 

2 

8393 

101 

1958 

20  7923 

5. 

5 

135 

7 

8127 

160 

9 

8838 

188 

1959 

15  8852 

5. 

1 

175 

5 

8  7  oO 

15  1 

8 

8670 

13  7 

I960 

10  9518 

5. 

6 

531 

6 

9260 

159 

8 

8977 

1S3 

196829  35 

50 

77  12 

5.3 

110 

1957 

1  11390 

5. 

0 

566 

1 

10120 

531 

1 

9559 

5  18 

1958 

11  7581 

5. 

1 

110 

6 

8765 

171 

9 

9131 

188 

1959 

31  7635 

5. 

3 

105 

18 

8578 

119 

23 

8910 

162 

I960 

1  8970 

5. 

5 

191 

197516  67 

97 

7867 

5.  1 

399 

1955 

1  6105 

S. 

0 

319 

7837 

117 

1956 

8  6876 

5. 

317 

1 

7228 

379 

1 

7519 

391 

1957 

9  8122 

5. 

0 

10b 

2 

9810 

506 

3 

9508 

152 

MASSACHUSETTS 


132 


TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRtED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGl   BY   SIRt  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRlSHENINS  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
L8. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 

per. 

FAT 
LB. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

FAT 
LB. 

R  ECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

FAT 
LB. 

1958 
1959 
I960 

JERSEY 
33  8360 
35  8143 
8  8713 

5. 
5. 
5. 

0 
2 

4  15 
4  1  6 
436 

12 
1  9 
6 

81  13 
8  1  55 
9977 

422 
422 
545 

16 

26 
7 

9076 
8933 
9410 

46  1 

449 
472 

497574 

10 

13 

1  1902 

5.3 

634 

1956 
1959 
1960 

13252 
10464 
13777 

5. 
5. 
5. 

5 
2 
3 

722 
538 
730 

5 
5 
3 

1  1296 
10326 
102B3 

626 
54  7 
561 

5 
3 

1  1369 
10859 

552 
503 

1197599 

1 

1 

8930 

5.  1 

456 

1959 

8930 

5. 

1 

456 

498531 

1 

3 

6950 

4.9 

336 

1958 
1959 

6920 
7010 

4. 
5. 

fa 
0 

329 
350 

1 
1 

8300 
3700 

422 
439 

2 
1 

6535 
8884 

434 
443 

505037 

2 

3 

7773 

3.4 

4  13 

1958 
1959 
1960 

{ 

7900 
6740 
9720 

5. 
5. 
5. 

2 
4 
4 

413 
363 
521 

1 

1 

8240 
0540 
7980 

467 
42  1 
440 

1 

8676 
bS24 

516 
448 

506697 

2 

4 

8799 

4.9 

436 

1958 
1959 

\ 

12310 
8535 

S. 
4. 

2 
8 

635 
4  17 

1 

8270 

4  19 

1 

9527 

504 

5  1  fOd2 

2 

2 

6960 

5.2 

361 

1958 
1960 

6240 
7680 

5. 
5. 

3 
1 

328 
394 

1 
1 

8370 
8070 

474 
442 

1 
1 

6676 
9069 

516 
47  i 

521175 

42 

6  1 

8408 

5.S 

463 

1957 
1958 
1959 
1960 

25 

8842 
8002 
8340 
9050 

5. 
5. 
5. 
5. 

6 
6 
b 

463 
446 
461 

522 

2 
8 
13 

2 

6500 
7938 
7780 
10  1  05 

467 
4  17 
416 

506 

3 
1  1 

18 
6 

9450 
b792 
3656 
9084 

463 
440 
438 
460 

5220  14 

3 

3 

5093 

5.7 

287 

1959 
1960 

5765 
3750 

5. 
6. 

5 

312 

237 

Z 

7305 
10220 

403 
473 

2 

6339 

450 

522995 

1 

1 

8590 

5.8 

495 

1960 

1 

8590 

5. 

H 

495 

903C 

494 

52  90  78 

1 

1 

6680 

5.2 

350 

I960 

1 

6680 

5. 

350 

6030 

395 

I 

9058 

44  5 

5322B9 

2 

2 

8  185 

6.  1 

493 

1959 
I960 

; 

8820 
7550 

6. 
6. 

0 

1 

528 
457 

! 

10170 

8790 

539 
471 

1 

8785 

485 

534 1  19 

1 

1 

6520 

6.0 

392 

1958 

, 

6520 

6. 

0 

392 

i 

8230 

462 

1 

e676 

516 

334366 

2 

4 

6463 

5.8 

370 

1959 
1960 

6535 
6390 

5. 
5. 

1 

8 

3/2 
367 

2 
2 

8500 
7125 

429 
369 

2 

8295 
0873 

43  1 

435 

533607 

1 

. 

9200 

5.8 

536 

1959 

9200 

5. 

8 

536 

1 

8490 

462 

1 

8622 

473 

514  6648 

3 

4 

8217 

5.3 

435 

1958 
1959 
I960 

8045 
7930 
9  110 

5. 
5. 
4. 

6 
3 
9 

444 
4  18 
44V 

1 
1 

1 

93O0 
7830 
8490 

497 
444 
469 

1 

V472 
8622 
8633 

497 
43  1 
47  1 

5501 96 

1 

1 

7490 

5.5 

4  14 

1959 

7490 

5. 

5 

4  14 

1 

5340 

293 

7706 

447 

550723 

1 

1 

6380 

5.2 

333 

I960 

6380 

5. 

2 

333 

8720 

478 

1 

8567 

469 

552976 

2 

7500 

3.7 

428 

1958 
1959 

1 

7750 
7250 

5. 
5. 

9 
5 

458 
397 

1 
1 

7570 
6600 

423 
369 

1 
1 

7892 
7576 

450 
422 

553507 

1 

1 

7890 

6.  1 

480 

1959 

1 

7890 

6. 

1 

4fc0 

7240 

390 

1 

0339 

450 

555184 

37 

44 

8068 

5.2 

4  15 

1958 
1959 
1960 

33 

8216 
8034 
8995 

5. 
5. 
5* 

2 
2 
1 

428 
413 
453 

4 

20 
2 

8260 
78  10 
8165 

443 
420 
419 

7 
27 
2 

921  1 
9030 
6088 

459 
439 
440 

55  72  67 

3 

7 

9390 

5.4 

504 

1958 
1959 

8543 
9187 

6. 
5. 

1 

3 

522 
485 

2 

3 

9030 
6  143 

515 
438 

1 

3 

8676 
8404 

516 

462 

557268 

a 

14 

80  1  7 

5.7 

4  52 

1958 
1959 
1  960 

8621 
7392 
9390 

5. 
5 
5. 

6 
b 
6 

482 
423 
525 

3 
6 
1 

8552 
7537 
8660 

483 
413 
465 

5 
6 

8798 
8  190 
8840 

480 
443 
479 

5583  00 

7760 

5.3 

410 

1959 

7760 

5. 

410 

661  1 

476 

361304 

2 

7220 

6.  1 

436 

1959 

7220 

6. 

1 

436 

6380 

342 

6573 

355 

561487 

6480 

5.6 

365 

I960 

6480 

5. 

6 

365 

1 

5760 

257 

8807 

44  3 

5694  66 

1 

1  1060 

5.4 

596 

1960 

1  106U 

5. 

4 

596 

1 

10730 

615 

10017 

54  7 

57^789 

1 

5940 

5.7 

339 

1960 

5940 

5. 

/ 

339 

1 

5140 

246 

5993 

294 
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TABLt    lb. — DAUGHTER- AVER AGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN   AKUFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  8RtED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


UAUoHTLR   AVERAGt   BY  SIRl 


NO. 

3  7b  65 
380  49 
454  17 


DAUGHTERS  RECORDS     MILK  TEST 
NO.  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


51690 

59466 
598  11 
6  Ib60 
625  73 


72394 
72949 

74062 
74937 


2     10300     4.4  453 
2      11785     4.6     54  1 
50      1005B     4.2  415 


2  7720  4.7  359 

I  10730  4.1  444 

1  9530  4.0  382 

2  14840  4.5  67S 
12  1  1372  4.3  490 


84      11276     4.0  44b 


119      11116     4.1  460 


13  10653  4.0  419 

1  54V0  4.3  235 

2  7610  4.7  365 

1  12780  4.3  544 

7  95<?  4.4  428 

11  12046  4.5  542 


RECURU  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP .   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FRESH 

RECUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

BROWN 

SWISS 

1949 

1 

9450 

4.4 

4  12 

195  1 

I 

1  1 150 

4.4 

494 

1954 

, 

12140 

4.8 

584 

1 

1  1220 

466 

1956 

1 

1  1430 

4.4 

498 

14230 

616 

1952 

2 

7970 

4.4 

352 

1953 

I 

9920 

5.0 

493 

1954 

9186 

4.5 

42  1 

1955 

12  144 

3.9 

474 

3 

10770 

427 

3 

10722 

4  18 

1956 

10 

9609 

4.2 

401 

2 

12355 

498 

1 

10159 

396 

1957 

14 

10  140 

4.  1 

415 

1 

9930 

449 

' 

1  1685 

52  1 

1958 

13342 

4.  1 

551 

1 

1  1650 

495 

1959 

3 

13370 

4.0 

521 

1 

12720 

559 

2 

9805 

413 

1960 

' 

7630 

3.9 

296 

1 

970  1 

364 

1956 

1 

5640 

4.6 

259 

1957 

9600 

4  .  t 

459 

1953 

1  0730 

4 .  1 

444 

1953 

9530 

4.0 

382 

195B 

14840 

4.5 

675 

2 

1297  1 

564 

1952 

1  1280 

4.5 

506 

1953 

1  1230 

4.2 

4  70 

1954 

1  0400 

4.2 

432 

1955 

11585 

4.6 

524 

1956 

9840 

4.7 

462 

1957 

1  3220 

4.4 

584 

1958 

13155 

4.  1 

538 

1 

1287  3 

560 

1959 

10325 

4.6 

471 

• 

14190 

617 

2 

10786 

486 

1952 

' 

1  6380 

4.4 

716 

1 

12560 

594 

1953 

1  1258 

4 .  0 

455 

5 

9838 

414 

3 

8349 

345 

1954 

12 

1  2444 

4  .  1 

506 

3 

11420 

472 

2 

8039 

326 

1955 

1  1 

1  1733 

3.9 

456 

6 

9437 

376 

5 

98  1 9 

39  7 

1956 

8 

1  0058 

3.9 

390 

7 

10587 

416 

7 

10413 

424 

1957 

6 

1  3640 

4.0 

543 

4 

1  1675 

47  7 

3 

1  2077 

496 

1958 

19 

1  1907 

3.9 

466 

9 

10329 

438 

4 

10014 

408 

1959 

12 

11813 

4.0 

477 

a 

10450 

434 

1  1 

8652 

366 

1  960 

6 

6773 

3.  fa 

262 

5 

67  1 8 

284 

6 

8395 

357 

1  953 

1 

1  4960 

4.6 

69  1 

1 

1  3420 

565 

1 

1  3429 

562 

1954 

7 

1  1530 

4.2 

485 

2 

13220 

564 

2 

13636 

592 

1955 

12 

1  1553 

4.2 

483 

4 

1 1478 

503 

4 

1  1505 

484 

1956 

13 

10367 

4.  1 

428 

4 

10965 

469 

3 

10359 

430 

1957 

17 

1  1  139 

4.2 

471 

2 

9885 

429 

3 

14286 

532 

1958 

39 

12035 

4.1 

494 

6 

9358 

393 

1  7 

1  0764 

435 

1959 

24 

1  1546 

4.2 

479 

12 

9808 

409 

14 

9943 

406 

1960 

6 

7S48 

3.9 

292 

3 

6407 

271 

5 

8637 

366 

1953 

2 

15550 

3.7 

568 

2 

13495 

571 

2 

13429 

562 

1954 

2 

1  5650 

3.6 

559 

2 

13225 

572 

2 

13636 

592 

1955 

5 

10892 

3.9 

416 

5 

12580 

555 

5 

1 2034 

509 

1956 

4 

9778 

4.2 

403 

3 

1  2007 

542 

3 

1  248  1 

544 

I960 

1 

5490 

4.3 

255 

1958 

1 

9700 

4.9 

4  79 

1 

1  17  10 

51  1 

1 

10126 

439 

1 960 

1 

5520 

4.5 

25 1 

1 

5  1  80 

213 

1 

8448 

363 

1959 

1 

12780 

4.3 

544 

' 

8400 

348 

1 

8982 

366 

1952 

10560 

5.0 

530 

1953 

2 

9705 

4.2 

412 

1954 

1 

8140 

5.0 

408 

1955 

1 

8920 

4.9 

437 

1956 

1 

8670 

4.6 

597 

1957 

1 

10310 

5.  1 

522 

1956 

3 

9310 

4.  1 

37  1 

10170 

417 

1957 

1 

8990 

4.3 

367 

1 

12370 

523 

1958 

3 

1  1657 

4.  1 

495 

2 

1  1225 

485 

1 

9734 

423 

1959 

3 

15155 

4.  7 

719 

1 

1  1410 

463 

2 

10018 

444 

1960 

15510 

4.6 

708 

1 

7050 

292 

8284 

359 

12285     4.3  526 


11768     4.2  499 


1950 

15530 

4. 

3 

665 

1951 

5 

12506 

4. 

4 

548 

1952 

7 

11470 

4. 

4 

500 

3 

12787 

509 

1953 

.8 

1  3756 

4. 

2 

581 

2 

1  1095 

473 

1954 

6 

13580 

4. 

2 

567 

1 1730 

489 

1955 

5 

12152 

4. 

4 

529 

1 

1  1  140 

473 

9919 

1956 

4 

10078 

4. 

2 

433 

3 

8777 

360 

2 

10301 

1957 

1 

1  1550 

3. 

9 

446 

1 

1  10  10 

439 

1 

1  1957 

1958 

1 

7160 

4. 

0 

289 

1 

9660 

389 

1 

9766 

1958 

3 

13003 

4. 

2 

551 

2 

12873 

19S9 

1 

9920 

4. 

1 

4  1  1 

1960 

1 

10840 

4. 

3 

466 

410 
42  7 
485 
39  I 

560 
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TABLE    I j. — DAUGHTER -AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  QREEDf 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGL   BY   SIRt  RECORD  AVERAGE   BY   SlkC  BY  FRLSHtNlNG  YtAk 

30b-DAY  CONTEMN.   AV.   YEARLY  HERD  AVLkAGE 


Slr.E      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORD  S 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  1 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

BROWN 

S  W  1  ss 

82b  16 

1  2 

12000 

l*.B 

572 

1956 

1 

10610 

4.8 

bOb 

1957 

1 

1  3390 

4.8 

638 

82b8S 

1  2 

9270 

4.2 

382 

1956 

| 

10420 

4  .  1 

424 

1958 

1 

8120 

4.2 

340 

842  55 

1  2 

1  0020 

4.4 

442 

1954 

I 

1  1  900 

1*.  j 

540 

19b5 

8  140 

4.2 

344 

85637 

1  3 

13340 

4.3 

567 

1955 

1 

1  7880 

4.  1 

740 

1 

1  7020 

669 

1957 

1 

12680 

4.2 

535 

1 

172  10 

679 

1 

13069 

554 

1958 

| 

9460 

4  .  b 

426 

1 

1 06  bO 

444 

86137 

1  3 

13260 

4.7 

621 

1957 

1 

9990 

1*.9 

487 

1 

|l*9b0 

628 

1 

1  1685 

b2  1 

1959 

I 

14050 

4 .  b 

629 

1 

13340 

S40 

1 

1  1696 

500 

1960 

1 

15740 

4.  7 

747 

1 

10220 

4  19 

1 

10093 

423 

86139 

l*  9 

10380 

3.9 

40? 

1954 

2 

1  1720 

3.9 

452 

2 

11S65 

469 

2 

1  1074 

1*55 

1955 

1 

10500 

3.  7 

384 

1 

1  1020 

464 

1 

1  1064 

45b 

1958 

4 

9735 

4 .  0 

386 

2 

1  1  365 

1*73 

1959 

2 

9290 

4.0 

37b 

| 

9990 

408 

8  7UI5 

1  2 

9875 

4.2 

1*09 

1953 

| 

1  0  1  1  0 

4.2 

42  7 

1 

1  24  30 

49  1 

I 

1  1064 

452 

1955 

1 

9640 

4.  1 

39  1 

1 

1  1040 

1(1*9 

1 

1  1064 

455 

8  76  30 

2  3 

162  lb 

4.5 

729 

1958 

2 

18100 

4.3 

783 

2 

1297  1 

564 

1959 

1 

14330 

4.  7 

875 

1 

12980 

S56 

1 

10083 

440 

8/677 

I  2 

7 190 

4.8 

344 

1  958 

2 

7190 

4.8 

344 

| 

12  190 

550 

1207  7 

544 

HV6  12 

U3                7  5 

998  I 

4.3 

430 

1953 

$ 

768b 

4.3 

332 

| 

1  00  30 

45  1 

1954 

9235 

4 .  7 

1*25 

3 

1  1283 

4  59 

| 

1  1292 

b  1  0 

1955 

0 

9688 

4.1* 

1*23 

3 

11567 

464 

3 

1043  1 

436 

1956 

9 

1  0642 

4.2 

44  1 

3 

11117 

41  5 

3 

1  0464 

4  1  3 

1957 

8 

10189 

4.  j 

437 

1 

1  1090 

423 

3 

10722 

448 

1958 

22 

1  1613 

4.2 

492 

8 

10766 

1*48 

5 

1  1462 

483 

1959 

1  5 

9607 

4.3 

4  1  4 

9 

9639 

40  1 

1  1 

9bb7 

4  1  5 

I960 

2 

770  0 

4.  4 

335 

| 

6860 

279 

1 

7630 

332 

896  14 

1*5  70 

1  04V2 

4  .4 

1*60 

1954 

6 

1  1  798 

4.6 

543 

3 

1  0683 

1*38 

1 

8687 

355 

1955 

b 

1  0576 

1*.  2 

1*1*6 

4 

9093 

37  1 

1* 

9987 

398 

1956 

b 

8276 

4 .  0 

334 

4 

10325 

423 

4 

1  0630 

442 

1957 

6 

8713 

4.  2 

36U 

1* 

1  1  1  60 

1*59 

1* 

1  24  59 

496 

1958 

23 

1  0674 

4.4 

46  7 

1  7 

10952 

1*72 

8 

10643 

456 

1959 

20 

905? 

U.b 

1*09 

16 

102b9 

1*29 

14 

9413 

405 

I960 

5 

10270 

4.0 

426 

b 

bOOU 

208 

5 

8583 

370 

900  00 

6  26 

10213 

4.3 

428 

1952 

2 

7530 

U.9 

365 

12420 

5  19 

1953 

3 

903  7 

4.3 

388 

2 

1  1  120 

482 

1954 

2 

9950 

4.2 

420 

1 

10730 

45  1 

1955 

3 

1  I960 

4.  1 

497 

2 

lObbO 

443 

2 

1  1042 

456 

1956 

2 

1  1955 

4.4 

522 

2 

9700 

396 

2 

1  1074 

46  3 

1957 

1  3820 

3.9 

536 

1958 

6 

1064^ 

4 .  1 

1*33 

9230 

366 

3 

898  1 

365 

1959 

1* 

9558 

4.2 

398 

2 

9700 

413 

It 

8778 

375 

I960 

3 

10057 

4.  1 

410 

2 

7  100 

299 

3 

8342 

351 

9oeu8 

1  1 

6380 

3.9 

250 

1959 

1 

6380 

3.9 

250 

1 

7100 

260 

1 

10355 

42  7 

9  I2  3"t 

1*  6 

1  031*  1 

it. 2 

U23 

1958 

2 

1  1  700 

4 .  b 

499 

] 

120)0 

5  1  7 

2 

13004 

557 

1959 

1* 

I050B 

4.  1 

427 

4 

8475 

356 

1* 

9208 

3d0 

9  1609 

I  I  29 

1  3991* 

4.3 

598 

1952 

t* 

1  3493 

4.4 

593 

1953 

o 

14687 

4.  1 

b90 

1954 

6 

1467b 

4.4 

64  1 

19bb 

9 

13880 

4.4 

608 

1956 

4 

1322  3 

4.6 

b97 

93771 

1  1 

1  3060 

4.  1 

533 

1  960 

| 

1  3060 

4  .  1 

b33 

91(392 

2  1* 

6957 

4.3 

29o 

1958 

2 

5970 

4.4 

260 

1 

8550 

354 

1959 

2 

7750 

4.  3 

330 

1 

85b0 

352 

1 

8960 

36  i 

94606 

2  3 

10  188 

4.4 

U50 

1957 

| 

12790 

b.  1 

6b8 

| 

12320 

512 

1 

9679 

407 

1958 

1 

9560 

4.  0 

38  1 

1 

10830 

43b 

10344 

U26 

1959 

1 

9200 

4.  1 

380 

8540 

3b4 

1 

8840 

363 

9466S 

1  1 

16  190 

4.2 

67o 

1959 

1 

16190 

4.2 

678 

9U7  73 

2  3 

8325 

4.3 

346 

1958 

? 

3840 

4.4 

loB 

1 

8200 

368 

1959 

1 

12610 

4.  1 

523 

994  38 

1  1 

12420 

4.7 

579 

1957 

1 

121*20 

1*.  7 

379 

1  1660 

bl  7 

100b 13 

2  2 

81*80 

4.3 

362 

1959 

1 

9350 

4.2 

39  1 

1 

70b0 

300 

1 

730  3 

317 

I960 

1 

7610 

4.4 

333 

1 

9189 

3i*l 

MASSACHUSETTS 


135 


TABLE    15. — DAUGHTER- AVERAGE  OF   SlKES   IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BRECUING  URGANI L  AT  1 UNS — GROUFEU   BY  BKLEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUoHI ER 

AVERAGl 

BY  SIRE 

RECURO  AVcRAGE   BY  SIRE 

BY 

f RCSHtNlNC 

YtAk 

SIRE 
NO. 

DAUGHTERS 
NU. 

RECOROS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT  . 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECOROS  MILK 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

30S-UAY 
KLCOROS 
NU. 

CONTbMP 
MILK 
LB. 

AV. 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERO  AVI 
RcCOROS  MILK 
NO.  LB. 

BROWN  SXISS 

1013  16 

2 

it 

1  1  4  1  7 

4.2 

478 

1956 
1957 
1958 
1959 

1  11810 
1  10230 
1  8520 
1  14320 

4. 
i+ . 

It. 
t 

1 

3 
0 
\l 

485 
439 
345 
630 

1 
1 

1 

I4O30 
6130 

9090 

642 
264 

384 

1  13581 
1  9439 

106901 

1 

9030 

4.  7 

U2U 

1956 

1  9030 

l» . 

7 

424 

1079  15 

2 

3 

1  0550 

4  ■  6 

48/ 

1957 
1958 
1959 

1  9790 
1  10590 
1  10910 

4. 
4. 
4. 

5 
5 
7 

439 
477 
5  16 

1 

15090 

600 

1  1306? 
1  11554 

I0B905 

9 

lit 

1U576 

4.  1 

600 

1958 
1959 

10  14496 
4  13513 

4. 
4. 

1 

2 

590 
570 

1 

10500 

8330 

425 
34  1 

4  11598 
1  8764 

1  135911 

3 

3 

109H7 

It. 6 

50U 

1959 

3  1098/ 

4. 

6 

508 

1 

9160 

38  7 

2  10797 

1 160  55 

1 

9  120 

it.it 

399 

1959 

1  9120 

4. 

4 

399 

1 

9350 

39d 

1  9276 

117125 

1 

8290 

■t. 3 

355 

1959 

1  8290 

4. 

3 

355 

8570 

355 

1  8840 

122766 

3 

3 

8057 

It.  1 

346 

1959 
I960 

2  10720 
1  2730 

It. 
3. 

4 

5 

47  1 

96 

1  8775 
1  9984 

MASSACHUSETTS 


-UAUGHTtR-AVERAuE  OF  SIRES  IN  SlRVICE  H  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YfcAK  UF   FRESHENING — KECOkOS   FkOM  THIS  STATE  ONLY 


ORGANIZATIONS — GROUPED   BY   3  c_Lu, 


OAUGHTE.(   AVERAGE   BY  ilRE 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  EKLSHEN1NG  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TcST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRcSH  RECORDS 
YEAR  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


50s-uay  cont..mp.  av. 
rlcokus    milk  fat 

NO.  LB.  LB. 


YcARLY  HERO  «VlK4^ 
RlCOkDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


SmORTHORN 
I  6670 


2ltH69li7  3  3        7B07     3.  7  291 


I9SS 
19b7 


2  S89i  3.7  220 
I      11630     3.7  l)3t> 


2  5b >0  212 
I       Mb60  3^7 


RHODE  ISLAND 


TABLE  15.- 


-daughter-a; ERASE  OF  SIRES  IN  SlRVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANIZATION., — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECURD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRt  DAOGHTERs  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TtST 
LB.  PCT. 


303-DAY  CONT..MP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  LB.  LB. 


51943  I 
545  6  1  2 


I  8110  U.I  332 
9      11773      3.9  46o 


S7338  1  2       95J5     3.7  317 

62613  2  4      10993     4.0     42  1 


63147  13 


67U79  I 


18      10254     U.l  413 


6      10882     3.8  41? 


70259  1  2      11020      3.8  414 


707o0  1  5      101)18     4.2  438 


72U08  10  24      I05U9     4.2  43/ 


12     I03d5     4.1  427 


13      10361      4.0  409 


766  13  8  20      10463     4.2  442 


6      10910     4.0  436 


78927  1  1        8040      3.8  307 

7958b  3  12       9160     4.3  396 


14      10465     3.9  409 


1953 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1955 

1953 
1954 

1953 
1954 
1955 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1953 
1954 
I95S 
1956 
1957 
1958 

1958 
1959 

1952 
1954 
1955 
1957 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1*58 
1959 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
I960 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1955 
1956 
I95S 
I960 

1959 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1956 


81  10 

4. 

1 

332 

1  1260 

4. 

I 

462 

1  1590 

4. 

1 

477 

1  1920 

3. 

9 

474 

1  1665 

i. 

8 

439 

14290 

4. 

2 

604 

19440 

4. 

4 

861 

1  6580 

4. 

1 

678 

10730 

3. 

6 

389 

8340 

3. 

7 

305 

6030 

4. 

3 

347 

I334U 

3. 

5 

467 

14570 

3. 

6 

52  1 

7630 

4. 

s 

343 

1  03  1  H 

4. 

3 

44  6 

1  1430 

4. 

4 

497 

13510 

4. 

1 

557 

10223 

4. 

0 

409 

10312 

3. 

8 

390 

1  0440 

3. 

8 

402 

1  1560 

4. 

1 

472 

1  1520 

4. 

0 

455 

10570 

3. 

7 

395 

9720 

3. 

7 

362 

1  10  10 

3. 

8 

4  17 

10910 

3. 

7 

402 

10420 

3. 

8 

393 

1  1620 

3. 

7 

434 

10400 

4. 

3 

448 

9650 

4. 

2 

407 

1  166(1 

4. 

1 

4b2 

10730 

4. 

2 

447 

1089  5 

4. 

0 

435 

10443 

4. 

2 

437 

9358 

4. 

1 

387 

10642 

4. 

2 

443 

10363 

4-. 

3 

446 

9680 

3. 

9 

382 

10130 

4. 

0 

407 

1  3630 

4. 

4 

602 

11610 

4. 

2 

486 

12420 

4. 

4 

j47 

8890 

5. 

1 

45  1 

1300  5 

4. 

3 

559 

1  1670 

4. 

2 

50  1 

9430 

3. 

9 

372 

10620 

4. 

0 

423 

1  1910 

3. 

5 

4  19 

10575 

4. 

0 

4  12 

7820 

4. 

7 

370 

1  1140 

3. 

9 

429 

1  3370 

3. 

446 

1  1743 

3. 

6 

424 

9690 

4' 

9 

373 

12717 

4. 

534 

10590 

4. 

3 

457 

10682 

4. 

2 

446 

1  1003 

4. 

3 

469 

10  170 

4. 

2 

425 

1  1845 

4 

1 

481 

8793 

4. 

3 

373 

11290 

4. 

1 

462 

1  1800 

3. 

7 

43b 

10305 

4. 

0 

4  14 

10470 

4. 

0 

424 

8040 

3. 

6 

307 

9235 

4. 

8 

44  1 

7607 

4. 

335 

10/10 

4. 

3 

462 

7050 

4. 

2 

297 

1  1970 

4 

3 

509 

13220 

4. 

0 

534 

9270 

4 

0 

368 

1  1410 

3 

9 

4-*9 

9400 

4. 

1 

390 

3 

1  1450 

477 

3 

10558 

455 

9300 

36b 

1 

10290 

4h  3 

1 

13320 

529 

1 

1  1  194 

437 

2 

10500 

426 

1 

825  1 

339 

5 

9514 

374 

3 

10059 

397 

10920  420 
9430  583 


I      120b0  483 


1  1600 

519 

2 

1  1295 

482 

2 

1  1680 

470 

1 

10700 

440 

1 

12990 

507 

1 

10960 

435 

1  3740 
I  1230 
12030 


607 
486 
SOO 


12300  517 


10/33 
1  1070 


1  12010 

2  11810 


I  1000 
120  10 
101/3 
10E40 


45  I 

469 

470 
44B 

454 
460 
40b 
469 


1  IOc/0 
1  10960 


12490 
12480 

1  1740 
I  I  /30 
12  150 
103O0 


464 
448 


495 
4/C 

45  I 

46  1 
490 
4  13 


1  10649 

458 

2      1  153^ 

474 

1  10290 

443 

1  12241 

499 

1  11096 

44? 

1  10551  460 
1      11510  493 


10H79  449 
11233  4d9 


I0H24  431 


10638 
I050H 
10238 
I  1053 


113  13 

50  7 

1 

10/30 

472 

10649 

5 

10  198 

450 

4 

10557 

2 

7380 

374 

2 

8949 

2 

9900 

463 

2 

9668 

2 

9565 

37b 

2 

9445 

385 

2 

1020a 

44  I 

3a7 
40? 
4o8 


4}fl 
43  I 
418 
436 

4  15 


IL562  433 


99  32 
b  I  10 


40  3 
332 


11532  463 


1  11336  432 
I      11332  451 


1116?  450 


TABLE    1 5* — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

UAUbHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCORUS 

MILK 

TES  T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1957 

4 

1  152b 

3.9 

444 

2 

12290 

503 

2 

10508 

387 

1958 

2 

12575 

4.2 

524 

2 

9155 

375 

1 

1  1565 

476 

1959 

6 

9182 

3.9 

357 

6 

9902 

393 

6 

1  0792 

427 

1960 

1 

1  1420 

3.8 

434 

1 

1  1840 

476 

82628         2  3 

8390 

4.2 

348 

1959 

2 

alio 

4.  1 

329 

2 

9925 

387 

2 

10628 

408 

1960 

1 

9360 

4.3 

400 

1 

9540 

385 

1 

9952 

405 

84223             3  5 

9917 

4.  1 

404 

1958 

1 

12180 

3.  7 

447 

, 

1  1260 

435 

1959 

3 

9083 

4.  1 

372 

3 

9460 

376 

3 

9501 

376 

1960 

1 

11510 

4.  1 

476 

1 

9  100 

380 

1 

9952 

405 

84629              1  1 

6120 

3.5 

227 

1951 

1 

6420 

3.b 

227 

86390            12  16 

9  102 

4.2 

379 

1956 

1 

9130 

4.0 

362 

1 

10072 

420 

1957 

1 

10750 

4.  1 

442 

1 

1  1490 

462 

1 

10508 

387 

1958 

5 

10230 

4 .  1 

4  1 9 

5 

95  14 

384 

3 

9356 

388 

1959 

9 

8584 

4.2 

362 

9 

10169 

408 

9 

10595 

422 

86898             8  17 

10291* 

4.2 

423 

1954 

1 

1  1  100 

4.4 

489 

1 

1  1280 

488 

195b 

6 

984  7 

4.2 

413 

4 

12035 

512 

4 

10551 

460 

1956 

6 

10002 

4.2 

4  14 

1 

12190 

499 

1 

1  1739 

514 

1957 

2 

1  0350 

4.2 

439 

1 

10330 

473 

1 

1  1510 

49  5 

1958 

1 

7710 

4.2 

326 

1 

10580 

461 

| 

10431 

457 

1959 

1 

12970 

3.7 

479 

| 

9980 

38  1 

1 

10628 

408 

8  75  03             I  1 

9830 

3.9 

384 

1 959 

1 

9830 

3.9 

384 

8780 

349 

1 

9766 

388 

91883              1  1 

8620 

4.4 

376 

1959 

1 

8620 

4.4 

376 

1 

1  1210 

472 

1 

10998 

457 

922  5 1            11               2  1 

9640 

4 . 0 

383 

1952 

5 

974b 

4.0 

385 

1953 

3 

1  1387 

4.  1 

473 

1954 

4 

9280 

4.  1 

379 

1955 

6 

9508 

3.9 

373 

1 

1  1530 

500 

1 

10551 

460 

1956 

1 

8520 

4.0 

342 

1957 

1 

9570 

4.0 

386 

1959 

1 

10290 

3.8 

388 

1 

10  100 

385 

1 

10628 

408 

95384             5  6 

9b91 

4.3 

4  1  1 

1958 

2 

10170 

4.3 

429 

1 

10400 

460 

1 

1043  1 

457 

1959 

3 

9067 

4.2 

384 

3 

10503 

425 

3 

10678 

426 

I960 

1 

14540 

4.  b 

655 

I 

10790 

452 

1 

1  1238 

469 

99089           12  13 

10669 

4.  1 

43b 

1957 

2 

12640 

4.  1 

515 

1 

1  1040 

444 

10508 

387 

1958 

1 

7600 

4.2 

321 

1 

8550 

344 

1 

8818 

353 

1959 

7 

9903 

4.0 

398 

7 

10737 

436 

7 

1094  1 

441 

1960 

3 

1  1953 

4.3 

515 

3 

10547 

42  1 

9952 

405 

103727             1  1 

b680 

4.3 

24b 

195b 

5680 

4.3 

245 

IIU634             5  6 

9813 

4.  1 

40b 

1958 

2 

9235 

4.2 

383 

2 

1  1720 

478 

1959 

3 

10553 

4.  1 

437 

2 

10175 

400 

3 

1  1027 

439 

I960 

1 

9150 

4.0 

365 

1  1053 

468 

RHODE  ISLAND 


-DAUGHTer-AVlRAGE  OF  SIRES  IN  SeRVIlE  IN  ARTIFICIAL  BRLLDINo 
BY   Yt Ak  OF   FRESHENING —  KLCOKDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


UKuANIiSI IUHS — GROUPLD   BY  BRELb, 


UAUoHTCR   AVtRAGt    BY  SIRE 


SIRL 
NO. 


DAUGHTERS . RECORDS 


MILK  TlST 
LB.  PCT. 


2460  72  I 


249227  1 


265151  I 


3360  58  8 


346065 
36  1493 


FAT 
LB. 


It       7232     it. 4  320 


3       6150     4. 7  28B 


7       8143     4.9  39/ 


2  870b  5.0  431 
6       6993     4.8  331 


3       9103     4.5  414 


1  1        9  758     4.6  443 


4       8313     4.5  363 


2       9165     5.0  453 


14       7167     4.6  326 


1  115ti0  4.2  481 
5       8517      4.5  382 


3      11990     4.2  509 


6       9949     4.7  459 


5       68  18     5.1  349 


20       8769     4.9  432 


9       8050     5.4  435 


2      10005     4.5  450 


RECORu   AVERAGE   BY   SIRL   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLKP.  AV. 


YtARLY  HLRD  AVlHAG^ 
FAT 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCURUS 

MILK 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

YEAR 

NO. 

L8. 

PCX  . 

LB. 

LB  • 

L  U  . 

NO. 

LB  . 

GUERNSEY 

1952 

5170 

4.3 

22  1 

1953 

68  70 

4.4 

30S 

1954 

1 

6680 

4.2 

279 

1952 

6500 

4.  7 

305 

6690 

32  1 

1953 

5670 

4.7 

269 

1 

7000 

33  7 

1 

680? 

1954 

6280 

4.6 

269 

1 

7880 

375 

1 

7325 

1952 

. 

6160 

5.0 

308 

1 

67  10 

32  1 

1953 

1 

4080 

4.6 

186 

1 

7090 

542 

1 

6802 

1954 

8460 

6.2 

32  1 

1 

7960 

369 

1 

7325 

1955 

J 

7920 

5.4 

425 

' 

7b  10 

349 

1 

7794 

1956 

10010 

4.6 

464 

1 

85  10 

395 

1 

776  1 

1957 

1 

10540 

4.4 

466 

8830 

42  / 

1 

8044 

1959 

1 

9830 

4.  1 

407 

j 

o210 

284 

1 

6965 

1951 

1 

1  0220 

4.5 

459 

1952 

73  1  0 

5.5 

402 

1952 

! 

7020 

5.0 

352 

1 

6650 

319 

1953 

. 

4800 

5.4 

257 

1 

6430 

312 

1 

680? 

1954 

j 

7520 

4.5 

336 

1 

8000 

378 

1 

7325 

1955 

1 

7310 

4.4 

319 

1 

7840 

354 

1 

7794 

1956 

7530 

4.5 

338 

1 

93/0 

428 

1 

7761 

1957 

] 

7780 

4.9 

381 

1 

9170 

442 

I 

8044 

1954 

1  10  10 

4.6 

504 

9560 

468 

J 

9330 

1955 

982  0 

4.6 

454 

J 

1  0690 

42  7 

8905 

1956 

1 

6480 

4.4 

283 

195  1 

8220 

4.6 

376 

6550 

504 

1952 

8420 

4.6 

387 

1 

7140 

333 

1953 

9435 

4.9 

454 

7625 

349 

2 

6802 

1954 

10120 

5.  1 

5  1  3 

\ 

7510 

350 

7325 

1956 

10180 

4.  5 

46  1 

1 

85  10 

395 

1 

7761 

1957 

2 

11415 

4.  1 

470 

2 

8600 

40n 

2 

8044 

1958 

1 

10800 

4.  7 

508 

1 

7550 

360 

1 

8001 

1959 

2 

9130 

4.  5 

403 

2 

5870 

270 

2 

6965 

1953 

2 

/84  G 

4.6 

354 

2 

7810 

36  1 

2 

6802 

1955 

/ 

8785 

4.3 

371 

2 

8230 

372 

2 

7794 

1955 

\ 

893U 

5.  1 

456 

1 

9580 

42  7 

1 

8905 

1956 

1 

9400 

4.8 

450 

1952 

2 

6295 

4.4 

280 

1953 

2 

7350 

4.  1 

347 

1 

6890 

309 

1 

6693 

1954 

4 

6958 

4.  0 

320 

4 

8775 

386 

4 

9153 

1955 

2 

6320 

5.0 

314 

2 

8900 

437 

1 

7750 

1957 

^ 

8850 

4.5 

394 

3 

8263 

406 

3 

79  1  3 

1958 

68  I  0 

5.  1 

350 

1 

8790 

3  1  1 

1959 

I 

1  1580 

4.2 

481 

1 

9890 

450 

1953 

9620 

4.  1 

39'' 

1 

10690 

506 

1 

9984 

1954 

942  0 

4.6 

434 

2 

I03o0 

49  3 

1955 

845C 

4.6 

38  7 

1 

10790 

546 

1 

10202 

1956 

1 

8390 

4.5 

38  1 

I 

1  0300 

486 

1 

8742 

1952 

12740 

4.  1 

525 

1953 

11810 

4.3 

5  12 

1957 

. 

1  1420 

4.3 

490 

1 

1  1050 

538 

1953 

10615 

4.  8 

51  1 

2 

10580 

493 

2 

9984 

1954 

634  0 

4.5 

284 

1955 

12760 

4.5 

573 

1 

8640 

369 

1 

10202 

1956 

11650 

4.9 

569 

1 

9650 

463 

1 

874? 

1958 

1 

12920 

4.2 

539 

1 

10350 

463 

1 

994  1 

1952 

5920 

4.9 

290 

1953 

f  655 

5.2 

398 

1954 

74  60 

5.0 

370 

1956 

6  170 

4.7 

290 

1951 

9010 

4.8 

435 

1952 

8637 

5.3 

46  1 

1 

8600 

459 

1953 

8767 

5.  1 

443 

1 

10960 

48  1 

1954 

9098 

4.8 

435 

1 

9330 

505 

2 

9243 

1955 

10630 

4.5 

482 

\ 

7b90 

378 

1 

10  170 

1956 

9303 

5.0 

4  70 

1  2640 

538 

1 

10235 

1957 

7370 

5.6 

4  10 

1 

98  10 

499 

1 

9788 

1958 

9840 

5.3 

518 

10090 

455 

1 

1  3047 

1959 

13080 

5.4 

707 

1  3860 

56  7 

1951 

7560 

5.5 

4  17 

9030 

465 

1952 

8450 

5.6 

473 

1953 

8880 

5.4 

480 

9480 

5  14 

1954 

6940 

5.0 

350 

1  19/0 

494 

9374 

1955 

7250 

5.3 

385 

132  10 

468 

1 

10170 

1956 

8990 

4.  / 

424 

15820 

615 

1959 

2 

10005 

4.5 

450 

2 

10390 

468 

10519 

322 
348 


322 
348 
360 
354 
384 
32  0 


322 
348 
360 
354 
384 

43  1 
397 


372 
348 
354 
384 
378 
320 

322 
360 


3  16 

409 
354 
390 


4o4 
412 


484 
412 
463 


433 
444 
514 
497 

52  3 


RHODE  ISLAND 
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TABLE    13. — DAUGHTLR-AVERAuL  OF  SIRES    IN   ScKVICe   IN   ARTIFICIAL   BRElOINJ   URGAN I L A r I UNS — 
BY   YEAR   uF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


iROUfEU   BY  URLcU, 


DAUGHTER   AVLKAGE   BY  SIRE 


RELURu  AVERAGE   BY   :,IRE   BY   FRESHENING  YEAR 


30')-UAY   CONTtMl5.    AV.    YuARLY   HtRD  AVi_RAGt 


J  1  < <  L       UflUbn 1  tK j 

ocr nunc 

RtCuRUS 

MILK 

TEST 

K  L  G  UK  Ui 

NU.  NO. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

Le. 

LB. 

GUcRNSCY 

hfi  <  7  i\R                1  < 

HU  J  I  OO                     1  J 

2  7 

77  6  3 

:>  ■  0 

38  b 

50  1 

i 

640  i 

\ 

J* 

345 

3 

9  1  87 

4  22 

8611 

4  1  3 

1954 

6 

8708 

42  7 

40  7 

9268 

1955 

5 

7  192 

s. 

0 

357 

9196 

417 

8750 

393 

1956 

4 

5978 

4. 

b 

285 

3 

8183 

368 

2 

7194 

315 

1957 

3 

6227 

" 

306 

2 

86  10 

4  16 

2 

7488 

376 

I95B 

5 

8512 

4  ] 5 

7383 

359 

3 

7855 

3  7  1 

4331 79  7 

1  8 

9  11b 

4  •  9 

45  1 

1952 

1 

9590 

494 

195  3 

1 

9450 

439 

| 

10540 

46  7 

I95U 

4 

9030 

5. 

0 

448 

1 0o35 

479 

3 

9784 

4  37 

1955 

4 

9285 

S. 

u 

460 

4 

9  140 

440 

3 

9686 

450 

1956 

3 

9440 

* 

o 

462 

3 

9087 

428 

2 

9985 

459 

195  7 

4  54 

^ 

10443 

463 

3 

884  3 

409 

1959 

1 

6450 

J*" 

308 

65  10 

317 

1 

784P 

387 

436b   6  9 

1 6 

8966 

4.9 

4  3V 

1 954 

5 

9058 

4. 

7 

430 

. 

1  Ok  1 8 

449 

3 

9330 

4  3  1 

195} 

2 

10555 

4. 

r 

486 

1956 

4 

8735 

5  m 

o 

434 

I9S7 

2 

71  10 

5. 

0 

350 

1958 

1 

d430 

5. 

1 

430 

1959 

2 

9305 

5. 

2 

487 

2 

8355 

4  15 

1 

9385 

41  1 

440b80  2 

6 

867:> 

5.0 

432 

1954 

1 

9980 

4. 

6 

463 

1 

10680 

45> 

1 

9330 

431 

1955 

2 

7803 

5. 

0 

400 

2 

1  1  165 

49a 

2 

9728 

429 

1956 

1 

8670 

5. 

6 

49V 

1957 

1 

10490 

5. 

1 

538 

1 

12920 

525 

1 

11510 

49  5 

1958 

1 

8840 

4. 

9 

433 

1 

6760 

228 

49069b  1 

12360 

4.  7 

584 

1959 

12360 

4. 

7 

584 

1 

1  1  740 

531 

1 

1  1936 

53  1 

RHODE    I  SLANO 


TABLE    15. — OAUuHTe- 
6Y  YEAR 


-AVuRAgL  OF  SIRES  IN  SlRVICl  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  I  l/.l  I  UNS — GROUI'i.0  BY  6RE 
OF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


DAD JHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   oY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMp. 


YlAKLY  HERD  AVLRAGc 
FAT 


830269 

b37025 
b442  76 


5      I  I  I  -  4     3.U  38U 


6      14278     3.3  469 


1  10520  3.3  348 

2  12020  3.6  42C 

1  12030  4.6  554 

17  11846  3.7  437 


10760     3.8  410 


1952 
1953 


10S2C     3.3  348 


10300 
13740 


3.6 
3.5 


373 
48  I 


12050  4.6 


10760     3.8  410 


1947 

1  10270 

3. 

6 

370 

1948 

1  1004U 

3. 

4 

34  1 

1949 

1  9480 

3 

4 

327 

1955 

1  12710 

3 

4 

432 

1  12060 

387 

1956 

1  13420 

3. 

2 

432 

1  13160 

465 

12240 
12460 


424 
447 


1      11920  463 


1      1  1600  440 


SIKt.  DADGHTERS 

RECORD} 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEs 

T 

FAT 

RECoRliS 

.VI  LK 

FAT 

R  ECOROS 

M  I  LK 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

L6. 

PCT 

LB  . 

NO. 

LB. 

NO. 

L8- 

HOLS  TE I N 

656978  1 

4 

12  140 

3.9 

474 

1947 

4. 

1 

40  1 

1948 

1 

1  I77u 

9 

454 

1950 

1 

13470 

3. 

6 

4»  1 

730516  5 

12 

13251 

3.6 

480 

1953 

2 

10935 

3. 

6 

395 

1 

H990 

31  1 

1 

1  1  194 

1954 

3 

1  OH  1  3 

3. 

6 

39  1 

2 

10350 

378 

2 

11156 

1955 

3 

12893 

3. 

/ 

4  1  i 

1  0500 

386 

12034 

1956 

1 

13250 

3. 

46  7 

1 

9450 

349 

12655 

1957 

1  4790 

3. 

8 

361 

14330 

553 

1  1946 

1958 

16280 

3. 

6 

590 

1 

14U00 

5  13 

1 

14846 

1959 

1 

16000 

3. 

6 

574 

1 

1  f  570 

620 

1 

16  176 

73  79  15  1 

2 

10090 

3.7 

372 

1952 

9620 

3. 

6 

350 

1953 

J 

10560 

3. 

7 

394 

749B72  1 

1 

3950 

3.2 

126 

1948 

3950 

3. 

2 

12b 

75bB46  2 

4 

12573 

3.9 

483 

1950 

1 

13950 

4. 

0 

357 

195  1 

I 

16530 

3. 

7 

608 

1952 

1 

8560 

8 

32b 

1 

12360 

42  7 

1953 

1 

1  125i! 

3. 

9 

437 

1 

12570 

449 

1 

10922 

/6I977  1 

3 

10670 

3.7 

39o 

1954 

8530 

3. 

4 

292 

1 

1  14  90 

4  12 

1 

1  0900 

1955 

1  1090 

6 

4  1  9 

1 

1  4040 

5  17 

1  0944 

1957 

12390 

3. 

fa 

4  7  1 

790106  1 

1 

3860 

3.  7 

142 

1954 

3860 

7 

142 

1 

1  1620 

4  1  6 

1 

10900 

7998  75  1 

1 

16820 

3.7 

692 

1959 

18820 

3. 

7 

692 

15960 

569 

1 

15816 

B06256  1 

1 

1  1560 

4.0 

463 

1955 

1  1560 

4. 

0 

463 

1 

1  1660 

445 

1 

1  1249 

815143  3 

5 

8810 

3.6 

324 

1955 

10120 

3. 

9 

398 

1 

1  19  10 

43  1 

1 

12034 

1956 

1  1450 

3. 

7 

427 

1 

13000 

51  1 

1 

12655 

1957 

12270 

4. 

0 

486 

1 

14650 

563 

1 

1  1946 

1956 

Bd50 

3. 

7 

329 

1 

10570 

40  1 

I960 

6300 

3. 

3 

20S 

1 

12050 

454 

6162  60  1 

4      14613     3.5  514 

1956 

1  13160 

3 

3 

440 

1  14630 

515 

1  13941 

1957 

1  14400 

3 

4 

494 

1  15340 

576 

1  13429 

1950 

1  15690 

3 

6 

56  1 

1  ISI90 

612 

1  1304^ 

I960 

1  15200 

3. 

7 

560 

1  15880 

570 

1  15674 

1949 

1  11760 

3.  5 

4  12 

1950 

1  16680 

3.3 

558 

1952 

2  12645 

3.4 

432 

2  lln45 

402 

1953 

1  17080 

3.0 

515 

1      13  150 

455 

1  11194 

1955 

1  14460 

3.2 

464 

1  9990 

370 

1  12034 

865912 

1 

2 

1  1375 

3.8 

425 

1954 

1  1080 

3. 

9 

431 

1955 

1  1670 

3. 

6 

4  18 

1 

1  1300 

415 

1 

10813 

867412 

1 

3 

16217 

3.5 

557 

1954 

1  1460 

3. 

8 

43  1 

1 

12950 

454 

13734 

1956 

18420 

3. 

2 

592 

1 

15470 

513 

1 

16590 

1957 

18770 

3. 

4 

647 

1 

147  10 

579 

1 

1  7464 

872445 

1 

2 

17150 

3.3 

56  1 

1953 

17920 

3. 

b 

62  1 

1 

12390 

539 

1 

9091 

1955 

16380 

3. 

1 

500 

1 

10350 

430 

1 

8927 

881376 

12 

31 

14036 

3.9 

539 

1947 

1 

10780 

3. 

9 

424 

1948 

7 

12826 

3. 

9 

307 

1949 

6 

12783 

4. 

0 

308 

1950 

7 

1429  1 

3. 

7 

331 

14980 

562 

1951 

4 

13330 

3. 

9 

523 

1952 

2 

18490 

3. 

7 

6B  1 

2 

15465 

562 

1953 

2 

16905 

3. 

6 

395 

2 

13065 

496 

2 

12971 

1954 

2 

16635 

3. 

6 

391 

2 

13575 

513 

2 

12720 

88  1984 

8440 

4.  1 

342 

1954 

1 

844  0 

4. 

1 

342 

1 

1  1  100 

4  1  I 

1 

10878 

400 
3«6 
423 
44  I 
4,0 
54  7 
578 


504 
483 
566 
578 


1      13941  504 


390 
440 


1953 

2 

10780 

3.7 

39b 

1 

93  10 

322 

1  1  194 

400 

1954 

2 

12355 

3.8 

467 

2 

12  115 

430 

2 

1  1494 

417 

1955 

2 

1  3220 

3.6 

475 

2 

1  1060 

4  1  1 

2 

1  I59H 

422 

1956 

5 

1  1996 

3.6 

434 

5 

1  17o6 

427 

5 

12151 

44  i 

1957 

3 

12460 

3.7 

460 

3 

131  17 

488 

3 

12150 

44? 

1958 

2 

1  1910 

3.9 

459 

2 

13065 

51  1 

14846 

54  7 

1959 

16400 

3.7 

60  7 

1 

15540 

556 

1 

1394  1 

530 

1087S  403 


4b  7 
59  I 
614 


462 
444 


4E  1 
476 


RHODE   I  .1  .v.i 
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TABLE    15. — DAUGHTcR-AVLRAGE  OF   SlKES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  i  AT  I  u  *  } —  GROUPEO   BY  BKcEC, 
Br   YEAR   OF   FRESHEN  I  NO — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVcKAGL  BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

503-uAY  CONTtMC.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE      DAOGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

IEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

NO. 

LB. 

LP. 

HOLST 

£  IN 

6848  58            2  3 

1  6545 

3.9 

640 

195  1 

1  5730 

3.6 

594 

1952 

j 

15370 

4.  1 

624 

1 

1  1680 

400 

1953 

1935c 

3.9 

746 

1 

12430 

455 

1 

10922 

390 

889181              6  9 

12426 

3.9 

482 

1955 

13005 

3.6 

460 

10655 

422 

2 

1  1707 

442 

1957 

■J 

14000 

4.0 

557 

\ 

12150 

466 

1 

1  1940 

420 

1958 

1 

1  3090 

4.2 

345 

1 

14550 

555 

1 

143/7 

5  1  4 

1959 

1  332o 

3.9 

5  1  / 

12436 

478 

5 

12356 

468 

8893 12              1  6 

13208 

3.7 

489 

1954 

1 

1  lb60 

3.  / 

445 

1 

109  10 

393 

1 

1090H 

3/9 

1955 

| 

13360 

3.  7 

490 

j 

12290 

453 

1 

10944 

393 

1956 

1 

1  1650 

4.  1 

483 

1 

12000 

434 

1 

1251  3 

47  1 

1957 

12600 

3.5 

4  4  1 

13  3  10 

50  1 

1 

14/59 

534 

1958 

{ 

16650 

3.7 

608 

j 

14740 

56/ 

1 

1442  1 

543 

1959 

1 

13290 

3.4 

459 

1 

130  10 

499 

] 

13462 

5  1  3 

893058              1  2 

17340 

3.6 

62  1 

1956 

I 

15380 

3.  / 

564 

15200 

5/7 

1 

14748 

557 

1958 

j 

1930C! 

3.5 

678 

698193              1  It 

12325 

3.8 

46  1 

1952 

1 

1  163C 

3.9 

451 

1 

1  1310 

476 

1953 

I  505C 

3.7 

554 

1  19dO 

520 

1954 

| 

1  1660 

3.  / 

440 

108/0 

464 

1C649 

436 

1955 

10760 

3.7 

400 

1  1040 

457 

| 

10562 

453 

9029  IS            2  9 

1  3234 

3.9 

5  1 J 

1954 

1  1  340 

3.5 

392 

1  1  1  60 

40  1 

10900 

379 

1955 

J 

14990 

4.  1 

613 

[ 

121,50 

4// 

] 

10944 

398 

1956 

1 

I318C 

3.9 

520 

1 

15c  30 

560 

12513 

47  1 

1957 

13115 

3.6 

50  1 

14430 

526 

14/59 

534 

1958 

14725 

4.0 

Db2 

14545 

539 

1442  1 

543 

1959 

11680 

3.8 

439 

13380 

484 

1  346? 

5  1  3 

1960 

12310 

4.0 

487 

] 

131  10 

48/ 

] 

1  lb48 

433 

903683              2  5 

12974 

3.7 

482 

1958 

14030 

3.9 

550 

1 

1  1 120 

419 

1959 

1  1535 

3.5 

40/ 

13600 

502 

1 

12927 

4e0 

I960 

1 

13750 

3.  1 

503 

1 

14130 

517 

1 

13854 

5U2 

VOoOOO              2  4 

13840 

3.8 

525 

1956 

, 

13790 

3.7 

512 

, 

13730 

502 

11151 

420 

1957 

I 

10530 

3.5 

373 

\ 

14620 

519 

| 

10344 

395 

1958 

1 

15290 

3.9 

603 

1 

16140 

61  / 

1394  1 

5/9 

1  959 

' 

15750 

3.9 

0  1  0 

' 

1  5900 

60  / 

1  5042 

5/^ 

91O02T            4  7 

129  1  1 

3.9 

496 

1955 

12600 

4.  1 

314 

1 

12740 

47/ 

1 

1  1249 

383 

1956 

12450 

4.0 

497 

1  1930 

486 

12154 

460 

1957 

! 

12630 

4.  1 

513 

1 

127  50 

47/ 

1 

12993 

4V/ 

1  958 

1210c 

3.b 

448 

12590 

47  j 

12917 

469 

1959 

12625 

3.9 

302 

12020 

45  1 

13947 

540 

917922             1  3 

12913 

4.  1 

523 

1954 

10460 

4.  1 

428 

1 

10500 

413 

1 

964  3 

350 

1955 

1427C 

4.0 

564 

9990 

3b9 

J 

1  0/80 

4  1 2 

1957 

14010 

4.2 

583 

[ 

12050 

4a5 

10344 

395 

920562             2  2 

12520 

4.2 

52  1 

1954 

i 

1  1630 

4.  1 

4o  1 

1 

10O50 

374 

| 

1090" 

379 

1959 

13410 

4.2 

561 

1 

16400 

625 

| 

13347 

583 

920671             1  1 

15130 

3.  7 

555 

1959 

1 

15  130 

3.7 

555 

' 

16540 

603 

15616 

576 

921058              1  1 

10240 

4.  1 

42  1 

1955 

i 

10240 

4.  1 

42  1 

10270 

387 

1 

90b0 

335 

922288              1  2 

13750 

3.4 

472 

1958 

/. 

13750 

3.4 

472 

> 

1  1  130 

42  1 

9233  14              4  7 

15400 

3.5 

535 

1954 

2 

15810 

3.6 

569 

1  1870 

48? 

2 

10132 

430 

1955 

1888  0 

3.  1 

586 

10040 

4  1  9 

' 

b92  / 

444 

1957 

! 

14960 

3.  1 

469 

! 

12340 

472 

195b 

1  5280 

3.5 

530 

2 

62  55 

293 

1 

114  12 

399 

1959 

12940 

3.7 

477 

1 

12040 

443 

1 

125/9 

460 

924987             1  2 

12730 

3.6 

45<! 

1951 

12410 

3.6 

446 

1952 

i 

13050 

3.5 

458 

928378             1  1 

2630 

3.8 

100 

1959 

, 

2630 

3.8 

100 

1 

10260 

406 

9647 

363 

931267             1  1 

9320 

3.6 

340 

1959 

1 

9320 

3.0 

340 

1 

10030 

378 

9647 

363 

93b062             1  1 

10760 

3.9 

424 

1959 

) 

1  0760 

3.9 

424 

I 

1  1780 

4  1  1 

| 

12927 

47? 

9554  93              1  1 

13880 

3.6 

493 

I960 

1 

13880 

3.6 

493 

1 

1  1050 

420 

1 

1  1761 

436 

956081             2  2 

12620 

4.3 

533 

1956 

12330 

4.0 

495 

1 

10300 

4  19 

12241 

4/5 

1959 

1 

12910 

4.5 

575 

I 

1  1850 

460 

1  1401 

44c 

96044  1            34  76 

I2S02 

3.9 

480 

1949 

4 

9825 

3.9 

379 

2 

lOOoO 

370 

1950 

6 

12786 

3.b 

490 

4 

1  53  3B 

532 

1951 

7 

13074 

3.9 

503 

3 

1464  / 

519 

1952 

6 

13603 

4.0 

546 

4 

!33o8 

513 

1953 

7 

1  1693 

4.  1 

476 

5 

132/0 

543 

2 

12971 

UU  1 

1954 

12 

12965 

4.0 

d12 

12 

107/5 

444 

12 

1  1360 

4s3 

1955 

9 

12002 

3.7 

442 

8 

1  lo25 

443 

8 

1  1426 

443 

1956 

13400 

3.5 

4/5 

3 

145o0 

517 

3 

14228 

5  18 

1957 

0 

12882 

3.6 

468 

6 

12523 

46/ 

0 

12121 

43/ 

1958 

3 

15993 

3.9 

630 

3 

14380 

548 

3 

1  3378 

5  1  3 

1959 

10 

1277  1 

3.8 

483 

10 

I23j3 

460 

8 

12313 

466 

TABLE   15. — OAUGHTlR— AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN I L A T I ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  KECORU  AVERAGE   OY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YtARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS  REC0RD5 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KlCURDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

HOLS  TE I N 

1960 

1  16520 

3.8 

632 

1 

15610 

556 

| 

15652 

581 

17  31 

4  35 

1950 

1  14260 

3.8 

536 

195  1 

1  11190 

3.9 

434 

1953 

1      1  346'* 

3.9 

525 

1 

1  0040 

456 

1954 

3  12187 

3.6 

432 

3 

1  1507 

457 

2 

10764 

433 

1955 

3  13643 

3.4 

478 

3 

12000 

453 

2 

1  1249 

383 

3.6 

427 

3 

12623 

44  8 

3 

1  2582 

455 

1957 

5  12326 

3.8 

46V 

4 

12358 

478 

4 

1  16  19 

442 

19  58 

4  1426b 

3.7 

5  1 8 

4 

13060 

49  1 

4 

13020 

46  6 

1959 

9  10964 

3.8 

4  15 

9 

1  1978 

451 

8 

1  1604 

443 

I960 

1      1 404  u 

3.4 

48  1 

1 

132  40 

46  7 

1 

1  3026 

466 

TOtDW 

1  1 

1 2  4  UO 

3.6 

450 

19  59 

1  12400 

3.6 

450 

1 

1  1  1  00 

422 

1 

11859 

439 

96o2  18 

1  2 

12785 

3.6 

4  62 

1958 

1  13570 

3.4 

466 

1 

121  10 

452 

1 

12851 

46  1 

1  59 

1  1200H 

3.8 

457 

1 

132  40 

487 

975H92 

1  1 

17300 

3.6 

631 

1959 

1  17300 

3.6 

631 

| 

13550 

5  10 

1 

14203 

536 

97611  72 

4  4 

1  1  130 

3.8 

427 

1959 

4  11130 

3.8 

42  7 

4 

1  1290 

452 

4 

1  1401 

440 

9  767  09 

1 266U 

498 

1959 

1  12860 

3.9 

498 

1 

1  1 4  50 

427 

97o7  10 

7  10 

1  1323 

3.8 

424 

1959 

3  10820 

4.0 

429 

3 

14143 

525 

3 

13313 

509 

7      1  1 32  U 

3.7 

420 

7 

12617 

499 

5 

12919 

50  3 

98  7 8  69 

2  6 

1312  7 

3-9 

50  7 

1955 

1  13900 

3.7 

5  1 2 

1 

135  70 

502 

1 

10944 

398 

1956 

1  13930 

3.8 

526 

1 

I57U0 

559 

1 

12513 

47  1 

1  11640 

4  .  1 

476 

16390 

608 

14759 

534 

1958 

2  13675 

3.9 

521 

1 

16390 

608 

1 

1442  1 

54  3 

1959 

1      14  16  0 

3.7 

519 

1 

1  3500 

506 

1 

1  3462 

513 

VHOI 62 

1  2 

20315 

3.7 

755 

19  58 

1  20750 

3.6 

790 

1 

13600 

504 

1590  3 

583 

I960 

1  19880 

3.6 

720 

1 

1  13  10 

386 

'  ' 

1  3200 

4  .  1 

536 

1959 

1  13200 

4  .  1 

536 

1 

1  3020 

545 

1 

1  2284 

535 

100  171(8 

2  2 

13795 

3.5 

478 

1958 

2  13795 

3.5 

478 

2 

16340 

554 

10066  14 

1  1 

11270 

3.9 

436 

1959 

1  11270 

3.9 

438 

1 

10010 

377 

1 

9647 

363 

10068  66 

1  1 

16080 

3.4 

545 

1958 

1  16080 

3.4 

545 

1 

13600 

478 

1007194 

2  2 

10640 

3.7 

390 

1958 

1  9960 

3.8 

378 

1 

1  1340 

399 

1 

12241 

472 

3.5 

12530 

486 

i 7a un 

10  16 

14  4  35 

3.8 

546 

1957 

1  13150 

4  ■  1 

537 

1 

1 62  oO 

60  7 

1 

13167 

4  66 

1958 

7  15014 

3.8 

567 

7 

17034 

646 

7 

13941 

529 

1959 

5  14672 

3.7 

549 

5 

1  58  56 

60o 

5 

15042 

572 

I960 

3  12907 

4.0 

510 

3 

14530 

55  1 

1 

1  1521 

433 

1025792 

2  2 

14235 

4.  1 

580 

1960 

2  14235 

4.  1 

580 

2 

1  3965 

536 

10261 15 

1  1 

87  10 

4.0 

345 

1959 

1  8710 

4.0 

345 

1 

130  30 

496 

1 

14203 

536 

10281 23 

1  1 

13040 

3.4 

449 

I960 

1  13040 

3.4 

449 

1 

10420 

398 

1 

11761 

436 

1 02  89  28 

8                1  1 

12  368 

3.9 

4  7  7 

1957 

2      1214  0 

4 .  1 

495 

2 

14  150 

533 

2 

14590 

524 

1958 

4  12995 

3.8 

483 

4 

1  3728 

538 

4 

13350 

504 

1959 

5  12144 

3.9 

468 

5 

13300 

499 

3 

12477 

465 

1030634 

7  13 

14299 

3.7 

527 

1954 

1  12350 

3.8 

471 

1 

10061 

356 

1955 

2  14655 

3.6 

528 

2 

12355 

4  54 

' 

10715 

385 

19  56 

2      1603  5 

3.6 

563 

2 

1  3040 

4  76 

2 

12252 

44  2 

1957 

5  13936 

3.6 

532 

5 

12074 

452 

5 

1  1565 

428 

1958 

2      146  10 

3.5 

511 

2 

13820 

527 

2 

12  192 

469 

1959 

1  16650 

3.8 

625 

13530 

574 

1 

126  1  1 

54  1 

1030640 

1  2 

15990 

3.  7 

587 

1958 

1  15440 

3.6 

560 

, 

14160 

519 

1 

14646 

54  7 

1959 

1  16540 

3.7 

614 

1 

125  10 

514 

1 

13625 

524 

1031501 

1  2 

17790 

3.6 

643 

1956 

1  10760 

3.5 

662 

, 

12560 

440 

1 

8949 

433 

1958 

1  16820 

3.7 

623 

I 

167V0 

650 

1 

15903 

58  3 

1033024 

1  1 

14  120 

3.5 

50  1 

1959 

1  14120 

3.5 

50  1 

12160 

474 

1034467 

1  1 

17  130 

3.6 

615 

1959 

1  17130 

3.6 

615 

, 

1  1800 

460 

10344  72 

1  2 

13  150 

3.8 

49a 

1952 

1  10220 

3.9 

399 

1953 

1  16080 

3.  7 

596 

10362  33 

6  7 

9280 

3.9 

366 

1955 

1  9520 

4.  1 

392 

124  70 

467 

1 

1  1249 

38  3 

1958 

2  9995 

4.  1 

40  1 

2 

11510 

429 

1 

12651 

4o  1 

1959 

2  10070 

3.  7 

374 

2 

11115 

4  10 

1 

9647 

363 

1960 

2  7600 

4.  1 

322 

2 

10220 

403 

2 

10301 

395 

1036234 

4  5 

10330 

3.9 

392 

1952 

1  7670 

4.4 

337 

1954 

1  12270 

4.0 

494 

1 

10330 

409 

1 

9843 

380 

1955 

1  9770 

3.9 

384 

1 

10570 

393 

10780 

4  12 

1956 

1  13330 

3.4 

456 

1 

1  1200 

424 

1958 

1  9300 

3.  6 

335 

1 

12640 

466 

1 

1  1336 

415 

RHODE   I SLANU 


TABLE    lb. — OAUJhTlR-AVlRAGE  OF   blRLS    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRLlUINl.  URJANUATIONs — GROUKLD   BY  BKtED, 
OY   Yt AK  UF   FRESHLNInG — RECORDS  FROM   THIS  STATC  ONLY 

OAUGHTEK  AVERAGE   BY   SIRE  RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRCSHE.UNu  YEAR 

JOb-DAY  CONTiiHI'.   AV.   YLARLY  HERD  AVERAG. 


iiRL      0 AUGHT  LR  i 

RcLUROb 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TES 

T 

FA  I 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RlCOkCS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

KCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

P  L  I 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

L3. 

NO. 

Lb. 

LL. 

HOLSTLIN 

1036)  IB 

1 

3.8 

1 

1  0  1 0  u 

369 

i 

10  740 

1040368 

9 

8 

13985 

I960 

2 

10005 

3. 

8 

3b  1 

1 

13  140 

489 

1 

1  184't 

453 

1042301 

1 

2 

1  199d 

3.9 

1*6  1 

1958 

1  1 1*9  0 

3. 

9 

1*1*8 

1 

1  3400 

494 

1 

1  1336 

4  15 

1960 

12500 

3. 

6 

473 

1 

I3o70 

b07 

1 

13200 

494 

1 04  b647 

1 

2 

13135 

3.8 

502 

I9ba 

1 

12520 

3. 

1 

1*56 

1 

14000 

515 

1 

13950 

3a 

i 

1  76  30 

1049547 

2 

2 

II*  105 

3.6 

506 

1959 

2 

IUI05 

3. 

6 

506 

2 

1  1505 

442 

1 

1  185? 

459 

1056882 

7 

9 

|l»861 

3.7 

553 

1957 

1 

11*61*0 

554 

I 

4 

8687 

4  1  7 

1958 

1 

I5U90 

3. 

7 

3/9 

19  59 

J 

11*786 

7 

b52 

1  3006 

50  1 

14010 

5b2 

1960 

2 

14965 

3. 

552 

2 

12240 

463 

156  14 

52  3 

1 06 19  11 

1 

j 

1  5260 

3.8 

586 

1959 

1 

15260 

586 

| 

114^0 

53  1 

12  17  5 

532 

1071095 

9 

1  6 

11  1  ci6 

3.8 

1*2  3 

1  9  5E 

3B 

370 

1  0390 

4  1  2 

1959 

6 

12  112 

3. 

o 

1*59 

0 

10  167 

585 

9894 

376 

1960 

' 

12  160 

3. 

9 

4/8 

1 

lOObO 

396 

1 

10780 

4  1  / 

10859  78 

1 

| 

13520 

3.6 

1*35 

I960 

1 

13520 

3. 

6 

485 

1 

10360 

396 

! 

1  176  1 

4  i6 

I0863..6 

1 

2 

1391*5 

3.8 

523 

1958 

1 

13590 

3. 

6 

bib 

1 

130  10 

464 

1 

1  1  129 

397 

1959 

1 

11*300 

3. 

7 

b30 

1 

12460 

46  b 

1 

12143 

456 

1 090k  bB 

2 

2 

1  U  3  7  b 

109 1298 

1 

2 

3.5 

516 

1  b  560 

I 

1 09  vO 

4  1  1 

1  1  1  5  1 

42  0 

1956 

1 

1  3  78  0 

3. 

6 

495 

1 

9?70 

366 

1 

1224  1 

472 

10942 13 

30 

39 

13142 

3.7 

UB9 

1955 

2 

9930 

3. 

7 

366 

2 

1  1445 

466 

10906 

4  I  a 

19  57 

1 

12700 

3. 

7 

476 

1 

12790 

500 

1 

1  1  194 

4:>7 

1958 

1  5936 

3. 

6 

504 

6 

13058 

4B-j 

12524 

462 

1959 

2d 

13832 

3. 

t 

DlB 

23 

I3(  32 

492 

2  1 

13210 

502 

I960 

1  1992 

3. 

7 

435 

3 

12637 

400 

13439 

51  1 

1094305 

1 

1 

156  10 

3.9 

606 

1959 

1 

15610 

a 

9 

606 

1 

15910 

607 

1 

15042 

572 

1 0965  7  1 

9 

1  1 

1  13  71* 

3.9 

1*32 

1951* 

1 

8290 

i*. 

3 

35b 

1 

I05li0 

455 

J 

10649 

458 

19  5  5 

1 

7170 

1 

1  1 640 

48  b 

1056  2 

4  5  3 

I9b6 

1 

1  3790 

3. 

6 

1)92 

1 

115  10 

462 

• 

12  154 

460 

1957 

1 

10380 

£ 

596 

1 

11960 

1958 

3 

ll*o70 

3. 

b 

b52 

3 

13430 

510 

12252 

483 

1959 

3 

10970 

3# 

100  27 

420 

42  3 

I960 

1 

9160 

1*. 

2 

385 

1 

?2o0 

360 

1 

10780 

4  17 

11007  b9 

1 0 

1  1 

12528 

3.7 

1*60 

1958 

' 

!  , 

5. 

7 

60/ 

1 

1  1*320 

61  1 

1 

1304/ 

52  3 

1959 

7 

4  74 

Q 

1  3766 

513 

1  397  1 

522 

1960 

90/u 

3. 

5 

287 

2 

6950 

364 

' 

1  1936 

531 

1 llbU  13 

1 

1 

1261*0 

4.2 

53  7 

I960 

1 

1261*0 

i*. 

2 

d37 

1 

10060 

39  / 

I 

1  0780 

4  1  / 

1 121706 

3 

3 

171*33 

3.6 

633 

1959 

J 

1  7  U  3  3 

3. 

6 

633 

3 

1  16b0 

430 

3 

13727 

497 

1 1249  15 

3 

1  3  57  0 

3.7 

1959 

3 

13570 

-f 

Ib760 

Ib042 

5  72 

1  I2b395 

2 

2 

1291*0 

U.O 

513 

1958 

2 

1291*0 

1*. 

0 

513 

1  1U0763 

1 

1 

101*90 

! 

1  14  1664 

19 

2  8 

I  31*52 

3.8 

1  9  b7 

2 

IU770 

2 

119  69 

4  55 

I9b8 

16 

13726 

3. 

U 

524 

13 

12250 

464 

6 

1224  1 

499 

1  959 

5 

13136 

7 

492 

39  b 

t, 

1  1567 

44  7 

I960 

3 

1  1235 

3. 

7 

420 

2 

9695 

385 

3 

1  172  1 

458 

1  146087 

21* 

29 

1 1*  598 

3.7 

51*2 

1  1 

1460k 

b  1  0 

1959 

16 

|l*59<: 

3. 

7 

54  1 

10 

12739 

46  1 

1  1 

13974 

52  2 

2 

11*010 

1  39  3  5 

5  1  o 

1  15ob69 

1 

3.8 

1 

1222C 

1  1  1  60 

1 1631 16 

1 

1 

14750 

1  I6BS75 

1 

12570 

1  1129 

39  / 

1959 

1 

1  1830 

3. 

8 

446 

1 

12430 

46  1 

1 

129  1  / 

483 

1 179575 

11*960 

3.7 

553 

I960 

1 

11*960 

3. 

7 

553 

1 

1  1230 

42  1 

12143 

456 

12 Io909 

I29o0 

3.8 

U9  1 

1959 

1 

12980 

3. 

8 

49  1 

1 

130b0 

550 

1 

126  1  1 

54  1 

1216957 

13105 

3.9 

510 

1959 

2 

1310b 

3. 

9 

5  10 

2 

12720 

480 

I224b21 

9630 

3.7 

360 

1960 

1 

9630 

3. 

7 

360 

13910 

517 

1 

12143 

4}6 

127 1 758 

10590 

3.4 

3S7 

I960 

1 

10590 

3. 

it 

357 

1 

10590 

40b 

1 

1  1761 

4  16 

RHODE  ISLAND 


TABLE    lb. — UAUGHTcR-AVuRAGE  OF   SIRES   IN  S..RVICL   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  1 1 A I  I  0«S —  GROUPlO   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RtCORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE  BY   SIRi.  RECORD  AVlRAGE   rtY   Slkt   DY  FRtSHtNIHG  YEAR 

305-DAY  CONTLMP.   AV.   YlARLY  HERD  AVEKAGi' 
SIRE      DAUGHTERS  RECORDS     MILK   TEST     FAT  FRESH     KECOROS     MILK   TEST     FAT         Rti-ORUS     MILK     F  A I        RECORDS     MILK  FAT 


NO. 

NO  . 

NO. 

Lb. 

PCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

■ 

Lb. 

JtRSEY 

3504  1  1 

1 

5 

6718 

b.3 

362 

1947 

2 

8740 

5. 

b 

47b 

194b 

7350 

S. 

5 

406 

1949 

1 

6630 

5. 

2 

346 

1950 

1 

2  130 

U. 

8 

102 

36 13 72 

1 

4 

1  0780 

5*3 

56  7 

1  949 

1 

9660 

5. 

5 

533 

1950 

8790 

b  . 

7 

bOO 

1951 

! 

1  1360 

5. 

6 

642 

1952 

1 

13.3  10 

4. 

'J 

194 

427546 

1 

2 

78b0 

5.9 

46  1 

1950 

i 

8180 

6. 

1 

4VV 

1952 

7b20 

b. 

6 

422 

45b325 

1 

1 

6b  50 

5*  7 

39/ 

1952 

i 

6B50 

5  a 

7 

39/ 

46  193b 

| 

It 

65e5 

4.9 

32  1 

1952 

6  790 

4. 

6 

31  1 

1953 

1 

6760 

4. 

8 

327 

66  10 

3 

1956 

6  100 

4. 

9 

29H 

4629ol 

| 

1 

6290 

4.9 

31  1 

1955 

6290 

4. 

9 

31  1 

46  76  30 

1 

1 

42V0 

4.4 

187 

195  3 

i 

42V0 

U  . 

4 

1 0  7 

488/  b7 

1 

3 

1110  7 

4.8 

532 

1955 

1  2520 

4* 

7 

594 

1 V56 

! 

B490 

b  ■ 

0 

42  7 

195 

1 

12310 

b7  4 

bOiObO 

2 

2 

6230 

b.  1 

31B 

1955 

7310 

5. 

2 

377 

1956 

5190 

5. 

0 

258 

i 

7220 

b09V 10 

8 

16 

81 1*1* 

b.7 

457 

1953 

5 

8140 

5. 

9 

479 

1954 

4 

925H 

5. 

4 

497 

195b 

3 

799  7 

5. 

7 

452 

1956 

1 

5100 

5. 

5 

279 

1957 

1 

9420 

5. 

2 

49  1 

1959 

2 

8455 

5. 

2 

442 

bl4980 

1 

90bO 

5.  1 

46U 

I960 

1 

9080 

5. 

1 

460 

557/68 

1 

1 

6500 

b.2 

336 

1959 

1 

6500 

S. 

2 

336 

RHODE  IsLANO 
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TABLt  15.- 


-DAOGHTlR-AVcRAGE  OF  SlRcS  IN  SERVILE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUI'lD  BY  BKELC, 
BY   YEAH  OF   FRESHENING — KECORDS  FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAOGHTER  AVlRAGE   BY  SIRl 


RECORD   AVcRAGE   BY   sIKE   6Y   FRESHENlii'3  YtAK 


SlKt 

NO. 


DAOGHTERs   RECORDS     MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


s£CORUS     MILK  TEST  FAT 
NO.  LB.   PCT.  LB. 


J05-UAY  LONTEMt'.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 
KEL0RC3     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Li3.      LB.  NO.  LB.  LB. 


595b5 
I  13591* 


12  IHO 
12910 


3.9  480 
4.0     5  11 


1958 
1959 


BROnN  SWISS 
2  12180 
I  12910 


3.V  i»80 
4.0  311 


8680  345 


9/56  3ti? 


CONNECTICUT 


TABLE    lb. — OAUGHItR-AvtRAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE   IM   AK  T I F I    IAl   BRElUING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF    FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


3ROUP L U   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


jOS-OAY  CONTcMC.  Av. 


SIRE  DAUGHTERS  RECURDb  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PlT.  LB. 


46463  12  34       9521     4.2  40U 


46522  23  B8       9009     4.2  37b 


YEARLY  HERO  AVLRA„t 
Fa  r 


46082  U  53       9b62     4.0  38o 


52394  3  14       8836     4.4  389 


53833  b  25      10744     4.0  429 


53909  7  25       9233     4.0  366 


54561  12  33      10597     3.9  403 


551.33  7  17        8956     4.3  387 


57299  14  34       8400     4.0  334 


59047  31  88       9503     4.0  384 


FRESH 

RLCOROS 

MILK 

TEST 

FAT          RLCOROS  MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB.              NO.  Lil. 

LB. 

NO. 

LO. 

AYRSHIRt 

1  947 

2b 

9688 

4.3 

4  14 

1  10640 

386 

1948 

3 

10120 

4.3 

434 

1949 

2 

8870 

4.4 

387 

1  12670 

47b 

1950 

9590 

4.3 

409 

1  8620 

35  1 

1951 

1 

7900 

4.  1 

322 

1  10560 

44  1 

1952 

1 

10790 

4.  1 

438 

1      100  70 

40b 

1953 

i 

10740 

3.9 

4  14 

1  8640 

36  1 

1 

9254 

194  7 

25 

8960 

4.2 

Jo  1 

7  10326 

4  14 

1948 

12 

9105 

4.2 

379 

3  10127 

398 

1949 

15 

9102 

4.  1 

376 

4  90o0 

356 

1950 

1  1 

9528 

4.2 

398 

4  8193 

348 

195  1 

8 

9614 

4.  C 

382 

3  9303 

570 

1952 

t> 

9403 

3.9 

367 

3  9030 

362 

1953 

4 

1001b 

4.0 

39S 

3  9977 

4  1  4 

3 

10777 

1954 

3 

8883 

3.9 

347 

2  8220 

34V 

2 

8142 

1955 

2 

9155 

3.6 

343 

1  8300 

344 

1 

8469 

1956 

1 

10730 

3.8 

4C8 

1957 

1 

9970 

4.0 

395 

1947 

1  7 

9534 

3.9 

379 

2       84  15 

332 

1948 

3 

9968 

4.2 

413 

2  10875 

39  1 

1  949 

7 

10494 

4.3 

447 

1  102^0 

44*4 

1950 

9 

9623 

4 . 2 

40  1 

2  10275 

195  1 

3 

9  183 

4.  1 

3fa0 

1      115  10 

455 

1952 

4 

10973 

4 .  0 

445 

2  9305 

354 

1953 

3 

9757 

4.0 

390 

1  10390 

399 

1 

1  1358 

1954 

1 

10300 

4.2 

435 

1  9420 

40  1 

1 

8142 

1955 

1 

1  1700 

4.  0 

465 

1  8250 

343 

1 

8469 

I95U 

3 

833  7 

4.4 

566 

1  9loO 

3  j  i 

195  1 

3 

8413 

4.5 

3dO 

1  10200 

397 

1952 

1 

9690 

4.  b 

440 

1  9930 

385 

1953 

1 

8650 

4.6 

401 

1      1  lb  10 

4b  1 

1 

9102 

1954 

1 

10380 

4.6 

473 

1  I04b0 

4  1  6 

1 

962  S 

1955 

1 

8810 

4.  J 

377 

1  3070 

339 

1 

8775 

1956 

1 

9540 

4.3 

4  1  1 

1  9650 

58  1 

1 

9047 

1957 

1 

10990 

4.2 

466 

1  8980 

36V 

1 

9320 

1958 

1 

8780 

4.5 

392 

1  9030 

5b7 

1 

8393 

1959 

1 

8420 

4.4 

369 

1  9240 

374 

1 

8371 

1949 

2 

10775 

4.0 

434 

1  8110 

353 

1950 

3 

9323 

4.0 

376 

2        76  15 

53b 

195  1 

4 

1  1225 

4.0 

446 

5  10080 

4  1  0 

1952 

4 

10848 

4.0 

433 

2  7930 

329 

1953 

4 

1  1530 

3.9 

451 

3       86  77 

352 

3 

96  18 

1954 

2 

1  1395 

3.8 

428 

2  10310 

42  1 

2 

9205 

1955 

u 

1  0845 

3.9 

426 

3  9957 

393 

3 

9458 

1956 

2 

10340 

4.0 

413 

1  8970 

35d 

9047 

1947 

5 

9216 

4.0 

366 

1948 

8662 

4.0 

34V 

1949 

1  1227 

4.0 

439 

1950 

1  0680 

4.0 

427 

1951 

3 

10130 

4.0 

404 

1952 

824  7 

3.9 

5  1  7 

1953 

1 

8850 

3.9 

345 

1954 

1 

6810 

3.  1 

249 

1947 

28 

1  1056 

3.9 

430 

1  948 

14280 

3.6 

b  19 

1  950 

1 

124  30 

3.5 

429 

1951 

1 

1  1900 

3.5 

4  12 

1  950 

9538 

4.2 

402 

1       86 10 

362 

195  1 

7 

9413 

4.4 

4  16 

1  8750 

362 

1952 

9403 

4 .  t 

4  1  3 

1        92  30 

332 

1953 

10590 

4.  b 

476 

1  8600 

35b 

1 

9254 

1954 

1 

7490 

4.8 

358 

1947 

2b 

8136 

4.0 

327 

1948 

1 

9230 

3.8 

355 

1949 

• 

1  1260 

3.9 

440 

1950 

13420 

4.  1 

554 

195  1 

8130 

3.8 

309 

1952 

1  1860 

3.8 

456 

1953 

5780 

3.5 

200 

19b4 

1  1320 

4.  1 

470 

1955 

8050 

4.0 

322 

1956 

10670 

4.0 

426 

1947 

12 

10037 

4.0 

405 

1948 

12 

9419 

4.0 

382 

1949 

10 

10  1  16 

4.0 

405 

1950 

15 

1054  1 

4.  1 

42a 

1       88 10 

370 

1951 

13 

10424 

4.  1 

430 

2  9860 

395 

1952 

13 

10542 

4.  2 

44  1 

1        95  10 

385 

1953 

4 

981  3 

4.2 

409 

1  8710 

36  3 

1 

9254 

1954 

6 

8582 

4.2 

364 

2  9410 

388 

2 

8922 

42  7 
354 
347 


44S 
35M 
34  7 


374 

383 
34-« 
346 
376 
3i6 
3->b 


40  I 
37  I 

3i.5 
3*6 


31k 

3o2 


CONNECT ICUT 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIkES    I N   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I L  AT  I  ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


-GROUPtD   BY  BREED, 


DAU&HTlR   AVCRAGt   BY  SIRE 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
L8. 


60744  1 


61046  10 


2      10840     1.5  491 


il        9300     4.2  380 


6I9B6  8 


32       9927     4.2  111 


622  33  16 


42       8917     4.1  361 


9       8859     4.  I  363 


5       906a     4.0  366 


13       8745     4.0  34V 


80       8998     4.2  378 


48       9441      4.1  385 


14       8832     4.0  351 


5       8164      4.0  323 


8      11533     4.3  494 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENI NG 

YEAR 

305-DAY 

CONTEMP. 

AV. 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1955 

2 

9660 

4  .  1 

393 

1956 

1 

9640 

3.9 

372 

1954 

1 

1  1200 

4.4 

498 

1956 

1 

10480 

4.6 

483 

1949 

2 

9670 

4.0 

389 

1950 

3 

10940 

4.  1 

453 

195  1 

5 

10360 

4  .  1 

429 

1 

9  700 

390 

1952 

7 

8389 

4.2 

349 

2 

10755 

424 

1953 

4 

8713 

4 .  1 

351 

2 

9  140 

364 

1954 

3 

924  7 

4 .  1 

376 

1 

9220 

380 

1955 

2 

10275 

4.5 

460 

1 

1  1000 

442 

1956 

2 

12215 

4.3 

519 

1 

10660 

435 

1957 

2 

12350 

4.2 

523 

1 

1  1  160 

468 

1959 

1 

10410 

4.2 

432 

1 

1  1  loO 

503 

IV47 

1 

8290 

4.0 

329 

194b 

3 

8670 

4.2 

363 

1949 

6 

9743 

4.4 

426 

4 

85  18 

370 

1950 

4 

10390 

4  .  1 

427 

2 

8690 

360 

1951 

4 

9383 

4.2 

393 

2 

9720 

387 

1952 

4 

11115 

4  .  1 

456 

2 

10465 

4  18 

1953 

4 

10083 

4.2 

419 

3 

9540 

383 

1954 

3 

10627 

4.0 

424 

3 

10303 

4  19 

1955 

1 

8700 

3.  9 

338 

1 

88  70 

342 

1956 

1 

10100 

4.4 

443 

1 

9600 

379 

1957 

1 

11410 

4.3 

490 

1 

8920 

366 

1951 

3 

9850 

4.2 

406 

2 

10580 

443 

1952 

5 

9672 

4.  1 

393 

4 

9663 

4  00 

1953 

1 1 

8536 

4.2 

360 

9 

9917 

400 

1954 

9 

8  70  1 

4.  1 

356 

6 

9240 

378 

1955 

5 

7758 

4.  1 

316 

4 

8575 

356 

1956 

3 

8860 

4.2 

372 

3 

9163 

372 

1957 

1 

9650 

4.2 

410 

1 

9150 

368 

1958 

2 

1  1050 

4.0 

445 

2 

92  15 

379 

1959 

3 

10937 

3.  7 

405 

3 

9107 

370 

1953 

2 

8955 

4.3 

383 

1 

142  40 

540 

1954 

4 

9080 

4.0 

364 

1 

10530 

458 

1955 

3 

7337 

4.0 

290 

I9S4 

1 

8220 

4.0 

332 

1 

105  10 

434 

1955 

1 

9870 

3.  7 

367 

92  10 

393 

1956 

2 

9370 

4.0 

3  76 

1 

9  360 

3d4 

19S7 

1 

7930 

3.7 

296 

1 

9060 

355 

1950 

2 

1  1045 

4.0 

441 

195  1 

3 

9320 

3.9 

366 

1952 

4 

8723 

4 .  1 

353 

2 

10685 

430 

1953 

3 

7570 

4 .  0 

299 

2 

9225 

373 

1959 

1 

8320 

4.  1 

342 

1 

7310 

302 

1  953 

6 

952  5 

4.2 

39  7 

3 

9643 

406 

1954 

1  1 

8985 

4.2 

377 

5 

9970 

400 

1955 

1  9 

8143 

4.2 

342 

1  1 

8754 

358 

1956 

15 

8500 

4.2 

354 

10 

9346 

38  1 

1957 

9 

9363 

4 .  2 

390 

8 

9075 

363 

1958 

6 

9443 

4.2 

403 

6 

9205 

372 

1959 

12 

10338 

4.2 

431 

1  1 

9887 

399 

1960 

2 

9745 

4.  1 

399 

1 

1  I860 

472 

1952 

7 

9757 

4.  1 

394 

1953 

1  1 

9133 

4.2 

378 

4 

10043 

393 

1954 

1  1 

9880 

4 .  1 

40  7 

5 

9326 

374 

1955 

10 

9325 

4  .  1 

384 

5 

8648 

337 

1956 

2 

6565 

4.2 

270 

2 

9  120 

372 

1957 

2 

7550 

4.0 

300 

2 

9080 

363 

1958 

4 

8305 

3.9 

324 

4 

9070 

360 

1959 

1 

10210 

3.8 

391 

1 

9320 

385 

195  1 

2 

9320 

4.  1 

377 

1952 

3 

8953 

4.  1 

365 

1 

104  50 

424 

1953 

3 

9243 

4 .  1 

300 

1 

9240 

379 

1954 

2 

8390 

3.  7 

315 

1 

8760 

370 

1955 

2 

7115 

3.H 

262 

1 

7120 

30  3 

1956 

7  160 

3.9 

279 

1 

B980 

367 

1957 

6620 

3.  b 

249 

1 

9320 

377 

1948 

8530 

3.  7 

314 

1949 

7770 

4 .  1 

315 

1950 

7140 

U.2 

297 

195  1 

8130 

4.0 

324 

1952 

9250 

3.9 

36  3 

1950 

13180 

4.5 

595 

195  1 

13280 

4.3 

577 

1952 

13890 

4.3 

59b 

1953 

13300 

4.4 

584 

1954 

1  1970 

4.2 

506 

1955 

10950 

4.0 

44  1 

YEAkLY  HtRD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 


2 

96  14 

392 

I 

6785 

359 

' 

10464 

425 

1 

10835 

452 

' 

12219 

514 

3 

944  3 

386 

3 

9065 

367 

1 

8775 

344 

9047 

346 

1 

9320 

376 

9 

9378 

385 

6 

8756 

360 

4 

8483 

354 

3 

8884 

367 

1 

9647 

397 

8404 

334 

] 

9222 

380 

10366 

408 

1 

106  17 

440 

| 

10126 

4  14 

1 

8186 

337 

1 

8622 

352 

2 

9434 

383 

1 

8426 

347 

2 

9380 

375 

5 

8687 

360 

1 1 

8775 

359 

10 

8851 

368 

8 

9600 

392 

6 

10284 

404 

12 

10161 

410 

1 

1  1728 

480 

5 

9797 

3H9 

5 

9666 

390 

5 

8847 

354 

2 

8066 

347 

2 

9647 

39  7 

2 

10666 

412 

9723 

400 

9865 

4  1  6 

9363 

3?5 

7990 

34  i 

0066 

347 

9647 

39  7 

CONNECT  tCUI 


TABLE    13. — UAUOHTlR~A/i_RAGE  OF   SIRL5    IN   SLRVICE    IN   ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


CRGANW  AT  IONS — GROUPED   BY  BREED, 


UAUuHTER   AVcRAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   POT.  LB. 


1/      102)0      4.0  41U 


II      I06UU     4.0  422 


67479  2  U       9005     4.0  364 

67757  3  4      I  1225     4.4  490 


71  1  04  I  6      1 I06B     3. t  406 


16       9021      4.2  374 


13       8sf7     4.2  361 


70^60  23  B3       8904     4.3  3BI 


33     10655     4.2  437 


IS       B622      3.8  333 


7  1763  U  36       8589     4.3  367 


724  Hi  I  2        7230     4.0  290 

73293  25  48       8Bo3     4.1  36j 


RECORD  AVERAGE   HY   i  I  RE   BY  1 Rl  SHE  N I NG  YEAR 


JOS-UAY  CONTeMP.   AV.   YLARLY  HLRD  AVERAGE 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

F  AT 

RECORDS 

MILK 

f  a  r 

KLLUKDS 

MILK 

Fi\  r 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

LB. 

L  H  . 

NO. 

LB  . 

L6. 

AYRSHIRE 

1956 

1 

9450 

4.2 

394 

I9S7 

1 

6240 

4.  1 

253 

1948 

2 

1020  5 

4 .  0 

403 

1 V49 

4 

9960 

4 .  1 

408 

1  950 

3 

1  0660 

4.0 

42b 

1951 

3 

1  I960 

4.0 

475 

1952 

' 

I252U 

4.3 

53b 

1  953 

1  IBHO 

4.2 

300 

1954 

12760 

4.0 

509 

1955 

I22BO 

3.9 

477 

1  959 

1 

9420 

4.0 

372 

1 

1  0020 

40b 

1 

10  7  58 

4  36 

195  1 

2 

1  0420 

4 .  1 

42b 

2 

9  /  90 

390 

1952 

3 

1  3030 

4.0 

5ie 

3 

109S0 

434 

1953 

2 

1  1  060 

3.6 

4  13 

2 

80  60 

35  7 

2 

9614 

39? 

1954 

4 

1  0678 

4.0 

425 

3 

8763 

363 

3 

878b 

359 

19  54 

2 

0430 

4.0 

343 

2 

9590 

390 

2 

9407 

387 

1955 

2 

9580 

4.0 

584 

2 

87z.0 

35  3 

2 

8905 

362 

195  1 

' 

10710 

4.  5 

478 

1954 

1 

12450 

4.3 

535 

1955 

1 

1  220o 

4.3 

523 

' 

1 0t  bO 

438 

1 

104  64 

425 

1 956 

' 

8830 

4.4 

390 

1 

12040 

5  1  0 

1 

1  063B 

44  1 

1953 

1 

9400 

3..cs 

356 

' 

8720 

357 

674? 

349 

1954 

1  0670 

3.9 

4  1  8 

9600 

393 

1 

940  7 

3b7 

19  55 

10120 

3.6 

367 

8  1  y  0 

348 

ti9Q  S 

36  ■{ 

1956 

1 

8  f  60 

3.5 

304 

9200 

373 

! 

92  1  1 

364 

1958 

1  1  0  1  0 

3.4 

372 

1 

9920 

404 

10573 

4?7 

1959 

1 

1  645C 

3.8 

620 

1 

1  09  SO 

44  7 

* 

11543 

4  7  \ 

1954 

1 

7550 

4.6 

34  7 

1 

8  1  60 

328 

i 

662  7 

257 

1955 

4 

8508 

4.2 

350 

J 

81i2  3 

348 

2 

9341 

3  74 

1  956 

3 

10013 

4.2 

4  1  b 

2 

94  50 

3  f  4 

2 

10132 

40  1 

1957 

2 

9385 

4.0 

36  1 

2 

1  0  1  6b 

398 

2 

866  1 

338 

1958 

3 

9670 

4.C 

39  1 

3 

9  140 

354 

3 

9025 

35fi 

1959 

2 

3535 

4.0 

342 

2 

6925 

347 

2 

8715 

349 

1  960 

1 

7920 

3.8 

300 

1 

1 0  7d0 

403 

1953 

2 

9030 

4.3 

384 

6900 

?69 

7488 

2oh 

1  954 

9200 

4.2 

364 

' 

3b  1  0 

339 

74  56 

29  2 

1955 

3 

8350 

4  •  2 

353 

1 9  y  o 

3  1  7 

63  7  1 

3*r  9 

1956 

2 

8680 

4.2 

366 

9(60 

3  76 

829b 

33  1 

195  7 

1 

9230 

4.5 

4  1 3 

1  tt  t  >0 

415 

994  1 

407 

1  950 

1 

5440 

4.4 

24  1 

! 

1 0200 

424 

1  U4  3  1 

42  5 

1959 

1 

9920 

4.2 

42  1 

8850 

368 

9701 

400 

1952 

1 

8450 

4.2 

354 

1953 

1  4 

9984 

4.3 

425 

8 

1  OU  1  3 

40  j 

8 

9763 

403 

1954 

18 

8926 

4.4 

390 

V 

96  7  7 

39  7 

1  0 

956  1 

392 

1955 

1 7 

e35  7 

4.3 

355 

1  0 

8690 

352 

1  0 

910  3 

3  72 

1956 

12 

9159 

4.3 

390 

8 

995  1 

406 

8 

9704 

398 

195  7 

9 

9436 

4.2 

402 

8 

9426 

389 

8 

954  3 

3^0 

1958 

8 

9560 

4  .  4 

4  1  4 

b 

10240 

44  6 

4 

10  189 

42  0 

1959 

3 

1  0553 

4.3 

449 

3 

1  1  1  00 

44  4 

2 

1  065S 

442 

I960 

1 

1  3530 

4.3 

DbS 

1 

83o0 

342 

1 

9941 

40? 

1 94  7 

2 

9365 

4 .  1 

382 

1948 

6 

95f2 

4 .  4 

4  1  I 

2 

1  0040 

4  1  3 

1949 

7 

1  0737 

4.3 

456 

4 

9395 

409 

1  950 

1 

7530 

4.5 

336 

1 

9000 

372 

1951 

5 

12418 

3.9 

485 

4 

9  735 

395 

1952 

2 

14030 

3.7 

5  1  9 

1 

1  0ft20 

4  3  1 

1953 

4 

12720 

4  •  0 

5  1  3 

3 

100  7  5 

40  j 

3 

1  0  1 95 

4  1  0 

1954 

4 

126  1  3 

4.0 

5  1  1 

3 

9267 

380 

3 

8571 

35  7 

1955 

1  1260 

3.9 

438 

2 

9555 

384 

2 

8829 

3d  1 

1950 

1 

10450 

3.8 

394 

1951 

3 

807  7 

4.0 

3  1  t 

1 

95  70 

386 

1952 

3 

9337 

3.9 

359 

1 

1  1  300 

448 

1  953 

3 

8630 

3.  t 

326 

1 

9550 

365 

1 

96  14 

392 

1954 

2 

8105 

3-fi 

306 

1955 

1 

9600 

3.  0 

363 

1 

I02U0 

40  3 

1 

8829 

36  1 

1958 

1 

1  3050 

3 . 6 

4  f  4 

1 

11320 

46  3 

1 

1  06  1  3 

44  5 

1959 

1 

10460 

3.  S 

346 

1 

1  09  jO 

4  30 

I 

1  1  34  { 

45  3 

1950 

1 

6450 

4.3 

2  79 

195  1 

5 

8992 

4.2 

3  77 

19S2 

8 

8494 

4.3 

365 

1 

9230 

382 

IV53 

8 

8486 

4  .  3 

366 

4 

102  7H 

400 

4 

9565 

385 

1954 

0 

8655 

4.3 

372 

2 

9  7  0  5 

39  3 

2 

8862 

36  1 

1955 

3 

82  1  0 

4  .  1 

340 

1 

1  0  1  iO 

424 

9  12  3 

367 

195  7 

1 

98  10 

4.4 

430 

1 

100  30 

408 

1 

934  1 

3h4 

1958 

2 

10020 

4.5 

446 

2 

0320 

36? 

1  U  1  26 

4  1  2 

1959 

1 

7830 

4.2 

326 

1 

7890 

325 

J 

6426 

34  7 

1  960 

1 

8590 

7  32  5 

30  1 

1954 

1 

7250 

4.0 

293 

1 

10340 

422 

10260 

425 

1955 

1 

7210 

4.0 

286 

1 

10940 

452 

10464 

425 

1952 

4 

7913 

4.0 

315 

1 

11170 

3ttO 

1953 

1  1 

8314 

4.2 

351 

i 

9(67 

38b 

2 

9854 

390 

1954 

12 

8714 

4.0 

05  1 

4 

9690 

4U3 

4 

9068 

378 

1955 

y 

7970 

4.  1 

3t8 

4 

9 1  :>8 

40  1 

4 

9031 

3/5 

1956 

4 

9713 

4.  1 

393 

3 

9270 

4  0* 

2 

9925 

4  1  3 

1957 

4 

874c 

4.1. 

349 

3 

90oO 

367 

3 

953  1 

3ii9 

CONNECTICUT 


TABLE    IS. — DAUGHTEK-AVEKAGE  OF   SIKES   IN   SLkVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPlU   BY  BREED, 
BY   YtAR  uF   FRESHENING — RtCORDS  FROM   THIS   STATu  ONLY 

DAUGHTER  AVlRAGl   BY   SIRE  RECORD  .'.VuRAGe   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

-,05-UAY  CONTEMC.   AV.   YLARLY  HERC  AVLKA.l 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

Iti 

T 

EAT 

RlCORDS 

MILK 

F  A I 

RuCORUS 

MILK 

FA! 

NU.  NU. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NU. 

LB. 

PCT 

. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lo. 

AYRSHIRE 

1958 

2 

9490 

4. 

0 

379 

2 

9460 

38  1 

2 

1006'. 

403 

1959 

2 

13955 

4. 

2 

58  1 

1 

8540 

353 

1 

970  1 

400 

73684  I 

1 

7550 

4.2 

314 

1955 

1 

7550 

4. 

2 

314 

1 

9010 

4/2 

74021  10 

16 

8S91 

4.0 

345 

1954 

2 

H380 

4. 

2 

351 

1 

9230 

379 

1 

8785 

359 

1955 

2 

7745 

4  • 

2 

324 

1 

7630 

510 

1 

986  3 

40  3 

1956 

3 

8830 

4. 

1 

361 

3 

9953 

40/ 

3 

9639 

392 

1957 

2 

8875 

4. 

4 

38/ 

2 

9355 

373 

2 

9826 

400 

1958 

1 

8270 

4. 

2 

345 

1 

34  10 

544 

1 

9712 

39  6 

1959 

4 

8563 

3. 

8 

328 

4 

8/65 

354 

4 

6900 

36  1 

I960 

2 

9955 

3. 

V 

388 

2 

10635 

4  1  / 

74223  2 

2 

7050 

4.5 

31B 

1952 

1 

7280 

4. 

1 

29b 

1955 

1 

6820 

4. 

9 

337 

| 

9520 

409 

1 

9516 

423 

7U535  ' 

1 

9  70 

4.2 

384 

1958 

1 

9070 

2 

584 

9080 

370 

1 

939  6 

3/9 

766  13  79 

183 

10767 

4.  1 

43/ 

1952 

1 

13420 

4. 

5 

398 

1953 

13 

10755 

4. 

0 

425 

7 

9727 

396 

6 

9667 

395 

1954 

19 

10374 

4. 

2 

431 

7 

8300 

555 

7 

880J 

366 

1955 

33 

10734 

4. 

1 

43o 

19 

9096 

368 

13 

97/8 

40  1 

26 

9765 

1957 

29 

10554 

4. 

1 

429 

20 

9393 

577 

20 

966  1 

383 

195b 

25 

1049t, 

4. 

0 

4  19 

2  1 

102/6 

4  1  3 

19 

10  108 

40  5 

1959 

27 

1  1269 

4. 

1 

462 

26 

10oo2 

435 

26 

10939 

447 

3 

9933 

3 

10913 

441 

2 

10273 

4.--'  3 

76831  1 

5 

7954 

4.3 

337 

1949 

1 

81  10 

4. 

4 

353 

1 

1  1070 

44  / 

1950 

7280 

4. 

5 

325 

1 

8C20 

332 

1951 

! 

7600 

4. 

1 

309 

1 

12190 

499 

1952 

6280 

4. 

26b 

1 

10800 

445 

1953 

1 

10500 

4. 

1 

432 

1 

9330 

38/ 

1 

10137 

4  46 

7 19 42  1 

3 

106  10 

4.0 

426 

1955 

12520 

4  - 

2 

330 

1957 

7240 

3. 

b 

27  7 

195b 

1 

12070 

3. 

470 

7b! 14  lo 

32 

9378 

4.0 

37a 

1954 

2 

10000 

4. 

3 

429 

1 

1  1260 

453 

1 

10617 

4-1 0 

1955 

3 

8217 

4. 

1 

337 

2 

9465 

38  1 

2 

9570 

590 

1  002  V 

3 

4  j  8 

1957 

4 

10Bb5 

3. 

6 

419 

9900 

405 

2 

loose 

4  14 

1958 

7 

10433 

4. 

0 

414 

5 

106(>6 

44(J 

3 

10079 

409 

1959 

4. 

1 

386 

b 

9/00 

394 

8 

994? 

412 

1 

10070 

9270 

3/5 

78927  1 

1 

9520 

4.  1 

38b 

1955 

1 

9520 

4. 

1 

338 

1 

9370 

406 

1 

9516 

4/3 

79588  1 

3 

9683 

4.  1 

396 

1953 

1 

9630 

3. 

9 

37b 

1954 

4. 

3 

4  1b 

1955 

1 

9570 

4. 

1 

393 

80379  14 

22 

9201 

4.0 

366 

1957 

5 

10266 

4. 

0 

41  1 

D 

9844 

403 

5 

9727 

399 

7 

10  lb  1 

1959 

4. 

0 

354 

10 

913U 

56/ 

10 

9949 

402 

82620  2 

2 

9260 

4.  1 

378 

1959 

1 

9750 

4. 

4 

432 

1 

1  1  ',80 

470 

1 

1  1558 

470 

I960 

1 

8770 

3. 

7 

324 

1 

8/30 

36? 

994  1 

409 

82628  10 

16 

8796 

4.  1 

357 

1955 

1 

7080 

3. 

8 

27  1 

1 

b  IO0 

324 

1 

837  1 

329 

1956 

4. 

1 

313 

3 

9137 

374 

3 

9341 

370 

1957 

1 

73b0 

4. 

3 

320 

1 

10130 

432 

1 

10628 

4  59 

1958 

2 

10I7U 

4. 

4 

454 

2 

10305 

426 

2 

10154 

42? 

1959 

ti 

9969 

4. 

9 

394 

7 

9/81 

399 

7 

1009  5 

4  1  0 

84223  5 

7 

9991 

3.8 

376 

1957 

1 

5400 

3. 

5 

lb/ 

1 

9840 

4  13 

1 

8927 

56b 

1958 

2 

b080 

4. 

2 

333 

2 

10060 

4  18 

2 

976  7 

400 

1959 

3 

12277 

4. 

0 

4/4 

3 

9030 

36  1 

3 

9570 

3h? 

I960 

1 

12120 

3. 

7 

443 

1 

9530 

33  1 

1 

9494 

31.7 

86390  58 

75 

8883 

4.2 

369 

1956 

k 

6673 

4. 

1 

275 

2 

9345 

402 

2 

8470 

547 

1 

885  6 

5 

1  0  1  52 

5 

39  4 

1958 

17 

94  16 

4. 

0 

378 

16 

10285 

424 

14 

10171 

4  1  7 

37 

8872 

3  7o 

3  7 

389 

37 

I960 

10 

992  7 

4. 

2 

4  16 

V 

9669 

390 

9 

10230 

4?  1 

86898  22 

41 

9072 

4.0 

364 

1955 

7 

8360 

4. 

0 

338 

6 

9448 

38(. 

6 

9683 

3  99 

1956 

10 

8589 

4. 

0 

343 

7 

9693 

405 

6 

10014 

40  3 

1957 

J 

9480 

4. 

0 

384 

6 

105  13 

422 

6 

11218 

430 

1958 

3 

10198 

4. 

1 

420 

3 

99  12 

400 

5 

9793 

3  >5 

1959 

a 

9763 

4. 

0 

393 

8 

10470 

426 

8 

1035<! 

4/9 

I960 

4 

9065 

3. 

9 

346 

4 

100/3 

398 

1 

8905 

54b 

886  79  1 

1 

6  150 

4.5 

276 

1954 

1 

6150 

4. 

5 

276 

91883  IS 

16 

906b 

4.3 

388 

1959 

16 

9  19  1 

4. 

392 

1  3 

9/133 

376 

1  6 

9907 

4U  1 

934  78  1 

4 

106  ia 

4.3 

456 

1955 

2 

10120 

4. 

43b 

2 

92/0 

38  2 

2 

8  186 

3-^7 

1956 

1 

10  150 

4. 

4 

445 

1 

9970 

390 

TABLE    15. — DAUGHTlR-AVcRAGE  OF   SIRES    IN  SERVlCc   IN   ARTIFICIAL   BRtEOING   URuANI Z AT  I ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGc 

BY  SIRl 

RECORD  AVLRAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING  YtlAK 

305-DAY  CONTlMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVEKAGL 

S1RL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NU.  NU. 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

YEAR 

N                L  . 

PCT 

• 

LB. 

NO.  LB. 

LO. 

NO.  LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1958 

1  12080 

li  . 

502 

1  13040 

518 

1  1I96H 

4r,4 

94423  5 

6 

6569 

4. 

2 

274 

1957 

1  6770 

4. 

1 

274 

1      129  10 

589 

1  11360 

426 

1958 

2  8380 

354 

2  9770 

377 

2      1  1712 

45  1 

1959 

3       589  7 

4. 

248 

3       94  70 

374 

3       978 1 

382 

95384  24 

29 

8229 

4. 

3 

355 

1957 

1  10110 

I* . 

5 

458 

1  10050 

4  1  t> 

1  9134 

385 

1958 

5  7858 

4. 

2 

330 

4  9B33 

396 

4  9677 

394 

1959 

20  8202 

4. 

3 

354 

19  9712 

398 

20  10479 

4i8 

I960 

3       664  7 

4. 

6 

303 

3  llo43 

453 

3  11075 

41,  1 

101527  1 

1 

9420 

4. 

5 

424 

1959 

1  9420 

4. 

5 

424 

1  9520 

369 

1        8  164 

329 

102607  1 

2 

3665 

4. 

0 

147 

1959 

1  4780 

4. 

0 

193 

1  10290 

397 

1  10083 

39  7 

I960 

1  2550 

3. 

9 

100 

1  9603 

375 

104768  2 

2 

6775 

4. 

1 

287 

1959 

1  9530 

4. 

4 

42  1 

1        95 10 

369 

1        b  164 

32  9 

I960 

1  4020 

3. 

8 

153 

1  B121 

313 

105721  1 

8770 

3. 

7 

326 

1959 

1  877U 

3. 

7 

326 

1  9800 

40  7 

106620  1 

6720 

3. 

8 

257 

1959 

1  6720 

3. 

b 

257 

1  8570 

340 

1  9516 

379 

106696  1 

1 

5750 

4. 

4 

252 

I9S9 

1  5750 

4. 

4 

252 

1  8905 

400 

110758  1 

1 

1  1820 

4. 

2 

494 

1959 

1  11820 

4. 

2 

494 

1  10710 

4  10 

1        99  08 

386 

CUNNECTICUr 


-DAUGHT  lK-A  ;  ERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  RTIFICIAL  BREEDI NG  URGAN I L  A I  I  ON5 — GKOJPtU  6Y  [WELL, 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STAfL  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRt 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SI  Kb  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


177128 
192368 


19<:4  78 
19  73  60 


208969 
2  1)2  12 


2199  46 
22-S971 


22&306  27 


231202  30 


FAT 
LB. 


5  6183  4.9  29b 
14        7063     4.8     34  1 


I  7220  4.6  334 
54       7854      5.0  390 


8869     4.7  413 


2  860b  4.4  369 
IS       8744     4.9  42? 


2  949b     4.0  378 

3  7123     4.3  30b 


27      11S76     4.3  493 


8708     b.O  432 


98       8232     4.5  370 


37       9782     4.4  432 


8085     5.0  406 


69        7926     4.7  367 


305-DAY 

COntlmp, 

.  AV. 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

194  7 

b 

6436 

4.8 

303 

1947 

4.9 

33  1 

1948 

4.7 

378 

1949 

n?7n 

4.8 

489 

1950 

4.  7 

360 

195  1 

9240 

4.9 

448 

1952 

1 

9970 

4.9 

488 

194  1 

1 

7220 

4.6 

334 

1947 

4  b 

7  b97 

5.  1 

403 

1948 

4.6 

436 

1  949 

10012 

4.9 

483 

1950 

13520 

4.4 

598 

1  95  1 

j 

10530 

5.2 

545 

1947 

2 

893b 

4.6 

4  14 

1948 

1 

9780 

4.7 

460 

1949 

1 

9780 

4.7 

4b7 

1951 

89  10 

4.7 

416 

1952 

1 

7240 

4.7 

340 

1  953 

1 

8500 

4.6 

392 

1  947 

2 

60b 

4.4 

369 

1947 

in 

9096 

4.9 

447 

1946 

!j 

5310 

4.8 

253 

1  949 

1 

9770 

4.7 

457 

1950 

9370 

4.7 

437 

1951 

i 

8  57  0 

4.9 

4  16 

1952 

1 

9260 

4.3 

440 

1947 

2 

9495 

4.0 

376 

1950 

1 

7490 

5.  1 

383 

1951 

\ 

7160 

3.6 

274 

1952 

1 

6720 

3.V 

259 

1947 

12100 

4.3 

523 

1948 

4 

1  103b 

4.3 

477 

1949 

1  2033 

4.  1 

bOO 

2 

1  1  135 

462 

1950 

12165 

4.6 

b46 

1 

1  Oil  70 

529 

195  1 

9b3b 

4.4 

4  1  0 

| 

8660 

32  1 

1952 

. 

4.  1 

b98 

2 

1  1335 

469 

1953 

3 

1318  7 

4.2 

b40 

3 

1  1  103 

459 

1954 

2 

12  510 

4.0 

499 

2 

1  1200 

47  1 

1955 

1  1935 

3.9 

460 

2 

1  14/5 

487 

1947 

737  0 

4.7 

347 

1949 

1 

8540 

5.  1 

435 

1951 

1 

9050 

4.9 

443 

1952 

9870 

5.  1 

50 1 

1947 

34 

8576 

4.6 

39S 

1 

1  Ib60 

586 

1948 

]  5 

6055 

4.4 

356 

2 

9060 

437 

1949 

]  2 

8453 

4.3 

2 

98  75 

42^ 

1950 

1  1 

8382 

4.o 

380 

3 

9bl7 

456 

1951 

9013 

4.3 

366 

3 

9460 

438 

1952 

4.2 

376 

4 

8625 

40  b 

1953 

10  74  b 

4.4 

48  1 

3 

8933 

433 

1954 

4.3 

460 

1 

7560 

35? 

1955 

'  986b 

4.3 

42  7 

4 

8696 

419 

1956 

1 

10310 

4.2 

432 

t 

99  10 

467 

1958 

1 

9050 

4.  1 

372 

1 

8080 

37  1 

1960 

4.C 

342 

1 

62o0 

36  1 

1947 

1  1 

351  1 

l».2 

358 

1948 

9420 

4.3 

412 

194V 

1  04  1  C 

4.5 

472 

1950 

1  026  o 

4.6 

46o 

1951 

11285 

4.6 

bIS 

8630 

406 

1952 

4.4 

452 

| 

6570 

398 

1953 

\ 

11310 

4.7 

b30 

1 

oo40 

409 

1954 

2 

1  1080 

4.5 

498 

2 

3000 

362 

1955 

2 

14190 

4.5 

631 

2 

9  170 

434 

1956 

1 

8980 

4.2 

3b  1 

1 

93n0 

453 

1957 

2 

15255 

4.3 

627 

1 

9040 

457 

1956 

2 

14600 

4.0 

b75 

2 

6865 

340 

1947 

1 

9710 

5.0 

4o9 

1949 

6460 

5.0 

322 

1947 

23 

770  1 

4.8 

365 

3 

8553 

470 

1948 

r 

7639 

4.6 

347 

2 

8260 

378 

1949 

9 

7859 

4.  5 

352 

2 

8965 

39  1 

1950 

1 1 

8609 

4.6 

395 

b 

8  132 

386 

1951 

7 

9159 

4.4 

4U7 

4 

376S 

416 

1952 

b 

94  12 

4.3 

403 

S 

8116 

40  1 

RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 

La. 


3  111  18  46b 
2  11206  461 
2      11314  477 


6  17  1 

8535 
8554 
8197 
6666 
8613 


42* 
393 
4  13 
37  I 

36  9 
3t4 


6153 
b927 


399 
lilt 


d469  413 


I  5  5 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANISATION!) — GROUP  LO   Br  BREEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RLCOROS   FROM   THIS   STATL  ONLY 


DAUGHTER   AVLRAGL   BY  iIRL 


RECURU  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRtSHtNING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


833/     4.6  3B3 


3       9760     I). B  472 


76        7813     4.4  344 


24  70  17  37 


89       7312     4.9  36o 


251248  1 


9        7B46     4.8  381 


3      14577     4.3  629 


6      10/50      5.6  602 


2       6745     4.5  304 


7       7820     5.2  409 


16        7740      5.1  384 


260090  45 


123       7784     4.6  360 


2  8705 
48  9811 


RECORDS 

MILK 

TEST 

NO. 

LB. 

PL  I 

• 

GUuRNSt Y 

1953 

4 

9350 

4. 

4 

406 

195/ 

4  • 

292 

1 958 

4. 

3 

1959 

•  '6  ' 

1  1  66  0 

4. 

530 

J*- 

?R 

1 948 

in  7 

i  n^7n 

8 

1 949 

' 

s  - n 

1950 

1 0590 

i 

7 

1951 

2 

10045 

J*" 

6 

1  9  52 

1 

8580 

384 

1953 

1 

67  1 0 

jj  * 

3  1  8 

1947 

i  i  ' 

4. 

8 

429 

1949 

559 

1  94  7 

J*" 

_9_ 

1 94b 

in 
I  l 

R^OQ 

388 

194  9 

J*" 

375 

1950 

HI  9  A 

J1" 

38  1 

1 95  I 

H  17f 

J** 

J* 

35  7 

1 952 

10324 

J* 

1953 

3 

9820 

"? 

440 

1 954 

2 

9180 

i 

J: 

367 

1955 

9080 

J*' 

405 

1947 

3 

6663 

4. 

7 

314 

1948 

2 

7640 

^* 

381 

1949 

13 

7463 

372 

j** 

8 

195? 

19 

747  1 

5. 

0 

376 

1952 

13 

7093 

4. 

9 

344 

1953 

9 

8912 

446 

jj" 

1955 

bI  35 

5. 

0 

405 

1956 

7400 

6. 

7 

493 

1957 

^* 

424 

1 9  5tt 

. 

9250 

482 

1 950 

i 

830/ 

. 

404 

1951 

7415 

352 

1  9  54 

1 

7460 

4. 

3 

320 

1955 

7107 

4. 

6 

32  9 

1 954 

4. 

4 

633 

1955 

16760 

4. 

0 

675 

1957 

12630 

* 

578 

1 950 

7280 

423 

1951 

54  1 

1952 

5. 

1 

603 

1953 

1  9A7f 

6. 

2 

788 

1955 

i  jinn 

f.' 

665 

1956 

593 

6610 

J*- 

** 

55 

| 

6880 

6 

1950 

525 

1 95  1 

5. 

4 

458 

1952 

5. 

3 

334 

1953 

on 

p" 

472 

1956 

6730 

332 

5  ■ 

1 

lOLQ 

n7on 

** " 

7 

10^  1 

noun 

5« 

0 

own 

5a 

1952 

9070 

J*  ' 

430 

1953 

2 

9785 

44  9 

1955 

1 

10530 

4  ■ 

5  1  9 

1956 

28 

1947 

7 

8197 

4. 

5 

370 

1948 

'  1 

406 

1  94  9 

4. 

7 

1950 

23 

7949 

4. 

7 

370 

1951 

1  H 

8462 

J*" 

390 

1952 

1  J 

8343 

7" 

382 

1953 

8697 

397 

1954 

8229 

JJ' 

1955 

9210 

4. 

6 

42  1 

1956 

8270 

4. 

6 

382 

1957 

9817 

4. 

b 

443 

1958 

9170 

4. 

8 

436 

1957 

9230 

5. 

2 

47/ 

1959 

8180 

4. 

9 

40? 

1947 

25 

9518 

4. 

4 

420 

1948 

6 

1008b 

4. 

6 

456 

1949 

6 

10690 

4. 

5 

484 

1950 

4 

9303 

4. 

5 

42  1 

305-DAY  CONTEMF.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


8207 
10670 
9570 

9520 

8420 
79/0 
9750 
9360 
9390 
83  10 
7350 


42  I 
458 

362 
346 
5  10 
43/ 
4  18 
384 
357 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RLCOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


2  8050  370 

1  10311  434 

1  1153?  473 

1  9723  4/0 


8200  40/ 


3 

10847 

552 

5 

9754 

477 

8 

8509 

409 

5 

80  10 

395 

9 

8591 

403 

8 

8628 

395 

4 

105O0 

448 

12/40 

439 

10965 

473 

12590 

494 

7950 

377 

8220 

379 

7345 

384 

10230 

493 

1  IB40 

552 

120/0 

613 

9890 

494 

10190 

474 

9590 

482 

lOOoO 

482 

1  1060 

513 

10630 

522 

6730 

316 

7?30 

344 

2 

8/85 

426 

4 

8728 

42  7 

6 

96  >8 

439 

7 

9043 

4  12 

7 

8767 

402 

8 

7994 

375 

7 

78  30 

375 

3 

8390 

403 

2 

8000 

38  1 

3 

9057 

424 

8910 

428 

8709     40  1 


1 

8860 

403 

2 

8670 

39? 

1 

8160 

392 

2 

8480 

414 

2 

8555 

409 

2 

8360 

4  1  1 

2  9134 

1 

/830 

370 

1  7979 

1 

6890 

333 

1  6867 

459 

369 
3,' 5 


8 

9042 

43? 

7 

9260 

423 

4 

9887 

42  0 

1 

1249  1 

456 

2 

9718 

416 

1 

1  1936 

483 

1 

6649 

316 

3 

6813 

3/8 

1 

10551 

532 

1  1009 

543 

1 

1  1260 

556 

1 

1  1009 

543 

1 

1  1957 

588 

7652 

35i 

8 

8296 

400 

5 

8875 

4  1  1 

3 

9084 

426 

2 

8262 

383 

3 

9120 

42  7 

9592 

453 

CONNECT ICUT 


-DAUGHTER-AVLRAoE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  OftiAN  I ZAT  I UNS — GROUPED  BY  BKi_ED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   STATl  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   6Y   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS.  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RlCOKDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


505-DAY  CONTuMP.  AV. 
RlCORDS     MILK  FAT 


YtARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


13        7389     4.9  359 


269662  10 


2  7b2  5/ 
2/559/ 


280091 
280V54 


28/j  12 
28/96/ 


289551 
289555 


7268     4.9  371 


23       7913     U.6  559 


7  782     4.8     37  1 


1  8260     1.9  402 

2  11145     b.3  589 

7       993/      5.2  bib 


13       8073     b.b  445 


b       6866     4.8  32a 


b       8328     4.6  384 


1  13050  4.3  b6  7 
27       941b     4.6  427 


6494      4.4  279 


1  7  110  4.2  300 
8      10224     4.6  47^ 


1  64 bO  4.b  293 
6       940b     b.l  4/6 


4b       9900     4.7  464 


19bl 
19b2 
1953 

19b2 
I9b3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1952 
1953 
1956 

1947 
1948 
1949 
1951 
1952 
1953 
1954 
1956 

1950 
19b  1 
1952 
1953 
1955 
1957 

1947 

1952 
1953 

1949 
1950 
1952 
1953 
19S4 
1955 
1957 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1947 
1948 
1950 
195  1 

1952 
1954 
19bb 
I9b6 
1957 

1959 

195  I 

1952 
1953 
1954 
I9bb 
1956 
19b7 
19b8 

1947 
1948 
I  >49 

1952 

1949 
1950 
19b  I 
1952 
1953 
1955 

1956 

1952 
1953 
I  >b4 
1955 
1956 

1947 
194M 


1019b 

4.2 

426 

9523 

4.2 

403 

7870 

4.b 

373 

7470 

4.8 

350 

1  0340 

400 

8030 

5.  1 

406 

1  8030 

369 

1  b576 

7540 

5.  0 

378 

2  8345 

396 

2  838? 

8180 

4.9 

40  1 

2  3790 

420 

2  8426 

8051 

4  .  8 

3b4 

2  8480 

407 

2  7865 

7545 

4.6 

344 

2  7770 

367 

2  8382 

5670 

4.9 

276 

1  7840 

373 

1  8273 

7800 

4  .  b 

374 

1  7720 

355 

1  6696 

8540 

5.2 

446 

1  83b0 

396 

9670 

5.8 

565 

1  8^80 

400 

1  8099 

5430 

4 .  3 

235 

1  9230 

43  1 

8028 

4.4 

552 

8113 

4.3 

34  9 

B740 

4.4 

379 

1023U 

4  .  7 

482 

8420 

4.9 

4  18 

10520 

4.6 

486 

1  8560 

4  1  9 

1        94  13 

9420 

4  .  6 

433 

1        86  70 

425 

1  6949 

9900 

4.8 

474 

1  9b00 

455 

1        9  178 

9045 

5.0 

448 

8  170 

4.7 

380 

6945 

5.0 

339 

7930 

4.b 

377 

854  0 

4.4 

374 

1  8770 

392 

1  8535 

708U 

4.7 

33  1 

t     10 laO 

456 

1  9603 

8260 

4 .  9 

402 

10260 

5.  1 

52  1 

I  8620 

396 

12010 

5.5 

6b7 

1  9bb0 

455 

1  8616 

9810 

5.3 

b  1  b 

7740 

b.3 

4  10 

1  05  1  C 

5.2 

b47 

1  1020 

5.3 

584 

10500 

5.3 

552 

10870 

b.  0 

547 

91  10 

4  5* 

7573 

5.6 

426 

7705 

5.3 

407 

8440 

5.3 

446 

71  IC 

5.8 

409 

10980 

5.6 

o  1  1 

1  0520 

5.  d 

583 

7690 

4-6 

37  3 

5965 

5.0 

297 

8880 

4.4 

595 

9430 

4  . 3 

405 

9260 

4.  7 

435 

1  95b0 

4  55 

7700 

4.5 

549 

1  6600 

316 

1  7619 

5720 

4.3 

24b 

1       6 160 

283 

1  6613 

92  70 

4.6 

427 

1  7o70 

359 

1  7826 

9690 

4.6 

4o6 

1  8620 

4  1  1 

1  8099 

13050 

4.  3 

b67 

1  99^0 

480 

1  10115 

H660 

4.3 

385 

9345 

4.3 

398 

1  7760 

359 

9344 

4 .  / 

4  37 

4  9668 

437 

3  9934 

994  / 

4  .  b 

4  /3 

6        96  72 

445 

5       9  154 

oO  1  ! 

4.3 

3i6 

5      101'  13 

44  b 

3  9966 

1010J 

4  .  V 

470 

4  10598 

48  1 

2  11554 

10187 

4.4 

445 

3  106/7 

50  1 

2      I  1 350 

10803 

4.4 

472 

5  111/0 

495 

2  13064 

84  70 

4  .  1 

350 

7400 

4.2 

510 

7425 

4  .  4 

522 

7110 

4.2 

500 

11900 

4.6 

549 

9740 

4.9 

482 

1  1025 

4.8 

522 

7920 

4.4 

345 

1  9460 

464 

8061! 

4.6 

372 

2  9120 

457 

2      b6  lb 

10200 

4.4 

446 

1  9020 

384 

1        924  3 

6450 

4.  j 

293 

1  08  1  0 

5.  1 

j47 

1  35S0 

457 

1  I55u 

4.  7 

b5B 

1  10020 

484 

1  9494 

10440 

4.  / 

496 

1  11020 

537 

1  9679 

9585 

5.  1 

481 

2  10145 

503 

2  9799 

7100 

4.  J 

308 

1  11160 

519 

1  10791 

9512 

4.  9 

465 

9733 

4.6 

4o  1 

409 
402 
407 
376 
403 
396 
4  12 


44  9 
410 

43  5 


38  3 
42  5 


356 
b07 
359 
3/7 

470 


470 
4  14 

4.;  7 

545 
551 
573 


46  5 
47<: 
522 
51  / 


CONNECT ICUT 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  StRVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  bREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STAlt  ONLY 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  SIRE 


RECORD  AVLRAGE   BY  oIRE   BY   FKLSHLNING  YEAR 


505-DAY  CONTEMK.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAGE 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KhCORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO .  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lli. 

GUERNSEY 

1949 

7  10761 

4.9 

325 

1 

12540 

628 

1950 

3  10777 

4.9 

528 

1 

10740 

536 

1951 

6  11125 

4  .  o 

5  13 

1952 

6  9993 

4  .  6 

455 

1 

10970 

493 

1953 

4  8725 

4.6 

405 

3 

1  1  150 

483 

6954 

326 

1955 

1  6890 

4.7 

326 

1 

8060 

376 

| 

6987 

318 

1956 

1  10050 

5.2 

522 

1 

10040 

4  1H 

( 

8755 

3b4 

1957 

1  7360 

4.7 

343 

1 

9160 

4  1  4 

1 

1031  1 

434 

1958 

1  11600 

4.8 

353 

1 

9580 

422 

11532 

4  75 

1959 

1  9560 

4.9 

469 

1 

10390 

474 

J 

1  1554 

500 

295566              5  17 

9807 

4.5 

434 

1952 

3  10413 

4.5 

464 

2 

9505 

43b 

1953 

3  10347 

4.5 

461 

3 

8567 

397 

3 

9258 

430 

1954 

3  9610 

4.4 

424 

3 

aio3 

382 

1955 

3  9653 

4.5 

4*5 

3 

8863 

421 

3 

88  18 

4  12 

1956 

2  10285 

4  .  1 

4  1 6 

2 

7995 

380 

2 

900  3 

405 

1957 

1  8470 

4.5 

584 

8180 

364 

1958 

1  12470 

4.  1 

306 

| 

1  1200 

527 

1959 

1  13010 

3.9 

514 

| 

97  70 

479 

1 

994  1 

483 

293594              2  8 

8198 

5.0 

4  1  1 

1949 

2  8600 

5.0 

429 

1  15  10 

468 

1 950 

1  8390 

4.9 

4  1  3 

10640 

452. 

1951 

2  8255 

5.  1 

418 

! 

9830 

49  1 

1  953 

1  7990 

5.  1 

407 

1954 

1  6270 

4.4 

279 

8680 

450 

1 

9254 

46  1 

1955 

1  8430 

4.8 

402 

i 

9  140 

422 

1 

H044 

399 

294228              5  11 

8258 

4.  7 

384 

1951 

?  7810 

4.  5 

353 

7230 

338 

1952 

2  9385 

4.5 

417 

i 

84o0 

369 

1953 

4  8115 

4.8 

383 

1955 

2  7220 

4.4 

321 

10400- 

482 

1 

9407 

417 

1956 

1  745U 

4.3 

5 1  8 

1 

9750 

4  1  6 

1 

10268 

45  1 

2962 24              1  1 

70t)U 

1.3 

306 

1954 

1  7080 

4.3 

306 

6710 

314 

29B2I6             5  16 

10303 

4. a 

482 

1953 

2  7845 

4.5 

353 

9100 

40b 

1 

893b 

432 

1954 

2  7680 

5.5 

425 

2 

10  130 

495 

2 

953B 

462 

1955 

2  7850 

5.4 

426 

2 

10300 

512 

2 

9777 

488 

1956 

3  9483 

4.  7 

449 

3 

9770 

473 

2 

B687 

43H 

1957 

2  10445 

5.  1 

528 

2 

10740 

510 

2 

9347 

455 

1958 

3  12143 

5.0 

584 

2 

10730 

323 

2 

9756 

473 

1959 

2  I358U 

4.3 

5B2 

1 

9780 

453 

1 

9527 

463 

299165             2  4 

6823 

5.6 

377 

1953 

1        7  140 

4.  / 

339 

1 

87  10 

4  19 

1 

8469 

h/b 

1954 

1  6320 

5.4 

338 

1 

7920 

40  1 

I 

8360 

415 

1958 

1  7170 

5.9 

422 

1 

8o  10 

407 

1 

9080 

399 

1959 

1  6660 

6.  1 

407 

1 

10240 

43/ 

1 

9527 

45  1 

299474            19  55 

91477 

it. 7 

439 

1947 

4  10180 

4.5 

451 

1 

10310 

465 

1  94  B 

4.9 

439 

3 

9o  43 

4  74 

1949 

9  10183 

4.  7 

477 

2 

90  15 

445 

1950 

5  1014b 

4.b 

491 

2 

10565 

490 

1951 

3  9430 

4.6 

431 

1 

9990 

503 

1952 

6  9992 

4.  7 

467 

4 

9233 

452 

1953 

6  10141' 

4.6 

469 

4 

9205 

433 

4 

8933 

42  1 

19  54 

3  8590 

4.7 

402 

2 

8^50 

375 

1 

7652 

366 

1955 

7  9239 

4.4 

404 

7 

9486 

433 

7 

80  13 

404 

1956 

2  8665 

4 .  b 

403 

1 

94  dO 

44  1 

1 

9b97 

4  7/ 

1957 

1  1086U 

5.4 

585 

1 

9500 

454 

1 

10003 

473 

1958 

2  10200 

4.7 

476 

2 

10465 

49? 

2 

9898 

4«4 

3000  12             3  8 

8601 

it. 9 

4  19 

1949 

1  10220 

4.6 

472 

1950 

1  12320 

4.  / 

575 

1951 

2  7695 

5.0 

385 

1952 

2  7590 

5.  1 

387 

2 

I0b75 

433 

1953 

2  7840 

5.  1 

39  1 

2 

10325 

420 

2 

1032B 

4*5 

503185             1  1 

7760 

4.9 

383 

1959 

1  7760 

4.9 

385 

1 

10090 

49  1 

1 

9385 

433 

5U44  64                 6  13 

7  109 

5.5 

386 

1947 

4  8555 

5.4 

462 

194B 

5  6960 

5.6 

392 

1949 

2  644C 

5.6 

366 

1950 

1        7  1 2  U 

5.5 

59  1 

1952 

1  5590 

5.0 

2/9 

30ot 18             6  20 

8192 

1.8 

389 

1949 

1  B780 

4.8 

4  17 

1 

9100 

400 

1950 

6  7983 

4.8 

360 

1 

9  700 

444 

1951 

5  8200 

4.8 

396 

1 

do50 

406 

1952 

1  8820 

4.2 

573 

1953 

2       904  5 

**40 

1 

89  30 

435 

1 

6  19  1 

4  1  0 

1954 

2  8300 

4.  / 

392 

1 

8640 

4  10 

1 

8578 

4UM 

1955 

2  9195 

4.  7 

425 

| 

0520 

395 

1 

0153 

395 

1956 

1  6120 

4.5 

275 

308548             1  3 

16220 

4.5 

72  1 

1953 

1  I5B70 

4  .  4 

694 

1 

12670 

588 

1 

1  1336 

5:i3 

1955 

1  16230 

4.  J 

761 

1 

12960 

6  1  / 

1 

13254 

6SI 

1956 

1  16560 

4.3 

70o 

1 

14570 

6  70 

1 

1394  1 

645 

3096VI              1  2 

10205 

4.5 

46  1 

1950 

1  10230 

4.5 

46  1 

1952 

1  IOIBC 

4.5 

460 

j097  79           22  69 

8826 

4.7 

4  IB 

19b  1 

6        764  7 

4.  / 

359 

4 

9/00 

459 

1952 

12  8441 

5.0 

415 

9 

9483 

433 

1953 

\i  9042 

4.  V 

437 

1  1 

9032 

423 

10 

9529 

439 

TABLt    I  3.—  DAUiHTLR-AVLRAoE  OF  SIRES    IN  ScKVICt    IN   ARTIFICIAL   BRh^LlNi   OR  JAN  li  AT  I ONS — GKOUPlD   BY  BkLEU, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATt  UNLY 


0 AU  bHT£ k 

A  V  f"  K  A  G  h 

BY  SIRE 

RLCJRJ  AVcRA^L  C 

Y  SIR 

c  BY 

f              >k^lr  N  (  hill 

Yt  K 

505-UAY 

10NT  t MP 

•    A  V  > 

YlAKLY   HcKQ   AVt R AOtl 

(  tut  l^MICUTl-DV 

J  1  KL       UAUbn 1 cKi 

u  r  c  1 1  o  n 

MILK 

TEST 

KLCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

ft  £CuH  05 

MILK 

FAT 

KtGOKUS 

MILK 

FAT 

NU  NU 

LB. 

P  C  T  . 

LB 

YEAK 

LB  • 

PC  T  • 

LD. 

rtOm 

L  ^  . 

LB  • 

NO. 

LS. 

LB. 

1954 

9 

972b 

5.0 

482 

£ 

9391 

45  1 

3 

9442 

460 

1955 

b 

9U44 

4.  b 

461" 

f 

1046  1 

486 

7 

9V  1  6 

468 

1956 

5 

100  It 

4 .  c 

464 

J  900 

4  76 

1  G  1  56 

4  79 

195  7 

H 

9303 

5.0 

453 

tj 

10213 

4  74 

if 

9906 

466 

1 95H 

a 

10  104 

5.0 

503 

j 

9949 

486 

1017  2 

49  1 

1959 

4 

1001 -j 

4.0 

459 

95  fii 

459 

4 

99  lo 

404 

1 950 

I 

loeso 

4.7 

50o 

I 

98  70 

4o8 

312960  1 

2 

7470 

4.8 

35V 

1959 

2 

747U 

4.b 

359 

1 

105&0 

5  13 

1 

12546 

6  1  9 

3 1 69 96  88 

1  b  6 

8  S02 

4  7 

39  / 

1954 

8548 

4  .  b 

409 

1  2 

b64  8 

403 

12 

8548 

40  7 

I9S5 

43 

8487 

4.7 

398 

•  45 

92  16 

413 

43 

9022 

404 

1956 

4.6 

385 

3V 

9882 

429 

30 

9  10  3 

40  9 

1957 

35 

894  1 

4.  7 

420 

3  1 

10o28 

460 

30 

9b00 

1958 

23 

8712 

4.  b 

4  1  7 

17 

107  17 

478 

1  2 

1  035  1 

457 

1  959 

13 

8990 

4.0 

4  1  j 

1 1> 

1  0  1  67 

468 

1  4 

1  0093 

465 

1960 

5 

9  112 

4 .  / 

428 

9o94 

444 

I4 

949  1 

4  34 

3 179 08  2 

3 

7510 

5.  1 

378 

1950 

1 

8180 

4.6 

3/9 

195  1 

2 

7390 

5.  C 

370 

318026  1 

I 

7520 

11.8 

362 

1955 

1 

7520 

4  .  o 

562 

1 

8o  90 

424 

1 

9657 

485 

3181*25  134 

310 

8072 

4.7 

374 

1 94  / 

1 

10630 

5.  G 

528 

1948 

3 

9270 

4.5 

419 

1  949 

7 

8923 

4.0 

1 

8080 

396 

1950 

1  / 

8289 

4.6 

3/8 

654  3 

35b 

1951 

4.7 

383 

1  4 

8673 

396 

1952 

57 

8140 

4.6 

375 

26 

8537 

387 

1953 

51 

8243 

4.6 

3H2 

40 

8671 

389 

34 

o478 

392 

1  954 

46 

8100 

4 .  / 

3/9 

44 

8  566 

38b 

39 

865  1 

363 

1  955 

44 

8126 

4  .  b 

372 

42 

9239 

4  14 

40 

oB25 

398 

1956 

4.6 

39  1 

1  9 

9202 

4  1  5 

1  4 

8640 

40  6 

1957 

14 

9640 

4.5 

426 

14 

9  1U4 

4  1  7 

1  3 

9353 

424 

1958 

8 

991  0 

4.5 

44  1 

6 

9343 

464 

t, 

1 0244 

4o4 

1959 

5 

8832 

4.6 

4  1  0 

5 

9328 

443 

5 

9  7  16 

4  56 

1960 

1 

9160 

4.2 

384 

1 

1  0390 

46  5 

1 

1  297  1 

5G  6 

31b     9  . 

10215 

5.3 

539 

1956 

1 

6830 

5.4 

369 

1  0750 

530 

1  1957 

588 

1  957 

5.3 

529 

1 

1  26  JO 

638 

J 

11260 

556 

1958 

| 

1  1040 

5.  3 

j88 

12330 

649 

1 

1  1827 

602 

1959 

1 

13010 

5.  1 

668 

1 

1  1480 

593 

1 

1  1903 

60  7 

319638  2 

9 

71(1*7 

4.4 

327 

1950 

| 

7540 

4.9 

37  1 

1951 

1 

7710 

4.2 

326 

1952 

7593 

4.5 

347 

2 

7900 

386 

1954 

7440 

4.5 

334 

2 

8  1  20 

379 

2 

7652 

366 

1955 

| 

6730 

4.4 

2VS 

8850 

386 

1 

768S 

362 

1957 

1 

7910 

4.2 

534 

1 

7290 

329 

1 

7892 

364 

3214  62  1 

2 

9310 

5.4 

50  1 

1958 

1 

9750 

5.6 

543 

1 

8770 

467 

675  3 

439 

1959 

1 

8870 

5-2 

459 

92  1 0 

46  1 

322295  I 

412 

1952 

4.3 

391 

93b0 

46  1 

1953 

1 

1  1  120 

4.3 

477 

I 

9b60 

470 

1 

9505 

470 

1954 

1 

8170 

4.5 

369 

1 

9480 

464 

1 

9330 

463 

322600  1 

6 

7562 

4.9 

370 

1951 

1 

7980 

5.  1 

406 

1952 

1 

7400 

4.9 

361 

1953 

1 

7200 

5.0 

36  I 

I  954 

6620 

1955 

5.0 

4  1  1 

1956 

| 

7970 

4.6 

367 

324361  1 

2 

8790 

4.  1 

360 

1  956 

87  1  0 

4  ■  1 

355 

1 

80  VO 

378 

1957 

■ 

8870 

4.  1 

364 

1 

7840 

360 

33  12  01*  2 

5 

8  163 

b.  1 

4  10 

1955 

| 

8060 

5.5 

446 

1 

10360 

520 

I 

977  7 

488 

1956 

1 

6380 

5.3 

336 

9450 

455 

I 

8687 

4  J8 

1  957 

1 

7S80 

5.  1 

390 

\ 

1 0250 

5  1 2 

I 

9538 

4  72 

1956 

2 

8320 

5.  1 

41/ 

2 

10  710 

522 

2 

1  1543 

568 

3328 19  1U 

| 

90  7  1 

4  8 

44  1 

1958 

8453 

5  •  1 

425 

v, 

9334 

448 

4 

9309 

447 

1959 

9 

9499 

4.8 

467 

9 

10164 

458 

8 

10758 

468 

3334U2  1 

1 

5380 

5.2 

280 

1952 

1 

5380 

5.2 

280 

335736  4 

1 0 

9328 

4.5 

4  12 

1952 

11040 

4.6 

504 

1 

99  30 

479 

1953 

3 

10100 

4.5 

450 

3 

8950 

433 

2 

887  3 

436 

1954 

2 

9235 

4.7 

432 

2 

10020 

474 

2 

9549 

46  7 

1955 

3 

9840 

4.3 

42  1 

10077 

487 

3 

9360 

46  1 

1956 

1 

10820 

,  * 

466 

1 

1  0620 

527 

1 

1  19S7 

588 

33o535  1 

7960 

5.4 

434 

1 952 

1 

7960 

5 

434 

3369V0  1 

2 

8450 

5.3 

444 

1950 

1 

7150 

5.6 

401 

1951 

1 

9750 

5.0 

436 

337294  28 

90 

8576 

4.8 

40/ 

1950 

4 

8408 

4.9 

403 

2 

10395 

50o 

195  1 

12 

8724 

4.0 

418 

6 

9497 

432 

1952 

15 

889b 

4.  7 

4  16 

10 

8607 

404 

1953 

19 

8845 

4.  7 

4  14 

16 

9646 

430 

15 

8879 

419 

1954 

13 

9949 

4.9 

482 

1  1 

8786 

417 

1  1 

9177 

44  1 

CONNECT ICUr 


TABL t   lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIrltS    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.    PCT.  LB. 


305-DAY  CONTEMP.   Av.   YEARLY   HERD  AVLRAGu 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LE. 

GUERNSEY 

1955 

10 

94  14 

14.  1 

444 

8 

10254 

465 

7 

8767 

41  1 

1956 

6 

9171 

1.5 

14  1  1 

7 

9831 

457 

7 

8879 

43  1 

1957 

i* 

9565 

4.6 

440 

3 

10350 

498 

3 

9236 

4U9 

I95B 

3 

1  1800 

It.  7 

547 

2 

1  1205 

544 

2 

9173 

495 

1959 

2 

1  1085 

4.  t 

u/o 

2 

99d5 

454 

2 

996b 

455 

7735     4.8  367 


1953 
1954 


7000 
8470 


353 
380 


9330 
9560 


444 

426 


9766 
10072 


4i(  5 
455 


338561 

1                 1  8610 

4.4 

379 

195  1 

8610 

4.4 

379 

340093 

12               28  8570 

4.3 

372 

1948 

7620 

4.  1 

51  1 

1949 

8580 

4.  1 

352 

1 

12720 

458 

1950 

6 

8605 

4.4 

578 

2 

10000 

403 

1951 

3 

9360 

4.  3 

400 

2 

1  1220 

453 

1952 

o 

8345 

4.4 

365 

3 

8063 

363 

1953 

8714 

4.4 

369 

5 

9730 

39  1 

5 

9058 

1954 

8910 

4.? 

376 

2 

1  1060 

375 

2 

10568 

1955 

9990 

3.b 

383 

10093 

340243 

1  4 

10853 

4.8  513 

1955 

1  11530 

4. 

6 

529 

1  8470 

404 

1  8360 

1956 

1  11560 

4. 

9 

567 

1  9Uo0 

453 

1  8077 

1957 

1  8410 

4. 

8 

400 

1  IObOO 

446 

1  6905 

1958 

1  11910 

4. 

a 

576 

1  1I74U 

547 

1  6426 

340570 

1  4 

9923 

5.  1  503 

1954 

1  1075U 

5. 

2 

561 

1  10010 

507 

1  10159 

1955 

1  9510 

5. 

0 

480 

1  9320 

449 

1  9854 

1956 

1      1 1 1  10 

4 

8 

b34 

1  10540 

503 

1  10061 

1957 

1  8320 

5. 

2 

436 

1  10060 

522 

1  9570 

3427  18 

2  3 

8000 

4.9  389 

1953 

2  7660 

4. 

7 

359 

1  12070 

419 

1  8829 

1955 

1  8990 

5 

5 

498 

1  9660 

413 

1  9494 

342719  113 


7929     4.7  373 


1952 

7600 

4.3 

329 

1953 

24 

8  144 

4.  7 

363 

20 

9012 

596 

19 

9664 

1954 

43 

7675 

4.  7 

359 

39 

9040 

40? 

36 

9156 

1955 

'  50 

7803 

4.8 

370 

50 

9067 

420 

46 

8966 

1956 

37 

7999 

4.7 

374 

3o 

9333 

423 

3  1 

9191 

1957 

23 

8950 

4.6 

40b 

22 

10  117 

444 

22 

9508 

1958 

1  7 

9653 

4.5 

434 

13 

10  179 

465 

1  1 

9956 

1959 

14 

8581 

4.7 

402 

13 

929b 

445 

9429 

1960 

9290 

4.3 

598 

6600 

425 

1 

921  1 

352492  2 


353206  6 


53       8078     4.4  355 


10516     4.4  453 


8500      5.0  425 


1952 

bl  17 

4 

5 

570 

3 

3500 

408 

1953 

7952 

4. 

4 

350 

12 

92  79 

4  13 

1  1 

8846 

1954 

10 

8267 

4 

4 

363 

9 

8613 

396 

6 

8551 

1955 

10 

7931 

4 

5 

36  1 

9 

8657 

401 

9 

8741 

19S6 

822  1 

4 

352 

7 

8626 

400 

6 

944  1 

1937 

8615 

4 

369 

4 

9d15 

434 

4 

9143 

1958 

5730 

4 

0 

228 

1 

6960 

329 

8110 

8680     4.4  377 


10537      4.8  497 


9300     4.7  437 


1950 

1  9440 

5.9 

557 

1951 

I  8680 

4.9 

422 

1952 

6  8073 

5.0 

402 

1953 

2  8970 

4.  7 

42  1 

1954 

3  9750 

5.0 

486 

1955 

1  10390 

5.  1 

533 

1956 

5  10520 

4.7 

499 

1957 

2  9505 

4.5 

427 

1958 

1  9880 

4.2 

4  1  7 

5 

96G8 

49  1 

2 

lOBoO 

S22 

3 

1  1037 

538 

10b  10 

526 

3 

1  1040 

525 

2 

10620 

510 

1 

9b60 

470 

1951 

1  12550 

3 

9 

492 

1 

9260 

423 

1952 

1  10280 

4 

5 

458 

1 

8410 

388 

1953 

2  10810 

4 

4 

46b 

2 

10  1  50 

422 

2 

9766 

1954 

2  10300 

4 

4 

455 

2 

10  140 

456 

2 

10072 

1955 

1  884C 

4. 

333 

1 

9610 

442 

1 

9734 

1956 

1  7750 

4 

9 

378 

1 

9590 

428 

1 

9745 

1955 

1  6750 

4. 

501 

1  5970 

272 

1  6813 

1956 

1  8650 

4 

5 

395 

1  b!50 

371 

1  7826 

1957 

1  9660 

4 

0 

384 

1  8420 

422 

1  8099 

1959 

1       9 150 

4. 

0 

4  1  1 

1      10  190 

465 

1  8655 

1960 

1  8990 

4 

4 

396 

1  9069 

357749  1 

4 

9548     4.6  440 

1952 

1  I034C 

4 

6 

495 

1  8850 

416 

1953 

1  10290 

4 

7 

479 

1  9560 

434 

1  6426 

1954 

1  8380 

4 

4 

373 

1  9950 

464 

1  9756 

1955 

1  9160 

4 

•> 

4  1  i 

1  8990 

427 

1  10301 

1950 

2  9580 

4 

7 

451 

1952 

1  10490 

4 

9 

515 

1  lOObO 

466 

1953 

1  12690 

4 

9 

623 

1  9270 

435 

1  11336 

1954 

1  12220 

4 

9 

595 

1  10440 

512 

1955 

1  ll?Oi) 

4 

d4  1 

1  I25jO 

558 

1  13254 

1956 

1  12130 

4 

7 

565 

1  14020 

624 

1  13941 

1946 

6760 

5. 

455 

1 

35^0 

417 

1949 

1  1 

9685 

4. 

7 

450 

9460 

456 

1950 

9 

8237 

5. 

0 

414 

3 

10640 

523 

195  1 

le 

9374 

4 

7 

442 

10 

9b6? 

453 

1952 

12 

9630 

4. 

9 

473 

6 

93  13 

443 

1953 

1  1 

9826 

4. 

7 

467 

rt 

9406 

455 

7 

9264 

1954 

7 

9134 

4 

b 

435 

6 

9337 

446 

5 

9616 

195b 

7 

10155 

4 

8 

483 

7 

10039 

482 

6 

9805 

374 

395 
370 

396 
38  7 
396 
495 

5^0 
500 
49  I 

466 

374 
38  7 


422 
410 
4  13 
418 
42  I 
451 
450 
446 


4  14 

40  I 

369 
420 
42  I 
30  3 


445 
455 
429 
444 


2 

9494 

465 

3 

9679 

47? 

1 

10996 

537 

3 

1  079  1 

51  r 

2 

9886 

467 

9734 

469 

307 
359 
377 
4  I  I 
435 


396 
44  5 
468 


63  I 

64  i 


457 
462 
463 
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TABLE    li. — U AUGHT LR— AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEUINb  ORoAN 1 L AT  I ONS — GROUPED   BY  BRtED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STAT..  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   sIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

30&-OAY  CONTEMP.   AV.   YlARLY  HERD  AVLRAGC 


S I  RL     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

F  AT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

T£  ST 

FAT 

R  tCORUS 

MILK 

FAT 

r  t curds 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT  • 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB* 

NO. 

LB* 

LB* 

no* 

LB. 

LB  . 

GUEKNSEY 

1956 

6 

10502 

4-7 

4  98 

t> 

9940 

492 

5 

9860 

482 

1957 

3 

1  1387 

4.8 

545 

3 

9490 

466 

3 

9734 

469 

1958 

2 

11315 

4.5 

506 

2 

10995 

53  1 

2 

1  0045 

495 

1959 

} 

1  1  790 

4.3 

508 

1 

8730 

477 

1 

9810 

492 

360369              3  5 

778  1 

4.9 

384 

195  1 

2 

9025 

5.0 

39  7 

1954 

7210 

4.8 

343 

1956 

7210 

5.  1 

368 

1957 

] 

7460 

4*8 

360 

361493              2  4 

8409 

4.2 

349 

1955 

7920 

4.6 

364 

1 

8840 

431 

1 

8491 

422 

1956 

8560 

4.3 

366 

1 

8170 

414 

1 

8426 

417 

1957 

■ 

90  1  0 

4.  1 

372 

1 

88^0 

44  1 

1 

8557 

4  1  7 

I960 

832  0 

4.0 

330 

1 

1  14d0 

42  1 

362469             3  13 

7143 

4.5 

32  1 

1952 

2 

8  135 

4.8 

384 

2 

8835 

4  1  1 

1953 

2 

5755 

4.6 

263 

2 

8550 

39  1 

2 

b240 

392 

1  954 

3 

7967 

4.5 

358 

2 

8365 

383 

2 

3  7  1 

1955 

3 

7930 

4.3 

337 

3 

892  3 

413 

3 

82  5  1 

382 

1957 

2 

6365 

4.3 

2  75 

2 

93  10 

419 

2 

864  4 

395 

1  958 

1 

7920 

4.3 

340 

362595              1  1 

4630 

4.5 

208 

1955 

1 

4630 

4.5 

208 

1 

94  1 0 

362 

7586 

34  9 

365345              1  1 

4900 

5.  1 

248 

1 950 

1 

4900 

5-  1 

248 

365783          137  272 

8183 

4.9 

403 

1951 

12 

8223 

4.8 

399 

4 

9090 

375 

1952 

13 

7568 

4.8 

362 

6 

8498 

377 

1953 

34 

7773 

4.9 

3b  1 

2  / 

8550 

38b 

23 

1 954 

48 

7977 

5.0 

398 

46 

8892 

403 

39 

qi  n 

in 
402 

1955 

48 

8464 

4.9 

4  15 

4  7 

9269 

423 

4  5 

8999 

40  7 

1956 

36 

8525 

5.0 

423 

35 

97<:3 

43b 

28 

9466 

431 

1957 

36 

908  7 

5.  1 

460 

35 

10545 

478 

33 

9855 

448 

1958 

23 

90  1  3 

4.8 

433 

19 

10672 

483 

16 

10764 

481 

1959 

1  7 

8399 

5.  1 

427 

1  7 

9221 

436 

13 

9618 

456 

1960 

5 

9094 

4.9 

443 

5 

8828 

426 

8895 

424 

3668  76              2  6 

7  114 

4.9 

34  7 

19  55 

1 

6600 

5*3 

351 

1 

9  1  20 

'  ; 
4  53 

8785 

1956 

2 

714  5 

5.0 

355 

2 

8930 

426 

17 

195  7 

1 

7920 

5.4 

426 

1 

9  770 

4  58 

8230 

40  *3 

1958 

1 

6930 

5.3 

365 

1 

^7*1 

45  1 

1959 

1 

6680 

5.  1 

338 

7  A  h  n 

f  826 

367271             1  1 

7370 

4.3 

315 

1953 

? 

7370 

4.3 

315 

368597           10  23 

8394 

4.8 

406 

1 948 

i 

9230 

5.  1 

4/2 

1 

8240 

427 

1 94  V 

4 

1  0328 

4.9 

5  1 0 

1 

8520 

460 

1950 

3 

7717 

4.7 

366 

195  1 

6 

7322 

4.8 

355 

1952 

3 

8163 

4.7 

384 

1 

9290 

566 

1953 

3 

9120 

5.  1 

467 

1  1238 

6  1  5 

1954 

1 

1  3350 

4.9 

o54 

1 

10450 

612 

1 

10355 

590 

1955 

1 

14  790 

4.9 

726 

1 

10140 

61  1 

1  956 

1 

1  2600 

5.0 

626 

1 

1  1 020 

59  1 

373823            43  79 

8364 

4.5 

378 

1  954 

12 

8  183 

4.4 

363 

1  1 

90  75 

408 

7 

9226 

4  1  1 

1955 

23 

8485 

4.5 

384 

22 

9265 

42  1 

2  3 

9191 

4  12 

1956 

1  7 

8446 

4.6 

385 

1  5 

9999 

42  3 

1 4 

9243 

4  1  0 

1957 

13 

9676 

4.5 

437 

1 2 

104  1  5 

465 

1 0 

10550 

4  54 

1958 

V 

9130 

4.4 

398 

8 

10003 

460 

5 

9  78? 

452 

1959 

4 

760  5 

4.5 

339 

4 

9828 

4  1  0 

4 

10129 

446 

1960 

1 

5590 

4.6 

258 

1 

I  1050 

408 

9854 

384 

374086            20  52 

7  1 04 

4*7 

328 

1  949 

2 

3865 

4*6 

1 80 

1 950 

4 

7193 

4.8 

342 

19  51 

8 

6966 

4.8 

331 

3 

72  13 

36  5 

1952 

9 

8206 

4.6 

38  1 

4 

8648 

42  1 

1953 

1  0 

6952 

4*  7  ■ 

324 

3 

83  77 

3  7  5 

3 

t  1 

1 954 

1  1 

7487 

4.5 

337 

4 

7765 

363 

|J 

I   - , 

1955 

3 

6760 

4.5 

308 

3 

80  27 

36  1 

3 

742  3 

33b 

1 956 

4 

770b 

4.3 

32  7 

4 

8380 

37  5 

!} 

^QR7 

1957 

1 

6530 

4.6 

298 

1 

7960 

364 

374383           28  67 

8507 

4.6 

390 

1949 

2 

7395 

4.8 

357 

1950 

8 

9529 

4.7 

440 

195  1 

19 

7892 

4.6 

364 

5 

8878 

395 

1952 

14 

8859 

4.6 

411 

7 

9  314 

4  10 

1 953 

8 

8449 

4.6 

397 

6 

8262 

382 

5 

835  1 

409 

1954 

f 

9866 

4.5 

448 

6 

9257 

426 

6 

9291 

426 

1955 

4 

8733 

4.6 

402 

4 

10153 

474 

4 

9328 

426 

1956 

2 

7740 

4.7 

36  1 

2 

1 0225 

1957 

9790 

5.0 

487 

1 

126  10 

553 

] 

1  1009 

448 

1958 

10310 

4.8 

494 

1 

13070 

481 

1 

1  1936 

483 

1  959 

1  1790 

4.3 

508 

1 

9510 

460 

9723 

•4  70 

377945             1  4 

7000 

4.7 

330 

1952 

6120 

4.7 

290 

1 

7320 

334 

1953 

7870 

4.8 

377 

1 

8270 

381 

1954 

7260 

4.8 

348 

1 

7330 

365 

1 

8524 

403 

1955 

6750 

4.5 

305 

1 

88bO 

4  15 

1 

7379 

356 

378980              1  2 

7795 

5.0 

387 

1951 

7260 

5.  1 

367 

1952 

8330 

4.9 

406 

380178             1  2 

10400 

4.8 

496 

1955 

10770 

4.  V 

526 

1 

10680 

494 

1 

13254 

63  1 

1956 

10030 

4.6 

465 

12270 

622 

1 

1394  1 

643 
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FABCE    15. — DAUGHTLR-AVtRAGL  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  /.  AT  I  ONS —  GROUPED   BY  B.iEbD, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   A V t  RAG  l   BY   SIRE  RtCORU  AVlRAGE   BY   SIRE   BY  FRLSHuNING  YlAR 


305-DAY  CONTEMN .   AV.   YEARLY   HERO  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCURDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  I 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  • 

N  . 

Ld. 

LB. 

N  . 

LB  • 

L8  . 

GUERNSEY 

382002 

69 

1  75 

8582 

4.9 

4  1  6 

195  1 

2 

10500 

4. 

9 

3  1  0 

90  sO 

1952 

16 

8579 

5. 

0 

424 

|  | 

89  7  7 

414 

1953 

31 

8352 

4. 

9 

409 

25 

8977 

4  0b 

23 

9  13? 

4  1  9 

1954 

4. 

8 

4  1  7 

39 

66  1  1 

396 

37 

8698 

4  U  6 

1955 

39 

8785 

4. 

9 

427 

39 

93  10 

432 

37 

8  7  77 

4  1  0 

1956 

829  1 

405 

1  6 

9  129 

427 

I  5 

664  2 

4  1  1 

1957 

16 

9078 

4. 

7 

430 

1  6 

9398 

428 

I  5 

9  146 

4  1 H 

1958 

4. 

5 

425 

8 

97  18 

44  7 

8 

10182 

464 

1959 

3 

8420 

4. 

5 

388 

3 

8043 

3B9 

2 

8606 

405 

1960 

4  ■ 

2 

329 

1 

7740 

383 

2 

7990 

ill 

383793 

154 

276 

8513 

5.0 

42  1 

1953 

1 

5580 

5* 

9 

327 

, 

5310 

269 

1 

6159 

300 

1954 

4. 

9 

422 

40 

9284 

415 

36 

9151 

4  12 

1955 

68 

8418 

S. 

1 

427 

66 

92  54 

4  18 

60 

9109 

407 

1956 

4  12 

56 

9721 

435 

47 

9447 

426 

1957 

35 

8719 

5. 

0 

434 

34 

1009  1 

46  1 

33 

9635 

4  36 

1958 

430 

37 

9936 

443 

31 

V667 

438 

1959 

26 

891  I 

4. 

9 

436 

26 

9279 

425 

24 

9887 

450 

1960 

4 

8318 

388 

4 

8988 

402 

2 

7995 

359 

388566 

1 

I53V0 

5.5 

850 

1953 

I 

15390 

5. 

5 

650 

390  I  69 

I 

8030 

5.0 

40  1 

195  1 

I 

8030 

5. 

0 

40  1 

390340 

1 

| 

1  2990 

3.4 

696 

195b 

12990 

5. 

4 

6  96 

39454 1 

2 

2 

7350 

5.0 

36  f 

1 95  1 

| 

7560 

4  ■ 

359 

1  959 

1 

7140 

5. 

2 

374 

| 

10190 

465 

1 

9  745 

452 

39  7654 

1 

1 

7570 

4.5 

339 

1955 

I 

7570 

4. 

339 

1 

1  1550 

485 

1 

10420 

436 

40  1324 

| 

| 

9020 

4.3 

388 

1955 

1 

9020 

4. 

3 

388 

I 

9000 

428 

1 

1 030  1 

468 

40  IB  IB 

18 

892  5 

5.0 

445 

1952 

1 

8800 

5. 

0 

437 

| 

8330 

396 

1953 

5. 

3 

4  1  7 

4 

9050 

429 

li 

8810 

403 

1954 

8175 

5. 

0 

403 

2 

10675 

4  7  1 

2 

99  1  9 

4  34 

1955 

540 

2 

1 0960 

5  1  4 

2 

10819 

492 

1  956 

931  7 

5. 

0 

469 

10792 

470 

i+ 

994  4 

462 

1957 

1 

8660 

410 

1 

8620 

370 

1 

9701 

410 

1958 

10125 

4. 

4 

44  1 

2 

1  1205 

453 

2 

1  1059 

460 

4022  36 

56 

138 

76  19 

4.7 

360 

1950 

8950 

4. 

9 

432 

1 

10060 

444 

1951 

14 

8146 

4. 

7 

3b4 

9  1  08 

4  1 4 

1952 

25 

7296 

4. 

7 

340 

1  6 

8853 

402 

1953 

31 

7442 

4. 

8 

355 

23 

8550 

383 

24 

8433 

394 

1  954 

4. 

b 

384 

23 

8572 

406 

23 

8777 

4  1  6 

1955 

20 

7943 

4. 

9 

387 

1  9 

9  1  06 

423 

1  9 

864  7 

402 

1956 

1  2 

402 

1  2 

9  1  98 

426 

12 

8922 

422 

1957 

6 

9287 

4. 

7 

42V 

92  90 

419 

926  3 

424 

1958 

2 

5425 

6 

250 

2 

7060 

310 

2 

7009 

338 

403768 

1 

1 

9860 

4.6 

455 

1953 

1 

9860 

4. 

6 

455 

1 

9890 

48  1 

4044 

70 

138 

7980 

4.7 

374 

1952 

18 

7369 

4. 

9 

358 

1  0 

9009 

4  1  5 

1  953 

23 

8047 

4  . 

379 

1  9 

93  38 

404 

1 6 

9027 

408 

1954 

26 

8469 

4. 

6 

387 

23 

8939 

409 

22 

8929 

4  1  0 

1955 

16 

7924 

4. 

7 

370 

15 

96  13 

430 

15 

879? 

3*36 

1956 

24 

7926 

4. 

6 

364 

23 

9337 

409 

19 

9094 

406 

195  7 

13 

8536 

4. 

5 

383 

1  | 

9740 

424 

)  | 

9672 

4/4 

1956 

13 

7995 

4. 

5 

365 

1  0 

9552 

4  1  3 

9 

9258 

40? 

1959 

4. 

4 

433 

4 

10538 

429 

J| 

1014  3 

4  1  6 

407865 

| 

9  1  50 

5.0 

456 

1954 

1 

9150 

b" 

0 

456 

1 

10360 

5  1  9 

\ 

10159 

52  0 

413425 

3 

6 

10490 

4.9 

5  16 

1955 

1 

9490 

4. 

t> 

460 

1 

1  1360 

472 

1 

10420 

436 

1956 

5. 

0 

376 

2 

9520 

45  1 

2 

854  1 

412 

1957 

2 

8760 

5. 

0 

435 

2 

I  1  360 

478 

2 

12819 

533 

1 958 

8540 

406 

1 

97  10 

40  7 

1 

11510 

4  /  1 

4  W939 

50 

109 

8266 

4.5 

37  1 

1953 

12 

8857 

3 

585 

12 

8995 

394 

12 

9064 

398 

1954 

4. 

353 

30 

8792 

393 

27 

895  1 

399 

1955 

23 

8109 

4. 

6 

567 

22 

89o4 

397 

18 

88  13 

397 

1956 

9 

8436 

380 

9 

94  1  1 

40  1 

7 

8908 

4U4 

1957 

13 

8862 

4. 

4 

39  1 

I  3 

9822 

4  1  6 

1 2 

969  3 

1958 

10 

910  1 

4. 

5 

4  10 

10 

9773 

45  1 

9 

972? 

436 

1959 

7 

1084  1 

4. 

2 

46  1 

7 

97  13 

439 

7 

10263 

46  1 

4 188  03 

46 

49 

8763 

4.9 

428 

1957 

1  1 

8416 

4. 

9 

406 

6 

1  1258 

522 

6 

1  1047 

498 

1958 

10 

9356 

4. 

1 

442 

7 

10797 

445 

7 

1  1380 

464 

1959 

20 

9246 

5. 

0 

460 

20 

10825 

48  7 

20 

11107 

468 

1960 

8 

763  1 

4. 

9 

36  9 

8 

9793 

43  1 

4 

1023C 

45  1 

419988 

1 

1 

7530 

5.4 

405 

1959 

1 

7530 

5. 

4 

405 

1 

104  50 

437 

1 

10769 

465 

4268/0 

2 

2 

8  1  70 

4.9 

389 

1959 

1 

950C 

4. 

4 

417 

1 

1  1570 

473 

1 

12186 

4o7 

1960 

1 

6840 

5. 

3 

360 

1 

1  1570 

473 

1 

12326 

492 

431323 

3 

9 

11  521 

5.0 

580 

1957 

2 

12025 

4. 

9 

581 

1 

10V20 

530 

1 

1  1260 

556 

TABLE    I  5.  — UAUGHTLR-AtftRAGt  OF   SlRtS    IN  St<VICE   IN   ARTIFICIAL   BRttUlNG   ORGAN H A  I  I ONS — GROUPtD   BY  BStttU, 
BY   YbAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 

UAUGHTEK   AVERAGt   BY   SIRC  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMP.   AV.   YLARLY  HCRO  AVLRAic 


SlRt  DAUGHTERS 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KcCOROS 

MILK 

TtST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  T 

K  ECUKDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

f  CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lii. 

uUtRNSEY 

1958 

1  1885 

5. 

0 

596 

2 

1  1090 

55  1 

| 

1  1827 

602 

1959 

i 

10700 

5. 

2 

559 

2 

I09O0 

546 

1  1905 

60  7 

2 

5935 

4.8 

282 

1955 

| 

6150 

4. 

7 

29  1 

1 

8930 

415 

7379 

356 

1956 

1 

5720 

4. 

a 

273 

1 

3190 

390 

| 

7750 

365 

440580  ) 

1 

6250 

5.4 

338 

1955 

, 

6250 

5. 

4 

338 

7  720 

384 

8328 

39  3 

440968  1 

5 

8178 

4.4 

35a 

1953 

I 

8060 

4. 

4 

351 

7800 

345 

o916 

433 

19  54 

i    1:  ■■ 

6980 

4. 

4 

306 

7920 

34  3 

J 

76  19 

356 

1955 

• 

8080 

4. 

3 

344 

74  70 

325 

6813 

307 

1957 

84  1  0 

4. 

2 

357 

| 

88  70 

433 

| 

8099 

377 

1958 

1 

9360 

4. 

5 

4  1b 

9650 

457 

| 

8393 

402 

441851  1 

3 

11277 

4.9 

550 

1957 

I 

14130 

4. 

9 

689 

• 

12000 

607 

1  1260 

536 

1  958 

1 

11510 

5. 

1 

585 

12320 

64  9 

11827 

60^ 

1959 

1 

8190 

4. 

6 

376 

! 

12320 

638 

1 

1  1903 

60  7 

443144  1 

2 

10  160 

4.9 

494 

1954 

1 093C 

4. 

6 

499 

1955 

j 

9390 

5. 

2 

488 

444  155  18 

20 

726  1 

4.8 

348 

1955 

1 

7610 

5* 

4 

4  1  1 

i 

8h00 

409 

1 

8567 

387 

( 

6224 

5. 

0 

312 

5 

1957 

7 

6697 

4. 

6 

313 

6 

1  1590 

460 

6 

1  1750 

475 

1958 

2 

9510 

4. 

5 

430 

2 

13580 

319 

2 

1  1887 

4o5 

i959 

3 

8193 

4. 

a 

398 

3 

10327 

44  5 

3 

9743 

403 

4444  17  2 

2 

9S90 

4.5 

425 

1959 

2 

9590 

4. 

5 

425 

2 

8210 

362 

2 

9859 

42^ 

445604  a 

8 

9001 

4.6 

417 

1957 

» 

8260 

4  • 

7 

39  1 

1 

12660 

.6  16 

1 

10213 

444 

195b 

1 

7  120 

4. 

8 

1959 

4 

3935 

4. 

5 

406 

4 

1  1353 

457 

4 

1  1407 

472 

I960 

2 

1044  5 

4. 

7 

49  1 

2 

7995 

406 

456054  20 

39 

8950 

4.7 

424 

1955 

1  1 

84  7  3 

4. 

8 

406 

1  1 

8989 

425 

9 

8589 

386 

1956 

9 

8665 

4. 

6 

395 

7 

9131 

404 

5 

8356 

371 

1957 

7 

8644 

4. 

6 

6 

89  38 

4  1  3 

4 

948  3 

42  6 

195b 

b 

10550 

4. 

6 

501 

7 

8936 

421 

6 

8776 

4  I  1 

1959 

4 

10775 

5. 

1 

539 

4 

1  0640 

489 

4 

10701 

49S 

459489  1 

1 

7470 

4.7 

349 

1959 

1 

7470 

4. 

7 

349 

1 

10720 

4  15 

| 

12154 

482 

460057  1 

3 

8513 

5.2 

439 

1954 

1 

9570 

5. 

1 

485 

19  55 

1 

7410 

5. 

4 

4  03 

1956 

1 

8560 

Sa 

0 

42b 

478142  1 

1 

7130 

5.3 

375 

1959 

1 

7130 

5. 

3 

375 

1 

10680 

424 

! 

1232b 

492 

481861  1 

1 

9130 

4.0 

369 

1960 

1 

9130 

4. 

0 

369 

1 

10150 

4  15 

1 

1  1053 

456 

4931 46  7 

7 

7  510 

4.8 

362 

1957 

2 

8380 

4. 

8 

398 

2 

1 206  5 

5  1  6 

2 

10753 

1958 

1 

7310 

4. 

8 

351 

12820 

465 

12306 

44  7 

1959 

2 

7635 

5. 

0 

3  78 

2 

10420 

437 

2 

10  17  5 

44  6 

I960 

2 

6615 

4. 

7 

315 

2 

9480 

430 

2 

6409 

313 

504946  1 

9780 

4.9 

483 

I960 

1 

9780 

4. 

9 

433 

1 

10780 

52  1 

505970  13 

13 

10012 

4.4 

442 

1957 

1 

124  10 

4. 

0 

497 

195H 

4 

8960 

4. 

5 

404 

2 

10275 

402 

1 

81  10 

303 

1959 

6 

9833 

4. 

4 

429 

6 

10602 

433 

6 

1  1076 

40  S 

1960 

2 

1  1455 

4. 

7 

531 

2 

10500 

455 

1 

13429 

520 

5102  89  1 

1 

7950 

4.9 

38b 

1959 

1 

7950 

4. 

9 

388 

1 

10680 

4  12 

1 

12230 

4H  1 

518604  2 

2 

8890 

4.4 

392 

1959 

2 

8890 

4. 

4 

392 

2 

12570 

519 

2 

1  1848 

464 

CONNECT ICUT 


-DAUoHTLK-AVCrAGE  OF  SIklS  IN  SERVICl  IN  ARTIFICIAL  BRL.10INu 
faY   YEAR   UF   FRESHENING — RtCORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


URuANItAT  I  0  ^S —  GROUHLU   BY  UKctLi 


DAUGHTER   AVlRAGl   BY  SIRl 


RLCORu  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FKcSHCNING  YCAn 


SIR.-  DAUGHTERS  RELORDS  MILK  TEST  FAT 
NU.  NU.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


633/61  19  SO      10670     3.6  383 


673409  14  42      11663     3.5  409 


30b-bAY  CONIlMK.  AV. 


YlAKLY   Hitiu  AVi_kA,l 
FAT 


683509  II  2b       9b06     3.6  337 


30     10  172     3.6  36b 


681.991  12  37      12039     3.6  436 


69B4B3  1  7     130/0     3.3  1*37 


698490  14  29       9532     3.7  353 


14      10262     3.5  361 


7042B2  32  107      12064     3.6  431 


705343 
710681 


2  14370  3.3  471 
10     11816     3.8  443 


30       9451     3.6  335 


715532  64  235     11162     3.7  407 


RlCORUS 

MILK 

FAT         RECORDS  MILK 

'/  i   |    linliL  Milt 

YEAR 

HO. 

LB. 

PC  T  ■ 

Lb. 

* 

NO.  LB. 

HOLSTtIN 

194  7 

if 

10814 

3  ■  b 

38? 

1948 

1 

1  152  7 

3.6 

415 

1949 

12686 

3.b 

476 

1950 

1 2  04  u 

3.8 

4d6 

1947 

1  1 

11445 

3.4 

394 

i       8  1  90 

2  77 

194b 

12 

1  1357 

3.6 

402 

1949 

1351  1 

3.  b 

478 

1  11630 

413 

1950 

12996 

3.7 

4  7  1 

1      1 1360 

444 

1951 

1 

7380 

3.4 

1952 

1060b 

3.3 

1954 

I 

10350 

3.7 

l  i  n 
i  i ^^n 

4  1  8 

1      1  oiti  S 

195b 

1 

10190 

4.2 

1  lb  0 

423 

1  lu726 

1947 

20 

9638 

3.6 

1948 

9240 

3.5 

327 

1949 

I 

10190 

3.7 

377 

1950 

1 

8470 

3.4 

291 

194  7 

16 

10488 

3.6 

1948 

4 

1  1598 

3.5 

linn 

1949 

j? 

1047b 

3.3 

*kl 

1 950 

1233  b 

3.8 

i  i 

46  1 

1951 

1 

I0b90 

3.8 

195/ 

2 

1244b 

3.3 

420 

85  10 

360 

1953 

1 

12100 

3.7 

448 

1954 

1 

11910 

3.b 

420 

1  10460 

382 

1       921  1 

1955 

I 

10900 

3.4 

374 

1  10570 

375 

1  V8bU 

1 94  7 

1  1 

1  1365 

3.5 

77Z 

194b 

12194 

3.  7 

1      10  940 

408 

1  949 

b 

13b64 

3.7 

1  950 

13103 

3.7 

493 

11340 

422 

1 95  1 

3 

15600 

U  .  1 

636 

1       II 670 

437 

1952 

1 

17780 

3.6 

048 

1953 

13413 

3.9 

t  11060 

408 

2  10061 

1  9b4 

1 

15140 

3.8 

S76 

1948 

1  1440 

3.3 

1  949 

1 

1  1760 

3.7 

1 

b 

490 

1  950 

1 

13750 

3.4 

466 

195  1 

1 

15250 

3.3 

b03 

1      12  110 

430 

1952 

1 

12920 

3.3 

424 

1  13010 

433 

1953 

1 

13700 

3.2 

437 

1  I26b0 

484 

1  10453 

195,5 

1 

12670 

3.  2 

4  1  1 

1      12  7  10 

436 

1  12132 

194  7 

|  ( 

I  022b 

3.8 

5  1 2 

1  948 

7300 

3.7 

523 

1949 

2 

10330 

3.5 

354 

12680 

46b 

1  9b0 

1 

10660 

4.0 

424 

1951 

2 

10335 

3.6 

37  1 

2  I25V5 

44  1 

1952 

3 

9203 

3.4 

32  0 

l  ll<!nn 

440 

1953 

2 

1353b 

3.0 

4  75 

1  1  b  0 

4  1  9 

1  12633 

1947 

4 

9033 

3.7 

1  948 

1 

I366U 

3.3 

194  9 

3 

996  7 

3.5 

1 95C 

1 

8770 

3.4 

1 95  1 

2 

12  190 

3.5 

249 

1952 

2 

10980 

3.2 

355 

1  69o0 

32  5 

1955 

1 

10240 

3.? 

33  1 

|      10  140 

42  7 

1  9690 

1  947 

19 

1  1074 

3.6 

39  1 

2  10975 

398 

1948 

12 

1  1  166 

3.  7 

409 

2  12450 

429 

1949 

12 

12658 

3.6 

448 

7  11346 

409 

1950 

14 

12626 

3.7 

463 

7  11939 

438 

1951 

1  4 

12  769 

3.7 

4  7  1 

'  157/n 

447 

1952 

13 

12568 

3.5 

1953 

9 

12193 

3.4 

420 

6  12760 

4  77 

7  12434 

1954 

4 

11573 

3  .  b 

397 

4  I2O60 

457 

4      124  7.? 

1955 

6 

12640 

3.6 

453 

6  12497 

466 

6  IU46 

1956 

2 

13910 

3.4 

**  ,~ 

50  1 

2  12399 

1957 

1 

15230 

3.5 

b32 

472 

1      124  37 

19  58 

1 

15320 

3.3 

499 

l  lloin 
1 

44  1 

3  2 

1 948 

2 

14370 

3.3 

1 94  7 

7 

1  1063 

3.7 

4  14 

1948 

1 

10910 

4.U 

434 

1949 

1 

1  1230 

4.0 

1  950 

1 

10910 

4.0 

437 

1947 

19 

9258 

3.5 

327 

1948 

3 

12580 

3.7 

46  1 

1  9460 

335 

1949 

2 

12080 

3.5 

423 

1  10190 

393 

1950 

1 

12610 

3.4 

435 

1  11620 

403 

1951 

2 

14440 

3.5 

502 

1  12220 

42b 

1952 

2 

13710 

3.4 

462 

1  11270 

38b 

1953 

14  140 

3.3 

462 

1  11110 

384 

1  108S6 

1947 

106 

10804 

3.  7 

397 

8  13070 

487 

1948 

34 

1  1288 

3.  7 

4  1  7 

/  116.1 

436 

37  1 

396 


3,9 
356 


37d 

u  i  r 


455 
402 
4  59 
470 
50  I 
350 


CONNECT ICUT 
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TABLE    Is. — DAUGHTtR-A.^RAGL  OF   SlktS    IN   StRVICc   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING  — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


UAU<jHT  L  K 

AV  l.  R  AGi. 

BY   S  I H 

L 

RECORD  AVE 

RAGL   BY  bIR 

E  BY 

FR^SHGnIN^ 

Y  t  AK 

305-DAY 

^ON  T  c  MP 

■    AV . 

YEARLY  HERO  A^LRAGc 

SlKfc  DAUGHTERS 

RE  C  0RD5 

MILK 

TEST 

CAT 

FR  E  S  F 

RLCOROS 

MILK 

TE  -.T 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO*  NO- 

NO. 

LB. 

P CT  . 

B 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB  ■ 

LB  ■ 

L  6  . 

iMO.  LB. 

Lb  . 

HCLSTEIi\ 

28 

12626 

3.  7 

466 

\ 

483 

19  50 

18 

1  1974 

3.6 

4b5 

6 

125  10 

476 

15 

12774 

3.7 

469 

7 

1  30  57 

4  79 

1952 

17 

12476 

3.  7 

456 

8 

124  69 

46  1 

1953 

1  1 

1  1836 

3.  / 

436 

9 

12063 

440 

9      12  105 

44  7 

1954 

1  289  7 

3.3 

429 

2 

10955 

400 

2  10955 

399 

1955 

5 

12237 

3.6 

4  39 

-* 

1  1  140 

4  1  5 

3  11456 

4/3 

715961  8 

IB 

884/ 

3.4 

30  1 

19U7 

1  J 

3.  3 

290 

1948 

2 

lnntn 

3.6 

364 

1949 

lnoi 

:  ^  '  U 

3.5 

380 

1950 

I 

10  750 

3.  7 

397 

5.4 

430 

7  16598  1 

3 

10380 

3.3 

348 

1947 

1 

8500 

3.5 

284 

3.2 

_»46 

1950 

H960 

3.5 

4  15 

i  1 1)0  4  9  1 

12360 

IO 

1947 

3 

12360 

3.4 

4  1 7 

7 194 52  1 

? 

12395 

3.5 

449 

195  1 

1 

1  1410 

3.4 

385 

1952 

14380 

3.6 

5  13 

i 2 22  7 6  6 

2b 

12096 

l*  19 

1947 

in 

10 

3.6 

59' 

1948 

l  ■>  o 

3.5 

430 

1949 

1  o 

3.4 

48  1 

1950 

' 

i  *ni  n 

3.2 

418 

1951 

1  2800 

3.6 

4b6 

1952 

2 

10510 

3.4 

356 

1 

14670 

3.6 

480 

1 

12440 

3.5 

1 

12640 

3.4 

10 

1  10878 

3o5 

72  7 

0 

46/ 

3 

56 

1949 

1 

14820 

3.  b 

73U3I6  12 

25 

12003 

3.7 

44/ 

1952 

1  ?  1R  ' 

3.6 

398 

4 

124G3 

456 

1955 

3.6 

446 

2 

1 36ou 

4  6:> 

1954 

Ol 

3.7 

347 

5 

10^62 

39a 

4  11502 

4  1  4 

noh 

3.  / 

4  1146? 

4  1  V 

1956 

1228^ 

3.9 

475 

1  3540 

5^7 

4  12524 

4  7  1 

195/ 

1 

15  150 

4.2 

635 

1 

15290 

58/ 

1       159  06 

535 

195M 

1 

17180 

4.2 

722 

1 

15360 

63o 

1  1556/ 

606 

1959 

^ 

1  7020 

3.5 

59  1 

122d5 

459 

1  12263 

44  6 

73.3982  2 

13147 

3.5 

45 

7379  lb  1 

9773 

339 

1953 

1 

10220 

3.5 

358 

8e90 

30  I 

1  6796 

1954 

1 

10770 

3.4 

364 

| 

1  12  10 

37  / 

1  1060/ 

35  ~j 

1955 

1 

8330 

3.5 

295 

1 

9350 

534 

1        9  64  7 

34  1 

1 

13260 

3.6 

1955 

3.9 

492 

1 3GaO 

4/5 

1  12459 

463 

1955 

1^900 

3.0 

598 

1 

13670 

526 

1957 

1 

14760 

3.5 

520 

134  10 

49j 

1  14039 

bl2 

1958 

1 

16290 

3.5 

577 

J 

14990 

568 

1959 

' 

2  1250 

3.8 

797 

152j0 

579 

1  16001 

6  1  0 

7U72U2  2 

11(062 

3.U 

466 

1951 

1 

1  3990 

3.2 

452 

1 

134  10 

537 

3.3 

1953 

1  2690 

3.3 

424 

I  2940 

b  1  2 

1      12  590 

4  9  6 

1954 

1 

13560 

3.4 

459 

| 

12/30 

b02 

1  15396 

5  iO 

10B90 

3.5 

377 

1947 

1 

1  0890 

3.  5 

377 

1  1             1   7  1 

9200 

1*  •  3 

399 

1952 

1 

9200 

4.5 

599 

7558  76  9 

10b2  3 

1  94  7 

IVOA^ 

3.3 

1948 

3.4 

445 

1949 

0330 

3.4 

350 

/bl  1  0  1  I 

1 0  1 1*  7 

,  ^ 

372 

1950 

10  15- 

3.9 

398 

1  2900 

470 

1951 

66  1  0 

3.7 

326 

13750 

5  19 

1952 

92  1  0 

3.  b 

323 

1 

13950 

534 

1  0000 

3.8 

<B7 

l 

^  V\ 

2590 

496 

1 

10470 

3.3 

347 

J  7  < 

I  13396 

b  j6 

955 

1 

1  2240 

3.  7 

lin  n 
4060 

5/5 

1  14334 

5  72 

3.9 

2 

10705 

4.C 

^ ! 

O  P 

1 

8990 

3.5 

2 

o  o 
949 

1 

13520 

4.0 

o  39 

1 0  6  h  a 

3.6 

386 

194/ 

1  1 

1  1314 

3.8 

430 

2 

1292  b 

456 

10 

9427 

3.7 

542 

5 

12007 

1949 

16 

10656 

3.6 

449 

1950 

19 

10657 

3.  7 

369 

/ 

126 /6 

4  75 

1951 

13 

1  1376 

3.o 

4  1  1 

6 

10/17 

414 

1952 

17 

1  I39d 

3.6 

412 

12 

105/5 

4  1  1 

1953 

12 

1  1378 

3.6 

4  12 

10 

10356 

39d 

10  10015 

36D 

1954 

9 

10659 

3.6 

390 

9 

105/6 

579 

9  10130 

369 

1955 

e 

12  125 

3.  b 

42b 

7 

1  1049 

4  16 

7  10399 

3'4 

1956 

4 

1230b 

3.4 

4  1  6 

5 

1  12  10 

404 

3       9/4 1 

357 

1957 

12760 

3.6 

46  1 

2 

10630 

376 

2  IG6S0 

3o2 
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TABLC    15. — DAUGHTLR-AVtRAGt  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


GROUPED  BY  BREEl 


DAUGHTER   AVcRAGc   BY  SIRE 


RfcCURU   AVERAGE   BY   bIRL   BY   FRtSHLNI N3  YtAK 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


756552  60  166      10843      3.0  181 


759193  64  200      12853      3.5  445 


f60o79  1  5      10226     3.4  350 


7619  77  8  41      14360      3.6  508 


76^945  33  96     12045     3.5  122 


765379  I 
766065  3 


I  I295U  3.7  U80 
9      10887     3.6  385 


768it60  2  7     12307     3.9  457 


768866  1  4      15815      3.6  561 


771602  I  4     13338     3.3  430 


777177  2  l*      10B92      3.5  378 


C  I~1M  T  i-  M  Li 

-  UN  1  t  rlr 

* 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

K  t,  L>  UK  U  J 

MI  LK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PLT  . 

* 

NO. 

L8. 

HOL  STEIN 

1956 

2 

1  7990 

3.6 

1  94  7 

m 

12 

1  02  I  9 

3  5 

363 

12  763 

466 

1949 

27 

1  1  i  02 

3.5 

393 

3 

1  lo30 

436 

1950 

2  1 

3.7 

409 

7 

1  1909 

442 

195  1 

2  1 

1  1  068 

3.6 

397 

1 952 

23 

11(60 

1  2 

1  ^1663 

1953 

1  6 

11114 

3.  7 

4  09 

1  1  730 

1  954 

1 2 

1109b 

7  f 

110  17 

1955 

9 

11057 

3.6 

4b4 

384 

1 956 

1  03  1  2 

3.6 

379 

. 

112  75 

411 

195  7 

3 

9393 

3.  7 

354 

3 

113  13 

417 

1958 

1 

10710 

4.  1 

436 

1 

12560 

4  7  1 

1 94  7 

11912 

3.4 

404 

1 946 

1  4 

11954 

3.5 

413 

13130 

480 

1949 

32 

13122 

3.5 

455 

10 

12065 

437 

1950 

39 

13060 

3.5 

460 

13 

1204  1 

437 

195  1 

30 

12997 

3.5 

460 

1  4 

1 27  57 

1 952 

29 

1  342  7 

3.4 

455 

1  6 

1  1 664 

4  1  9 

1953 

1  6 

13755 

3.4 

470 

1  5 

125  59 

44  9 

1954 

1 2 

14  015 

3.4 

470 

]  ] 

11980 

440 

1955 

9 

1  3664 

3.4 

472 

7 

1  1  134 

400 

1956 

7 

1  3279 

3.  4 

458 

5 

12  1  70 

446 

1  957 

3 

1  5757 

3.6 

564 

o 

1  442  5 

542 

1958 

1 

12  700 

3.5 

440 

1  949 

9590 

3.6 

343 

1 

9780 

343 

1 950 

1 

8930 

3-2 

288 

1 

11260 

386 

1952 

I068C 

3.4 

365 

9960 

359 

1953 

[ 

1  1 120 

3.5 

385 

1  1  590 

42  5 

1 954 

10810 

3.4 

37  1 

] 

1  3  1  30 

4b^> 

1950 

10275 

3.6 

373 

2 

15800 

522 

1951 

3 

1 4997 

3.4 

506 

3 

13400 

477 

1952 

1  525  1 

3.6 

547 

14905 

5  1  8 

195  3 

1  5274 

3.0 

532 

151  66 

533 

1  954 

12400 

3.6 

444 

13532 

484 

1955 

1  3856 

3.7 

>j04 

131 92 

474 

1956 

14288 

3.5 

496 

Q 

1 4340 

469 

1957 

13196 

3.5 

464 

1  3386 

480 

1958 

2 

12195 

3.5 

429 

2 

12525 

446 

1959 

1 

13140 

3.5 

455 

1 

1  1  640 

44  1 

1 94  7 

3 

10903 

3.0 

386 

j 

11970 

419 

194b 

12 

10368 

3.7 

379 

2 

115  75 

446 

1 949 

20 

1  3  i  1  0 

3.6 

467 

5 

1  1 562 

4  1  3 

1950 

1 4 

1  36  1  0 

3.6 

485 

5 

10662 

393 

1951 

1  0 

1  2329 

3.6 

439 

4 

1  1935 

408 

1952 

1 4 

1 2572 

3.5 

443 

6 

11350 

406 

1953 

1  1  390 

3.4 

385 

7 

108^9 

40  1 

1954 

12  75  7 

3.5 

444 

1  1  340 

432 

1955 

1  300  3 

3.3 

427 

3 

1  1 0  1 0 

402 

19  56 

3 

13767 

3.5 

469 

3 

1  W67 

432 

195  7 

1 

1  1050 

3.7 

412 

1 

1  1  540 

44  7 

1  3480 

3.6 

1 959 

1  08  1  0 

3.6 

390 

. 

1  0 1  oO 

378 

1947 

1  295u 

3.  7 

480 

, 

8040 

1951 

12660 

3.4 

425 

1 

1  1  690 

4  1 8 

1 952 

3.  7 

46  5 

195  3 

! 

1  1 420 

3.6 

4  1 2 

1 954 

1  3690 

3.4 

467 

] 

1 2240 

5  1  9 

1955 

i 

8550 

3.3 

285 

1 

13570 

488 

1957 

1 

13350 

3.6 

486 

1 

10920 

412 

*  ^ 

12480 

3.6 

445 

1 

1  1 H90 

4  1  3 

1 952 

1  4890 

3.4 

509 

1953 

i 

16250 

3.6 

582 

1955 

] 

16020 

3.2 

510 

10^7 

15650 

3.2 

507 

1958 

1  0805 

3.9 

4  1  5 

1 

98  30 

344 

1952 

15680 

3.5 

550 

j 

14930 

54  4 

1953 

16490 

3.4 

560 

1  5400 

559 

15720 

3.  7 

584 

1 4  660 

52  7 

IO<W 

15170 

3.6 

55  1 

1  64  70 

590 

1950 

9800 

3.3 

323 

15670 

512 

1951 

7520 

3.3 

245 

1  7500 

566 

1952 

16970 

3.2 

544 

1H300 

59  7 

1953 

19060 

3.2 

607 

18450 

593 

195  1 

8090 

3.4 

272 

12740 

46} 

1953 

7400 

3.5 

261 

1  1340 

405 

1954 

6390 

3.6 

231 

1  IH90 

432 

1960 

14490 

3.5 

500 

13460 

459 

YLARLY  HERO  AVERAGE 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
LB. 


I      15816  570 


1 1 

10990 

408 

1 1 

1  1  127 

404 

e 

1118  1 

405 

u 

1092  7 

407 

3 

1  1692 

434 

i 

12252 

462 

1  1 

1  1564 

428 

10 

1  169  1 

430 

7 

10675 

393 

5 

1  1489 

426 

2 

12644 

47  1 

1 

1  1303 

4U2 

1  1968 

456 

2 

1  188  1 

435 

3 

10457 

362 

4 

13056 

475 

3 

1  1866 

43  1 

3 

12909 

466 

2 

12197 

439 

1 

1  1892 

446 

6 

10103 

362 

5 

10806 

402 

3 

104  17 

376 

3 

10893 

402 

1 

1  1020 

409 

1      11619  443 


1      12437  447 


10624  369 


I      14889  538 


1  12633  435 
1      11042  397 


TABLE   lb. — DAUoHTlR-AVERAJE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   6RLLUING   ORGAN  I L  A  T I  ONb — GROUPED   BY  BrtLEO, 


BY  YEAR 

OF  FRL>HEN1UG- 

-KLCORDS  PRO- 

THI S 

STATE  ONLY 

DAUGHTER 

AVERAGL 

BY  SIRE 

KECORU  AVERAGE   BY  Sl*fc 

bY 

FRESHENING 

YEAR 

305-uAY 

CONTtMP 

_  a  v  . 

YLARLY  HcRD  AVlRA^E 

SIRE  DAUGHTERS 

RECuROS 

MILK 

TEST  FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TLST 

F  AT 

RECUROS 

MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT.  LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

L6. 

NO. 

LB. 

NO.            L  B . 

Lc  . 

HOLSTEIN 

77749b  US 

159 

12026 

3.6  43b 

1  947 

44 

12012 

3.7 

4  70 

2 

12  155 

44  9 

1948 

18 

1282  1 

3.8 

482 

u 

112  75 

405 

1949 

17 

126  1c, 

3.  7 

460 

4 

1  2420 

443 

1950 

18 

12/80 

3.7 

466 

3 

1269  6 

45  1 

1951 

19 

12400 

3.7 

4b3 

8 

12649 

457 

1952 

1  7 

11311 

3.6 

409 

9 

122^3 

445 

1953 

10 

1  1980 

3.7 

440 

8 

11036 

429 

8      1  1403 

4  1  i 

1954 

9 

1  3268 

3.5 

466 

0 

12604 

478 

6  12207 

44  9 

1955 

4 

1  1963 

3.6 

434 

4 

10483 

39  1 

4      1 08  1 6 

40  5 

1956 

2 

7380 

3.6 

272 

2 

8905 

32/ 

2       9  135 

34  0 

1958 

1 

9480 

3.0 

342 

1 

13350 

480 

776/00  1 

4 

22465 

2.9  65/ 

1952 

1 

2  1440 

2.8 

6  1  1 

1 

1  7600 

567 

1953 

23630 

3.0 

700 

1  7040 

537 

1954 

J 

23600 

3.0 

709 

18  1  bO 

600 

1955 

1 

2  1  190 

2.9 

608 

18400 

603 

1  16268 

635 

780456  2 

7 

13  134 

3.7  482 

1954 

1 

14390 

3.5 

b03 

1  17/0 

452 

1  12066 

43  5 

1955 

15585 

3.9 

b98 

\ 

1  I960 

462 

2  11325 

436 

1956 

9170 

4.0 

367 

■ 

12560 

482 

1  10104 

403 

1957 

j 

10530 

3.  b 

396 

1 

1  1200 

450 

1  10791 

426 

1958 

1 

12080 

3.9 

474 

1  I0O0 

436 

1      1  1456 

444 

1959 

1 

7950 

3.2 

2b8 

9600 

362 

1  10584 

369 

785950  *  1 

6 

17148 

3.5  602 

1950 

14250 

3.6 

520 

1  1  130 

453 

1952 

] 

1777  0 

3.0 

o  79 

] 

10/10 

529 

1953 

1 

1  5870 

3.0 

570 

1  0760 

504 

1        9 102 

5o6 

1954 

1 

17470 

3.4 

587 

10840 

466 

1  9200 

506 

1956 

1 

18790 

3.4 

636 

1  2290 

509 

1        956 1 

516 

1957 

1 

18740 

3.3 

618 

1 

12450 

523 

1  9777 

535 

784231  1 

5 

t  2  1  U6 

3.8  46b 

1949 

. 

12920 

3.9 

505 

13410 

456 

1950 

1 

10420 

3.4 

359 

13340 

46b 

1952 

13300 

3.7 

492 

14450 

505 

1953 

1 

1  1220 

3.7 

420 

1 

12320 

44  / 

1  10257 

373 

1954 

1 

12670 

4  .  3 

550 

1 

1  1870 

449 

1  12066 

435 

784/79  1 

U 

8320 

3.6  290 

1952 

9490 

3.6 

34  1 

-i> 

9230 

335 

1953 

9200 

3.7 

33b 

8990 

314 

1  8796 

307 

1954 

| 

8230 

3.5 

267 

9bB0 

33  1 

1  10802 

353 

1955 

1 

6360 

3.6 

226 

i 

7370 

256 

1        964  7 

34  1 

/B5226  < 

1  1 

103b4 

3.4  355 

194  / 

5 

9626 

3.5 

342 

, 

94  10 

357 

1948 

2 

8920 

3.4 

300 

9560 

342 

1949 

2 

12725 

3.4 

423 

1950 

1 

1  3760 

4  .  0 

552 

1952 

1 

1  1470 

3.  1 

360 

787322  9 

39 

10278 

3.8  394 

1947 

14 

9949 

3.9 

389 

2 

13390 

512 

1948 

b 

1  0662 

4.0 

430 

1 

131o0 

516 

1949 

/ 

9849 

3.b 

378 

1950 

6 

1  0330 

3.0 

393 

1 

1  1620 

448 

1951 

4 

10830 

3.6 

392 

12070 

449 

1952 

2 

1  1950 

3.9 

459 

1  IO50 

436 

1953 

1 

11910 

3.9 

46b 

1 

1  1350 

4  19 

1      1  1467 

42  3 

787323  1 

6 

1093j 

3.4  371 

1  949 

1 

12600 

3.5 

439 

1951 

1 

12240 

3.3 

407 

8/60 

355 

1952 

1 

12390 

3.4 

442 

6b  1 0 

338 

1954 

1 

9210 

3.2 

299 

j 

8900 

342 

I       92  1  1 

339 

1955 

2 

9330 

3.4 

52  1 

10300 

3/1 

2  9o54 

356 

Z86399  1 

5 

12576 

3.5  442 

1952 

1 

16420 

3.6 

589 

10370 

377 

1954 

1 

14700 

3.o 

523 

1  3230 

469 

1  12862 

4r 4 

1955 

| 

1  1  820 

3.4 

406 

1  1  740 

482 

1  12361 

489 

1956 

1 

8590 

3.4 

295 

1 

10620 

444 

1  11587 

47/ 

1  957 

1 

1  1350 

3.5 

399 

13030 

493 

1  12208 

476 

790106  4 

1 1 

12663 

3.5  444 

1949 

1 

1  164  0 

3.9 

450 

■ 

1  1  260 

439 

1950 

2 

10750 

3.5 

381 

1 

13220 

460 

1951 

1 

13650 

3.5 

482 

12600 

4S  1 

1953 

3 

12993 

3.4 

4  4  1 

11190 

4  1  4 

1  12797 

46  i 

1954 

1 

13160 

3.9 

509 

1  3/90 

469 

1  1398b 

496 

1955 

2 

14235 

3.4 

487 

1 

149  10 

506 

1      14  116 

489 

1956 

1 

14250 

4.  1 

584 

14900 

513 

1  13799 

5U6 

1957 

2 

13855 

3.6 

bO  1 

] 

14/05 

556 

2  13/83 

510 

7930  /9  I 

3 

1  33B0 

3.4  452 

1953 

1 

14580 

3.2 

467 

1  2  1  60 

432 

1      1 1968 

422 

19  54 

1 

13100 

3.6 

47  1 

■ 

1  1  390 

429 

1  11412 

42^ 

1957 

1 

12460 

3.3 

417 

1 

9630 

334 

1  10933 

306 

795193  3 

7 

116  7  3 

3.5  406 

1947 

1 

1  1280 

3.6 

407 

1948 

2 

12615 

3.4 

43  1 

1949 

2 

1  3675 

3.6 

469 

1  950 

1 

1  10S0 

3.  7 

4  1  0 

195  1 

1 

8920 

3.6 

323 

7961  13  19 

66 

10767 

3.7  394 

194  7 

42 

11112 

3.7 

409 

b 

1  1954 

444 

1948 

9 

1  1  733 

3.7 

430 

2 

1  14  10 

438 

1949 

6 

1  1387 

3.0 

435 

1 

12420 

4/', 

1950 

4 

1  I30J 

3.8 

429 

2 

1  1635 

440 

195  1 

1 

10  150 

4.0 

405 

1 

12250 

453 

1952 

1 

9220 

4.6 

429 

1 

10050 

40  1 

TABLE    15. — OAUGHTtR-AVCRAGE  OF   SlKES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRLEOINo   URGANI  CAT  I  0N5 — GROUPEO   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RLCORDS  FROM   THIS   ST.\Ti_  ONLY 


DAUGHTER   AVcRAGL   BY   SIRc  RtCORU  AVERAGE   BY   SIRE   eY  FRESHENING  YEAR 


505-DAY  CONTLMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVLKA^t 


SIRE 

jAUGHTERi 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECURDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB  • 

LB. 

Lb. 

NO . 

LB  . 

LB  ■ 

HOLSTE IN 

1953 

2 

9875 

4. 

1 

40/ 

2 

11395 

4  1  b 

2 

1  1467 

4/3 

1954 

1 

8420 

4. 

2 

357 

1 

13420 

50o 

1 

15560 

5U5 

7984S1 

2 

2 

1  1  1  7i> 

3.7 

406 

1950 

3. 

^ 

40  1 

1951 

■ 

in  ihi 

4  10 

79984 1 

17 

SB 

10  76  1 

3.5 

3  73 

194  1 

1 0 :*  2  4 

? 

362 

1948 

9 

1  120/ 

390 

1949 

429 

| 

1  2950 

46  1 

1950 

3 

1260/ 

449 

195  1 

5 

12668 

4  54 

| 

10610 

382 

1952 

11705 

j" 

406 

1953 

„ 

l  l^kn 

3. 

8 

432 

2 

949  5 

340 

2 

824  1 

2»5 

1954 

3. 

4 

386 

• 

9940 

363 

1 

8819 

313 

799346 

1 

1 

1  lt60U 

3.  7 

540 

1952 

46 

540 

7998  7b 

8 

2  1 

1  3054 

3.5 

460 

1952 

1  1  560 

::* 

392 

1953 

7180 

' 

22  1 

I 

104  00 

334 

1 

1  0  38  9 

355 

1  954 

^* 

4  1  0 

2 

1  1670 

408 

2 

1  0644 

578 

1955 

1  34^  / 

^* 

475 

120  jt 

42  7 

3 

10951 

394 

1956 

■J 

12520 

^* 

43  1 

| 

9G/0 

40  1 

| 

69  1  6 

399 

1957 

5 

12940 

!* 

46  1 

12098 

454 

14 

1  I29f1 

424 

1958 

3 

1293/ 

4  34 

3 

12/27 

450 

3 

1214  6 

430 

1959 

490 

4 

12613 

465 

4 

12672 

46  5 

I96U 

1  55^0 
155 

3. 

3 

306 

1 

125  70 

459 

I 

1  3374 

432 

805878 

45 

142 

1  I860 

3.7 

43  1 

1947 

1  1  020 

391 

2 

10800 

380 

1948 

10330 

^  " 

367 

4 

1  0228 

359 

1949 

1 2962 

^* 

460 

| 

1  32o0 

448 

1950 

2  1 

425 

3 

119/0 

443 

195  1 

03 

1216  7 

^* 

445 

1  4 

1  2024 

462 

1952 

26 

1243? 

^* 

456 

1  6 

12  3/3 

455 

1953 

21 

12750 

^* 

459 

18 

1  2044 

432 

18 

116  16 

4/4 

1  954 

13 

13452 

3  _ 

504 

I  3 

1  25  74 

47  i 

12 

12376 

458 

1955 

1  | 

1305  1 

3^ 

496 

I  | 

1  2388 

468 

1  | 

12159 

455 

1956 

12340 

3. 

o 

4  74 

6 

1  1833 

433 

5 

1  1502 

436 

1957 

lj 

1  335B 

it. 

0 

534 

4 

14265 

536 

4 

13326 

493 

1959 

1 

1  1720 

3^ 

374 

1 

1  I960 

445 

1 

12535 

463 

8062 22 

19 

S3 

10  733 

3.7 

39  / 

1947 

10270 

3  B 

378 

1  948 

10 

1  1006 

3. 

7 

409 

1 

12440 

4  1  6 

1949 

8 

12080 

3. 

7 

440 

2 

14585 

5  18 

1950 

10 

10629 

3B 

405 

2 

12225 

449 

195  1 

7 

10934 

3. 

8 

422 

2 

1  1670 

4  1  5 

1952 

6 

10462 

3. 

6 

382 

2 

1  1785 

429 

1953 

2 

9985 

3. 

6 

361 

2 

12220 

448 

2 

1  1423 

40 1 

1954 

3 

996  7 

3. 

9 

390 

2 

1  1555 

43  1 

1 

12012 

469 

1955 

3. 

9 

428 

4 

1  1608 

442 

4 

1  1731 

4  5  7 

I9S6 

j 

6  170 

4. 

2 

34  1 

1 

1  1640 

4  14 

1 

1  14/8 

42  I 

BOB?  16 

( 

4 

1661a 

3.7 

609 

1952 

1 

13760 

* 

490 

19  54 

j|" 

630 

1956 

3. 

5 

659 

1957 

192/0 

3. 

4 

657 

8 1 0427 

j 

2 

1  5445 

it .  1 

619 

1955 

1  3370 

570 

| 

1  3580 

538 

1 

1  4486 

562 

1959 

1 

1  7520 

668 

| 

14620 

562 

| 

1420  3 

55  6 

81  12  92 

1 

1 

103  10 

3.5 

363 

1947 

363 

dl 14  14 

1 

1 

10860 

it.  1 

440 

1953 

0860 

4. 

1 

440 

81  SI  43 

1 5 

2b 

1  3252 

4  •  2 

556 

1957 

* 

4  96 

3 

1  4  1  80 

532 

2 

1  1946 

44  2 

1 95ti 

**• 

627 

6 

1514  1 

58  1 

7 

14506 

554 

19  59 

7* 

495 

13/92 

522 

g 

1  3444 

5  1  1 

1960 

12663 

515 

13390 

540 

3 

1406  1 

544 

B 1 52 36 

2 

s 

9564 

3.8 

36  1 

1950 

if* 

367 

| 

14090 

438 

195  1 

?r  50 

^B 

466 

| 

1  23n0 

438 

1952 

10620 

396 

2 

1  1  1  50 

406 

1953 

9050 

j; " 
*" 

366 

2 

10600 

38  1 

2 

1115  1 

397 

1954 

10090 

33  1 

1 

I02:>0 

34  7 

| 

1  0602 

353 

1955 

] 

5690 

2* 

1  9  7 

| 

7530 

263 

| 

9647 

34  1 

817044 

98 

29b 

11210 

3.7 

414 

1947 

*9^H 

3. 

9 

470 

1948 

I  '/ 

3. 

a 

353 

1949 

26 

1  0940 

3. 

8 

408 

2 

10885 

385 

1950 

4  1 

1  0945 

3  m 

7 

409 

6 

124/0 

458 

195  1 

35 

1049  1 

3 

395 

1  1 

1  1233 

4  12 

1952 

54 

1  1423 

422 

26 

1  lt;25 

424 

1953 

32 

1  1057 

3. 

7 

4  1  0 

2  3 

1  2050 

432 

20 

1  1  185 

4  1  0 

1954 

26 

11681 

3. 

7 

430 

22 

1  1853 

43  1 

21 

1  1668 

4/6 

1955 

26 

12219 

3. 

/ 

449 

25 

12240 

446 

22 

11178 

4  1  4 

1956 

19 

1268B 

3. 

/ 

467 

17 

12239 

456 

17 

1  1524 

433 

1957 

13 

13675 

3. 

6 

498 

IU 

122U2 

4/4 

1  1 

12236 

468 

1958 

9 

13636 

3. 

6 

498 

ti 

12649 

50(1 

7 

13135 

518 

1959 

1 

10560 

3. 

1 

332 

1 

1  1080 

465 

1 

1  1718 

454 

8182  80 

1 

10500 

3.5 

368 

1958 

1 

10500 

3. 

5 

366 

1 

9860 

375 

1 

10595 

39  7 

820086 

1 

•t 

13140 

3.8 

50  1 

1950 

1 

13410 

3. 

B 

509 

1 

16680 

59? 

1951 

1 

16  110 

3. 

6 

6  10 

1 

1  12  10 

666 

1952 

1 

1  1240 

4. 

2 

467 

1 

15130 

562 

1956 

1 

1  1800 

3. 

5 

4  1  / 

12650 

457 

1 

13669 

51  1 
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TABLt    lb. — DAUCHTi_R-AvtRAuE  OF  SIRES    IN  ScRVICL   IN   ARTIFICIAL   BREcO  INo 
BY   YLAk   OF   FRLSHtNlNu — RtCORCS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


OR  JAN  I Z  A  T I C  it  S  —  jKOUHlO   BY  3KLL0, 


DAUGHTER   AVcHAGc   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  F  Kr  Shi.  N I NG  YEAR 


SIRt  DAUGHTERS  REC0RD3  MILK  TlST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  T^ST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


jC3-DAY  CGNTlMR.  AV. 
RlCOrUS     HILK  FAT 
.MO.  Lii.  LB. 


YlARLY  HERD  AYLRA-,!. 
RECORDS     MILK  FiT 
NO.  LB.  L8. 


5      10694     3.8  407 


822065  135  343      llObb     3.9     1*3 1 


822V13  3  6      11901      3.8  451 


823055  I  7      14267     4.0  572 


828522  14  61      13329      3.5  468 


1948 

1  665u 

4 

1 

270 

1949 

1  10780 

3. 

6 

39  1 

1950 

1  9970 

4 

0 

10  1 

1  13430 

473 

1953 

1  17260 

3 

8 

659 

1  12400 

452 

1  12666 

1956 

1  8810 

3 

6 

314 

1  12930 

469 

1  12C99 

195  1 

12 

1  1153 

3. 

4  lo 

1  1504 

4  1  3 

1952 

42 

11310 

3 

8 

433 

25 

12280 

450 

1953 

61 

1  1125 

3 

9 

429 

5  1 

1  lb91 

440 

49 

1  1538 

1954 

63 

11130 

3* 

9 

43  1 

3/ 

1  1992 

444 

55 

12007 

1955 

54 

11105 

3 

9 

431 

49 

12077 

446 

49 

1  1724 

1956 

37 

12100 

3. 

B 

459 

37 

12b  13 

473 

34 

12232 

1957 

29 

1248  1 

4 

0 

496 

26 

13332 

495 

21 

13458 

1958 

24 

12676 

3 

9 

300 

22 

13495 

501 

22 

1314  1 

1959 

16 

1  3373 

3 

9 

525 

1  6 

13354 

506 

16 

1369? 

I960 

10280 

3 

b 

396 

4 

1  1683 

48  1 

4 

12816 

1953 

1      1  1  IOC 

3. 

9 

436 

1  12o20 

460 

1  13004 

1954 

1      131 10 

4. 

0 

519 

1  12780 

483 

1955 

1  11560 

3. 

6 

420 

1  11800 

437 

1  10486 

1956 

1  13350 

3. 

9 

515 

1  12030 

476 

1957 

2  11460 

3. 

6 

405 

2      114  15 

446 

1  13690 

1952 

1  16550 

4.  1 

684 

1953 

1  17470 

4.2 

729 

1954 

1  16570 

3.b 

636 

1955 

1  14630 

4.  1 

598 

1956 

1  9000 

3.7 

335 

1957 

1  10970 

3.b 

418 

195b 

1  14680 

4.  1 

606 

1947 

1  1600 

3. 

5 

406 

1948 

12443 

3. 

5 

432 

1949 

4 

12853 

3. 

5 

443 

WSO 

4 

11810 

3. 

4 

399 

1951 

3 

1  1843 

3. 

3 

389 

1952 

6 

12657 

3. 

4 

42  1 

1953 

o 

14587 

3. 

5 

517 

1954 

b 

1  3682 

3. 

5 

482 

1955 

/ 

12  143 

3. 

5 

427 

1956 

6 

13905 

3. 

6 

497 

1957 

4 

15940 

3. 

7 

599 

1958 

6 

16120 

3. 

5 

560 

1959 

9597 

3. 

367 

1960 

14900 

3. 

8 

560 

16     15528     3.4  533 


2 

46o0 

174 

3 

12/40 

465 

4 

12323 

452 

3 

12740 

43V 

2 

12550 

456 

5 

120(10 

429 

6 

12273 

459 

6 

12705 

47  1 

7 

12  126 

44/ 

6 

12953 

477 

4 

14068 

529 

6 

14098 

534 

3 

1  1620 

466 

1 

14400 

569 

82o7  56  1 

4     14568     3.6  525 

1950 

1  12200 

3.5 

429 

1951 

1  14840 

3.9 

572 

1  127/0 

466 

1952 

1  14880 

3.6 

541 

1  14020 

507 

1954 

1  16350 

3.4 

536 

1      144  70 

513 

1  13047 

830593  1 

4      11/40      3.4  403 

1954 

1  11640 

3. 

5 

412 

1  13300 

4/4 

1  12742 

1955 

1  12650 

3 

4 

431 

1  13100 

50  1 

1  12982 

1956 

1  10980 

3 

5 

382 

1  11860 

454 

1  12927 

1957 

1  11690 

3. 

3 

386 

1  13100 

493 

1  12949 

5  I  / 

456 


428 
44  / 
45U 
457 
502 
4i5 
5^3 
4/5 

452 

397 

533 


6 

12061 

445 

6 

12742 

468 

7 

12051 

446 

6 

1202  1 

447 

4 

12892 

483 

6 

13509 

509 

3 

12898 

503 

473 

463 
474 
470 
477 


1953 

2 

15050 

3.  / 

555 

2 

14460 

489 

2 

1280? 

492 

1954 

2 

14860 

3.8 

556 

2 

14525 

505 

2 

13456 

498 

1955 

3 

14587 

3.3 

474 

5 

132^:0 

500 

13167 

487 

1956 

5 

16095 

3.3 

532 

3 

139B0 

502 

2 

13168 

490 

1957 

3 

16757 

3.  3 

330 

3 

14277 

523 

2 

14764 

546 

1958 

3 

15913 

3.2 

312 

3 

14b30 

549 

3 

15496 

572 

836709 
837025 


837589  I 


2       9400      3.6  340 

1  15940  3.3  528 
24     13610     4.0  540 


1950 
1954 


14820      3.8  559 


10440 

8360 


359 
320 


1      15940     3.3  528 


3     13633     3.3  444 

1952 

1  16640 

3.4 

562 

1  13090 

440 

1953 

1  13560 

3.2 

430 

1  10540 

379 

1  11271 

1955 

1  10700 

3.2 

339 

1  12800 

452 

1  11598 

883O 
1  1700 


307 
40  I 


1  10900 
I  15511 


404 
571 


1953 

2 

1  1  185 

3.6 

405 

2 

1  10O0 

438 

1 

12306 

44/ 

1954 

2 

1  1625 

3.8 

435 

2 

10590 

418 

2 

10813 

431 

1955 

3 

14363 

3.9 

564 

3 

13397 

518 

3 

12662 

498 

1956 

3 

13567 

3.8 

501 

3 

1  3370 

524 

3 

12717 

503 

1957 

4 

15100 

3.9 

589 

4 

139  15 

546 

3 

130  1  1 

521 

1958 

2 

14575 

4.  1 

598 

2 

15040 

543 

1 

16557 

610 

1959 

13620 

4.0 

553 

6 

1  1382 

445 

6 

1  1458 

44  7 

1960 

1  1  130 

4.  1 

462 

144  70 

533 

1 

14181 

53  1 

382 
4  10 


1953 

1  14660 

4 

1 

600 

1  13530 

475 

1  14137 

523 

1954 

1  13790 

4 

0 

547 

1  12100 

472 

1  14715 

542 

1955 

1  15410 

3. 

5 

545 

1  15410 

525 

1  12742 

469 

1956 

2  17020 

3 

5 

587 

2  I463S 

536 

2  13745 

510 

1957 

1  12990 

3 

7 

484 

1  13490 

522 

1  13603 

513 

1958 

1  17020 

4 

2 

714 

1  15020 

5S7 

1  15718 

586 

1959 

1  16450 

4 

2 

696 

1  15580 

604 

1  15707 

608 

12     13010     3./  473 


473 

1952 

2 

1  1940 

4.  1 

484 

2 

I2C65 

52  3 

1953 

1 

13720 

3.2 

440 

1 

13770 

464 

14028 

1954 

13935 

3.8 

516 

2 

15  130 

545 

2 

13680 

1955 

2 

12470 

3.8 

470 

2 

14600 

520 

2 

13734 

510 

502 
51  I 
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TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   8RELDING   ORGAN  1 1  AT  I ONS- 
6Y  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  DREED, 


UAOGHTER   AVE RAGc   BY  SIR. 


SIRE  DAOGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


4      14000     3.8  528 


23      15496     3.6  556 


853717  I  2     107/5     3.9  1*23 

8542  10  2  4     17034     3.7  630 


853699  19  75      12449     3.4  426 


860603         237  60  1      11269      3.7  U10 


86/248  4 


12232     3.6  442 


863736  3  6      14119     3.7  528 


6      13896     3.8  532 


863513  5b  143     11323     3.8  431 


5      16456     3.3  54b 


I      12293     3.9  471 


86/643  I  2       9620     3.8  364 

8/0458  1  7      14081      3.8  524 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YCAi< 


303-DAY   COiNTL      .    AV  . 


YEARLY  HERO  AVlRAl,E 
FAT 


360 
57  I 

5/8 

5dO 


FRESH 

RECOROS 

MILK 

TEST 

EAT 

RlCOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

1956 

2 

12050 

3. 

3 

392 

2 

15560 

578 

2 

14857 

1957 

J 

15190 

3. 

2 

485 

1 

14530 

547 

1 

14650 

1958 

1  4490 

3. 

469 

1 

14440 

554 

1 

1479  1 

1959 

1 

18540 

3. 

5 

6b4 

1 

IblbO 

535 

1 

14737 

1949 

1  3  1  6G 

3. 

9 

3  1  1 

1950 

1  5530 

3. 

b 

593 

195  1 

14450 

3. 

7 

538 

1952 

1 

12860 

3. 

46b 

1953 

2 

1  3255 

3. 

466 

1 

1  7650 

56  1 

1954 

15  157 

3. 

6 

550 

2 

lo9bb 

59  1 

1955 

5 

16040 

3. 

6 

5b6 

b 

lbl26 

525 

2 

12857 

1956 

3 

(5730 

3. 

4 

532 

3 

1  5783 

535 

1  432  5 

1957 

16916 

3. 

608 

5 

14758 

53  1 

3 

14875 

1958 

2 

14  760 

3. 

9 

36/ 

14600 

55  / 

2 

14034 

1959 

3 

1  5543 

3. 

334 

2 

1  5085 

559 

1951 

| 

1  1  730 

3. 

9 

463 

1952 

| 

9720 

3. 

9 

382 

1956 

1 

14810 

3, 

5 

51  1 

1 

10290 

356 

1 

10726 

1957 

14080 

3. 

5 

495 

1 

10460 

373 

1 

10584 

1958 

15800 

3. 

ii 

□  32 

1 

95  10 

365 

1959 

| 

19  170 

3. 

9 

747 

1 

15320 

58  1 

1 

15620 

1947 

3 

1  2640 

3. 

7 

46  1 

2 

9835 

356 

1948 

13 

124  1  2 

3. 

4 

4  1  7 

3 

1  3407 

49  1 

1949 

10 

14  102 

3. 

4 

474 

4 

121/3 

453 

1950 

B 

12291 

3. 

it 

4  1  1 

2 

1  1425 

413 

1951 

1  2 

1247  1 

3. 

it 

427 

3 

124  37 

467 

1952 

9 

12451 

3. 

4 

424 

3 

1  3253 

490 

1953 

4 

11155 

3. 

3 

3t)6 

3 

11117 

406 

3 

1063  1 

1954 

5 

1  4052 

3. 

4 

470 

b 

12636 

456 

5 

12757 

1955 

2 

12430 

3. 

3 

423 

2 

124o5 

4/3 

2 

12786 

1956 

3 

12613 

3. 

5 

440 

3 

1  134/ 

423 

3 

1  1307 

1957 

2 

13375 

3. 

6 

493 

/ 

122o0 

448 

1 

9854 

1958 

1 

1  564  0 

4. 

0 

628 

1 

14730 

533 

1 

1261  1 

1959 

1 

1  5390 

3. 

6 

558 

1 

1  1970 

475 

1 

1208B 

1949 

7 

1033  1 

3. 

9 

396 

1 

1  1690 

398 

1950 

15 

12315 

3. 

b 

433 

4 

12390 

460 

195  1 

5  1 

1  1543 

3. 

7 

422 

2b 

1  1672 

429 

1952 

84 

1  1440 

3. 

6 

40b 

4d 

1  le  18 

429 

1953 

34 

1  1701 

3. 

6 

424 

7U 

1  1676 

43  1 

Ob 

1  1522 

1954 

104 

11379 

3. 

6 

4  14 

99 

1  1927 

440 

9/ 

1  196  1 

1953 

88 

1  1237 

3. 

7 

410 

bb 

1  1  733 

436 

82 

11199 

1956 

7b 

1  1347 

3. 

0 

422 

66 

12208 

44b 

66 

1  1368 

1957 

44 

12257 

3. 

7 

45  1 

40 

12721 

474 

35 

12326 

1958 

30 

1  2648 

3. 

8 

469 

23 

12424 

469 

22 

12292 

1959 

14 

1423  J 

3. 

4 

490 

14 

1381  1 

51  7 

13 

14026 

1960 

3 

1357b 

4 

466 

4 

1  1693 

46/ 

10595 

1953 

2 

12570 

3. 

9 

489 

2 

d345 

333 

| 

1224  1 

1955 

3 

1  22  1  3 

3. 

b 

426 

1  Ib37 

46:> 

1  1485 

1956 

| 

12610 

3. 

439 

1 

1  OVbO 

44b 

10  19? 

1957 

1 

14590 

3. 

5 

513 

1  1  190 

47/ 

J 

10628 

1959 

1 

14500 

3. 

3 

476 

9660 

43b 

| 

11173 

1956 

1 

17830 

3, 

650 

1 

13870 

596 

1 

13680 

1957 

1 

14210 

3. 

6 

5  14 

1 

133&0 

59  i 

I 

14519 

195B 

1 

14530 

3. 

528 

1 

125b0 

4d9 

| 

1466  1 

1959 

3 

1427  3 

3. 

o 

539 

3 

12177 

467 

13087 

1957 

I 

1  5340 

3. 

8 

585 

1 

12820 

553 

1 

9777 

1958 

15060 

3. 

5 

52  / 

1 

136/0 

579 

8993 

1959 

4 

13775 

3, 

9 

345 

4 

134  3b 

309 

4 

14797 

1951 

1 6 

1  0989 

3. 

8 

412 

/ 

1222? 

457 

1952 

27 

1  1464 

3. 

b 

436 

i  a 

1  lb  12 

430 

1953 

20 

1  1930 

3. 

7 

449 

1  9 

119/9 

44  2 

1  8 

1  1467 

1954 

21 

12306 

3, 

a 

463 

21 

12205 

458 

18 

13059 

1955 

25 

12757 

3. 

7 

474 

24 

12125 

453 

22 

1  165  1 

1956 

16 

1  368  1 

3. 

7 

507 

15 

1253/ 

469 

15 

12326 

1957 

7 

15066 

3. 

3 

37  1 

7 

13333 

513 

7 

135  10 

1938 

6 

15793 

3. 

b 

597 

6 

1  33b5 

309 

5 

14  170 

1959 

5 

1  292b 

3. 

7 

462 

b 

12E24 

400 

3 

130  10 

1954 

1  5080 

3. 

3 

498 

1 

135E0 

3  10 

1955 

15140 

3. 

2 

482 

1 

146  50 

54  9 

1 

14240 

1957 

16983 

3. 

4 

5/1 

2 

14/05 

370 

2 

14508 

1959 

18090 

3. 

4 

620 

1 

14900 

j8/ 

1 

1450H 

1954 

6410 

3. 

9 

2j0 

1 

12360 

430 

1 

12066 

1955 

14170 

3. 

6 

3  12 

1956 

12060 

3. 

6 

438 

1 

1  1370 

48  1 

1957 

145O0 

3. 

4 

494 

1 

I02d0 

347 

1 

10366 

1959 

14310 

3. 

b 

347 

3 

10880 

4  16 

3 

1  1892 

1952 

1034(1 

3. 

9 

407 

1 

1  Id  10 

449 

1954 

6900 

3. 

6 

32  1 

1 

12060 

433 

1 

12066 

1951 

12720 

3. 

8 

478 

1 

12760 

524 

1952 

13340 

3. 

7 

493 

1 

12940 

506 

456 
509 
5s  1 
529 


387 
47J 
4o  1 
424 
363 
467 
455 


4/4 
44  I 
41  I 

428 
463 
40/ 
522 
422 

455 
446 
419 
448 
476 

54  I 

592 
60  I 
502 

535 
487 
536 


4  19 
466 
436 
47  3 
50  3 
54  3 
4/6 


516 

553 
5j4 


535 
44  0 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY   SIRL  RECORD  AVcRAGE   BY  SIRF.  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTCMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

F  AT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOL  STEIN 

1953 

1 

16000 

3.6 

574 

] 

1 24  50 

495 

12590 

496 

1954 

1 

1  1450 

4.4 

500 

1 

1  3270 

537 

| 

13396 

538 

1955 

1 

16090 

3.7 

595 

1 

142  30 

587 

1 

14334 

572 

1957 

1 

14680 

3.5 

510 

1 

13890 

556 

1 

13898 

555 

1958 

1 

14290 

3.6 

521 

1 

15630 

64  6 

1 

14726 

611 

672445 

1 

5 

16862 

3.3 

560 

1955 

14  340 

3.4 

489 

1 

14620 

563 

1 

14486 

562 

1956 

1 

16740 

3.5 

566 

1 

15360 

569 

1 

15369 

579 

1957 

1 

16150 

3.3 

534 

1 

13930 

535 

1 

1  534  7 

582 

195b 

1 

18420 

3.  5 

638 

1 

12380 

483 

1 

14791 

569 

1  959 

1 

18660 

3.  0 

553 

| 

14580 

566 

| 

14203 

553 

87:>20l 

285 

625 

12104 

3.8 

457 

1952 

14 

12435 

3.7 

463 

10 

12735 

462 

1953 

78 

1  1933 

3.8 

449 

72 

1  1809 

435 

70 

1  1587 

426 

1954 

125 

1  1742 

3.8 

445 

121 

1  19  19 

443 

1  14 

12058 

446 

1955 

134 

1  1779 

3.8 

446 

130 

12124 

44  7 

126 

1  1721 

432 

1956 

90 

12379 

3.8 

470 

87 

1271  1 

470 

87 

12251 

457 

1957 

9  1 

13249 

3.8 

498 

88 

13456 

495 

85 

12636 

466 

1958 

51 

13398 

3.8 

510 

44 

13170 

502 

41 

13141 

490 

1959 

37 

1  3730 

3.8 

525 

37 

13130 

485 

37 

13179 

491 

1960 

5 

12796 

4.  1 

528 

5 

13406 

508 

3 

13302 

509 

676^  62 

66 

12275 

3.7 

455 

1947 

6 

11610 

3.8 

442 

17510 

581 

1948 

1  1 

12347 

3.7 

456 

12210 

465 

1949 

1  1 

1  194  1 

3.  7 

438 

5 

126  74 

455 

1950 

7 

12580 

3.8 

474 

4 

12375 

453 

1951 

5 

14600 

3.6 

538 

4 

13640 

508 

1952 

5 

13268 

3.8 

510 

4 

12095 

441 

1953 

7 

12479 

3.6 

444 

6 

1  1078 

44  1 

6 

1  1560 

426 

1954 

5 

14566 

3.6 

528 

5 

134B2 

51  1 

5 

13043 

485 

1955 

3 

15237 

3.8 

585 

3 

14233 

538 

3 

14632 

54  8 

1956 

3 

14973 

3.  7 

555 

3 

14723 

547 

3 

13607 

518 

1957 

2 

19130 

3.8 

732 

2 

15560 

565 

2 

16121 

592 

1958 

1 

16740 

3.8 

643 

1 

16320 

590 

1 

17015 

632 

87o927 

8 

38 

1  1247 

3.5 

398 

1947 

6 

1  1208 

3.4 

383 

1948 

3 

1  138  3 

3.6 

4  1  0 

| 

1 2480 

453 

1949 

3 

1  0880 

3.4 

372 

2 

1  1015 

402 

1950 

6 

1  1495 

3.6 

411 

2 

1  1600 

398 

1951 

4 

1  1645 

3.6 

414 

2 

1  1750 

395 

1952 

5 

1  1442 

3.6 

410 

3 

9940 

356 

1953 

4 

10760 

3.3 

36  1 

3 

10  167 

366 

3 

9839 

369 

1954 

1 

1  1250 

3.5 

399 

1 

8950 

374 

8491 

370 

1955 

3 

10933 

3.6 

398 

3 

9740 

371 

3 

9498 

367 

1956 

1 

1  1660 

3.  8 

443 

1 

10380 

421 

1 

9952 

438 

1957 

1 

14640 

3.5 

516 

1 

12160 

486 

1 

1  1903 

520 

195b 

1 

12430 

3.6 

449 

1 

10590 

482 

1 

1  1696 

499 

877660 

1 

it 

13258 

3.6 

485 

1953 

1 

12110 

3.5 

429 

1 

15020 

542 

1954 

1 

14200 

3.7 

530 

1 

14820 

533 

1956 

1 

12070 

3.6 

432 

1 

15680 

5S2 

1957 

1 

14650 

3.7 

548 

1 

16660 

597 

1 

14889 

538 

8799  62 

37 

87 

10880 

3.7 

399 

1950 

6 

1  128  3 

3.5 

393 

1951 

18 

10842 

3.8 

411 

3 

10033 

408 

1952 

1  9 

1  037  5 

3.6 

371 

10 

10323 

377 

1953 

13 

10904 

3.6 

390 

9 

10534 

385 

9 

9944 

367 

1954 

8 

10045 

3.6 

361 

6 

10550 

376 

6 

10310 

373 

1955 

6 

1038b 

3.8 

393 

4 

12465 

472 

5 

1  1746 

439 

1956 

g 

11263 

3.7 

4  1  4 

f% 

10638 

399 

7 

9443 

354 

1957 

4 

13165 

3.6 

472 

2 

10465 

374 

3 

10562 

397 

1958 

2 

1  1340 

3.9 

432 

1 

13390 

499 

2 

12873 

473 

1959 

2 

10410 

3.8 

399 

2 

12095 

442 

2 

1  1391 

425 

1 960 

1 

12580 

3.8 

473 

12210 

450 

8801 88 

2 

7 

12320 

3.8 

458 

1954 

| 

12630 

4.0 

499 

1 

149  10 

548 

1 

13680 

502 

1955 

9555 

3.8 

354 

13080 

513 

2 

11511 

506 

1956 

13455 

3.9 

518 

2 

13875 

576 

2 

122  19 

538 

1957 

| 

14210 

3.3 

12  780 

562 

9777 

535 

1958 

14500 

3.4 

489 

1 

14790 

538 

1 

8993 

487 

88 1376 

1 

3 

16800 

4.  0 

680 

1  954 

| 

13910 

4.0 

563 

19090 

733 

1  7658 

6  76 

1956 

I 

1  7B40 

3.9 

703 

1 

16220 

616 

1 

13887 

52  3 

1957 

1 

18650 

4.2 

774 

1 

15490 

58  1 

' 

14955 

562 

8848  38 

3 

6 

1561  1 

4.0 

615 

1956 

1 

14150 

4.  1 

5/8 

1 

14560 

546 

1 

14105 

531 

1957 

1 

15330 

4.3 

657 

1 

15920 

597 

1 

14508 

553 

1958 

17405 

4.0 

692 

14900 

556 

12138 

543 

1959 

16805 

3.8 

631 

16255 

596 

16138 

620 

885830 

1 

2 

10610 

3.7 

392 

1958 

10680 

3.6 

384 

1 

12540 

462 

1 

13189 

485 

1959 

10540 

3.6 

400 

1  1570 

423 

120  12 

448 

888602 

1 

2 

13815 

3.5 

48b 

1958 

13180 

3.5 

465 

14230 

508 

13320 

491 

1959 

14450 

3.5 

51  1 

13440 

50  1 

13690 

506 

8891 Bl 

12 

15 

12824 

3.9 

SOU 

1955 

1  1207 

3.8 

424 

1  1903 

469 

10657 

45  1 

1956 

1  1260 

4.0 

452 

16  130 

566 

14988 

546 

1957 

11710 

3.7 

439 

14620 

546 

1  1074 

414 

1958 

17520 

3.4 

590 

14690 

534 

8993 

487 

I 

1959 

8 

14070 

4.0 

551 

7 

14  101 

534 

14765 

554 

1960 

1 

8620 

3.9 

338 

7200 

324 

1  1085 

410 

V 


CONNECT ICUT 
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TABLE    I  b.  — DAUGHTER- AVERAGE  OF   SIKLS    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREED  I  N(»  ORGANIZATION 3- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RLCORUS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  AKulIJ, 


OAOGHTER   AVEKAGC   BY  SIRc 


RECORD   AVERAGE   BY   SIRE   BY  F  Kb  SHLNI NG  YcArt 


503-DAY  CONTEMH .   AV.   YlAkLY   HlRD  AVlKAGL 


SIRE'  DAUGHTilRS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCoRUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

F4T 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE I N 

8893  12 

3 

5 

1  3  1 64 

3.7 

47  / 

1953 

2 

1  I960 

3. 

e 

449 

2 

13315 

b  1  3 

1 

1  3004 

452 

1954 

1 

12950 

3. 

4  7  1 

18540 

609 

1955 

| 

14810 

3. 

567 

1 

17600 

589 

1 

18268 

633 

1956 

1 

1  9300 

2. 

9 

550 

1 

IBObO 

37b 

890181 

4 

4 

12  138 

4.2 

5  10 

1958 

1 

1  1  1  1  C 

3. 

6 

402 

1 

13280 

493 

1 

14  170 

537 

1959 

3 

12480 

4. 

4 

545 

3 

1 4  2  0  7 

54b 

2 

1  496  1 

5b  5 

89  16  36 

3 

3.8 

56  / 

1 953 

1 

16380 

It. 

0 

64b 

1 

1 0900 

396 

it! 

1955 

17120 

3. 

6 

616 

1 

14020 

57  1 

' 

t  I- 

19  56 

3 

14190 

3. 

8 

544 

3 

1  2b67 

480 

2 

1-17  4 

19  57 

2 

173/5 

3. 

7 

« 

2 

■  ?^  "^n 

393 

19  58 

I 

1  587o 

4. 

1 

64  9 

16790 

618 

] 

1  a  on 
6590 

Ain 

1959 

1 

13260 

4. 

2 

563 

1 

154  00 

574 

' 

1547H 

379 

89b350 

1 

188  30 

3.3 

6  1  3 

1955 

1 

18830 

3. 

3 

6  1  3 

8936  38 

597 

136  3 

2094 

3.7 

445 

194  7 

2 

10925 

3. 

7 

398 

' 

1  1  1  1 0 

404 

1948 

12 

1  0286 

3. 

/ 

3/3 

4 

1  1  500 

4  29 

1949 

4  1 

1  1528 

3. 

7 

423 

13 

12  133 

448 

1950 

63 

1  1850 

3. 

7 

43o 

2/ 

1  Id  10 

426 

1951 

84 

1  1  728 

3. 

7 

4  3  1 

4  5 

1  2383 

44  7 

19S2 

128 

11248 

3. 

7 

4  14 

79 

12,133 

440 

1953 

135 

11933 

3. 

7 

437 

120 

1  I9b0 

44  1 

1  15 

1  152  1 

424 

1954 

166 

12156 

3. 

6 

440 

1  59 

!  ,1  ?  i  ? 

1  49 

1955 

175 

1  2360 

3. 

7 

4  54 

1  68 

12  3  2  7 

4b8 

1  t 

1  194^ 

41  1 

44 

195  6 

1  5/ 

1  2  7  3  'j 

3. 

7 

465 

130 

1286  1 

4/3 

1228V 

460 

1957 

151 

12790 

3. 

7 

4/2 

14  1 

! 

494 

'  ® 

!  ° 

1958 

123 

1  3443 

3. 

7 

497 

1 05 

13245 

509 

1 0  1 

13252 

1  A 

496 

1959 

1  lb 

1267b 

3. 

7 

4  70 

1  1  b 

1 2  346 

!*  t  > 

1  1  4 

!  n^tn 

486 

I960 

8 

14574 

3. 

6 

524 

6 

12  119 

451 

1203" 

45b 

897452 

1 

2 

10240 

4.0 

41u 

1958 

I 

10210 

3. 

e 

390 

1 

12  130 

459 

, 

13  189 

485 

1959 

1 

10270 

4. 

2 

430 

1 

1  I5a0 

422 

1 

12633 

4/0 

b9bt  70 

25 

72 

1  1276 

3.6 

40C 

1948 

b 

1  104  1 

3. 

6 

398 

1 

12040 

443 

1949 

20 

1  1502 

3. 

a 

4  30 

!  ^I8! 

19  50 

10 

11014 

3. 

6 

398 

12385 

452 

1951 

13 

1  1832 

3. 

6 

431 

6 

12  1  18 

460 

1952 

b 

12324 

3.3 

435 

6 

133  1  7 

502 

5 

12  190 

3. 

6 

44  1 

^7 

1  17  '  7 

1954 

4 

13528 

3. 

S 

469 

1955 

3 

15440 

3. 

4 

™^ 

13  193 

483 

ksn 

1957 

1 

1  9680 

3. 

7 

727 

I 

1  62  30 

630 

1 

14475 

9002  74 

1 

1 

14370 

4.3 

615 

1959 

1 

14370 

It. 

3 

613 

I 

14720 

56  1 

1 

16143 

632 

90 1445 

It 

5 

1  34  vO 

3.7 

4  9b 

19  54 

2 

1  454  b 

3. 

5 

509 

2 

1  3500 

\ 

■  ^ii^i 

48  / 

1957 

2 

1  3310 

4. 

0 

329 

2 

1 40b0 

30  1 

1 

12906 

444 

1958 

1 

1  1980 

4. 

0 

480 

9020  30 

5 

1 2 

12  143 

3.6 

445 

1950 

14  593 

3. 

r 

544 

1 

1  Ob  60 

389 

195  1 

| 

8830 

3. 

4 

30  1 

1952 

3 

1348  0 

3. 

5 

482 

1 

I4630 

327 

1953 

2 

15900 

3. 

7 

391 

1 

146  10 

519 

1 

14225 

352 

1954 

2 

1  1353 

3. 

7 

4  1  1 

2 

10/80 

38  7 

2 

112  3  3 

409 

1  955 

1 

15710 

3. 

7 

579 

1 

1  4080 

489 

1 

15320 

4C  / 

902*300 

29  1 

50  1 

1  2053 

3.7 

439 

1  954 

32 

1  1  949 

3. 

6 

432 

32 

122  92 

459 

29 

12013 

452 

1955 

93 

11176 

/ 

405 

9  1 

122  19 

454 

88 

1  1344 

450 

1956 

97 

1  1  663 

3. 

7 

425 

96 

12633 

469 

89 

1  188? 

447 

1957 

106 

1261  1 

3. 

6 

454 

100 

13186 

48b 

97 

12482 

4o3 

1958 

90 

12818 

3. 

7 

473 

83 

12965 

488 

74 

13466 

502 

1959 

78 

13197 

3. 

6 

48  1 

76 

123  11 

462 

\ 

483 

1960 

3 

12526 

3. 

7 

459 

4 

1 20  30 

44  5 

5 

12  16  9 

4  3  4 

9029  IS 

5 

1  1 

1  3  1  f4 

3.7 

488 

1955 

2 

1  1053 

3. 

7 

4  10 

2 

13040 

3  18 

2 

12410 

4.  J  S 

1956 

2 

13185 

3. 

6 

500 

2 

1  1305 

450 

2 

10875 

424 

1957 

l 

1  38  1  0 

3. 

G 

524 

2 

10/10 

402 

1 

1062H 

448 

19  58 

2 

1314  5 

3. 

V 

522 

2 

1440  j 

5  1b 

2 

1412  1 

30  7 

1959 

2 

14390 

3. 

9 

538 

1 

1  54  10 

574 

1 

16099 

596 

9032  12 

1 

1 

16060 

3.3 

56  / 

1959 

I 

16060 

3. 

367 

1 

1  Oo40 

4  00 

903357 

1 

4 

14650 

3.3 

558 

1955 

I 

1  502o 

3. 

7 

562 

1 

141  10 

497 

1956 

1 

1  3560 

6 

493 

1 

14  110 

487 

19  57 

1 

13510 

3. 

8 

512 

1  5400 

48  / 

1958 

1 

16510 

4. 

0 

663 

1 

14  130 

54  7 

1 

1  2808 

483 

904381 

1 

1 

1  1  24U 

4.3 

486 

1955 

1 

1  1240 

It. 

488 

1 

1  0b20 

4  1 6 

1 

11369 

399 

904863 

1 

1 

12630 

3.6 

46  1 

1959 

1 

12650 

3. 

6 

46  1 

9014891 

2 

4 

1  13/0 

3.6 

406 

1957 

2 

10840 

3 

377 

1 

12160 

42S 

1958 

16120 

3. 

9 

62  3 

1959 

1 

10900 

it. 

u 

433 

901683 

6 

10 

143  11 

3.8 

542 

1955 

2 

14300 

4. 

0 

363 

2 

132S0 

52  7 

2 

13424 

5  18 

1956 

2 

12580 

3. 

6 

456 

2 

14320 

516 

1 

15669 

30  1 

1956 

2 

13823 

3. 

9 

534 

154  lb 

576 

2 

14683 

548 

1959 

3 

14323 

3. 

7 

535 

3 

146  j7 

562 

3 

14290 

3  39 

1960 

1 

13230 

3. 

G 

j75 

1 

I42b0 

527 

1 

14  18  1 

53  1 

CONNECT icur 


TABLE    lb. — O AUGHT tR- AVE RAGE  OF   SIrtES    IN   sERVICL   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRcEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING  —  RECORDS   FROM   THIS   STATtl  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORO  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YLAR 

305-UAY 

CONTLMH 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECoROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCORUS 

MILK 

FAT 

KLCOROS 

MILK 

r-A  t 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

per. 

LB. 

MO. 

Li>. 

LB. 

NO. 

LB. 

Ll.  . 

HOLSTfcIN 

9060  00 

7 

9 

14039 

3.9 

545 

1958 

5 

14412 

3.9 

568 

4 

143  13 

562 

1  3900 

53  1 

1959 

4 

14380 

3.9 

566 

4 

13475 

535 

4 

1  3644 

515 

909229 

1 

1 

I  Ob  1 0 

3.6 

389 

1956 

1 

10810 

3.6 

389 

1 

150  10 

552 

910029 

2 

B 

1 7a  12 

3.  5 

6  IB 

1953 

1 

14490 

3.5 

507 

1 

I60B0 

544 

( 

12459 

463 

I9bb 

1 

1  7480 

3.  1 

652 

1 

13810 

523 

19b6 

1 

18190 

3.  7 

679 

1 

1  3990 

535 

15086 

5b6 

195  7 

16350 

3.4 

560 

2 

143  15 

538 

14039 

5  12 

19S8 

\ 

16330 

3.3 

533 

1 

14720 

561 

1959 

1 

1601c 

3.3 

521 

1 

14560 

543 

16099 

6  10 

1960 

1 

23330 

3.3 

779 

1 

1  7  130 

665 

. 

1  7266 

647 

910046 

1 

I 

IOUUO 

4.  1 

423 

1952 

1 

10440 

4.  1 

423 

9  1  4050 

1 

2 

13720 

3.8 

bl2 

1957 

1 

16020 

3.6 

578 

I 

15390 

567 

I4bb9 

538 

1959 

' 

1  1420 

3.9 

44  b 

1 

10950 

38  1 

1 

1  1794 

433 

9  1  48  58 

240 

387 

12829 

3.7 

46B 

1955 

4  b 

12215 

3.6 

437 

44 

12551 

472 

42 

1  1929 

446 

1956 

86 

12680 

3.7 

463 

81 

12906 

483 

76 

1  228  7 

462 

1957 

89 

1268  1 

3.  1 

465 

86 

131  15 

49  1 

78 

1  2652 

469 

1958 

87 

13130 

3.  7 

483 

77 

1  330  1 

494 

73 

1322b 

493 

I9b9 

73 

1  3637 

3.7 

497 

74 

12932 

489 

70 

12974 

4bb 

I960 

5 

I209t< 

3.6 

440 

b 

1  1760 

42B 

5 

12086 

453 

920562 

it 

1  1257 

4.0 

442 

1958 

2 

1  1855 

4.  1 

4  1  1 

2 

12370 

454 

2 

1454  1 

52B 

1959 

2 

977d 

4.0 

390 

2 

10075 

386 

2 

1  1  325 

4^8 

92  08  7  1 

|| 

7 

13397 

3.8 

502 

1956 

1 

1  0430 

3.6 

372 

1 

12b  70 

435 

| 

1  2622 

437 

1957 

2 

14440 

3.9 

562 

2 

137  15 

529 

2 

12459 

4  78 

1958 

3 

14760 

3.7 

551 

3 

127  17 

477 

3 

12684 

483 

1959 

1 

1  34BO 

3.8 

514 

1 

1  4B60 

563 

| 

I450H 

554 

92  I  1 70 

1  73 

i»29 

1  1909 

3.6 

422 

I9b0 

2 

12345 

3.8 

462 

2 

1  1040 

400 

1951 

20 

1  1979 

3.6 

42  7 

1  4 

12096 

440 

1952 

59 

1  1348 

3  .  D 

397 

38 

I20b8 

44  1 

1953 

68 

1  1  730 

3.6 

416 

6  1 

1  1496 

433 

57 

1  1006 

413 

1954 

80 

1  198  1 

3.6 

426 

74 

12078 

44b 

72 

1197  7 

445 

1955 

78 

12144 

3.6 

432 

75 

1  1875 

437 

7  1 

1  1330 

4  1  7 

1956 

52 

13377 

3.  5 

468 

49 

12789 

472 

46 

1  230  i 

458 

1957 

3b 

1316  1 

3.  b 

467 

33 

1  3436 

497 

32 

1  282  1 

477 

1958 

22 

1  3474 

3.b 

478 

1  7 

13276 

498 

15 

13594 

507 

1959 

7 

13234 

3.  b 

468 

7 

12369 

453 

7 

12382 

45  7 

92  1853 

1 

2 

1233b 

3.7 

46  1 

1956 

1 

1  1300 

3.6 

409 

1 

12260 

429 

1 

1  2622 

43  7 

1957 

1 

13370 

3.8 

512 

1 

1  1  750 

405 

1 

1  2252 

422 

92  1 B  58 

2 

7 

107b! 

4.  1 

433 

1953 

1 

1  1340 

4.0 

458 

1 

9540 

35  1 

1 

9254 

337 

1954 

2 

1  1840 

4.2 

487 

2 

1  1005 

474 

2 

92  1  1 

42  1 

1955 

2 

9770 

4.0 

3b9 

2 

10625 

432 

9287 

50  1 

1956 

1 

14060 

3.6 

bl2 

| 

94  VO 

363 

1 

958  1 

367 

1957 

1 

8590 

4.0 

343 

1 

1  lo70 

446 

1 

1  04  10 

402 

9222B8 

1449 

2  147 

13100 

3.  7 

48b 

195  1 

1 

12510 

3.5 

436 

1952 

29 

12396 

3.  6 

445 

16 

1  1523 

4  1  4 

1953 

b4 

12485 

3.  7 

457 

4  9 

1  1642 

427 

45 

1  1249 

4  1  1 

1954 

10b 

1283b 

3.  7 

474 

100 

1  1875 

443 

92 

119  17 

44  i 

1955 

1  9  1 

12523 

3.  7 

461 

1  86 

12  159 

45b 

169 

1  1  78  1 

4  39 

1956 

20b 

12752 

3.7 

467 

196 

12736 

4  73 

1  78 

12  170 

456 

1957 

328 

13012 

3.  7 

480 

297 

1  3  1  16 

49  1 

2  73 

12433 

405 

1958 

466 

13520 

3.7 

502 

4  lb 

129  75 

487 

395 

1  3030 

487 

1959 

6  70 

1  3389 

3.  7 

497 

649 

12764 

483 

652 

13276 

499 

1960 

9S 

13026 

3.6 

475 

80 

12624 

48  1 

73 

13375 

500 

9233  14 

SO 

B4 

1462b 

3.8 

556 

1953 

1 

10620 

3.  7 

390 

1 

13370 

495 

1  4028 

5  10 

1954 

1 

1  3879 

3.b 

526 

7 

15286 

548 

4 

12982 

510 

1955 

12 

1400  1 

3.7 

522 

12 

15326 

537 

12 

1  5642 

566 

1956 

13 

1  3490 

3.7 

491 

1  3 

13444 

492 

10 

124  12 

482 

1957 

13 

13911 

3.b 

536 

12 

129o3 

490 

8 

1  2542 

480 

1958 

16 

1  5674 

3.6 

b99 

1  5 

14023 

54  1 

1  5 

1  3850 

537 

1959 

20 

15213 

3.B 

b8  1 

1  9 

14  146 

538 

1  7 

11+2  13 

542 

I960 

2 

1602  5 

4.2 

66  1 

1 

14520 

594 

2 

1  564  7 

6  10 

9233  IB 

1 

3 

7  193 

3.3 

232 

1954 

1 

6460 

3.4 

2  1  7 

I 

8  1  70 

286 

j 

9047 

322 

1956 

1 

5170 

3.2 

1  63 

1 

79^.0 

266 

764  1 

26b 

1957 

1 

9950 

3.2 

317 

1 

8040 

27b 

o927 

3  1  1 

924564 

ll 

9 

13201 

3.7 

487 

1953 

1 

12700 

3.5 

446 

1954 

2 

15435 

3.6 

b4b 

2 

116  10 

434 

1  1968 

416 

1955 

1 

I5O70 

3.8 

b9b 

1 

12900 

516 

1  1892 

45  1 

1957 

2 

1  4450 

3.6 

bl8 

2 

1  1320 

422 

1  1287 

422 

1958 

2 

I206L 

4.0 

48  1 

2 

14940 

532 

1  5685 

54  3 

1959 

1 

8090 

3.6 

29  1 

1 

12200 

44  7 

. 

1  2666 

462 

926  101 

1 

3 

I0OV0 

3.3 

328 

1953 

1 

1  1580 

3.0 

3b2 

1954 

1 

8340 

3.7 

308 

1 

12940 

45  7 

10955 

40j 

1  955 

1 

10350 

3  ■  1 

324 

I 

12840 

454 

] 

12579 

4bd 

920303 

7 

16399 

3.  3 

54B 

1953 

1 

12450 

3.3 

4  14 

1 

1  10  10 

420 

13592 

49  j 

1954 

1 

13490 

3.5 

474 

1 

I50o0 

5  17 

12186 

457 

1955 

1 

18670 

3.4 

639 

1 

14750 

524 

1394  1 

512 

1956 

1 

17660 

3.6 

632 

1 

1  7840 

62B 

14857 

bi7 

1957 

1 

2  1  150 

3.2 

68  7 

1 

16890 

618 

lo25? 

S86 

1958 

1 

17900 

3.  1 

562 

1 

155  70 

600 

16263 

594 

1959 

1 

1  3470 

3.2 

428 

1 

13780 

517 

144  7'". 

5J4 

927962 

5 

10 

1361b 

3.8 

528 

1953 

1 

8900 

3.9 

34  7 

1 

1  lbbO 

458 

TABLE    lb. — OAUGHTt  <— AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREtUING  ORGAN  U  A  T  1  IMS — GROUPED   BY  BKLCO. 
tY   YEAR  UF   FRESHENI.NI> — RtCORUS  FROM  THIS  STATL  ONLY 

OAOuHTtK  aVcRAGl   BY   sIRl  RLf.ORy  AVtRAGE   BY   SIRE   BY  FRlSHc.NING  YEIk 

305-uAY  CONTEMP.   AV.   YrARLY  HtRU  AVCRAG.': 


SlRt      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KcCOROb  MILK 

TES 

T 

FAT 

RECORuS 

MILK 

F  A  I 

RECORDS 

MILK. 

f".  r 

NO.            NO.  NO. 

LD. 

P  C  T  . 

LB. 

YtAR 

NO.  LB. 

PC  I 

. 

Lb. 

.0. 

LB. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTc IN 

I95U 

1  10730 

3. 

7 

393 

1 

12600 

457 

1 

13178 

4o  1 

195b 

1      1  1  160 

3. 

•j 

391 

1 

I3O00 

47  . 

1 

I28B4 

434 

1956 

1  I072O 

3. 

6 

403 

1 

125  10 

465 

1 

12  14  3 

450 

1958 

3  16407 

4. 

0 

662 

3 

12663 

508 

3 

1233  ) 

483 

1959 

2  12530 

3. 

6 

489 

2 

12b  10 

456 

1 

15941 

522 

I96  0 

1      1 5270 

3. 

6 

549 

1 

1 4  1  (10 

52/ 

1 

14214 

5  3  1 

93e7l6            5  IS 

132  12 

3.5 

llbl* 

191*9 

2  11*245 

3. 

3 

4  7/ 

1 95  1 

1      1265  0 

3. 

4 

435 

1952 

2  12420 

3. 

0 

451 

2 

12975 

537 

1953 

3  12357 

3. 

7 

460 

3 

1  1997 

46  j 

1951* 

1  1326C 

3. 

3 

44  1 

1 

6260 

374 

1 9b  b 

2  14630 

3 . 

4 

4  74 

2 

94  4  0 

39  0 

2 

92  54 

335 

1956 

2  15235 

3. 

3 

4d6 

2 

1  I5o5 

44b 

2 

9369 

378 

1957 

1  9900 

3. 

2 

b  14 

1 

14960 

553 

1 

1  1074 

4  14 

1959 

1  13730 

4. 

0 

555 

1 

14740 

544 

1 

13680 

5  '.4 

936054             2  2 

11*030 

3.8 

530 

1955 

1  13480 

3. 

6 

490 

1 

14500 

589 

1 

14334 

572 

1959 

1  145tO 

3. 

9 

569 

1 

14300 

55b 

1 

15418 

5  1  3 

936082            2  3 

12  163 

i*.  1 

1*96 

1956 

1  13080 

4. 

1 

b34 

1 

14260 

54  1 

1 

1479  1 

556 

195  7 

1      1 2b30 

3 . 

8 

4  66 

1 

14720 

557 

1 

1  524  9 

57 .1 

1956 

1  11370 

4. 

/ 

482 

1  30c)0 

457 

1 

12219 

440 

941780            8  16 

I23B8 

3.7 

1*53 

1950 

2  1081b 

3. 

6 

3B9 

1951 

2  11950 

4. 

0 

476 

1 

12700 

52  1 

195  3 

1  13020 

3. 

9 

b02 

1 

1  2660 

495 

1 

12590 

4)6 

1951* 

1  12640 

3. 

2 

402 

1 

12760 

50  D 

1 

15396 

5  58 

195  b 

i      12  5  10 

3. 

462 

3 

14  5  13 

52  5 

2 

1956 

3  16313 

3. 

6 

592 

3 

1  lc/7 

49  1 

3 

114  15 

468 

1957 

2  14565 

3. 

4 

bOO 

2 

1  14  75 

44o 

1 

10628 

44S 

195b 

2  13BB5 

3. 

bl9 

2 

12710 

498 

2 

1354  3 

512 

942029              b  7 

1  1  0  t  b 

1*  •  0 

1*  39 

1956 

1  7510 

4. 

2 

3  1  b 

1 

14520 

553 

1 

I  50  86 

5b6 

1957 

1  13040 

3. 

7 

469 

1 

13320 

49b 

) 

13320 

500 

195b 

3  13003 

4. 

0 

529 

3 

12  123 

469 

3 

1232  1 

467 

422 

943749              1  1 

1  1  490 

3.9 

1*  50 

1959 

1      114  9  0 

3 . 

4  50 

1 

129  60 

509 

1377d 

5  34 

9U90  94              1  4 

16690 

3.5 

58b 

1953 

1  15480 

3. 

b 

544 

1 

13  120 

460 

] 

14137 

523 

195b 

1  18210 

3. 

3 

b94 

1 

15770 

482 

1 

1274? 

46  V 

1956 

1  17520 

3. 

8 

672 

1 

16140 

60o 

1 

157  18 

586 

949159             6  6 

133^0 

3.5 

1*64 

1959 

b  13930 

3. 

5 

464 

5 

12696 

48  3 

5 

1  3588 

5  1  3 

I960 

1  10270 

3. 

5 

361 

1 

112  10 

414 

1 

12840 

43  1 

950648              1  1 

12590 

3.6 

1*59 

1960 

1  12590 

3. 

6 

4b9 

1 

10760 

404 

1 

15374 

510 

951058              1  2 

1273b 

3.7 

1*62 

1958 

1  14880 

3. 

6 

536 

1 

1  1«50 

44  1 

1 

1  1  129 

4  1  1 

1959 

1  10590 

3. 

7 

388 

1 

9840 

369 

1 

10159 

375 

9S2421             2  2 

1U  10b 

3.9 

551 

1958 

1  13150 

4. 

0 

5*3 

1 

145  10 

553 

1 

I280H 

485 

1959 

1  15060 

3' 

b79 

' 

156  0 

552 

' 

15794 

562 

955493            11*  18 

I32SB 

3.8 

507 

1958 

6  12250 

3. 

9 

475 

5 

13262 

496 

5 

14994 

564 

1959 

12  13279 

3. 

8 

506 

1  1 

12771 

479 

10 

1  3086 

467 

9S5S32              1  1 

139d0 

3.5 

49b 

1958 

1  13980 

3. 

5 

495 

9556  19            3  S 

1  1  7U7 

3.8 

UbO 

1951* 

1  7360 

3. 

4 

24  7 

1 

14570 

49  1 

1 

1249  1 

440 

1955 

2 

632 

572 

1956 

2  13360 

4. 

0 

b24 

2 

13345 

540 

2 

13609 

54  5 

1957 

1  13820 

3. 

6 

525 

1 

13.140 

525 

1 

12829 

460 

9b60  fa  1             7  13 

11602 

3.7 

1*  3  1 

19  55 

3       969  ( 

3  ■ 

9 

3b4 

3 

1  I  2  b3 

404 

3 

10  4  6  4 

33/ 

1956 

1  12220 

3. 

4 

4*  1 

1 

12950 

4b  1 

1 

1366) 

5J  1 

1957 

2  12640 

3. 

7 

467 

2 

I36O0 

520 

2 

1/78  1 

470 

1958 

3       894  / 

3  a 

54  6 

3 

144/0 

560 

3 

1  500  2 

559 

1959 

4  12420 

3. 

6 

445 

4 

12560 

4  7b 

4 

1366  1 

516 

9634/2             I  1 

1  S960 

3.5 

559 

1959 

1  15960 

3. 

5 

559 

I 

15540 

553 

1 

15  79  4 

562 

964395            2  5 

12  1  79 

3.5 

i*20 

195U 

1  11500 

3. 

8 

432 

1 

12660 

488 

1955 

2  11580 

3. 

5 

401 

2 

117  10 

429 

2 

1  1767 

442 

1956 

2  1188b 

3  ■ 

3 

598 

2 

10  7  15 

2 

439 

964599              1  2 

1  5B70 

3.5 

555 

1958 

1  18330 

3. 

4 

63  1 

18  170 

6  70 

1 

1564  2 

5  76 

1959 

1  13410 

3. 

6 

479 

1 

16490 

637 

1 

16121 

594 

9662  18            2  2 

1297b 

1*.2 

55  1 

1959 

1  13530 

4. 

5 

6  14 

1 

1  1260 

4  1  V 

1960 

1  12420 

3. 

9 

487 

1  1260 

4  19 

1 

13865 

514 

9664  70            2  4 

15289 

3.8 

576 

1957 

1  16940 

3. 

9 

65  7 

1 

15400 

54  7 

1958 

1  17390 

4. 

1 

710 

1 

16/30 

S92 

1 

16557 

6  10 

1959 

2  15390 

3. 

7 

575 

2 

15670 

567 

2 

15500 

572 

9666  10             1  1 

11*760 

3.7 

51*2 

1953 

1  14760 

3. 

7 

542 

967B73            2  2 

14295 

3.6 

S10 

1959 

7  14295 

3. 

6 

SlO 

2 

14365 

517 

2 

1553S 

570 

968bl*l*              1  2 

12770 

It. 9 

629 

1956 

1  12740 

5. 

0 

638 

1 

15630 

598 

1609V 

600 

CONNECT ICUT 


172 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  Of   SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEOING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BKElD, 
BV   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTbMP 

.  AV. 

YLARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  ILK 

FAT 

FRESF 

RcCOROS 

MILK 

PCT*T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

* 

pct* 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

Lo. 

LB. 

HOL  STEIN 

1959 

| 

1  2800 

4.8 

620 

14  780 

563 

15369 

5  79 

968796 

1 

7510 

3.6 

271 

1959 

1 

7510 

3.6 

271 

1 

9250 

337 

1 

9788 

36  1 

9692  1 1 

1 

3 

12943 

i*  0 

521 

1956 

| 

1  3440 

4  2 

563 

1 

13980 

52  7 

| 

1506  6 

556 

1957 

1 

12640 

3.8 

478 

1 

13530 

495 

14039 

512 

1958 

1 

12750 

4.  1 

521 

1 

15260 

572 

969667 

6 

6 

1  3030 

3.7 

1*87 

1958 

2 

1  4020 

3.  7 

515 

2 

14355 

52  U 

1 4  80  H 

54  3 

1959 

4 

12535 

3.7 

473 

4 

14370 

54  1 

3 

14926 

562 

1 3 

1  5 

1  3696 

3.8 

515 

1956 

3 

15590 

3.9 

6  1  4 

2 

1  47  30 

564 

2 

14050 

539 

1959 

1  1 

1  3069 

3.7 

489 

1  1 

13  154 

498 

1  | 

13197 

49  7 

1960 

1 

1  7200 

3.8 

651 

1 

13660 

505 

14383 

530 

9747  74 

2 

1* 

11(1*1*5 

3.7 

520 

1956 

18120 

3.3 

590 

| 

178  10 

63  1 

1 

14857 

557 

1958 

2 

14  195 

3.  7 

524 

1 

16650 

60  1 

16263 

594 

1959 

1 

17840 

3.5 

632 

| 

1  3260 

5  1  I 

| 

1  5260 

574 

975683 

10 

1  1 

13  106 

3.8 

493 

1958 

, 

1  5030 

4.0 

595 

1 

14140 

537 

\ 

1370  1 

5  1  9 

1959 

8 

13298 

3.8 

496 

a 

1  3«58 

524 

7 

14246 

519 

1960 

2 

12605 

4.0 

499 

2 

13835 

49  1 

1 

1  1467 

432 

9764  72 

1 

1 

1  3250 

3.8 

U99 

1959 

1 

13250 

3.  fa 

499 

1 

14270 

657 

15794 

562 

97  7  9 

6 

12308 

3.6 

1*40 

1958 

2 

12360 

3.5 

427 

2 

12165 

505 

2 

12410 

448 

1959 

l) 

11786 

3.7 

4  35 

4 

I  1  043 

439 

14 

1  1 44  8 

44  ? 

9767  10 

1 

1 

10960 

<*.  1 

1*1*0 

1959 

1 

10960 

4.  1 

446 

1 

14560 

528 

1 

14606 

529 

978750 

5 

7 

1  1  6U0 

3.7 

1*32 

1953 

3 

1322  7 

3.8 

508 

3 

14060 

520 

3 

13651 

5  1  6 

1959 

J 

10727 

3.7 

396 

3 

12167 

46  1 

3 

12038 

453 

I960 

1 

12620 

3. 5 

443 

1 

1  I960 

449 

1 

11118 

4  1  7 

98 1308 

2 

3 

15090 

3.6 

539 

1959 

2 

15495 

3.6 

548 

2 

15895 

572 

2 

15255 

563 

1960 

1 

12920 

3*5 

451 

1 

13360 

486 

1 

13069 

482 

984  7  99 

1  1 

1  1 

15236 

3  j 

567 

1958 

4 

15015 

3.  1 

556 

4 

I  1640 

458 

2 

1  3676 

506 

1959 

6 

14933 

3.8 

566 

6 

14353 

533 

6 

15255 

573 

I960 

1 

17940 

3.5 

621 

1 

14660 

554 

1 

15631 

585 

9878  69 

10 

14 

1  09  4  1 

3.8 

1*10 

1955 

| 

1  4720 

3.  7 

551 

1 

14050 

572 

1 

14534 

57? 

1956 

2 

10605 

3  7 

405 

2 

1  1675 

485 

2 

1  1385 

482 

1957 

1 

10580 

3 .  V 

415 

1 

14560 

583 

1  . 

13096 

553 

1958 

4 

12360 

3  •  B 

467 

4 

13200 

49  1 

3 

13153 

504 

1959 

5 

1  1800 

446 

5 

I2O60 

488 

1* 

13614 

5  1  1 

1960 

1 

4780 

3.7 

175 

1 

1  1600 

433 

9881)62 

233 

362 

1  2996 

3.7 

1*85 

1951* 

b 

13010 

3.  S 

486 

5 

124  58 

457 

5 

1  2205 

4  4  4 

1955 

57 

12286 

3.  7 

4  53 

55 

122  17 

456 

53 

1  1083 

435 

1956 

85 

12283 

3.7 

458 

62 

12529 

47  1 

75 

1  1977 

451 

1957 

55 

12634 

3.7 

473 

54 

127  74 

4ti  1 

51 

12672 

466 

1958 

68 

1342  1 

3.  fa 

506 

63 

15165 

502 

60 

13085 

494 

1959 

79 

1406  1 

3.  7 

528 

77 

12956 

490 

75 

13315 

504 

1960 

12 

1363/ 

3.6 

510 

10 

13132 

510 

9 

13S1S 

5u7 

989939 

7 

9 

12954 

i* 

5U2 

1958 

2 

I  2045 

503 

2 

14665 

585 

2 

15249 

563 

1959 

/ 

13507 

4.2 

569 

7 

15614 

52  7 

6 

14129 

54  3 

99  02  21 

592 

1  1  9ii3 

3.5 

413 

1950 

17 

1  1270 

3.4 

3e3 

5 

1  1974 

456 

1951 

46 

1  1315 

392 

19 

1  1532 

432 

1952 

lOo 

1  1999 

3.  D 

4  16 

62 

1  I4d9 

42  1 

1953 

109 

1  1660 

3.4 

402 

95 

1  1400 

423 

9  1 

11075 

4  1  1 

1  954 

100 

11853 

3.5 

4  1  0 

1142  1 

420 

85 

1  133? 

4/0 

1955 

73 

1  2346 

3.5 

427 

7  1 

11677 

436 

68 

1  142  1 

419 

1956 

52 

1226  1 

3.4 

424 

49 

1  lo53 

443 

48 

1  140  1 

4/7 

1957 

4  1 

13633 

3.4 

467 

3V 

12  56  1 

472 

33 

12444 

4o  7 

1958 

32 

1364  1 

3.3 

461 

30 

12953 

485 

26 

12787 

47o 

1959 

13 

14  I8t) 

3.5 

470 

13 

I4u75 

544 

1 2 

1  3337 

4  V  7 

I960 

1 

1  3730 

3.5 

475 

1 

10580 

350 

1 

14  159 

49 ; 

993764 

1 

1 

1 1*690 

3.9 

566 

1  958 

1 

1  469C 

3.9 

566 

144  50 

5  1  7 

9956 19 

2 

6 

1260 

3.5 

1*39 

1955 

1 

10000 

^  , 

335 

1 

12670 

495 

1 

12513 

46  5 

1956 

13195 

3.4 

440 

2 

12940 

47/ 

2 

12786 

4  3V 

1957 

1 

14950 

524 

1 

13330 

50  7 

1 

14  18  1 

5  1  4 

1958 

| 

1  3800 

3.9 

537 

1 

I3}20 

540 

1 

14170 

537 

1959 

1 

13920 

3.5 

466 

1 

I4OO0 

534 

1 

15723 

516 

V9o2  52 

37  1 

486 

12851* 

3.3 

l*8o 

1955 

6 

1  1738 

4.0 

476 

6 

1  1765 

465 

0 

12050 

46  1 

1956 

64 

12681 

3.7 

473 

6  1 

1  3466 

500 

oO 

1274  5 

4  7  > 

1957 

10  1 

12970 

3.0 

490 

9  1 

1  3652 

518 

87 

13193 

4V? 

1956 

135 

12655 

3.6 

490 

124 

13340 

499 

1  1  1 

1  5300 

497 

1959 

159 

12929 

3.6 

489 

1  55 

130  55 

484 

132 

13082 

468 

1960 

2  1 

13207 

3.o 

499 

20 

12576 

50  4 

17 

130  1  1 

493 

99/481 

5 

1 

140/4 

3.6 

506 

1958 

2 

14815 

3.6 

535 

2 

14  135 

527 

2 

13393 

513 

1959 

5 

13520 

3.6 

493 

5 

12626 

46  > 

5 

12834 

48? 

99V958 

1 

100/0 

3.8 

380 

1959 

1 

10070 

3.6 

380 

1 

10460 

385 

1 

10976 

408 

IOOOjVO 

9 

1  1 

1 '11*91 

3.8 

Si*  1 

1958 

2 

i6285 

3.9 

623 

2 

13315 

527 

2 

14170 

557 

CONNECT ICUf 


TABLE    I 5. — DAUGHTER-AVERAGE   OF   SIRES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVuKAGl   BY   SIRE  RLCORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRLSHLNING  YEAR 


305-DAY  CONTEMN.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KECORUS 

MILK 

TE5  T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HUL  STEIN 

1959 

9 

11073 

3. 

6 

521 

9 

13531 

508 

9 

11527 

537 

100  15  12 

2 

2 

10910 

3.1 

369 

195b 

1 

9370 

3. 

1 

316 

1 

113  30 

537 

11235 

513 

1959 

1 

1251U 

3. 

it 

12  1 

1 

12680 

177 

1 

13592 

5  11 

1003598 

8 

9 

1  1985 

3.8 

151 

1958 

3 

11017 

3. 

7 

5  1  1 

3 

11117 

511 

3 

13531 

507 

1959 

1 

11710 

3. 

9 

102 

1 

12920 

188 

1 

13611 

516 

1960 

2 

9170 

3. 

9 

359 

2 

7810 

292 

2 

12868 

182 

10012  32 

1 

1 

10  150 

3.8 

382 

I9S7 

1 

10150 

3. 

8 

382 

1 

1  3550 

197 

' 

11 18  1 

511 

1 0055  75 

1 

1 

1  1  1  60 

1.5 

50  1 

1959 

1 

1  1  160 

1. 

5 

50  1 

1 

1  1200 

152 

1 

1  273  1 

167 

100  7 1 91 

1 

107V0 

1 .  1 

116 

1959 

1 

10790 

1. 

1 

116 

1 

10320 

399 

1 

8161 

329 

1 007680 

3 

5 

13670 

3.6 

191 

1958 

3 

13133 

3_ 

1b6 

2 

15  150 

591 

2 

11986 

573 

1959 

2 

15665 

3. 

7 

582 

2 

1  72  10 

656 

2 

16830 

637 

1 006622 

1 

1 

1  1570 

3.7 

128 

195b 

I 

11570 

3. 

7 

128 

1 

153  10 

57  1 

1 

13200 

188 

101 1980 

1 

11980 

1.3 

611 

1959 

1 

11980 

1 . 

3 

61 1 

15650 

607 

1 

15522 

S9d 

1012593 

1 

1 

10860 

1.0 

131 

1958 

| 

1  0*60 

It. 

0 

131 

1 

1  3700 

179 

1 

1  358  1 

171 

10  1  if  IB 

1 

1 

9B20 

3.1 

335 

1959 

1 

9620 

3. 

335 

1 

10860 

109 

10137  60 

1 

2 

11550 

2.7 

39  1 

1958 

1 

15130 

2. 

9 

110 

1 

1  1050 

381 

1 

12393 

155 

1959 

1 

13670 

2. 

5 

312 

1 

10170 

370 

1 

1086  7 

361 

1015792 

1 

' 

12610 

1.0 

5  1  1 

1957 

1 

12610 

1. 

0 

5  1 1 

1 

7960 

300 

10195BS 

161 

1  78 

130  15 

3.S 

16  1 

1958 

28 

1317  7 

3. 

5 

162 

27 

13131 

199 

26 

1  3389 

198 

1959 

126 

13119 

3. 

5 

162 

126 

13160 

19  1 

121 

13366 

199 

1960 

22 

12160 

3^ 

15o 

2  1 

1  1  796 

117 

19 

13087 

188 

1020277 

2 

1 

1  1850 

3.7 

129 

1956 

1 

10970 

3. 

6 

399 

1 

13150 

166 

1 

1 1903 

1 1  7 

1957 

1 

9310 

3. 

5 

327 

1 

12760 

160 

12906 

111 

1959 

1 

13710 

3B 

J 

j02 

1 

11700 

533 

1 

12731 

167 

I960 

1 

13380 

3. 

6 

168 

1 

12920 

15  1 

1 

1  3069 

182 

1023317 

1 

1  30  10 

3.6 

169 

1959 

1 

13010 

3. 

6 

169 

' 

11590 

512 

1 

15121 

562 

1025792 

1 

1 

1  1  dOO 

3.5 

1  1  5 

1959 

I 

1  1  800 

3. 

1  1  5 

1 

I  5310 

56  1 

1 

1  0867 

1 1  2 

10261 15 

9 

10 

11993 

3.8 

569 

1958 

1 

1166U 

3. 

9 

560 

2 

12725 

158 

2 

12219 

110 

1959 

1  3911 

3. 

y 

533 

5 

12661 

168 

5 

12731 

177 

I960 

1 

2  1610 

3. 

1 

715 

11710 

526 

I02BI23 

3 

3 

11 1  37 

3.8 

53  1 

1959 

2 

12995 

3B 

9 

197 

2 

12560 

188 

2 

1  139  1 

156 

1960 

1 

1  6120 

3. 

7 

60  1 

1  11  70 

130 

1 

1  5061 

557 

1030101 

2 

2 

7170 

3.1 

251 

1959 

2 

7170 

3B 

14 

251 

2 

8110 

306 

2 

7881 

29  1 

1030"!  58 

56 

123 

1  1  708 

3.8 

117 

1953 

2 

H085 

ti  m 

353 

2 

7585 

332 

2 

9178 

100 

19S1 

26 

1  180b 

3, 

9 

157 

25 

12336 

159 

23 

12335 

151 

1955 

33 

1  1693 

3. 

B 

111 

32 

12355 

16  1 

29 

1  1690 

112 

1956 

22 

12150 

3. 

8 

172 

22 

12272 

152 

20 

12095 

150 

1957 

1 1 

1  1  518 

3. 

8 

131 

11 

12136 

155 

13 

1  1829 

111 

1958 

12 

116  10 

3_ 

B 

139 

10 

1216  1 

19  1 

9 

12619 

166 

1959 

I  | 

1  3165 

3, 

7 

501 

1  1 

12337 

171 

1  1 

12719 

166 

1960 

3 

1  3293 

3. 

s 

5  11 

3 

12317 

185 

12328 

161 

1030610 

1  08 

116 

12310 

3.6 

113 

1955 

10 

1  1071 

3. 

389 

10 

1  1773 

113 

10 

1  1139 

122 

1956 

20 

10953 

3. 

389 

20 

12598 

167 

16 

1  1878 

115 

1957 

13 

12678 

3. 

119 

1  1 

135  10 

50  3 

10 

1  1819 

137 

1956 

21 

12870 

3. 

6 

162 

IV 

12659 

180 

18 

12812 

16  3 

1959 

6V 

12501 

3. 

6 

119 

66 

12523 

163 

65 

12933 

181 

I960 

13 

11032 

3. 

8 

521 

13 

12722 

183 

1  1 

1  3009 

188 

103 1501 

393 

615 

12125 

3.8 

156 

1953 

5 

1  1621 

3. 

7 

133 

5 

12168 

113 

5 

1  1997 

13C 

19S1 

20 

10  782 

3. 

9 

115 

20 

116  13 

130 

19 

1  1596 

13  1 

1955 

69 

1  1072 

3. 

9 

127 

69 

12321 

163 

68 

1  1901 

115 

1956 

1  03 

1  1  699 

3. 

8 

116 

105 

127  13 

175 

102 

12059 

155 

1957 

98 

12105 

3. 

8 

169 

86 

128  12 

187 

85 

12310 

166 

1958 

1  Id 

12217 

3^ 

tj 

163 

98 

13011 

195 

91 

12983 

188 

1959 

175 

12611 

3# 

171 

1  72 

12115 

168 

158 

1281 1 

182 

I960 

22 

1302  1 

3. 

6 

173 

20 

126  1  1 

166 

18 

13010 

179 

10328  15 

2 

2 

12875 

3.3 

103 

1959 

2 

12875 

3. 

3 

103 

2 

13065 

500 

2 

12650 

191 

1033021 

1 

1 

16050 

3.2 

520 

1959 

1 

16050 

3. 

520 

112  10 

530 

1 

11181 

531 

1033908 

3 

3 

13130 

3.8 

506 

1958 

1 

12510 

3. 

9 

191 

15B20 

585 

1 

8993 

187 

1959 

2 

13875 

3. 

8 

5  12 

12005 

183 

2 

12323 

S07 

1031166 

1 

3 

10687 

3.8 

1  10 

1955 

1 

10020 

3. 

8 

383 

10780 

108 

1956 

1 

1  1910 

3. 

9 

16  1 

1957 

1 

10100 

3. 

8 

386 

1  1520 

119 

1 

10290 

592 

1031167 

2 

2 

15105 

3.7 

560 

1959 

2 

15105 

3. 

7 

560 

11615 

560 

2 

11563 

562 

1031172 

2 

5 

12910 

3.8 

183 

1953 

10120 

1. 

3 

131 

12190 

166 

11028 

510 

1951 

1 

11290 

3. 

9 

557 

11290 

530 

1 

13680 

502 

CONNECT [CUT 
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IABCE    IS. — D AUGHT  LR-AV  ER  AG E  OF  SIRES   IN   SeRVICl   IN   ARTIFICIAL   BRElLING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  GhElO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONCY 

DAUGHTER   AVLRAGE  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRt  BY  FRcSHlNING  YEAR 

305-DAY  CONTi_MI>.   AV.   YLARLY  HERO  AVERASL 


SIRE  UAUGHTER3 

RECORDb 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  lCOR  US 

MILK 

FAT 

K  ECOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO* 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB . 

PCT 

LB. 

NO. 

Lu. 

Lb. 

NO. 

LB  • 

LU. 

HOLST 

L  1  N 

1955 

1 

14050 

3. 

6 

412 

144b0 

528 

1 

1  3734 

5  1  1 

1956 

1 

1  4460 

i. 

8 

b46 

14/10 

5b4 

1 

14857 

560 

1959 

1 

12590 

3. 

6 

454 

; 

129  10 

47  5 

1 

13669 

508 

I03OI IB 

2 

2 

1  1  9  /5 

l*  .  1 

1959 

2 

1  1975 

4. 

1 

144U5 

550 

2 

14912 

583 

I03B5VI 

3 

9 

1  161*0 

3.7 

1*30 

1952 

1 

1  3390 

3. 

5 

470 

10290 

4  17 

1953 

1 

13940 

3. 

6 

496 

] 

12420 

42/ 

1954 

3 

1  102  7 

3. 

7 

44  1 

12793 

47  1 

2 

12066 

4'4 

los^ 

2 

12620 

4  ■ 

0 

I  i?  (n 

4 \t 

2 

10622 

3<>  7 

'  7 

l^onn 

3. 

6 

1  \'j 

1  ^lo 

4/  3 

15 

6 

5/8 

3200 

4  /2 

306 

1  048678 

1 

1 

86  10 

3.7 

32  1 

1959 

1 

8610 

3. 

7 

321 

i 

92  70 

336 

1 

10017 

3  70 

10544  06 

12 

1  3 

3. 

6 

5  34 

2 

1325b 

5  1  1 

19b9 

10 

1224b 

4. 

0 

491 

10 

I29j9 

49  1 

10 

12B56 

477 

1055403 

1 

3. 

6 

06 

4  53 

1056882 

36 

1*6 

13032 

3.8 

49b 

1955 

1 

10610 

4  . 

0 

429 

1 

10490 

385 

!  oca 

3. 

8 

486 

ll^n 

\\  ^  TO 

^oo 

I  VyAii 

3. 

b 

,!'?.' 

cn? 

j  it  .I 

1*  io 

3. 

8 

1(1 

c-l 

c  1  ' 

1  (  nu 

ion 
1960 

i 

1430b 

3. 

7 

52  6 

6653 

A  A 

3604 

C  )A 

506 

106 1094 

2 

2 

iii 

"  " 

590 

3. 

/ 

• 

5  l  2 

I960 

1 42  l  r 

4. 

5 

640 

12bV0 

484 

J 

1  2818 

106  W  1  1 

5 

6 

121*78 

3.7 

1*59 

1959 

5 

13052 

3. 

7 

406 

5 

14S32 

539 

5 

14610 

5«H 

I960 

1 

932  0 

3. 

2 

295 

1 

1  13b0 

424 

1 

12B95 

47  I 

1067063 

19b 

286 

1  1  366 

3.7 

1*  1  ( 

lo^ 

4. 

2 

290 

1  ^  '  3 

^ 

10224 

IVb4 

: 

10643 

3. 

7 

! 

1  1  to 

4b0 

19  55 

39 

1  1 27  U 

3. 

7 

4  1  6 

3V 

12027 

4  5  7 

3  7 

I6b9 

442 

19  56 

46 

10915 

3. 

7 

399 

4  4 

12  134 

458 

4  3 

11809 

44  7 

1957 

51 

11414 

3. 

6 

410 

49 

124o4 

473 

47 

1  1910 

449 

1958 

70 

1  1896 

3. 

7 

436 

62 

120  13 

482 

56 

12727 

478 

1 

~* 

] 

3. 

6 

**  <o 

I?"*"3'5 

|  ? 

479 

1960 

8 

2000 

3. 

7 

439 

U 

12236 

3045 

1068501 

2 

2 

1390b 

3.8 

53b 

1959 

2 

13905 

3. 

8 

b35 

1 

106  10 

379 

10700  36 

2 

5 

15752 

3.7 

582 

1953 

1 

13870 

3. 

8 

324 

, 

Ib650 

569 

1954 

1 

14060 

3. 

0 

425 

1 

148  30 

543 

!??! 

I  7sun 

3. 

6 

6f.o 

| 

1  301M 

loco 

1  hi 

3. 

9 

6b 

i  l  i  n 

UC  ! 

476 

195 

14540 

3. 

9 

560 

113 

6 

5(1 

120  12 

1074357 

1 

1* 

122S0 

it. 2 

512 

1954 

1 

1  1970 

4. 

2 

497 

I 

1 2  1  50 

442 

, 

1  1968 

1*56 

1955 

13000 

4. 

2 

551 

1  3200 

52  1 

1 

1  1892 

45  1 

1956 

! 

11170 

4. 

3 

475 

| 

1  1UO0 

435 

1 

12764 

501 

1957 

12C60 

4. 

1 

526 

1 

1  43bO 

514 

1 

12154 

46  1 

1074064 

1 

1 

1 1*6  30 

6  19 

1959 

30 

46 

4. 

2 

619 

3620 

* 

1  5227 

560 

1076273 

U8 

79 

12897 

3.6 

1*62 

1956 

24 

12212 

3. 

6 

44  1 

23 

12202 

454 

20 

12008 

452 

1957 

26 

14164 

3. 

6 

502 

25 

13248 

502 

24 

12673 

478 

1958 

„  i  V* 

1  3440 

3. 

6 

485 

14 

I276B 

49  1 

15 

12938 

497 

1283  b 

3. 

5 

4  56 

b 

12055 

46  5 

I960 

2 

1038b 

3. 

5 

367 

2 

13005 

472 

2 

1  368  i 

50  U 

1081270 

1 

10130 

3.7 

382 

1957 

10180 

3. 

7 

382 

' 

12  50 

45  1 

3  2? 

I08I9M 

1 

3 

16590 

4.  1 

686 

1957 

1 

16310 

3. 

9 

639 

1 

15230 

538 

1 

14759 

54K 

1958 

1 

1  5750 

4. 

2 

665 

1959 

1 

17710 

4. 

3 

755 

1 

15570 

604 

1 

13489 

604 

I08S4  62 

2 

2 

11810 

3.6 

419 

1959 

2 

1  1810 

3. 

6 

4  19 

2 

14  130 

539 

2 

13800 

52? 

1083978 

2 

3 

15278 

l*.  1 

599 

1958 

1 

15320 

3. 

9 

59  1 

1 

13670 

532 

14170 

537 

1959 

2 

16660 

3. 

9 

629 

2 

14  1  15 

517 

2 

13571 

51b 

10879  74 

5 

13658 

3.7 

512 

3. 

3 

1959 

3 

14763 

4. 

0 

587 

3 

13947 

514 

3 

14312 

529 

1  0902  _»8 

' 

1  351+0 

3.1* 

465 

1 960 

1  3b40 

3. 

4 

465 

1  4  1  40 

584 

1091*921 

2 

2 

1  1880 

3.7 

437 

1959 

1  1880 

3. 

7 

437 

2 

1  1 175 

430 

2 

1  i  195 

423 

1 0982  58 

1 

1 

9660 

4.1 

39b 

1  960 

1 

9660 

4. 

1 

39b 

1 

1  5467 

574 

10994/7 

2 

2 

1  2960 

* 

538 

? 

1  2960 

4. 

1 

53b 

2 

109  /5 

39  3 

10770 

397 

1 1 00 1 93 

3 

3 

12063 

1*.  1 

490 

1958 

1 

12420 

4 . 

1 

b  1  1 

1 

13/00 

b60 

1 

14726 

61  1 

4. 

1 

1  1067  75 

6 

6 

13423 

3.  7 

502 

195b 

1 

15B80 

3 

5 

563 

1 

14330 

b  10 

13789 

49b 

1959 

4 

14280 

3. 

8 

542 

4 

12848 

470 

4 

12783 

463 

I960 

1 

7540 

3. 

7 

278 

1  I07i<36 

6 

a 

12797 

3.6 

455 

1957 

1 

9430 

3. 

6 

340 

1 

107  15 

407 

1958 

1 

1  1040 

3 

5 

383 

1959 

14247 

3 

7 

519 

3 

15590 

bb  1 

3 

14250 

510 

I960 

3 

1  161  7 

3 

4 

396 

3 

14057 

523 

3 

13192 

4/  1 

1 109864 

1 

i 

8890 

■t.6 

40b 

1959 

1 

8890 

4 

6 

40b 

1 

9050 

3b  1 

1 

10922 

CONNECT ICUT 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  SIRE 


SIRE 
NO. 


OAOGHTERS  RECORDS 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


RECORD  AVlRAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-UAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
LB. 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
LB. 


I11IO/5 
1 1 1 1076 

1 1 122  1  1 
I  1 13278 

11150H* 
1  I  195  14 

1  122266 
1  125395 


1  140/63 
I  151863 

1  152248 
1 153740 


1  157722 
1157986 

I  158569 
1  1640  14 
I  167632 
1  168575 
I  170480 


18240 
12970 

1  1660 
15728 

1  1880 
I  1451 


3.9 
3.7 

4.4 
3.7 

3.4 

3.5 

3.6 
3.7 


805 
481 

400 
555 

426 
422 


1958 
1959 

1958 
1959 
I960 


1959 
1960 


1958 
19S9 


1958 
1959 
I960 


I      16830     3.9  652 


132993 

5 

5      13468     3.9  528 

1957 

1  12360 

3. 

7 

459 

1 

12580 

429 

1  12666 

1956 

2  17355 

4 

1 

698 

2 

I39K0 

538 

2  14/26 

1959 

2  10135 

3 

9 

393 

2 

13135 

488 

2  14023 

9410 
160  15 

6620 
1309  I 


4.0 
3.9 

3.5 
3.8 


373 
612 

22b 
491 


17680     3.4  593 


12655     4.1  510 


5900     3.9  216 


1959 
1960 


1958 
1959 


1958 
1959 


1959 
1960 


1 156771 

16 

21 

13710     3.9  530 

1957 

5  14;S4 

3. 

7 

525 

5 

13318 

49/ 

5 

13470 

1958 

7  14257 

3. 

9 

562 

7 

14097 

520 

7 

14313 

1959 

9  13619 

3. 

9 

537 

9 

14682 

544 

9 

16107 

10980 
18455 

16910 
11315 
15165 
13600 
14095 


3.3 
3.3 

3.3 
4.2 
3.9 
3.6 
3.6 


360 
610 

562 
470 
592 
478 
506 


1959 
1960 

1960 

1959 

1958 

1959 

1957 
1958 


3.8 
•3.9 


43/ 
591 


1  1470 
15210 

7260 
I  1568 
9130 


16240     4.4  805 


16890 
13127 


3.6 
3.7 


6  13 
460 


11660     3.4  400 


14133 
15612 


3.9 
3.5 


34  9 

552 


11880     3.6  426 


10880 
I  I5H 
12140 


16830     3.9  652 


9410     4.0  373 


14O70 
17360 


4.0 
3.7 


561 

643 


6620     3.5  228 


13837 
12120 


19000 
16360 


10900 
14410 


3.9 
3.0 


3.3 
3.4 


4.2 
3.  9 


535 
440 


632 
553 


453 
566 


5900     3.9  216 


10980     3.3  360 


18400 
18510 


3.3 
3.3 


16910  3.3 

11315  4.2 

15165  3.9 

13600  3.6 


12860 
I  5330 


3.5 
3.7 


611 

608 

562 
470 
592 
4/8 

44/ 

565 


142/0 
13645 


506 
52  3 


4 

3 

308 

1  13570 

505 

1  14584 

3. 

7 

426 

4  12815 

479 

4  13072 

3 

5 

320 

1  14550 

538 

1  1438S 

1      13630  496 


14640 
12513 


547 
468 


14440  537 


13813  513 
13388  492 


106  10  399 


3 

6 

392 

1  14230 

550 

1  13396 

3 

7 

42/ 

/  13324 

50  1 

7  12929 

3 

7 

449 

1  15210 

772 

1  14743 

I      15640  57b 


694'0      3  1  7 


136/0 
148  10 


546 
549 


9540  370 


I36o2 
13798 


18030 
17760 


10550 
12490 


514 
514 


670 
675 


386 
521 


10440 
10440 

148  10 

9610 

14400 

10475 

12490 
126  10 


369 
369 

464 

367 

594 

38  I 

542 
515 


12673 
12933 


474 

434 

54  0 
492 
530 


15489  604 


14737 
I  3614 


13632 
13974 


16143 
15631 


13916 
13639 


1564' 
16012 


9309 
12818 


10987 
1  1249 

I  7647 

9276 

14726 

1292? 

977/ 
8993 


1 1709  10 

1  1 

13 

13127 

3.7 

490 

1958 

12920 

4. 

0 

520 

2 

13590 

508 

2 

13903 

1959 

10 

1298  1 

3. 

8 

489 

10 

126  13 

483 

10 

1288  1 

I960 

15640 

3. 

5 

550 

1 

140  10 

519 

1 

14584 

1  175467 

1 

2 

10395 

3.6 

370 

1959 

8950 

3. 

6 

323 

1 

13000 

465 

1 

12o55 

I960 

1  1840 

3. 

5 

4  17 

1 

14630 

519 

1 

1431? 

1  179373 

1 

1 

8200 

3.  1 

255 

I960 

8200 

3. 

1 

255 

1 

136  10 

54  1 

1 

14584 

1 179574 

7 

7 

15561 

3.8 

587 

1957 

15740 

3. 

5 

548 

16290 

64  4 

1 

145  19 

1959 

15532 

3. 

8 

594 

6 

137/3 

533 

6 

1437? 

1  179575 

2 

2 

12845 

3.6 

463 

1958 

15250 

3. 

9 

394 

1959 

10440 

3. 

2 

332 

1 

3960 

360 

1 

9  1  34 

1  179729 

2 

3 

17568 

3.7 

641 

1958 

15080 

3. 

9 

595 

14440 

543 

14257 

1959 

18120 

3. 

7 

660 

2 

1  3665 

515 

2 

14176 

1  179895 

3 

3 

1 1373 

3.5 

403 

1959 

1  1730 

3. 

5 

409 

2 

1  1510 

424 

2 

120  12 

I960 

10660 

3. 

7 

390 

1 

9950 

378 

1 

13374 

1 184353 

69 

94 

12  101 

3.8 

46  1 

1956 

22 

11012 

3. 

7 

406 

20 

12233 

463 

17 

1  I85rt 

195/ 

13 

10662 

3. 

9 

4  13 

13 

12695 

463 

13 

1  1970 

1958 

23 

1  3094 

3. 

8 

301 

21 

12972 

486 

18 

13204 

1959 

30 

12920 

3. 

9 

499 

30 

1342? 

492 

29 

1  3406 

549 
5  14 


13416  513 


513 

520 


10617  391 


530 
486 
550 


440 

5u6 
530 


9494  408 


63? 
583 


8164  j;9 


5/8 
51  I 


5/6 
569 


33  I 
463 


15673  381 

502 
53  I 
609 


404 
413 

64  0 

33  1 

6  I  I 

468 

535 
487 

52  5 
469 
535 

453 

532 


59? 
527 


36; 

525 

448 
5  10 

43  I 

4 ',6 
489 
496 
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TABLE    lb. — UAUGHTcR-AVLRA.jL  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BKbtOING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
UY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUoHTtK   AVcjKAGE   BY  SIRE 


SIRl  DAUGHTERS  RECORDi  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


I I876B0 
1 184b 13 
I  1901  SI 
1 190396 

1 19/? 79 
I  19X9H6 
1 1936B6 


1202273 
I204JS2 


12066 IS 
1206797 


1212624 
1213675 

12169  08 
1216909 
1216937 
12243  13 
1224521 

12291 62 
I2362U9 
12464  50 
12502  60 
1258022 
1263223 
1273756 

12881  91* 


I 

2 
2 
5 

I 

1 

133 


1  13940     3.6  50b 

2  8625  3.9  3U3 
2      13895     3.7  516 


I        7810      3.6  279 
I      1537U     3.5  545 
159     12146     3.8  1*62 


2  13030  3.5  1*57 

3  1 1*1*  3.8  51*5 

1  11670  I*. 8  557 

I*  16827  3.8  61*1 


11*095 
16825 


3.8  531 
3.8  635 


16135     4.0  61*1 


146  10 
1  1340 


5  IbO 

I  11440 

4  15050 

1  14090 

2  10200 

2  11725 

1  19820 

2  8730 
2  I2bb3 
I  12750 
1  12190 

50  13482 

II  148V1 


3.8  547 

3.6  422 

3.6  189 
3.8  432 

4.0  6  13 
3.8  533 

3.7  379 

4.1  485 

3.8  756 
3.6  312 
3.5  446 
4.0  514 

3.9  480 

3.8  511 

3.9  577 


RECORi    AVtRAGE   SY   SIRE   CY   FRESHtNI,*.3  YlAR 


FRESH 
YEAR 


I960 

1959 

1958 

1959 

1958 
1959 

1959 

1939 

1957 
1958 
1959 
1960 

1958 
1959 

195b 
1959 


1957 
1958 
1959 


1958 
1959 


1958 
1959 


1958 
1959 

I960 

I960 

1959 

1959 

1959 
1960 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1960 

1959 
I960 

1959 
1960 


RECuRUS  MILK  TEST  TAT 

Nu.  LB.  PCT.  Lli. 

HOLS  TE IN 

4  11228     3.  7  i«I3 

1  13941)     3.6  30b 

2  8625  3.9  343 
2  13895     1.1  516 


22 
68 
64 


40 
10 


14405 

781(i 

15370 

1  1670 
I  1827 
12780 
12786 

13010 
13090 

15090 
14330 


3.3  304 
3.6  279 


3.6  434 

3.C  453 

3-b  478 

3.6  442 


3.H  569 
3.8  345 


I      11670     4.8  557 


13710 
1610b 

16320 


18540 
15110 


1481  0 
16570 


3.6  489 

3.b  614 

3.o  395 

3.6  331 


4.3  630 
4.0  658 


14610     3.L  547 


1  1360 
12320 


I  5180 

I  11440 

*  15050 

I  14090 


10580 
982  0 

I  1725 

19820 

8730 

12685 

12750 

12190 

13897 
I  1823 

13990 
16468 


3.3  401 
3.6  443 


3.6  432 

4. 0  6  13 

3.b  333 

4.0  421 
3.4  336 

4. 1  483 

3.B  756 

3.6  312 

3.3  446 

4.0  514 

3.9  480 

3.6  324 

3.9  459 

3.9  340 

3.8  641 


503-DAY  CONTlMP.  AV.  YEARLY  HcRO  AVlkAGl 
KECURuS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 


L3.  LB. 

4  11955  4  17 

1  10520  393 

2  12710  467 
2  13630  308 

2  10735  404 

I  8  120  30b 


40 
7 


I  3438 
12793 
12872 
14  I  14 

16  130 
13^70 

I4n40 
133o0 


137U0 
1  7330 
17930 


15000 
16840 


16310 
14970 


12520 
1  1490 


500 
484 
477 

52  3 

593 
480 

539 
586 


1      I34V0  312 


378 
612 
632 


13945  525 


58  7 
631 


630 
563 


14930  377 


462 
422 


I  13830  480 

4  14335  601 

I  llBoO  442 

1  12530  436 

2  12230  443 

1  144/0  531 

2  10380  416 
2  12300  577 
1  I  1620  44  I 
1  18800  694 


13136  493 
12921  471 


14061  307 
12840  480 


LB.  LB, 

<t      12271  444 

1  10922  402 

2  13772  311 
2      I3V36  52  1 


I        7881     29  1 


19 
34 
6  I 

3 


1276?  467 

12714  4.JI 

13046  483 

13361  522 


1  13789  495 
1      14749  549 


I  17013  632 
1      16742  626 


I      15463     52  1 


1546? 
17614 


576 
653 


14  132  5,3 


573 
621 


1  15718 

2  14329 


5b6 
554 


15020  566 


I  12816 

I  11881 

1  13353 

1  14279 

4  14338 

1  10802 


1274? 
1447b 

12802 

16742 

1  194  I 

12971 

12404 

1  3260 


39  13539 
6  1328? 


14770 
14656 


470 
444 

498 

52  9 

556 

409 

43S 
5  34 

477 

626 

465 

4^? 

4/2 

55  V 

504 
50  0 

532 
360 


connect icur 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY   BREED i 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGt   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-OAY  CONTtHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  ILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TE  ST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lt. 

JERSEY 

342438  8 

16 

825S 

5.0 

410 

194  7 

7 

7669 

5.2 

396 

1948 

1 

10230 

4.5 

456 

1949 

3 

10493 

4.5 

467 

1950 

2 

9805 

4.7 

462 

1951 

1 

9810 

4.9 

479 

1952 

1 

5880 

4  .  1 

242 

1953 

7100 

4.6 

338 

361372  3 

6 

8135 

5.  1 

409 

1947 

2 

6985 

5.6 

391 

1950 

I 

8360 

4.9 

408 

1951 

2 

8635 

4.8 

412 

1952 

1 

92  10 

4.8 

439 

3660  15  3 

1  1 

8664 

5.0 

435 

1947 

7 

9290 

5.2 

486 

194b 

2 

10040 

4.9 

489 

1949 

1 

12080 

5.  1 

6  16 

195  1 

9300 

4.7 

437 

3775  17  2 

3 

581b 

5.  1 

287 

194  7 

2 

6965 

4.4 

300 

I9S0 

1 

4670 

5.7 

267 

■ 

3778  72  1 

6 

6413 

5.5 

354 

1953 

2 

6550 

5.3 

348 

1 

8360 

467 

1954 

2 

7110 

5.6 

399 

1 

86b0 

467 

8578 

461 

1955 

2 

5580 

5.6 

315 

1 

7490 

420 

1 

8203 

453 

382743  1 

3 

7320 

5.6 

401 

1952 

4620 

6.2 

2b6 

1953 

1 

8680 

5.4 

46  7 

1956 

1 

8660 

5.2 

449 

3949  15  1 

2 

7345 

5.3 

390 

1953 

I 

8440 

5.3 

445 

1954 

1 

6250 

5.3 

334 

3976  1 1  1 

1 

8910 

5.5 

486 

1952 

1 

8910 

5.5 

4b6 

1*00799  1 

2 

7795 

5.2 

404 

1947 

2 

7793 

5.2 

404 

403320  2 

3 

9813 

5.  1 

50  1 

1955 

| 

9190 

5.4 

4V3 

1956 

2 

1  0080 

5.  1 

3  1  1 

404365  1 

3 

9837 

5.4 

528 

1947 

I 

9350 

5.  1 

473 

1948 

2 

1  OObO 

5.5 

336 

403148  1 

10340 

3.6 

57o 

1946 

1 

10340 

5.  6 

376 

407971  4 

1  1 

9506 

5.5 

52  1 

1952 

1 

7140 

5.9 

4  lb 

1953 

3 

9  137 

5.4 

48G 

1954 

2 

10  163 

5.6 

568 

1955 

3 

10433 

5.4 

563 

1956 

2 

96  1  0 

5.6 

536 

4  1  15  71  1 

1 

7500 

3.4 

403 

1954 

1 

7500 

5.4 

405 

414844  3 

10 

8606 

5.7 

500 

1952 

9840 

5.8 

575 

1 

9460 

504 

1953 

2 

9280 

5.6 

325 

2 

8320 

422 

1 

8829 

47  1 

1954 

2 

7650 

5.7 

440 

2 

7030 

376 

2 

7041 

3  72 

1955 

1 

11770 

5.  7 

6  74 

10140 

523 

9472 

50  1 

1956 

I078G 

6.  1 

660 

1 

102  jO 

334 

99  19 

3  1  7 

1957 

1 

1  1930 

6.2 

737 

1 

10060 

56  1 

1 

9904 

538 

1958 

1 

12790 

6.5 

829 

1 

9630 

509 

1 

104  10 

564 

1959 

1 

1  1260 

6.3 

706 

1 

9630 

523 

I 

9374 

5  1  6 

433645  1 

2 

10490 

4.9 

5  1  7 

1951 

1 

9740 

5.0 

488 

1952 

) 

1  1240 

4.b 

545 

4360  72  1 

2 

8540 

5.6 

477 

1955 

7830 

5.  7 

44h 

1 

7190 

383 

1 

6976 

364 

1956 

| 

9250 

5.5 

305 

1 

7080 

388 

1 

7837 

4  1  3 

4377  11  8 

19 

9228 

5.  1 

477 

1952 

1 

9170 

4.2 

389 

1954 

3 

9532 

5.6 

527 

4 

9198 

309 

4 

9952 

50  1 

19S5 

4 

89  1  5 

5.0 

449 

2 

89o5 

487 

2 

921  1 

505 

1956 

4 

8493 

5.2 

443 

2 

9  I  V5 

506 

2 

C200 

457 

1957 

4 

8130 

3.0 

4  14 

2 

1  1630 

629 

2 

9665 

545 

195b 

I 

I  0090 

5.6 

368 

439356  1 

6 

10365 

5.2 

534 

1953 

1 

9670 

5.4 

519 

1 

8200 

394 

I 

88  13 

4  .6 

1954 

1 

10670 

5.2 

554 

1 

8630 

467 

1 

7892 

4C4 

1955 

1 

9b5C 

5.2 

5  14 

1 

8/40 

469 

1 

8033 

407 

1956 

1 

9990 

4.0 

480 

' 

9360 

314 

1 

7172 

367 

1937 

1 

12090 

5.  1 

6  1  6 

8500 

45V 

9352 

4  76 

1958 

1 

9920 

5.2 

317 

8290 

437 

6927 

4/0 

440103  3 

6 

89/4 

5.6 

503 

1958 

4 

8840 

5.7 

300 

1959 

1 

8570 

5.6 

477 

1960 

1 

9250 

6.3 

383 

44  1  1  07  4 

7 

745/ 

5.  1 

373 

1953 

2 

5785 

5.0 

289 

1955 

1 

1  1  130 

4.9 

549 

1956 

1 

6730 

5.4 

362 

1 

8160 

400 

1957 

1 

12540 

5.  1 

634 

195B 

1 

1  1550 

4.6 

534 

TABLE    I b. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIKES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BKEEOING  ORGAN  I  Z  AT  I  UNS —  GROUPED  BY  BkLED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE  BY   SIRL  RELuRO  AVcRAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMf.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO.  LB. 

LB. 

NO.  LB. 

L3. 

JERSEY 

1959 

1  10890 

4.b 

522 

4424  94            2  3 

8868 

4.9 

43U 

1954 

1  9240 

4.9 

449 

1  9620 

509 

1  9734 

510 

1955 

2  8445 

4.9 

4  10 

1  10600 

565 

1        92  1  1 

50  5 

4444  68            1  1 

8610 

4.9 

418 

1959 

1  8610 

4.9 

4  18 

1  7760 

39  1 

1  10835 

52  S 

44bl  IU                   1  1 

8  IbO 

4.9 

40  1 

1954 

1  8150 

4.9 

40  1 

446990              1  2 

9  11b 

5.4 

494 

1952 

1  10060 

5.3 

536 

1954 

1  8170 

5.5 

452 

447544              4  9 

83  16 

b.b 

456 

1954 

2  9395 

5.5 

b  1 9 

1  9030 

49  1 

1  9734 

5  1  0 

1955 

4  8148 

5.9 

477 

1  8000 

44  1 

1  9211 

50  b 

1956 

2  8665 

5.2 

452 

1958 

1  8430 

4.7 

397 

448028             2  6 

93U0 

b.4 

510 

1954 

1  6490 

4.7 

305 

1  8740 

39  1 

1  6736 

334 

1956 

1  81V0 

S.O 

4  12 

1  6790 

403 

1  7249 

366 

1957 

1  9550 

4.8 

462 

1  10160 

542 

1  9363 

4b6 

1958 

2  10430 

5.4 

566 

1  8420 

46  1 

1  9407 

479 

1959 

1  5670 

5.2 

297 

1       8  130 

431 

1  8666 

4b6 

4489b 1              2  5 

9094 

5.2 

468 

1952 

2  8855 

5.  3 

469 

1953 

2  10030 

5.  1 

50  7 

1954 

1  7520 

S.& 

374 

454144            a  13 

7  192 

5.3 

38b 

1953 

3  7740 

5.6 

435 

1  7760 

400 

1  8818 

456 

1954 

1  4860 

5.5 

266 

i 

1953 

3  5887 

5.0 

298 

1        30  50 

4  1  7 

1  0033 

407 

1956 

3  7323 

5.4 

396 

2  947b 

468 

1  7172 

367 

1957 

2  8490 

5.  3 

44b 

2  8200 

419 

2  8840 

445 

1959 

1  10370 

4.9 

dOS 

1  7990 

388 

1  9461 

406 

4Sb0  14            b  8 

8361 

b.  1 

428 

1956 

2  9515 

5.  1 

470 

195  7 

2  9460 

5.0 

4  76 

1958 

2  7130 

4.9 

348 

1959 

1  10040 

4.5 

450 

1960 

1  9300 

4.6 

428 

4556  76              1  3 

9540 

5.4 

5  10 

1955 

1  9610 

5.6 

334 

1  9330 

585 

1  8131 

445 

1956 

1  8920 

5.4 

483 

1  3680 

444 

1  7717 

415 

1957 

1  10090 

5.  1 

5  14 

1  9230 

5  14 

1  8535 

450 

456947              1  1 

7630 

5.2 

398 

1959 

1  7630 

5.2 

398 

1  8430 

442 

1  8807 

453 

45  72  56             7  14 

7296 

b.4 

397 

1952 

3  7577 

5.6 

439 

1953 

2  5530 

5.  1 

282 

1  7080 

362 

1  7085 

366 

1954 

2  7790 

5.2 

405 

2  301b 

434 

2  7434 

384 

I9bb 

3  6383 

5.  1 

323 

3  8027 

418 

2  6976 

364 

1956 

1  9560 

5.2 

501 

1  8900 

454 

1958 

1  7680 

5.5 

426 

1  7935 

390 

1959 

2  7415 

5.  b 

40b 

1  9150 

488 

1  9461 

4M6 

4604  97            11                3  1 

8783 

5.6 

497 

1951 

1  11070 

b.9 

640 

1  8290 

504 

1952 

3  8987 

5.5 

49b 

1953 

5  10504 

S.  8 

0  1  0 

1  9330 

536 

1954 

7        908  1 

5.0 

b36 

2  9230 

b  1  1 

1955 

7  8749 

5.9 

519 

2  9200 

505 

1956 

1  9500 

5.7 

b44 

1  9680 

530 

1957 

3  8310 

5.6 

462 

2  9245 

494 

1958 

2  6295 

5.4 

339 

1  7ro0 

4  1  0 

1  75B6 

403 

1959 

2  10380 

5.  1 

b2S 

1  7320 

367 

2  10737 

52  1 

161935             1  2 

104bb 

5.6 

588 

1953 

1  10270 

5.5 

563 

1  8090 

439 

1954 

1  10700 

5.7 

612 

1        01  10 

454 

1  8573 

4b3 

465576             1  2 

833b 

5.8 

486 

1958 

1  7900 

5.  7 

450 

1959 

1  8770 

5.9 

521 

1  9140 

490 

1  9429 

514 

465493             1  1 

7780 

4.7 

369 

195b 

1  7780 

4.7 

369 

465924              b  9 

8318 

b.9 

492 

1955 

2  7755 

6.  1 

4  70 

1956 

1  6580 

5.  7 

378 

1957 

3  8340 

6.4 

b3  1 

1958 

2  9025 

5.9 

539 

1959 

1  9050 

5.6 

504 

465966              1  3 

9970 

5.0 

SO  1 

1953 

1        9 150 

5.  1 

4/  1 

1954 

1      1  1  960 

4.6 

575 

1956 

1  8800 

5.2 

4b8 

46b970             2  7 

9  1  72 

b.5 

497 

1955 

2  9755 

S.6 

b39 

1  9600 

512 

1  8164 

424 

1956 

2  8445 

5.4 

4b! 

1  8470 

438 

1  7140 

3o3 

1957 

1  7300 

5.4 

392 

1958 

1  9310 

5.4 

bOb 

1        904  0 

480 

1  9069 

4/4 

1959 

1  12250 

5.4 

66b 

1  8430 

445 

1  b666 

4bb 

466643              1  1 

64  IU 

4.2 

272 

I960 

1  6410 

4.2 

272 

1  9270 

477 

1  9701 

5^5 

466948              1  2 

8630 

b.2 

431 

1954 

2  8630 

5.2 

43  1 

2  7980 

42  1 

2  7041 

372 

TABLE    15. — OADGHTtK-AVLRA jE  OF  SIR..S    IN   SLRVICt    IN   ARIIFICIAL   BREEDING   ORGANISATIONS  —  GROUPlD   BY  eRLLD, 
BY   YEAR  UF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS   STaTc  UNLY 


DAUGHTER 

AVE  RAGl 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   3Y  SIRt 

BY 

FRESHlNINU 

YEAR 

305-DAY 

CONIuMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

STRE  DAUGHTERS 

RElORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  LCOR  DS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

COT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT 

L5. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

La. 

JlRSLY 

4670  10  2 

4 

76  78 

5.3 

4  16 

1953 

2        786  0 

4  18 

1 

68  10 

35  1 

1954 

2  7895 

5. 

3 

4  14 

1 

8  100 

436 

704  1 

372 

466054  1 

2 

7460 

5.8 

427 

1953 

1  8650 

5. 

6 

466 

1 

67  50 

342 

1954 

1        62  7u 

5. 

9 

367 

1 

6  1  40 

437 

1 

/04  1 

3f2 

47  |l*  19  1 

2 

87  10 

4.6 

397 

1958 

2       87  1  0 

4. 

6 

397 

1 

7970 

400 

1 

7543 

384 

1*74643  1 

5 

9  304 

5.  7 

534 

1953 

1  9230 

5. 

6 

520 

1954 

1  8360 

5. 

7 

479 

1955 

1  8530 

5. 

7 

488 

1956 

1  10910 

6. 

(J 

652 

1957 

1  9490 

5. 

6 

d31 

476925  32 

42 

6045 

5.4 

439 

1954 

2  7620 

5. 

9 

466 

1 

90  10 

466 

1 

9734 

510 

1955 

10  6813 

5. 

3 

366 

3 

7107 

357 

3 

61  13 

404 

1956 

6        765  7 

5. 

\ 

4  19 

2 

9550 

497 

1 

8200 

457 

1957 

8       821  1 

5. 

434 

1 

8220 

4  16 

1 

7924 

40  1 

1958 

7  8376 

5. 

6 

468 

2 

10605 

589 

2 

8962 

466 

1959 

9  9666 

5. 

6 

54  1 

4 

1  1370 

6  18 

6 

1  1747 

57E 

461679  1 

1 

4  930 

5.9 

293 

1952 

1  4930 

5. 

9 

293 

482565  i 

1 

9  140 

4.8 

44  1 

1951 

1  9140 

4, 

jj 

44  1 

4B47 13  1 

5 

8706 

4.9 

430 

1955 

1  6630 

4. 

9 

424 

1 

8b  10 

46  1 

1 

7358 

363 

1956 

1  9360 

5. 

0 

470 

1 

10820 

559 

1 

9221 

47  1 

1957 

1  8960 

5. 

1 

454 

1 

99  10 

522 

1 

909  1 

hi  1 

1958 

1  9020 

4. 

9 

439 

1 

9630 

49  1 

1 

9995 

518 

1960 

1        754  0 

4. 

36? 

1 

9630 

510 

1 

9832 

493 

487048  14 

2  1 

8210 

5.7 

466 

1955 

1  7060 

5. 

5 

387 

1956 

4  9063 

5. 

5 

480 

2 

94V0 

5  1  5 

1 

7270 

4  1  3 

1957 

3  7413 

5. 

9 

439 

1 

83  10 

468 

19S8 

10       850  1 

5. 

8 

495 

4 

1  1308 

60  8 

6 

10492 

542 

1959 

5  8560 

6. 

3 

d33 

2 

1  1070 

6  14 

2 

1019? 

492 

4882  87  2 

6 

6  75  1 

4.6 

310 

1953 

2  6360 

4. 

7 

296 

' 

10130 

468 

1955 

1  5990 

4. 

6 

275 

1956 

1  6680 

4. 

5 

30  7 

1957 

1  6090 

4. 

5 

277 

1958 

1  6350 

4. 

u 

281 

488581  15 

20 

8723 

5.0 

43  1 

1956 

1  7380 

5. 

6 

4  13 

1957 

4  9055 

4. 

5 

403 

2 

9625 

5  1  o 

2 

873  1 

44  1 

1956 

6  8193 

5. 

4 

436 

9833 

46  1 

4 

916  1 

470 

1959 

9  9034 

5. 

0 

451 

5 

9976 

522 

6 

1017? 

494 

49 1 1 74  2 

2 

70  10 

5.0 

350 

1959 

2  7010 

5. 

0 

350 

491731  1 

9  1  30 

4.6 

436 

1959 

1  9130 

4. 

8 

436 

I 

1  2230 

46? 

U9  rs 1 6  2 

3 

8538 

5.0 

422 

1959 

2  8405 

5. 

0 

4  1  3 

2 

7735 

405 

2 

9  1  34 

470 

1960 

1  8280 

5  . 

3 

440 

509855  1 

9270 

5.3 

49  1 

1959 

1  9270 

5. 

3 

49  1 

1 

13527 

5  1  3 

5  17081  1 

2 

536  5 

5.3 

284 

1956 

1  4490 

5. 

2 

231 

1 

69  10 

476 

1 

789? 

422 

1959 

1  6240 

5. 

4 

336 

1 

6770 

47? 

1 

8873 

460 

5  1  70  82  4 

5 

10515 

5.4 

509 

1959 

4  14640 

5. 

0 

621 

5 

IttzO 

435 

3 

6375 

46  1 

I960 

1  8500 

6. 

554 

1 

8020 

436 

1 

6404 

469 

52  1 1  75  1 

1 

1  1630 

5.5 

644 

1958 

1  11680 

jj  m 

644 

5293  55  1 

1 

6680 

5.  1 

336 

1956 

1  6660 

5. 

1 

338 

, 

85  10 

423 

534366  4 

6 

8  763 

5.3 

455 

1956 

I  6480 

6  ■ 

399 

1 

6630 

469 

1 

7892 

42? 

1959 

5  9232 

5. 

1 

467 

5 

9374 

495 

5 

0  177 

44  1 

546468  46 

56 

8845 

5.2 

456 

1957 

9  9228 

5. 

0 

463 

4 

8735 

443 

2 

8936 

43  3 

1956 

9  9367 

5. 

1 

469 

3 

1  1040 

625 

6 

10564 

34  4 

1959 

33  9136 

5. 

463 

2  1 

94  76 

517 

23 

9760 

■5  1  5 

I960 

5  5266 

5. 

1 

272 

2 

8460 

403 

4 

985  1 

462 

550196  1 

1 

74  10 

6.0 

446 

1959 

1  7410 

6. 

(j 

44o 

' 

6970 

393 

1 

7913 

439 

552844  32 

44 

9402 

5.2 

486 

1958 

10  8556 

5. 

4 

459 

4 

8775 

47C 

5 

9233 

496 

1959 

30  9642 

5. 

2 

4  99 

1  8 

899  1 

432 

25 

9824 

50  1 

I960 

4  8453 

5. 

435 

1 

9460 

515 

4 

1  1322 

485 

553507  1 

1 

6560 

3.4 

358 

1959 

1  6580 

,'b. 

4 

558 

1 

6070 

430 

1 

6175 

4  J4 

557267  5 

8 

829  1 

5.0 

4  1  6 

1958 

3  7633 

5. 

405 

1 

34  30 

4S6 

2 

8230 

4  37 

1959 

5  8074 

5. 

4  lu 

2 

77o0 

420 

4 

b085 

418 

557268  3 

3 

8923 

5.6 

502 

1958 

1  8060 

6. 

0 

486 

1 

8360 

465 

1 

f91  5 

439 

1959 

2  9355 

5. 

4 

j  10 

1 

9570 

466 

2 

96  19 

476 

56I3U4  36 

47 

8691 

5.5 

478 

1958 

15  8383 

5. 

4 

454 

4 

8648 

483 

7 

9720 

530 

1959 

26  8930 

5. 

6 

50  1 

1  4 

93  1  1 

50  > 

19 

10053 

508 

I960 

6  9147 

5. 

3 

465 

2 

9335 

521 

3 

674? 

477 

CONNECTICUT 


lbo 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIKES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN 1 1 A T I ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FREiHtNING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGt  BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY  FRLSHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMH.   AV.    YEARLY  HERD  AVCKAGL 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LO. 

BROWN 

SWISS 

37565             1  3 

10560 

3.8 

403 

1952 

1 

14740 

3.9 

582 

1 

8920 

342 

1956 

1 

10330 

3.  7 

383 

1  1830 

464 

1 

1  1325 

463 

1957 

1 

6610 

3.  7 

245 

13170 

542 

12/09 

520 

39593              2  4 

12  165 

4.4 

526 

1  950 

? 

12640 

4.3 

540 

1951 

1 

9800 

4.4 

436 

1952 

1 

9470 

5.2 

492 

USUI  7           11  It 

10925 

>t.  1 

4S6 

1954 

1 

9920 

4.3 

422 

1955 

3 

6750 

4.  1 

2/9 

1956 

1 

1  1220 

4.  1 

464 

1958 

3 

9673 

4.  1 

395 

1 

9910 

44  1 

1 

1  1434 

477 

1959 

5 

1  3582 

4.2 

574 

4 

10923 

460 

4 

1  1290 

48  1 

I960 

1 

14870 

4.2 

625 

1 

1  1690 

560 

1328/ 

639 

4  66  72              1  7 

10230 

4.  1 

426 

1952 

1 

1  5300 

4.4 

670 

1953 

1 

9090 

4.3 

394 

1  954 

1 

1  08  1  0 

4.3 

460 

1955 

1 

10520 

4.  1 

429 

1956 

1 

8650 

3.  I 

322 

1957 

1 

7970 

3.9 

312 

1958 

9270 

4.3 

398 

50092              1  2 

8670 

3.5 

306 

1953 

1 

8120 

3.5 

286 

1955 

1 

9220 

3.5 

326 

539  13            2  2 

1  16B5 

4.2 

484 

1959 

2 

1  1685 

4.2 

464 

2 

1  1350 

502 

2 

1  1892 

5)7 

625  73             1  1 

14340 

3.7 

532 

1957 

1 

14340 

3.7 

532 

64505             1  3 

10650 

it.O 

432 

1953 

1 

15130 

4.^ 

635 

1954 

1 

10450 

3.9 

4  12 

1956 

1 

6370 

3.9 

248 

65U2  1           13  38 

1  1768 

4.0 

475 

1952 

1 

12760 

3.8 

464 

1953 

4 

10913 

4.  0 

440 

1 

117/0 

477 

1 

1  U99o 

456 

1954 

3 

9057 

4.2 

382 

2 

9505 

408 

2 

10704 

453 

1955 

5 

1  1  644 

4  •  1 

475 

2 

9/95 

4  1  1 

2 

1  0399 

442 

1956 

7 

1066  1 

4.0 

424 

2 

1  1530 

486 

2 

1  1080 

485 

1957 

4 

1  1470 

4.  1 

469 

1 

1  16U0 

4/4 

1 

1  1020 

459 

1958 

7 

13493 

4.0 

543 

1  1250 

468 

1 

1  1325 

482 

1959 

6 

14107 

3.9 

560 

3 

12573 

537 

3 

122/3 

535 

1960 

1 

15170 

5.  1 

780 

1 

1  1660 

546 

1 

1328/ 

639 

69978             1  2 

10650 

4.5 

48  1 

1958 

2 

10650 

4.5 

481 

1 

14060 

579 

1 

1274? 

520 

70U10            2  2 

12465 

4.2 

526 

1959 

2 

12465 

4.2 

526 

2 

13U45 

589 

1 

13058 

61  1 

70747           39  61 

1  1625 

4.2 

484 

1954 

I 

1  1  130 

4.2 

470 

1955 

6 

10252 

4.4 

451 

1 

16990 

776 

1 

1  1761 

528 

1956 

8 

12833 

4.  1 

521 

5 

1  1568 

474 

5 

1  1  726 

4M9 

1957 

1  1 

12138 

4.  1 

500 

5 

1  1698 

506 

5 

12/44 

53S 

1958 

12 

12336 

4.2 

511 

3 

12707 

520 

4 

1  1838 

493 

1959 

20 

11810 

4.  1 

490 

1  1 

11465 

487 

9 

1  1492 

460 

1960 

3 

9133 

4.2 

376 

1 

13100 

57  1 

1  1925 

506 

72896              4                1  1 

1  3633 

4.5 

605 

1951 

1 

1  0530 

4.4 

466 

1953 

1 

10520 

4.6 

482 

1954 

1 

10310 

4.6 

477 

1957 

9  170 

5.3 

487 

1958 

4 

13206 

4.5 

59  1 

1 

12  140 

566 

1 

12  1  10 

518 

1959 

2 

1  3705 

4.6 

632 

13/90 

604 

2 

1  1/23 

496 

1960 

1 

15580 

4.5 

100 

733  18            5  8 

13283 

4.3 

561 

1958 

4 

13728 

4.  1 

556 

1959 

4 

12593 

4.5 

565 

74062              1  1 

7  1 80 

4.5 

320 

1959 

1 

7  180 

4.5 

320 

1 

1237? 

470 

74937             2  2 

10  1  10 

4.  1 

413 

1953 

2 

101 10 

4.  1 

4  13 

762  02             8  9 

12006 

4.5 

544 

1959 

7 

1242  7 

4.5 

563 

5 

12644 

549 

5 

1  1316 

479 

1960 

2 

12425 

4.7 

590 

1 

7830 

334 

1 

13287 

639 

77870             1  3 

7007 

4.3 

295 

1955 

1 

9700 

4.  0 

392 

1 

8  1  TO 

310 

1956 

1 

7290 

4.3 

31  1 

1 

9690 

36  1 

1957 

1 

4030 

4.5 

181 

1 

6450 

279 

' 

7957 

292 

82itOS            3  3 

7490 

4.  1 

307 

1958 

1 

6510 

4.0 

262 

1 

4330 

169 

1 

8?95 

308 

1959 

2 

7980 

4.2 

330 

2 

9105 

406 

2 

6633 

43d 

86139             1  3 

1  1543 

4.  1 

474 

1956 

1 

10260 

4.  1 

416 

1 

12300 

49} 

1 

1  1325 

46  i 

1957 

1 

13760 

4.  1 

567 

12/20 

522 

1 

12/09 

5^0 

1958 

1 

10610 

4.  1 

438 

1 

1  1300 

469 

1 

1  1859 

488 

87721             1  1 

1  1600 

4.2 

483 

1958 

1 

1  1600 

4.2 

483 

89612            21  MO 

9756 

4.3 

420 

1952 

1 

9720 

4.  1 

395 

9  120 

369 

1953 

2 

6880 

4.4 

39  1 

1 

9  140 

393 

1 

9156 

362 

1954 

6 

8886 

4.5 

395 

3 

10100 

439 

3 

106/5 

4/1 

1955 

6 

8637 

4.4 

386 

4 

108  58 

4/1 

3 

1  1  103 

49? 

CONNElF ICUT 


-0AU6HTLK-AVi_RAoc:  OF  SIRlS  IN  ^IVKl  IN  ARIIfiClAL  BREi.DlN5  lWMi 
BY   YcAk  UF   FR£;>HtNl.M&— RlCOrDS   FROM   THIS   SIATL  ONLY 


-iRO'OF'i.G   BY  URLtl-i 


DAUGHTER   /.VLRaGu   BY  51RL 


REl.uRO  AVERAGE   ?Y   L.  I  rll:   OY  FKlSH£MN(,  YLA< 


iIRt  DAUGHTER^ 

RLCuRUj 

MILK. 

T  (EST 

FAI 

FKcSH 

RlCORUS 

MILiv 

TE5 

T 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

KCT. 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

PCI 

• 

LB. 

CRUX  1 

SWISS 

Wbo 

(364  0 

1 

358 

19b/ 

<• 

1031  1 

If. 

£ 

4  3? 

195b 

ln2  0 

334 

1959 

1  1 

1  152  J 

4. 

495 

I960 

) 

4  m 

3 

2b5 

89614  13 

22 

1  1209 

4.3 

484 

1957 

4 

1  12  10 

4. 

1 

466 

I95H 

107  10 

4. 

S 

46Z 

1  959 

3 

11985 

4  . 

I960 

1 

7b30 

If. 

3 

JJ4 

91231*  1 

1 

8060 

3.9 

3  1 1 

1  95  b 

I 

bC60 

3. 

9 

3  1  7 

91936  1 

1 

3320 

4.3 

143 

1939 

1 

3320 

4 . 

3 

143 

9.1771  6 

10 

1  1  443 

4.5 

b  19 

195a 

10930 

4. 

7 

509 

1959 

J 

1  1276 

4. 

506 

I960 

1 

13250 

4. 

9 

994.58  2 

3 

1  1 400 

4.5 

bOe 

195b 

1 

12080 

4. 

i 

53b 

1959 

11790 

4, 

535 

1055  70  1 

4 

13590 

4  .  4 

6O3 

1956 

1 

1  1  370 

3. 

7 

42  3 

1957 

1 

1  347C 

4. 

4 

399 

1  9  5d 

I 

1  4  b  b  0 

4, 

5  78 

I960 

1 

1467c 

4. 

« 

(\6 

10o90i  7 

10 

109  lb 

If..  1 

443 

1957 

1 

5670 

3. 

9 

223 

1956 

b 

10374 

4. 

2 

42b 

1959 

4 

11715 

4. 

497 

113594  I 

1 

9220 

if. 7 

432 

1959 

1 

9220 

4. 

7 

452 

11712b  1 

1 

7  130 

4.7 

333 

1958 

1 

7130 

4. 

7 

I2U448  1 

2 

130  10 

If.? 

549 

1959 

2 

1  30  1  C 

4. 

2 

549 

12^/06  3 

3 

9  1  10 

4.3 

390 

1959 

1 

8220 

If. 

550 

I960 

2 

9555 

4. 

4  1  1 

305-UAY  CONTlCk.  AV.  YtARLY  HcRb  AVt 
Kt'jjHUj     MILK     FAT        K-iCOROi  MILK 


I  I00O 
968  7 
B>  oO 

122  jC 


1  1300 
14550 
I2bu8 
1  3750 


I  14210 

5  1240b 

I  I45O0 

1  9420 

2  12755 

I  12090 

I  12510 

I  13970 

I  I3ob0 

1  48o0 

2  10660 
<f  12680 


529 
4  I  6 

342 

523 


479 
it)  I 
S50 
70  5 


5j  I 
594 

424 
549 

49<: 
555 
618 
64  7 

235 
455 


I55J0  639 


I      I36O0  583 


12884 
I  I  154 

8295 
10824 
M40 

12797 
12110 
1209  > 
I  32  8  7 


l<A  »c 

r  >  t 
l... 


568 
457 
308 
46  J 
3  I  3 

5b8 
518 
52  I 
639 


I  1434 
12197 

118  16 
1  1227 
12132 
I32b7 

7957 
10699 
7576 


47  7 

5.  3 

499 
46  1 

5.<o 
639 

292 
432 
3  ',0 


1      12699  5C0 


1      12088  519 


10780 
IC96& 


4/7 
444 


CONNECT ICUT 


table  i  b.— daughter-average  of  sixes  in  stkyici.  in  ar  t  i  f  i  1al  breeding  organ  i  l  at  1  ons — grouped  by  breed, 
by  year  of  freshening— records  from  this  state  only 


DAUoHTlR  AVlRAGl   BY  SIRt 


REC.'RD  AVcRAGE 


>IRL   BY   FRlSHcNING  YEAR 


SIKL 
NO. 


UAUGHTtRS  RECORDS 
NO.  NO. 


2UB69lt7 


MILK  TEST 
LB.  HCT • 


i860     it.lt  172 


FRESH  RECORDS 


I9b8 
1957 


NO. 

M.  SHORTHORN 
I  7070 
1  3860 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


lt.lt 
it.  it 


FAT 
LB. 


i  I  I 

172 


.SOS-DAY  COHTcMF.  Av. 
RECORUS     MILK  KAT 


71o0 

8700 


280 
ilt  l* 


YtARLY   HERD  AVLra:" 
RtCORDS     MILK  F.U 
NO.  LB.      LF . 


I  72U9  291 
I       7772  306 


• 


NL  W  YORK 


1(13 


TABLE    Id. — OAoGHTER-A,f LrtA^t  OF   SIrlS    IN   ScRVICE    IN  ARTIFICIAL   8RLLDING   OKGANI l A r I UNS- 
BY   Yi.Ak   OF   ERE  j  HEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


■GROUPED   BY  BkELU, 


UAUoHTEk   AV l KAGt   BY  SIRE 


RlLuRU    AV^RAOt    BY    SIRL    3Y   FRESHENING  YEAR 


SIRL  UAUGHTLRS  RECORDj 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TtST  FAT 
LB.   HCT.  LB. 


FRESH  RtCOROS  MILK  TEST 
YEAR  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
Lb. 


;03-UAY  CONTEMP.  m. 
RE COR US     MILK  FAT 
NO.  LG.  LB. 


YEARLY  HERD  AVLRAGl 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


7       814B      3.9  316 


5  1943 
S3B33 


1  IIOiiO 
V  9538 


1946 
1949 
1950 
195* 
1953 
1955 
1956 

3.9  400  1947 
1949 
1950 
195  I 

5.2     35/  1949 

♦.0  382  1949 
1950 
195  I 
1952 
1953 
1954 

3.9  33/  194b 
191(9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 


5j0  33  2 


56337  3 


57338  283 


8       8744     4.2  360 


4  7962 
870  9723 


590h7  1 


595  15  1 


60920  75 


4      133/8     3.6  482 


3       7673     4.0  307 


219       b542     4.1  349 


61046  I 


6  10^1  26 


3       7933     3.8  303 


72       9137      3.9  359 


1950 
1951 
1952 
1953 
1955 
1958 

1949 
1950 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

194  J 
1948 
1949 
1950 

1952 
1953 
1953 

1949 
1950 

195  1 
1952 
1953 
1954 
1953 
1956 
1957 
1958 

1952 
1953 
1954 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 


3  I 

50 
94 
142 
131 
I3B 
107 
73 


6BB0 

U  . 

2 

290 

8890 

3. 

8 

339 

7570 

3. 

29  1 

9  140 

i. 

7 

338 

1  1230 

3. 

5 

392 

9480 

3. 

b 

329 

10180 

3. 

5 

359 

9340 

3. 

•J 

362 

1  2260 

3. 

y 

473 

1  0040 

3. 

386 

94  1  0 

4. 

0 

377 

1  1  000 

3. 

2 

357 

1  1820 

4. 

0 

4/3 

9500 

4. 

0 

380 

122  10 

3. 

9 

477 

8760 

3. 

7 

325 

9935 

4. 

0 

399 

101  10 

4. 

0 

403 

8176 

4. 

1 

333 

934  7 

3. 

9 

366 

1  0780 

3. 

9 

423 

92  16 

3. 

9 

362 

9600 

3. 

9 

373 

8537 

3. 

7 

3  1  7 

874  5 

3. 

8 

33  1 

9477 

4. 

1 

384 

7800 

4. 

333 

12050 

3. 

6 

459 

6540 

3. 

7 

320 

82  10 

4. 

349 

7470 

4. 

? 

3  1  1 

7300 

4. 

5 

326 

10/00 

4. 

2 

446 

3367 

4. 

1 

349 

6480 

4. 

5 

29  1 

7945 

3. 

ti 

296 

10664 

3. 

8 

406 

9954 

3. 

9 

366 

1  0209 

3. 

9 

39  1 

10244 

3. 

9 

40  1 

9754 

9 

378 

9B2H 

3. 

9 

377 

1  0352 

3. 

b 

396 

10  164 

8 

389 

1  0464 

3. 

8 

392 

9587 

3. 

9 

369 

10  186 

3. 

B 

387 

9850 

3. 

9 

38  1 

1  0680 

3. 

5 

377 

14350 

3. 

5 

506 

1  3750 

3. 

6 

502 

14530 

3. 

7 

343 

66  10 

u. 

2o  1 

7900 

1* . 

1 

327 

8310 

3. 

7 

312 

10912 

3. 

9 

42  1 

8  789 

4. 

2 

367 

8676 

4. 

1 

33  / 

8927 

4. 

I 

367 

792B 

4. 

0 

3  1  / 

B68  1 

14. 

0 

344 

8726 

3. 

9 

340 

9324 

4. 

1 

394 

10533 

3. 

9 

420 

1  1870 

3. 

4 

402 

8340 

4. 

1 

342 

7080 

3. 

6 

255 

8440 

7 

313 

11170 

4. 

1 

45  1 

9224 

4. 

0 

366 

9747 

4. 

0 

385 

966  1 

3. 

9 

37b 

9190 

9 

357 

9984 

3. 

a 

386 

10255 

3. 

r 

376 

2 

10900 

458 

4 

1  1033 

466 

B 

1  1044 

447 

12 

100B5 

4  12 

1 1 

1008O 

4  1  1 

16 

9026 

368 

13 

9135 

366 

8 

9356 

390 

1  10  10 

438 

9760 

398 

13  9538  388 

15  9300  379 

12  9909  40  1 

7  9410  3B6 

3  10183  400 

1  10235  419 


3 

loin 

400 

2 

9960 

393 

3 

10  107 

396 

3 

10727 

429 

3 

BB65 

4 

109CO 

433 

4 

9478 

2 

10800 

429 

2 

995? 

1 

9740 

366 

NLW  YUKK 


Id4 


r  ABL  L    I  j. — DAUGHTLK-AV,_i<Av,E  OF   3IKL3    IN  SERVILl    I  N  Aft  1  i  F  I C  1  AL   BREEDING  OK  ,SN  I  Z  4  r  I  UN  j 
BY   YEA*   OF   FRE  iHtN I NG — KLCORUS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  BKtCU, 


OAUjHTlK   AVtKAGL   BY  SIRL 


iI«L  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  Ti_ST  FA  I 
NO.  NO.  NO.  LB.   fCT.  LB. 


61498  23 


82       9169     4.0  361 


61966  I 


7      12920     4.1  52c 


62233  I  4      I  I  I  1 0      4.1  457 


62613  I  2       6090      3.9  239 

62636  ISO  293       97U3     4.1  394 


63144  I 


63147  IB 


3      1119?     4.3  4bO 


44      1104b     4.2  45? 


63406  I  2       930b     4.0  369 

634  17  04  230       8838     4.0  3S4 


63426  3  II        9  1/7     4.0  360 


64o/3  I  4       83/0     4.0  32b 


633o6  18  73      10991      4.3  477 


674/9  139  315       9004     4.0  354 


RECORD  AVuRACE   cY   SIRE   BY   FKESH..NI M»  YirAR 


VP  Au'1 

MILK 

TEST 

NU. 

PCT 

AYK  1 

H I  ft  t 

195s 

;» 

113  15 

458 

1956 

1  , 

1 95  I 

1 

93  70 

399 

1  9  1j0 

| 

10620 

4. 

1 

43  1 

191*9 

10 

981  1 

397 

1950 

I  b 

9  731 

■ 

.. 

389 

195  1 

1  5 

8896 

339 

1  952 

1  3 

867  7 

* 

343 

1953 

84  3  U 

t 

339 

1 954 

5 

864  2 

9 

335 

1  955 

9533 

3. 

L 

362 

1956 

5 

944  ri 

3. 

7 

35  1 

1957 

7230 

ij  a 

309 

1  953 

97  1  0 

3« 

9 

370 

1959 

14  310 

3. 

9 

55  1 

1948 

1 

10760 

4. 

1 

44  0 

19U9 

[ 

13480 

536 

1950 

1 4b  7u 

4. 

1 

606 

1951 

I 

13750 

3. 

9 

34  1 

1953 

i 

13200 

1 

34  5 

1954 

10760 

9 

420 

1956 

I  3620 

0 

547 

1 954 

1 233o 

544 

193  5 

11380 

ji  ■ 

49  1 

1956 

11590 

444 

195/ 

9  140 

3. 

8 

349 

1953 

5990 

7 

234 

1  954 

. 

6190 

3. 

9 

243 

1954 

e.  7 

9429 

389 

195  5 

60 

967  3 

ii  m 

404 

1956 

66 

1  0242 

' 

422 

1957 

52 

9722 

39  f 

1  95d 

4  a 

988/ 

U  ■ 

0 

393 

1  959 

1  05  79 

4  ■ 

423 

1 96u 

9786 

4. 

0 

394 

195  1 

i 

12050 

307 

195*: 

i 

12130 

4. 

3 

□  27 

1953 

i 

94  1  0 

4. 

Z 

403 

1 953 

1  2620 

il  _ 

338 

1954 

3 

1  1  1  be 

4  7  3 

1955 

ti 

1  1  684 

a 

\ 

4b  I 

1956 

1  124  1 

il  _ 

1 

45  7 

195  7 

1  0976 

3  m 

424 

1958 

1044  3 

1 

4  3  1 

1959 

1  032 1) 

430 

1  930 

1 

8  710 

3o  3 

195  7 

1 

990,) 

3. 

a 

375 

1949 

12 

9203 

374 

1  950 

22 

9  14  8 

1951 

3  7 

862  3 

34b 

1  95? 

39 

924  8 

3  7  1 

1953 

3  v 

8963 

3o3 

1954 

29 

894  b 

358 

1955 

17 

975*: 

i  m 

9 

379 

1  956 

1  6 

9453 

3. 

9 

3  7  1 

1957 

8 

1071b 

U. 

2 

440 

1958 

9 

1053b 

3. 

4  1  4 

1959 

1  1  84  5 

3. 

4  54 

1952 

| 

999  0 

3. 

9 

393 

1953 

2 

9585 

4. 

4  1  1 

1954 

2 

8680 

* 

324 

1953 

1 

11790 

**" 

4  99 

1956 

1  1  3  1  (J 

J*' 

5  1  9 

1957 

1 

9990 

J** 

\. 

832  5 

J*' 

1959 

1 

8550 

347 

195  1 

919  0 

334 

1  952 

1 

9990 

^* 

385 

1953 

6930 

3. 

9 

268 

1954 

1 

73/0 

4. 

1 

305 

1948 

896  3 

J* ' 

1  94  9 

1  u 

I  088  1 

!* 

^0 

1  9  5 'J 

||" 

.  t 

195  1 

1  2 

1(342 

it  t 

49^ 

1952 

|  | 

10172 

4  . 

429 

1953 

( 

1036  1 

4. 

0 

4  19 

1954 

1  1426 

4. 

2 

478 

1955 

3 

12397 

4. 

1 

3  1  7 

1956 

1 

10o80 

4. 

4 

467 

1957 

3 

1104/ 

3. 

9 

439 

1952 

1  1 

9399 

4. 

0 

377 

1953 

4^ 

8536 

4. 

0 

336 

1954 

68 

8914 

4. 

0 

33b 

1955 

67 

943  > 

3. 

9 

367 

1956 

5  j 

9085 

) 

35/ 

;05-l/AY  CONFlMk.   AV.   YEARLY  HlRO  AtflRAJL 
RlCCkUS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  La.      LB.  NO.  LB.  Ll. 


13460  69/ 


124  70 
10790 
I  1020 
10340 


499 
422 
430 


102O0  431 


1 

8390 

370 

2 

lObbO 

44  1 

2 

9  140 

359 

4 

1  13/3 

43b 

3 

1  1830 

474 

6 

10927 

436 

1 

3020 

123 

2 

9840 

4  16 

2 

9060 

370 

4 

I02o0 

432 

2 

9G40 

4  1  1 

4 

10  145 

4  14 

4 

91/5 

37'j 

D 

99d4 

402 

2 

10173 

422 

I  6620  26b 
I        80/O      34  1 


1  10159 
1        9  112 


2  9707 
I  10976 


4  I  7 
ill 


39  i 
444 


3 

99  10 

395 

13 

10639 

423 

15 

9836 

lb 

10876 

44  1 

17 

9316 

18 

103/1 

423 

18 

10416 

34 

102  16 

40/ 

il 

10356 

3  1 

10363 

422 

29 

10636 

4 

10245 

433 

5 

10957 

394 
386 
Hi  I 
4  12 
42  9 
456 


2 

1  0b46 

43/ 

2 

10088 

434 

2 

10906 

44  5 

It 

1  1629 

46? 

6 

11153 

442 

2 

10  187 

4  14 

4 

10350 

4  13 

It 

9B76 

396 

S 

10266 

4  10 

2 

10533 

430 

I  7685 
I        /  1  8  3 


50  / 

2.14 


1 

Z220 

288 

3 

8933 

372 

10 

9936 

4  10 

9 

9742 

394 

1  1 

9279 

12 

966? 

398 

9 

9356 

378 

388 


NEW   YUR  K 


TABLE    15. — UAUGHTlR-AVlRAGE  OF   SIRLS    IN   SlRVICc    IN   ARIIF1CIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPEU  BY  BREEu, 
BY   YfcAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

OAUGHTEK  AVtKAGE   BY   SIRE  RECORD  AVtKAGE   CY   SIRE   BY  FRESHENING  YLAK 


305-OAY 

CONTcMF 

.  A>/. 

YLARLY    HLKI;  A/t 

KAGL 

SI  RL 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TcST 

f  a  r 

FRESH 

RLCOROS 

MILK 

TES  T 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

f  AT 

RECOROS  MILK 

F  X  T 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

L6. 

YEAR 

NO. 

LB. 

CCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

L6. 

NO.  LB. 

LB  . 

AYRSHIRE 

I9S7 

42 

9406 

3.9 

363 

19 

9466 

379 

16  9352 

377 

1958 

22 

10  186 

3.H 

39  1 

1  6 

9604 

38  1 

15  9697 

3b6 

1959 

a 

8673 

U  .  1 

363 

6 

9268 

ill 

6  9640 

388 

6  75  76 

4 

8V40 

4.2 

372 

1954 

I 

10120 

4.  1 

4  1  3 

1955 

I 

8500 

4.  5 

382 

1956 

1 

8830 

4.2 

367 

1 

92  10 

379 

1  9548 

396 

1958 

1 

83  1  0 

3.9 

326 

1 

8500 

370 

1        84  1  5 

34  6 

67757 

127 

3  1  7 

6797 

4.2 

369 

1  950 

1  I 

8543 

4.2 

35b 

195  1 

29 

9  1  22 

4.3 

36b 

1952 

39 

8922 

4.3 

332 

2 

9630 

394 

1953 

59 

8669 

4.2 

370 

2 

10455 

406 

1954 

53 

9056 

4.2 

362 

6 

9933 

4  1  5 

1955 

49 

H932 

4.2 

373 

7 

9  780 

392 

7  10023 

4  1  U 

1956 

3  1 

9223 

4.  1 

378 

7 

9497 

38  1 

7  9614 

38  3 

1957 

25 

9396 

4  .  1 

385 

6 

10044 

405 

7       959  7 

3b2 

I95U 

15 

991  7 

4  .  1 

4  12 

1  0 

1  0360 

409 

10  9964 

398 

1959 

4 

9838 

4 .  1 

405 

3 

9790 

382 

2        984  3 

33  / 

1960 

2 

9995 

3.  7 

374 

2 

10650 

405 

2      1  137  5 

4/  6 

66344 

64 

127 

7646 

4.3 

325 

1950 

9 

8164 

4.0 

32  5 

1951 

20 

7  756 

4.4 

339 

1952 

23 

7926 

4.4 

346 

1953 

31 

7506 

4.2 

318 

2 

9940 

4  1  1 

1954 

16 

6943 

4.2 

29  1 

1955 

1  1 

8364 

4.2 

349 

2 

9970 

40/ 

1        982 1 

42  7 

1956 

9 

8456 

4.0 

343 

3 

10340 

4  10 

1  10344 

4  15 

1957 

5 

9170 

4  .  L 

373 

3 

1 1  1  03 

452 

2  10502 

43  5 

1958 

? 

1  0460 

3.9 

4  1  1 

2 

9325 

365 

1959 

1 

I074U 

4  .  5 

466 

1 

1  2240 

488 

1  10420 

429 

664  62 

1 

4 

7953 

3.9 

3  1  3 

1950 

1 

77SG 

4 .  0 

307 

1951 

1 

7  150 

3.8 

27  1 

1952 

1 

8660 

4  .  1 

350 

1953 

1 

8250 

3.8 

3  1  5 

70104 

121 

249 

8649 

4.0 

345 

1952 

2 

10175 

4.0 

403 

1953 

39 

9129 

4.0 

362 

4 

10978 

43  3 

1954 

52 

9073 

4.0 

365 

3 

1  0327 

418 

1955 

62 

9183 

4.0 

365 

7 

10051 

38  7 

7  928b 

375 

1956 

46 

9058 

4.0 

358 

8 

10174 

404 

7       965 1 

337 

1957 

27 

8515 

3.9 

330 

9 

10260 

396 

8  10358 

402 

1956 

16 

9046 

3.9 

357 

1  1 

9669 

377 

7  9o88 

379 

1959 

2 

7150 

3.6 

272 

2 

9270 

367 

2  8807 

349 

I960 

1 

6240 

3.9 

241 

13330 

5  16 

1  8535 

334 

702  59 

3 

1955 

2 

1  1385 

4.0 

453 

1956 

1 

1  1500 

3.6 

4  10 

70760 

1 

10850 

4.5 

486 

1954 

1 

10850 

4. 

5 

486 

70975 

6 

23 

9243 

4.3 

397 

1947 

7300 

4. 

330 

1948 

3880 

4. 

4 

393 

1949 

6 

9107 

4. 

2 

382 

1950 

1 

7910 

4. 

1 

32  7 

1951 

2 

7095 

4. 

5 

32  1 

1952 

3 

9320 

4. 

3 

404 

1953 

2 

6335 

4. 

0 

332 

1954 

2 

8405 

3. 

b 

322 

1955 

2 

8690 

4. 

1 

353 

1956 

2 

9005 

4. 

1 

365 

1957 

9960 

3. 

7 

36o 

71191 

4 

8 

8080 

3.8 

312 

1951 

1 

8090 

3. 

5 

285 

1952 

3 

9333 

3. 

9 

366 

1953 

3 

9267 

3. 

9 

356 

1954 

1 

4950 

3. 

6 

160 

71602 

1  1 

25 

8922 

4.4 

379 

1950 

7 

8061 

4. 

6 

368 

1951 

9 

9544 

4. 

3 

396 

1952 

3 

9587 

4. 

3 

400 

1953 

3 

8840 

4. 

2 

367 

1954 

2 

9370 

4. 

1 

379 

1957 

1 

7130 

4. 

5 

32  1 

71763 

2 

6 

8526 

4.8 

400 

1951 

2 

3935 

5. 

0 

435 

1953 

1 

7450 

4. 

5 

337 

1954 

1 

6580 

5. 

0 

330 

19S5 

2 

6300 

4. 

8 

300 

718  10 

13 

23 

8  128 

4.0 

323 

1954 

2 

8565 

4. 

3 

367 

1955 

6 

7753 

3. 

ti 

294 

1956 

6 

6  152 

4. 

0 

325 

1957 

1 

7770 

3. 

294 

1958 

4 

7766 

3. 

8 

307 

I      11060  482 


10824  464 


TABLE    I  3. — UAUGHTER-A^LRA„E  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAM  i  A  T  I  ON  j —  GROUI'cO   BY  PkEEDi 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGL 

BY  SIRL 

RE 

i.O*U  AVc 

RAGE  D 

Y  SIRE 

BY 

FRtSHcNlNG 

YEAR 

505-uAY 

-ONT  lHC 

.    AV  . 

YcARLY  H£ 

RO  A/EKAG.. 

SlKL  daughters 

RECORDS 

MILK 

T..ST 

FAT 

FRESH 

RlCORDS 

MILK 

TLS 

T 

FAT 

KlCUK J3 

MILK 

FAT 

RLCORLS 

MILK 

FA  T 

NO. 

NO. 

NU- 

L  ' 

RCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RC  T 

LB. 

NO. 

La. 

LB. 

NO. 

LB. 

Ll.. 

AYRSHIRE 

1959 

l* 

9303 

l 

3d3 

3 

103b0 

433 

3 

1096? 

434 

72237 

2 

298 

1956 

I 

6rt  9  0 

3  9 

24  3 

1957 

1 

9680 

3  a 

333 

1 

901*0 

3.2 

288 

1956 

1 

9040 

3. 

2 

28b 

72606 

22 

1*3 

9465 

1*.  1 

39  1 

1952 

3 

1  01*30 

4. 

2 

437 

1953 

r 

9853 

4. 

2 

4  12 

1 

120/0 

357 

1951* 

7 

0600 

4. 

37  1 

1 

1  2230 

350 

1955 

8 

9835 

4  14 

1 

10  1  50 

446 

1 

1  1227 

4o7 

1956 

1* 

9680 

412 

1 

10350 

444 

1 

114  31 

44  1 

1957 

2 

9620 

4. 

5 

420 

1958 

( 

9720 

3. 

9 

585 

4 

10O70 

4  1  5 

4 

1061  1 

4t  3 

1959 

3 

1  1  123 

3B 

42  1 

5 

1  2620 

47C 

3 

1  1797 

4do 

7/9  06 

I 

2 

8 

1*  18 

1951* 

1 

1  1C50 

3  # 

4/3 

1953 

1 

10380 

3. 

q 

l*  1  3 

73293 

l* 

7 

731*8 

l*.  1 

300 

1952 

1 

7b00 

3. 

7 

290 

1953 

2 

7190 

295 

1951* 

3 

6897 

ii  _ 

257 

1955 

1 

9800 

i 

406 

75684 

3 

6 

1  1  434 

4.4 

505 

1953 

1 

1  19Cg 

3. 

9 

466 

195U 

1 

7  110 

1955 

2 

1228-j 

322 

1950 

1 

1  1440 

* 

3  7b 

1 

9040 

353 

1959 

1 

11*250 

* 

391 

1 

1  1460 

43^ 

1 

1  1292 

47  • 

7402  1 

l* 

7 

1  04  U  3 

1*17 

1957 

1 

10/50 

596 

1958 

10  923 

3^ 

403 

1 

lOlbO 

4  13 

1959 

3 

10O1C 

454 

2 

1  02b5 

42/ 

3 

1095  1 

44  / 

1960 

1 

1  1280 

48  1 

1 

10530 

44i 

1 

10497 

4  j  1 

7U  1  36 

25 

89 

V  3  1  3 

1*  •  0 

37  1 

191*9 

3 

10070 

3  m 

597 

1950 

1  1 

91*30 

4. 

l 

352 

1951 

is 

9279 

4 . 

0 

370 

1 

1  1000 

439 

1952 

1  7 

9791 

ii  _ 

395 

2 

9595 

40  / 

1953 

12 

9575 

o 

306 

2 

10  125 

456 

195U 

10 

8926 

1 

365 

2 

9260 

59  7 

1955 

4 

1007  5 

j  _ 

596 

2 

1  14o5 

463 

2 

10377 

44  0 

1956 

I) 

I00M0 

40  1 

2 

10260 

426 

1 

10344 

4  j5 

1957 

1 

10  120 

1 

4  10 

1 

1  1450 

499 

1 

1  1303 

4c0 

1958 

1 

1  0650 

3W 

3 

354 

1 

1  1030 

4  1  3 

1 

922  1 

356 

1959 

1 

9520 

ii  a 

3  76 

1 

9390 

588 

1 

3480 

347 

1960 

1 

9560 

o 

37b 

1 

8510 

356 

71*223 

81 

2  1  1 

90  12 

i* .  3 

38  1 

191*9 

2 

8B55 

^ 

. 

340 

1950 

8 

9755 

4. 

4 

428 

195  1 

29 

9324 

4. 

4 

404 

1952 

33 

9676 

4  1  7 

| 

1  08  10 

446 

1953 

35 

9272 

* 

391 

1 

9600 

334 

1951* 

24 

94  57 

401 

1 

10n50 

496 

1955 

22 

9519 

415 

2 

10056 

3V3 

1956 

28 

9204 

^  ' 

394 

3 

9843 

376 

4 

9264 

3/ i 

1957 

18 

1055J 

1 

42b 

5 

10360 

422 

6 

9460 

3/6 

1958 

a 

1  OoOo 

4. 

0 

422 

5 

94  92 

393 

5 

10  146 

399 

1959 

2 

7270 

4. 

0 

289 

2 

8630 

357 

2 

3093 

335 

1  960 

6500 

(j 

256 

I 

8580 

360 

2 

8039 

355 

71*1*31* 

62 

94 

9  31*  0 

1*  .  0 

377 

1951* 

10 

9101* 

SI  1 

2 

6725 

370 

1955 

18 

966  b 

400 

3 

11137 

446 

5 

9312 

363 

1956 

27 

91*39 

^ 

563 

3 

10056 

395 

5 

948  7 

5/8 

1957 

19 

915? 

4. 

1 

377 

6 

8658 

346 

7 

8642 

34  1 

1958 

10 

10524 

4. 

0 

413 

6 

10055 

389 

6 

9637 

36  1 

195* 

8 

9775 

3. 

3o7 

7 

9583 

383 

7 

9376 

3o9 

1960 

2 

10903 

3. 

9 

420 

2 

1  I960 

440 

2 

1  1336 

433 

74335 

173 

236 

9  777 

i* .  1 

1*02 

1955 

2 

6i*o0 

3  72 

1956 

30 

9795 

i 

400 

0 

10777 

428 

7 

10403 

4  19 

1957 

l*V 

961*7 

i 

394 

10 

10257 

4  16 

12 

10269 

4  i  5 

19SB 

68 

10053 

■*I5 

56 

10624 

435 

50 

1  062H 

1959 

71* 

9965 

4. 

1 

410 

73 

104  18 

422 

67 

10347 

426 

1960 

1 3 

9342 

4. 

0 

300 

13 

10455 

423 

12 

1  1254 

448 

7i*9  1  1 

2 

3 

HARM 

36  1 

1956 

2 

8520 

!t* 

£ 

356 

1 

3590 

560 

1957 

1 

9420 

35/ 

1 

10030 

426 

1 

10963 

465 

73717 

5 

13 

901*9 

i* .  3 

3Bi* 

1950 

5 

9884 

430 

1951 

3 

8517 

4. 

3 

339 

1952 

3 

956/ 

4. 

1 

390 

1953 

1 

8370 

*? 

3  1  8 

195U 

1 

7440 

" 

288 

766  13 

5 

10 

9180 

4.3 

397 

1953 

2 

7770 

4. 

1 

31b 

195U 

3 

888/ 

4. 

2 

3/  1 

1955 

2 

1  1905 

4. 

1 

4b5 

1956 

1 

7o20 

4. 

0 

504 

1957 

1 

522C 

4. 

1 

214 

1959 

1 

12030 

4. 

9 

586 

1 

12920 

493 

77871* 

1 

i* 

9210 

i*.  1 

376 

1955 

1 

7820 

4. 

1 

317 

1 

10140 

400 

1956 

1 

91  10 

4. 

1 

370 

1 

9260 

366 

1957 

1 

8650 

3. 

9 

546 

1 

79  10 

343 

NEK  YORK 


IH7 


TABLE    lb. — UAUGHTER-AVERAbE  OF   SlKtS   IN  SERVICE   IN  AR1IF1CIAL   8RECDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  BRLt.0. 
BY   YEAR   OF   FRESHEN  I  NO — RtCORDS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


UAOGHTEK   AVcRAGl   BY  SIRE 


SIRL  LiAOGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   HCT.  LB. 


KlCORO  AVtRAGE   EY   SIRE   BY   FRESHENING  YE AK 


FRESH 
YEAR 


RcCOROS 
NO. 


305-UAY  CONTLMP.   AV.    YEARLY  HERO  AVERAGE 


MILK  TEST  FAT 
LB.    RCT.  LB. 


RtCORDs 
NO. 


MILK 
L3. 


FAT 
LB. 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
Ll,. 


119*2  2  4      10605     4.1      It  3^ 

78927         277  484       957  1      4.0  38b 


793fl» 

80379 


1  12810      3.7  1)79 

2  9635     3.8  359 

32       9509     4.3  404 


81145  65 


137       9338     4.1  379 


83477  2 


849  78  87 


6      11626      3.8  433 


131        9120     4.3  391 


83962  79 


169       8917      4.2  370 


86390  5  6       d9oj     4.0  359 


867  79  5  7        9427      3.9  368 


87303  169  303      10190      3.9  392 


67304  46  123       94o5     3.8  333 


89333  97  167      10491      4.0  420 


195b 

1 

1  1060 

4. 

469 

9o  uO 

392 

1 

8775 

1955 

2 

I072L 

4. 

447 

1 957 

1952 

5 

9493 

4. 

1 

386 

1  953 

26 

9643 

it 

1 

394 

1  0890 

- 

1  954 

9  54  j 

0 

11112 

43  1 

195b 

6tl 

399 

10074 

9 

944  R 

1  9  56 

99 

9195 

] 

375 

]  | 

4  3  1 

1  0 

1 957 

83 

9769 

ll  t 

392 

2  4 

9  5  y  4 

375 

1  6 

992  ? 

1950 

66 

10  12  7 

tt. 

0 

404 

44 

1  0  1  d7 

4  1  1 

42 

10253 

1959 

j  | 

10  164 

403 

6  7 

1  04  4  9 

4  1  ( 

54 

1049? 

1960 

1  1 

9960 

3. 

9 

392 

1  1 

10454 

4  1  9 

10 

10357 

19  59 

| 

1 28  I  C 

3 

1 

1  1  1  3O 

45 

1 

10791 

195b 

9100 

3  4 

546 

1  a 

34  0 

1959 

| 

1  0  1  7  0 

7 

d7  1 

1 

9  780 

335 

8589 

1951 

1  066ci 

.  ' 

438 

1 9  j2 

9 

94  7  b 

3 

40  7 

1953 

7 

953  1 

4. 

420 

1954 

6 

9733 

4 

3 

4  1b 

1 955 

1  049 1> 

1 

434 

_ 

7695 

1956 

1 

1  2600 

it. 

3 

536 

1957 

6880 

267 

1 

1  0  1  00 

4 1  b 

1 

8  121 

1958 

2 

923b 

3. 

9 

363 

2 

92b5 

368 

2 

9718 

1953 

1  074  o 

0 

432 

1  954 

32 

894  5 

t|  ( 

I 

369 

2 

10485 

400 

1955 

2d 

9  1 2  V 

4 « 

3b  1 

1  04  bd 

421 

it 

978  b 

1956 

24 

9134 

It  t 

^ 

38  1 

94  4  C 

395 

5 

8b0  5 

195  7 

24 

942  1 

It « 

(j 

3b  1 

9 

1 0223 

409 

7 

970  I 

1  958 

1  3 

984  7 

9 

379 

1  0 

1  U347 

4  1  2 

Q 

1  0  1 0  ? 

1959 

1  2 

989  1 

it 

0 

39a 

1  0 

10  791 

426 

y 

1  0282 

1960 

2 

8825 

4 

36b 

1 

1  1940 

454 

1 

10235 

1 955 

1  1  69  b 

^ 

4 1>2 

2 

1  3  3  70 

b09 

I 

10399 

1956 

1  1  88} 

3 

7 

43b 

2 

12555 

4  b8 

1 

10  19? 

195  7 

1 

1  2930 

3 

9 

505 

1 

1  3440 

554 

1  958 

1 

1  0930 

14 

0 

437 

1  50  70 

694 

1  953 

1  0G9b 

2 

4  1 9 

1 

134  30 

50o 

1954 

1 9 

834  V 

36  1 

2 

1  1530 

4  7  1 

1955 

3d 

9121 

it 

it 

400 

9  788 

400 

929  3 

1  956 

3b 

90  1  9 

it 

it 

392 

1  0 

10242 

4  1  4 

1  0 

9b  74 

1957 

24 

9072 

4 

5 

3b4 

10 

103  12 

404 

8 

961  7 

1958 

19 

977b 

4 

3 

415 

13 

lOOdl 

398 

15 

10  13  1 

1959 

1  0 

1  058  5 

ll 

449 

1  0 

104  53 

426 

9 

1054  3 

I960 

97b8 

3 

Q 

382 

106^3 

400 

3 

1009  4 

195  1 

13 

9649 

4 

399 

1 

9420 

388 

1 V  52 

30 

9  010 

it 

302 

99  45 

1953 

3  1 

8611 

357 

9  7  75 

396 

1954 

20 

3 

9 

354 

1  0  I  oO 

1955 

1  6 

953o 

| 

385 

1 02o0 

4*t  1 

2 

8£  6  2 

1956 

13 

3334 

3 

9 

330 

7bOG 

328 

1 

9003 

1957 

2  1 

387  1 

4 

2 

:>7<. 

4 

98  75 

425 

4 

10  102 

1 958 

1 5 

930  b 

14 

1 

36  1 

ty 

99f>3 

402 

f 

10260 

1959 

9  12  4 

it 

1 

374 

9 

9  5  51 

8 

9  78  3 

I960 

I 

756  0 

504 

' 

902 

379 

1 

10726 

1  958 

8090 

1 

33  1 

10325 

425 

IO606 

1959 

2 

970  0 

it 

1 

589 

9-170 

1 07  1  •> 

1 960 

2 

8  5j 

347 

452 

1 

1  04  5  3 

19  56 

1 

1  1 820 

. 

4  77 

| 

9540 

40  7 

1006  1 

1957 

5 

8903 

3 

335 

3 

10153 

382 

1 

9734 

1958 

1 

9250 

3 

7 

346 

1 

107  10 

4j5 

I 

1110  7 

1959 

1 

9840 

it 

3 

425 

1 

99uO 

385 

1 

11129 

1960 

\ 

11310 

it 

it  7  it 

1 

9  b  3  0 

39  1 

1 2023 

19  51 

a 

11304 

it 

0 

447 

2  1 

3 

9 

406 

1 

3290 

3  1  3 

1  953 

3  7 

1  009o 

it 

40 1 

8828 

35  1 

1 954 

99  1  7 

3 

9 

384 

3 

97*_0 

373 

1955 

24 

1046  1 

3 

8 

40^ 

7428 

39  2 

3 

8996 

1956 

37 

9d2  1 

3 

D 

36  1 

4 

9o&3 

389 

2 

9505 

1957 

3t( 

10154 

3 

b 

388 

1  1 

10032 

392 

10 

9709 

1950 

48 

10836 

it 

.  0 

3  7 

99  3  1 

396 

32 

9995 

1959 

4b 

10799 

3 

9 

422 

4  7 

10210 

409 

4  3 

10129 

1 960 

y  7 

1  0359 

3 

9 

405 

1  / 

1  0  1  1  8 

3b9 

1  6 

11073 

195  1 

t  0063 

3 

.  8 

384 

1952 

20 

986b 

3 

.  b 

374 

1 

6930 

275 

1953 

3  1 

9780 

3 

9 

379 

1 

o7b0 

269 

1954 

23 

9*36 

3 

.7 

543 

2 

9920 

360 

1955 

19 

10719 

3 

7 

393 

2 

lOn  10 

400 

1 

95ol 

1956 

12 

10271 

3 

6 

369 

2 

1  1680 

437 

2 

lu  lOT 

1957 

b 

990b 

3 

.5 

35  1 

2 

107b5 

40b 

2 

9365 

1958 

10233 

3 

4 

349 

1 

I  Io90 

429 

i  i  1 ' 

10824 

1959 

1 

10660 

.4 

359 

1 

1  1620 

415 

1 

12164 

1952 

2 

12305 

4 

d45 

1953 

10 

1  1752 

4 

.  1 

484 

2 

12380 

506 

1954 

12 

1  1901 

4 

.  1 

4o9 

3 

1  i860 

458 

1955 

16 

1  1603 

4 

0 

468 

3 

12b  13 

508 

3 

1  1  107 

1956 

2? 

10264 

4 

.0 

4  1  0 

6 

1  1637 

47S 

6 

10969 

3b6 
393 
399 
408 
413 
4  18 


409 
37  I 
4'  1 

406 
4C  I 
4  I  9 

4  I  7 

392 


3  32 
390 
3o9 
40  5 

4  ,0 
38  5 


370 
389 
42  5 
4  17 
375 

4jl 


4^7 

398 
390 
44  ) 
437 
47? 


354 
37  1 

335 
398 
403 
4  ,  7 


371 

383 
379 
39,; 
43  7 
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TABLE    lb. — UAUGHTfcR-AvftRAoE  OF   SIRES   IN  SERVILE   IN   AKTIFICIAL  BULL  U I  NO  ORuANUATIONS — GROUHLO   BY  BRttU, 
BY   YtAR  UF   FRESHEN ING — RtCORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

OAUGHTER  AVERAGl.   BY   SIRL  RECORU  AVcR''GL   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-UAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HcRO  AVLRAO.. 


SIRt  UAUGHTlRS 

RLLORDS 

MILK 

T  EST 

FAI 

FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCuRUS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FA  f 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1957 

22 

10990 

4. 

0 

435 

b 

1  I6b4 

456 

7 

1  14  15 

464 

1958 

24 

10  163 

402 

1  7 

10648 

43  1 

18 

I0b78 

450 

1959 

50 

10479 

4. 

0 

4  1  9 

4  6 

10493 

42:> 

40 

1  0934 

43  7 

1960 

94  3b 

a  _ 

371 

8 

10  130 

40  1 

9 

10601 

4  16 

89376 

3 

b 

10637 

4.4 

463 

1956 

1 

8200 

4. 

7 

387 

1957 

1 

7960 

j 

376 

1958 

2 

1  1940 

4. 

2 

501 

2 

1  lb30 

483 

1 

1  1369 

474 

I960 

1 

12250 

4. 

5 

546 

1 

1  1900 

500 

1 

1  1892 

51  1 

9  1668 

1 

1 

1  1400 

4.  1 

47  1 

1956 

1 

1  1400 

4. 

1 

471 

9I8B3 

8 

B 

9  13b 

4.3 

38  7 

1959 

7 

9111 

It. 

5 

386 

7 

1  1230 

463 

6 

1  1512 

475 

1960 

1 

9300 

U. 

2 

394 

1 

9820 

412 

1 

8450 

3.6 

300 

1959 

1 

8450 

3a 

308 

1 

73bO 

293 

93233 

1 

2 

8785 

4.7 

417 

1958 

1 

8820 

4. 

8 

42  7 

1 

9350 

366 

1 

8393 

52  7 

1959 

1 

8750 

it. 

6 

406 

1 

9100 

36  1 

9U066 

29 

53 

8  163 

4.  1 

332 

1953 

9 

8246 

4. 

3 

354 

1954 

18 

8394 

4. 

1 

343 

2 

10425 

469 

1955 

10 

9654 

It. 

0 

39  1 

2 

92B0 

383 

2 

7254 

3  1  1 

19b6 

7 

880  7 

3, 

9 

342 

2 

7960 

330 

2 

3240 

338 

I9b7 

£ 

947  7 

3. 

B 

352 

3 

8433 

342 

2 

9898 

404 

I9b8 

1 

4800 

3. 

1 

151 

1 

8800 

306 

1 

9396 

349 

1959 

1 

8980 

4. 

0 

356 

1 

10000 

4  1  7 

1 

9450 

39  1 

I960 

1 

8590 

300 

1 

9360 

358 

1 

9734 

388 

91.239 

36 

74 

8336 

4.2 

34b 

1952 

b 

7540 

4. 

2 

314 

1953 

22 

B50B 

4. 

1 

348 

2 

10725 

433 

1954 

19 

8836 

2 

366 

2 

10150 

386 

1  955 

12 

8833 

It. 

2 

368 

3 

9897 

368 

It 

9129 

366 

1956 

9045 

4. 

0 

366 

4 

10065 

387 

5 

9583 

382 

1957 

6 

934B 

4. 

0 

371 

It 

9405 

366 

3 

9400 

372 

1958 

4 

9483 

It. 

0 

369 

2 

8945 

354 

2 

8742 

353 

94423 

1  1 

1  4 

8B9B 

4.2 

373 

1957 

8157 

4. 

0 

327 

2 

8935 

335 

1 

8720 

379 

1958 

4 

9565 

4. 

1 

396 

3 

11117 

457 

3 

10740 

435 

1959 

7 

9119 

It. 

2 

j88 

7 

10290 

418 

7 

10338 

421 

9U632 

3 

5 

10252 

4.2 

429 

1957 

1 

7970 

4. 

2 

333 

1958 

2 

1  1305 

It. 

4 

492 

2 

9690 

4  16 

2 

10192 

435 

1959 

2 

1  1  480 

It. 

1 

462 

2 

9930 

4  1  3 

2 

9865 

435 

95368 

b 

10 

10121 

3.8 

38b 

1957 

1 

10020 

3. 

6 

36  1 

1 

9160 

343 

1958 

2 

1  182  5 

3B 

9 

464 

2 

10225 

42  7 

2 

10377 

42  1 

I9b9 

1 0  1 9H 

3. 

a 

390 

b 

9450 

380 

5 

10098 

405 

I960 

2 

8500 

3. 

7 

309 

2 

8955 

349 

2 

10830 

424 

9bi84 

47 

bfl 

9444 

4.4 

410 

1958 

]  | 

9  15  1 

39  1 

10 

10292 

4  15 

10 

10225 

404 

1959 

39 

9518 

4. 

3 

4  1  1 

38 

10667 

430 

30 

11102 

449 

1960 

a 

9370 

4. 

4 

409 

6 

99  10 

393 

8 

10771 

431 

9b443 

lb 

27 

1  1  334 

4  .  1 

46  7 

1 9b6 

10260 

4. 

0 

406 

19b? 

i 

b720 

4. 

2 

240 

1 

7050 

273 

1 

8884 

337 

1958 

■  i 

12  114 

4. 

2 

507 

1  1 

1  1581 

486 

1  1 

1  1800 

494 

1959 

1  lb69 

474 

6 

1  1  175 

463 

8 

10828 

464 

1960 

i 

11710 

It. 

5 

531 

I 

10540 

4b9 

9bb  b  7 

20 

23 

9640 

4.  1 

394 

1957 

3 

10763 

ll  _ 

1 

438 

1958 

7 

9254 

4. 

1 

382 

6 

I074B 

433 

5 

10455 

4/6 

1959 

13 

9342 

384 

13 

10330 

40b 

12 

10657 

420 

I 

2 

1  1490 

3.9 

449 

1959 

1 

1  1830 

3  a 

466 

1 

9900 

390 

1 

10682 

424 

I960 

1 

1  1  150 

3. 

9 

432 

1  1690 

450 

1 

1  1587 

460 

96b26 

2 

3 

9353 

4.  1 

384 

1957 

1 

8200 

<t. 

1 

34  0 

1958 

1 

8230 

3. 

8 

3  16 

I9b9 

1 

1  0490 

439 

1 

8  190 

324 

983o7 

13 

13 

I03VB 

4.2 

42V 

1959 

8 

102Br 

4. 

1 

428 

8 

10b03 

42  1 

6 

9720 

389 

I960 

b 

10574 

4. 

432 

5 

1  1262 

44  1 

3 

1  I35d 

435 

99009 

1 

1 

9200 

4.0 

366 

1959 

1 

9200 

It. 

0 

366 

1 

1 1250 

40  1 

992  17 

1 

10500 

4.0 

4  16 

IV57 

1 

10500 

4  16 

101527 

1  17 

137 

10487 

4.2 

436 

1957 

4 

10938 

It. 

4 

472 

2 

94b0 

377 

3 

9080 

3/0 

1958 

24 

1074b 

4. 

2 

449 

23 

10579 

4  IB 

23 

10  2  3  3 

405 

1959 

93 

10537 

4. 

2 

438 

92 

10b24 

42  1 

76 

10673 

4/7 

I960 

lo 

10234 

4. 

42  1 

15 

10203 

4  14 

16 

1  1072 

449 

102600 

32 

»9 

95B5 

4.  1 

396 

1954 

1 

7220 

4. 

9 

351 

1955 

9 

8539 

4. 

4 

373 

3 

9113 

372 

2 

9227 

365 

1956 

1  1 

9702 

■t. 

1 

40  1 

3 

88B3 

356 

2 

9603 

387 

1957 

1  1 

10010 

4. 

1 

4  10 

4 

98  10 

374 

4 

9494 

377 

1958 

10 

993b 

4. 

0 

397 

7 

990  1 

399 

5 

9775 

400 

1959 

7 

10031 

4. 

1 

4  12 

6 

9148 

373 

6 

10404 

4  1  9 

10260 1 

31 

43 

938o 

4.  1 

38o 

1955 

6 

9483 

4. 

1 

390 
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TABLE    I 5  .  — DAOGHTlk-AVlRA.jE   OF   SIRES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN 1 1  AT  I ON5- 
bY   YEAR   OF   FRESHENING — RECOK'JS   FROM   THIS  SIATt  ONLY 


-GROUPtD   BY  BREED, 


UAUoHTlK   AVlKAGj,   BY  SIRl 


RECORD  AVERAGE 


;Y  slHfc   UY  FRi.iHi.NING  YEAR 

305-DAY  CONTcMl' 


AV.   YLAKLY  HERD  AVLRAGL 


SlKL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TES 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

FCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LB. 

NO* 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1956 

18 

906  1 

4. 

2 

379 

2 

8920 

343 

2 

IC366 

39  1 

195? 

V 

H652 

4. 

1 

352 

3 

9920 

403 

1 

855/ 

332 

1958 

5 

10454 

4. 

1 

426 

3 

10797 

429 

3 

11187 

4  30 

I9S9 

4 

12015 

4. 

1 

490 

4 

109^0 

423 

4 

10718 

42  V 

I960 

| 

1  0690 

4. 

3 

464 

1 

122/0 

48  1 

1 

lC38ri 

4  12 

102607  1 

1 

7850 

4.4 

34  5 

1958 

I 

/B5C 

4. 

4 

345 

1 

109  10 

442 

I028b5  1 

1 

9880 

3.8 

376 

1959 

| 

9880 

3. 

8 

376 

I 

9  1  30 

355 

1 

1  1314 

44  5 

103230  I 

1 

9940 

4.4 

434 

1959 

1 

9940 

4. 

4 

434 

1 

9900 

4  1  2 

1 

10/15 

43  8 

104/68  4 

it 

10433 

4.  1 

42  1 

1959 

1  1  98 1. 

4. 

1 

485 

0970 

35o 

2 

10459 

4  1  0 

I960 

2 

8885 

4. 

1 

357 

2 

9060 

367 

2 

1  124? 

1 

I05IO5  u 

6 

8792 

H.2 

380 

1954 

1 

978U 

4. 

4  19 

1 

9690 

43/ 

1956 

1 

10520 

4. 

450 

1  0530 

436 

1 

10/04 

42  7 

195/ 

2 

7740 

3. 

9 

306 

1 

107  10 

404 

1 

10388 

403 

1958 

1 

937U 

4. 

3 

405 

1 

1  1250 

453 

1 

11707 

483 

1959 

1 

10590 

4. 

/ 

500 

1 

14320 

600 

105721  1 

1 

1  1970 

4.4 

525 

1959 

| 

1  1970 

4. 

4 

523 

1 

1  1350 

48  1 

106696  1 

1 

12  160 

4.0 

487 

1959 

1 

12160 

4. 

0 

48? 

1 

9340 

360 

1 

9123 

359 

10/669  36 

43 

9723 

4.2 

403 

1  958 

1  1 

9436 

4. 

1 

367 

I  1 

1 0  /  u  0 

4  1  4 

8 

1  0430 

409 

1959 

29 

10162 

4. 

2 

424 

26 

9861 

40  1 

23 

10308 

42  1 

I960 

3 

8773 

4. 

1 

363 

3 

9947 

39  1 

3 

10105 

404 

I0B6/0  2 

2 

519b 

4.4 

224 

1958 

| 

3040 

4. 

8 

185 

1959 

1 

6550 

4. 

0 

263 

I 

8b40 

33/ 

1 

9243 

3/3 

108955  54 

75 

90B  1 

4.  1 

3D 

1956 

a 

8324 

4. 

2 

351 

1 

1  1390 

33  3 

1 

1  1957 

462 

1957 

23 

8923 

4. 

362 

7 

99b0 

595 

4 

11159 

436 

1958 

25 

9373 

4. 

1 

383 

19 

10325 

4  14 

19 

10205 

4  1b 

1959 

16 

9664 

4. 

1 

400 

1  8 

1  1060 

44  1 

1  3 

1  0909 

43  1 

I960 

12870 

3. 

7 

479 

1 

8760 

329 

1  1303 

4/U 

110758  64 

7b 

9564 

4.2 

400 

1957 

6810 

4. 

330 

1 

7800 

330 

1 

9407 

404 

I95U 

15 

9962 

4. 

425 

14 

10(19 

432 

14 

10  133 

410 

1959 

4  1 

10478 

4. 

2 

435 

4  1 

I04d7 

4  19 

35 

10722 

42  / 

I960 

18 

8374 

4. 

1 

343 

16 

10196 

40  1 

17 

106  18 

4,  4 

1109  02  1 

2 

1036b 

3.8 

390 

1958 

1  1  100 

3. 

/ 

415 

1 

9950 

420 

1 

10573 

4  1  5 

1959 

9670 

3. 

364 

1 

9530 

386 

1 

1  1369 

44  J 

112025  1 

1 

1  1510 

4.  1 

471 

I960 

1 

1  1510 

4. 

1 

4/1 

1 

1  1700 

52d 

1 

8360 

358 

NLH  YORK 


190 


TABLE    lb. — DAOGHTER-AVERAGE  OF  SIKLS    IN  StRVICL   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


GROUPED   BY  BlifcEO, 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  blRt 


RECORU  AVcRAGE   »Y  slKL   BY  FRcSHfcNING  YEAR 


J  AU  bn  1  tKi 

RECORDS 

MILK 

TEbT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

V  CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

GUERNSEY 

19  73  60 

1 

2 

8075 

14.8 

38  1 

1947 

2 

8075 

4. 

8 

38  1 

205987 

1 

3 

98b0 

>t. 3 

428 

194V 

4. 

5 

44  7 

1950 

4. 

45o 

1952 

40  1 

209999 

It 

46 

762  1 

1.8 

364 

1947 

4. 

H 

349 

1948 

9  1  6' 

4. 

7 

430 

1949 

5 

908  7 

4. 

5 

4  14 

19b0 

3 

10070 

U. 

8 

4o0 

1951 

2 

1004b 

5. 

1 

b  1  7 

1952 

1 

9480 

4. 

6 

438 

1953 

I  060  b 

46  1 

1 954 

4. 

4 

38o 

1955 

1 

40b 

2  10468 

22 

57 

7580 

5.2 

390 

1947 

7  7  32 

5. 

2 

599 

1948 

7  150 

5. 

2 

367 

1949 

_ 

75  74 

5. 

4 

4  1  1 

1950 

5. 

3 

42b 

1951 

3 

8383 

5. 

1 

4  19 

1952 

1 

9610 

5. 

0 

478 

1953 

8750 

4. 

8 

422 

212061 

1 

1 

7230 

5.0 

359 

194  7 

| 

7230 

3b9 

2142  02 

3 

10 

10993 

4.7 

529 

1947 

4. 

7 

460 

1940 

1117  0 

4. 

4 

490 

1949 

11545 

478 

195  1 

q  l^i 

5. 

0 

1952 

4. 

4 

567 

1953 

7  1  50 

4. 

5 

324 

1954 

80  30 

4. 

3 

344 

1955 

7790 

4. 

1 

32  1 

1950 

. 

1  32  7  u 

5. 

5 

72  7 

2 14348 

4 

9 

8288 

it. 9 

4  12 

1947 

0 

7998 

4. 

7 

372 

1948 

5. 

2 

5  16 

1950 

1 

1  083U 

^ 

4 

b8S 

2 1 6b97 

86 

7976 

4.8 

378 

194  7 

36 

803  3 

4. 

8 

589 

1948 

8 

8380 

4. 

7 

392 

1949 

9 

8737 

4. 

7 

409 

1950 

1  0 

4. 

6 

393 

1951 

8754 

4. 

7 

4U7 

1952 

5 

8020 

386 

1953 

4 

818b 

4. 

7 

381 

1954 

3 

744  7 

4. 

4 

322 

1955 

1 

6960 

5. 

4 

378 

1956 

590 

2  167  63 

1 

7 

9851 

4.8 

47  1 

1947 

5 

8630 

444 

4. 

9 

1949 

J 

4. 

7 

b9b 

1951 

-J  1  9P 

b78 

1 952 

oi  nn 

3. 

7 

21B62I 

1 

3 

1  lb"*  7 

4.  1 

463 

1947 

1 

6390 

4. 

7 

50  1 

I94R 

1 

13230 

3. 

8 

bO  1 

1950 

1 

1  5020 

3. 

9 

bBB 

2  IB?  56 

2 

3 

6983 

4.6 

314 

1947 

0 

b04 

219604 

1 

2 

1003b 

4.4 

439 

1948 

j 

4. 

5 

43  1 

1950 

Li 
40 

4. 

4 

446 

2 199  46 

7 

19 

8  IVb 

4.4 

360 

1947 

8345 

4. 

5 

569 

1948 

4 

0383 

4. 

4 

374 

1949 

4 

9198 

4. 

5 

4  ib 

1950 

4. 

2 

252 

1951 

778  b 

4. 

4 

542 

1952 

1  0  1  Ou 

448 

22  06  00 

1  1 

30 

8  1  79 

4.5 

373 

1947 

4. 

8 

363 

1948 

889 

4. 

6 

404 

1949 

4 

8420 

4. 

6 

569 

1950 

1 

8260 

4. 

8 

400 

1951 

4 

8040 

4. 

9 

595 

1952 

2 

7935 

4. 

6 

560 

1954 

1 

7980 

4. 

6 

568 

1955 

1 

7830 

4. 

3 

557 

1956 

1 

9640 

4. 

445 

22  39  71 

37 

10  1 

84  1  b 

4.7 

39  1 

1947 

4  j 

000b 

4. 

590 

1948 

14 

9  155 

4. 

6 

4  1  7 

1949 

15 

8  78  i 

4. 

5 

59t: 

1950 

a 

8430 

4. 

6 

307 

1951 

b 

8228 

4. 

5 

370 

1952 

5 

8688 

4. 

4 

377 

505-DAY  CONT^MH.  AV. 
RlCURDS     MILK  FAT 
NO.  Ls.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAlt 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  Li. 


I      1 1000  525 


NlH  york 


TABLE    I  3.  — DAUGHTER— Av  ER  AG  E   OF   SIRES    IN   SERVICE   IN   ARUFICIAL   BRCEuiNG  ORGAN I  L  AT  I  U.-<5 — GROUPED   Br  cKbEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOR  >S  FROM  THIS   STATE  ONLY 


0Y  ,>IKL 

RECORD  Ave 

RAGL   BY    ,  IRE 

BY 

F  r<i_SHCN  I  NG 

YEAR 

505-UAY 

CONTEMN 

AV 

SIRE      DAUGHTERS  RCCOROS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RCCuRuS 

MILK 

FAT 

Nu*             NU*  NO* 

Lb.  HCT. 

LB. 

YLAK 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1953 

939  1 

4.2 

396 

19b4 

4 

6665 

<*  .  1 

352 

195b 

•'' 

077  j 

1*.  1 

36  1 

1  9  b6 

1 

4900 

3.7 

1 62 

VOi  I 

4.6 

39^ 

22 

6770 

4.6 

404 

1948 

1 

9450 

3.6 

34  1 

1949 

1 

8500 

3.  a 

32  1 

223993             2  5 

O  U  OH         H .  O 

392 

194 

5 

7976 

4  .  li 

364 

3  bb 

1 

9660 

4.0 

390 

on 
!  oti 

2 

7625 

4.5 

54  7 

2 

9765 

4.  1 

4  5  I 

1952 

1 

6500 

4.  j 

29i 

1  9  b  3 

2 

6280 

4.4 

27  7 

2309  14            10                3  1 

7108  b.2 

36V 

194? 

lb 

74  59 

5.2 

ia9 

1948 

1 

8270 

5.4 

444 

2 

7520 

394 

1950 

3 

7U73 

5.  1 

363 

1951 

3 

636C 

5.2 

328 

1 

8910 

4'.  5 

40  1 

1  9b  3 

1 

7170 

4.V 

550 

1  9b4 

1 

7160 

5.0 

3  72 

1  v  56 

1 

3ol0 

5.8 

22  1 

.54  J  U  f                  £.  H 

74  18  3.3 

33  9 

3 

707  7 

5.2 

368 

1948 

1 

841*0 

5.3 

449 

i  *  I  <  u.  *.                    i,  7 

£  J  f  J  DO               *+  I                    1  M  f 

80  44  4.7 

37  b 

194  7 

3b 

8376 

4.  7 

390 

I  94  8 

24 

777  1 

4.7 

562 

194  9 

20 

81*59 

4.  7 

394 

193G 

26 

8  18o 

4.6 

377 

19b  1 

9 

8455 

4.6 

369 

1 9  b2 

9275 

4.5 

4^  1 

)  9  b  3 

9286 

4.5 

4  1  5 

19  54 

8970 

4.3 

36  7 

I95d 

3265 

4.5 

357 

I95o 

8295 

4.3 

j54 

7505 

4.  1 

309 

1958, 

1 

91*80 

4.0 

376 

2  3  7  7  6  1              3  4 

873b  4.8 

2 

1 

1  20  1  u 

4.4 

1  954 

' 

661*  C 

4.6 

30  ' 

1956 

1 

63U0 

5.2 

330 

1 

6570 

2d2 

1957 

1 

6770 

5.3 

466 

1 

6720 

306 

Z  id  1  1  b  O 

8259     b-  1 

4  20 

8075 

5.3 

o 

1948 

7887 

5.3 

1  fO 

1949 

4 

9310 

5.  1 

4  7  j 

1950 

9660 

4.9 

4  75 

19  5  1 

\ 

7800 

5.0 

39  1 

1954 

1 

7580 

4.5 

32  7 

2427  39            72              Id  7 

7b93  5.0 

382 

194  7 

1 

62  70 

5.4 

337 

1948 

1  0 

7725 

5.3 

4  06 

194  9 

id 

7663 

5.3 

406 

1 9  50 

35 

757  1 

5.2 

389 

19b  1 

30 

7877 

5.0 

395 

I9b2 

23 

808  1 

5.  1 

4  15 

1  9b  3 

21 

76  1  6 

5.0 

384 

1  9  54 

25 

7573 

4.9 

3o6 

1 

7500 

549 

1955 

13 

7798 

4.6 

3  7  7 

1 

86b0 

4  2  3 

1  956 

6680 

4.7 

3  1  2 

1 

86  10 

40^ 

195  7 

7055 

5.  1 

56  5 

1*29 

1958 

10720 

4.  b 

5  1 8 

1 

10090 

46  5 

I9b9 

1 

9560 

4.4 

42  3 

1 

90  50 

4  1  2 

243870            98  <£bb 

7b63  4.8 

36  1 

1  94  7 

4 

5695 

5.2 

298 

1 948 

13 

7  163 

4.8 

34  5 

1  949 

24 

8  188 

4.7 

382 

1  9b0 

33 

7395 

4.6 

557 

195  1 

37 

8  100 

4.6 

366 

2 

10150 

5  13 

19b2 

i|  1 

8067 

4.9 

394 

1 

83n0 

425 

1953 

34 

8153 

4.9 

401 

44  1 

1 954 

28 

7906 

4.6 

584 

5 

9  3  10 

4  38 

1955 

18 

858  1 

4.9 

4  1  5 

66  7  7 

42  9 

1956 

13 

8375 

4.  7 

392 

3 

6800 

434 

1957 

7666 

4.6 

366 

2 

8925 

40  1 

1  9  5b 

\ 

1  0700 

4.  5 

465 

8640 

429 

1959 

1 

7680 

4.  1 

5  18 

243903             4  7 

b904  4.8 

284 

1  947 

609c. 

4.7 

264 

1 948 

61*20 

5.  1 

1949 

8160 

4.b 

391 

1950 

7610 

4.6 

368 

246683             3  lb 

8369     b.  1 

42b 

194  7 

8383 

5.3 

44b 

7960 

5.2 

4  1  9 

1949 

7745 

5.0 

3o3 

1950 

7200 

4.9 

551 

1951 

6800 

4.9 

336 

1952 

7630 

5.5 

419 

2470  17             2  10 

69b7  4.9 

33b 

1917 

7950 

4.  1 

320 

1948 

96UU 

4.3 

4  1  1 

1950 

9010 

4.6 

436 

YLAKLY   HERO  AVERAGu 
REC0R0S     MILK  FAT 
NO.  LB.  Lr'. 


1 

0404 

423 

C066 

397 

2 

7870 

365 

1 

9995 

486 

1 

9952 

469 

3 

8949 

423 

3 

8687 

408 

2 

9169 

432 

1 

9374 

445 

Nt*  YURK 


TABLE    lb. — DAOGHTLR-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVlCc    IN   ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANltATI  ON  5- 
BY  YEAK   OF   FRESHEN  I  No — RECORDS   FROM   THIS  STAT..  ONLY 


iROOPED   BY  3REE0, 


DAOGHTLR    AW^RAGc    BY  SIRE 


RECORD   AVERAGE   BY   SIRL   BY  FR,_;>HtNlNG  YCAR 


jAV  CONTcMP.  AV. 


SIRE  OAUGHTLRS  RECuRDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TLSI 
LB.  PCI. 


FAT 
LB. 


7497     It. 6  34b 


kLCORDS 

MILK 

TLbT 

K  L  L  UKuS 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

m 

LB. 

(40. 

Lt. 

LB. 

GULRNStY 

1951 

1 

8450 

4. 

1 

34  7 

1952 

1 

6020 

4. 

1 

248 

I9S3 

1 

8140 

4. 

5 

370 

1955 

1 

7550 

4. 

4 

335 

1957 

1 

6360 

5. 

5 

352 

1 

6360 

352 

1958 

1 

5270 

5. 

291 

1 

7290 

34J 

1947 

5 

6b  12 

4. 

4 

293 

1948 

2 

9650 

4. 

7 

457 

191(9 

12 

833  1 

4. 

* 

403 

1950 

1  1 

7044 

4. 

7 

330 

1951 

10 

8759 

4. 

7 

403 

1952 

9 

0713 

4. 

5 

39  1 

1953 

5 

7712 

4. 

6 

349 

1954 

4 

9783 

4. 

427 

1955 

2 

66  10 

4. 

1 

30o 

YLAKLY   HERD  AVCrtAOt 
RECORDS     MILh      1  .".  ! 
NO.  LB.  Ll. 


249227 

2 

2 

9  160 

3.7 

334 

1954 

2 

9180 

3. 

7 

334 

250242 

4 

20 

9365 

5.  1 

453 

1947 

9 

10947 

4. 

1 

482 

1948 

2 

10000 

5. 

b 

JO  1 

1949 

3 

1  Ib03 

4. 

9 

34b 

1950 

9600 

5. 

55b 

1951 

1 

8b60 

5. 

<j 

497 

1952 

2 

870U 

5. 

'■> 

480 

1 953 

| 

72b  0 

ii  ^ 

329 

250370 

10 

25 

8293 

4.8 

394 

1949 

3 

90  10 

4. 

6 

4  15 

1950 

8 

7155 

4. 

9 

3bl 

1951 

3 

926  7 

4. 

7 

437 

1952 

3 

8867 

4. 

6 

403 

1953 

3 

8557 

4. 

4 

369 

1954 

1 

10030 

3. 

9 

396 

1955 

1 

8430 

5. 

0 

420 

1956 

1 

8740 

4. 

o 

42  1 

251242 

6 

23 

8769 

4.7 

410 

1947 

j 

8094 

4. 

1 

379 

1948 

4 

8468 

4. 

8 

407 

ll  m 

422 

1950 

2 

8350 

5. 

3 

439 

1951 

2 

8065 

5. 

0 

39  7 

1952 

2 

813b 

4. 

7 

379 

1953 

2 

8145 

4  . 

6 

371 

251248 

14 

59 

7826 

5.  1 

394 

1947 

9 

7329 

5. 

0 

363 

1948 

9 

718o 

5. 

2 

367 

1949 

1 

7920 

5. 

1 

394 

1950 

6 

824i 

5. 

43b 

195  1 

J 

9199 

5, 

u 

464 

1952 

6 

8645 

5. 

450 

1953 

4 

9040 

4. 

7 

423 

1954 

4 

791b 

4. 

9 

388 

1955 

3 

8/04 

4  m 

9 

42  1 

1956 

2 

Ub30 

4. 

7 

395 

251445 

4 

7 

7296 

4.9 

354 

1947 

6 

6715 

s. 

0 

331 

1956 

42  1 

2531 15 

73 

189 

7920 

4.8 

378 

1947 

1 

(330 

4. 

6 

337 

1948 

7 

9236 

4. 

i 

399 

1949 

34 

8430 

4. 

8 

404 

1950 

47 

798o 

4. 

9 

389 

1951 

3d 

8170 

4. 

8 

393 

1952 

24 

0268 

4. 

7 

390 

1953 

20 

7791 

4. 

8 

373 

1954 

10 

7940 

4. 

1 

37b 

1955 

5 

8b70 

4. 

4 

372 

1956 

b 

BBbO 

4. 

6 

407 

1957 

2 

9300 

4. 

1 

435 

1958 

1 

7^30 

4  . 

£ 

350 

253783 

15 

43 

6892 

5.0 

343 

1947 

lb 

7755 

5. 

1 

393 

1948 

10 

6076 

4. 

8 

327 

1949 

7 

8584 

4. 

8 

4  10 

1950 

2 

9235 

4. 

6 

42  1 

195  1 

3 

8907 

5. 

0 

444 

1952 

2 

9905 

4. 

/ 

462 

1953 

1 

8650 

4. 

8 

4  19 

1954 

1 

8480 

5. 

0 

422 

1955 

1 

7200 

4. 

9 

355 

258935 

3 

9497 

3.8 

551 

1951 

1 

9510 

5. 

6 

528 

1952 

1 

9460 

6. 

0 

366 

1953 

1 

9520 

5. 

9 

360 

260090 

1 

1 

7370 

5.8 

424 

1943 

1 

7370 

5. 

8 

424 

26IU84 

1 

1 

I09B0 

4.9 

535 

1956 

1 

10980 

4. 

9 

535 

262420 

6 

13 

8204 

4.9 

399 

1947 

2 

91  lb 

4. 

7 

4^-6 

1948 

943C 

5. 

0 

470 

1949 

4 

869b 

4. 

9 

421 

NLH   YUK  K 


195 


TABLE    15. — DAUGHTEK-AvtRAoL  OF  SIRES    IN  StKVICt    I  im   ARTIFICIAL   BRELDING   ORGAN  I  Z  A  T  IONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YcAR  OF   FRESHEN  I NG — Rt-CORUS   FROM  THIS   STATt  ONLY 

OAUGHTbK  AVE RAGt   6Y   5  I  RE  RECORO  AVERAGE   BY   jIRt  BY  FRlSHENING  YEAk 

50b-UAY  CONTtMP.   AV.   YEARLY  HERD  A V L K A j L 
SIRE     DAUGHTERS   RECURDS     MILK  TEST      FAT  FRESH     RlCORUS     MILK   Tl_ST     FAT  RLCOROS     MILK     FA1        RECOROS     MILK  FAT 

NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.      LB.  YEAR  NO.  LB.    PCT.      LB.  NO.  Lb.      LB.  NO.  L8.  Lo. 


uULRNSEY 


I9b0 

2 

8680 

4.  t 

407 

1952 

! 

8510 

4.5 

387 

1954 

1 

7850 

4.8 

57  7 

262421 

1 

1 

7440 

4.5 

33b 

194B 

1 

7440 

4.5 

335 

26^6  79 

1 

1 

86  10 

l4.ll 

U  16 

1954 

1 

b610 

4. a 

416 

266b63 

2 

8 

7S90 

5.  1 

383 

I9S3 

1 

7030 

4.8 

335 

1954 

1 

lObOO 

4.8 

507 

l95o 

1 

10300 

4.9 

b09 

1956 

422 

1957 

2 

8115 

5.0 

3B9 

1958 

1 

9660 

4.  7 

4b6 

8980 

268347 

27 

7b 

79f3 

4.9 

392 

1947 

13 

744  1 

4.8 

5b8 

1948 

10 

8680 

5.0 

434 

1950 

13 

7831 

5.0 

390 

1951 

10 

8323 

5.0 

4  14 

1953 

3 

7920 

4.9 

39  1 

1954 

b 

10332 

4.V 

blO 

1955 

3 

9137 

4.  7 

434 

19b6 

1 

10260 

4.B 

489 

<!709bb 

3 

3 

7327 

4.  7 

34  b 

1956 

z 

7390 

4.C 

358 

1957 

1 

7200 

4.4 

320 

7-  BB 

356 

19  53 

7060 

5-2 

1954 

1 

6170 

4.4 

27  1 

1956 

1 

8860 

4.8 

422 

27b06l 

1 

2 

9490 

5.  1 

482 

1958 

1 

8820 

4.9 

436 

19  59 

I 

10160 

5.2 

52  7 

276883 

3 

zo 

87b0 

4.9 

426 

1947 

6 

898b 

5.0 

445 

1946 

4 

806b 

5.  1 

408 

1949 

3 

7627 

4.  7 

359 

19  5  1 

1 

9220 

5.0 

457 

I9b3 

1 

1  lb7o 

5.2 

6  In 

1954 

1 

1  1660 

4.  7 

544 

1955 

1 

1  1550 

4.6 

b30 

1956 

■it 

10000 

4.6 

45b 

2780  53 

2 

7 

8029 

5.  1 

408 

1953 

2 

8495 

5.  1 

428 

1954 

2 

7Blb 

5.0 

586 

1955 

Z 

8135 

5.4 

435 

1956 

1 

6130 

5.0 

309 

27970b 

5 

13 

8019 

4.9 

393 

1947 

9 

8306 

5.0 

4  16 

1948 

z 

7200 

5.0 

355 

1950 

1 

1  153j 

4.9 

570 

1951 

1 

10650 

4.6 

486 

2b069I 

b 

9 

737B 

4.8 

357 

1951 

4 

7B3B 

4.8 

380 

1952 

720  7 

4.8 

347 

1953 

1 

6550 

4.4 

26b 

4.3 

2  59 

776  3 

5  .  1 

390 

W4b 

20 

7696 

b.O 

3d4 

1949 

20 

898  1 

b.  1 

457 

1950 

12 

89  18 

5.0 

439 

1951 

10 

929K 

4.6 

449 

1  1 

924  1 

4.9 

4  55 

1953 

9 

9486 

4.0 

440 

1954 

a 

9829 

4.o 

469 

1955 

V 

930V 

4.9 

456 

1956 

4 

9506 

4.  ! 

443 

1957 

j 

9950 

4.4 

43b 

26<r7b9 

2 

2 

6330 

4.9 

309 

1949 

2 

6330 

4.  9 

309 

283109 

3 

3 

7857 

b.  1 

393 

195  1 

3 

7857 

5.  1 

59  3 

283808 

1 

4 

B290 

b.2 

42B 

1953 

1 

8750 

5.  5 

462 

1954 

1 

8520 

5.4 

461 

1956 

1 

7110 

4.9 

546 

1957 

1 

8780 

5.0 

44  1 

2853 10 

5 

1 1 

933U 

4.6 

422 

1947 

1 

8910 

4.6 

407 

1948 

2 

1  105b 

4.  i 

469 

1949 

1 

10030 

4.  1 

473 

1950 

1 

9b40 

4.6 

45b 

1951 

8590 

5.0 

453 

1952 

2 

743b 

5.0 

568 

1953 

z 

7535 

4.9 

569 

1954 

1 

7B20 

4.V 

379 

I        8970     405  1      10562  4b7 


NCH   YUR  K 


-DAUGHTER— Av  LKAuL  OF  SIk.,3  IN  SlHVICL  In  ARTIFICIAL  BRE1C  IN5  ORGAN  I  L  A  T  1  OM3 — GROUPlO  BY  liKLttl, 
bY   YEAR   UF   FKtSHcNING — RECORDS  Fi<UM   THIS   STATE  UNLY 


DAUGHTER   A  V  E  R  A  Gc   bY  SIRL 


RECUKU   AVERAGE    GY    SIRE    BY   ER. SHEMlMG  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  REGURD3  MILK  TEST  FAT 
NU.  NO.  MO.  LB.    RCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


'.ECURDS     MILK  TL5T 
NO.  LB.  PCT. 


FAT 
Lb. 


305-uay  contlmi'.  av.  yearly  hlrd  a^k«,l 


RECORDS 
NO. 


MILK  FAT  RECORDS  MILK  FAT 
LB.      LB.  MO.  LB.     L  . 


28/3  12  24 


ie       8635     4.9  424 


61        743/     4.9  361 


28/967  2/3 


726       8/64     4.8  41/ 


288093  77  159        1  Ska     it. 8  354 


2692  44  I 
289531  179 


6       8U90     4.9  1*22 


I  7020  4.6  322 
155       8007     4.9  394 


289863  200  455       739b      3.1  373 


29^0  15  I  5       9b02      j._  507 


293567  13  33       829^      3.0  411 


2940U6  I  I        7620     4.9  37j 


194a 

1 

6596 

4.o 

316 

1  949 

3 

964  7 

4.9 

4/3 

1950 

3 

9222 

U.  / 

430 

195  1 

3 

8903 

5.2 

4/0 

1952 

3 

b653 

5.2 

45  1 

1953 

1 

/340 

5.  7 

4  16 

1954 

2 

8910 

5.7 

309 

1  949 

1 

10730 

4.3 

437 

1  950 

6930 

5.0 

347 

1951 

16 

I  144 

4.9 

548 

1952 

6 

6712 

3.  1 

342 

1V53 

1  1 

7335 

4.8 

336 

1954 

7 

/400 

5.0 

5/0 

1955 

8388 

4.9 

406 

1956 

4 

873b 

5.  1 

427 

195? 

2 

5435 

4.6 

253 

1948 

7 

8530 

4.  7 

401 

1949 

40 

8652 

4.9 

42  1 

1950 

33 

8583 

4.9 

4  1  9 

1 

94  10 

499 

195  1 

73 

9019 

4.9 

439 

2 

3695 

433 

1952 

83 

8943 

4.8 

429 

5 

87  16 

423 

1953 

93 

926  1 

4.9 

448 

5 

6664 

450 

1954 

1  00 

9125 

4.6 

436 

7 

9309 

47  1 

1955 

109 

882  5 

4.6 

422 

1  1 

93B6 

456 

1956 

«7 

899/ 

4.  ? 

42  7 

1  1 

9121 

45  1 

195? 

45 

9379 

4.  7 

439 

1  3 

9605 

42  1 

1958 

23 

9513 

4.7 

448 

13 

9oo3 

45  1 

1959 

7 

9489 

4.  7 

443 

6 

9673 

4  1  1 

I960 

1 

13130 

4.0 

329 

1 

94  10 

46^ 

194  1 

1 

5480 

5.6 

307 

194b 

4 

8378 

4.7 

391 

1949 

19 

/  13  1 

4.9 

34d 

1950 

16 

762  1 

4.9 

370 

195  1 

23 

7277 

4.8 

33l 

1952 

32 

7775 

4.6 

5/2 

1953 

2  1 

7656 

4.9 

3?  1 

19  54 

18 

8253 

4.  9 

396 

1955 

8 

9064 

4.8 

434 

1956 

8 

b  129 

4.  7 

383 

1 

/800 

376 

1957 

3 

73  1  3 

4.3 

327 

1 

7670 

353 

1952 

2 

85S0 

4.8 

4  10 

1953 

2 

769C 

4.6 

356 

1955 

1 

10670 

3.  1 

o  1  1 

1956 

1 

11150 

5.4 

600 

1954 

1 

7020 

4.6 

52^ 

1950 

9 

8633 

3.1. 

427 

1951 

3o 

795  1 

5.0 

399 

1952 

6b 

8225 

5.0 

41u 

2 

8300 

427 

1953 

93 

H  106 

4.9 

395 

4 

8830 

42H 

1934 

90 

8193 

3.0 

406 

3 

7550 

375 

1955 

6  3 

6283 

5.0 

4  13 

4 

8533 

4  14 

1956 

43 

8324 

4.9 

409 

7 

9289 

450 

193? 

32 

8039 

4.9 

396 

10 

9  105 

4  1  1 

1958 

1  1 

8303 

4.8 

393 

7 

80  36 

58  1 

1959 

1 

820  1 

4.9 

400 

/ 

8596 

42  1 

1960 

1 

6590 

4.9 

325 

1 

9/bO 

4/  1 

1947 

1  J 

7106 

5.2 

567 

1948 

8 

7864 

3.  1 

59  9 

1949 

23 

694b 

5.4 

i/y 

1950 

40 

721  3 

5.2 

57o 

195  1 

3  9 

7443 

3.  1 

377 

1 

1  1060 

483 

1952 

62 

8062 

3  •  1 

404 

1953 

66 

7726 

3.  1 

369 

1 

10370 

464 

1934 

72 

7670 

j  .  1 

3116 

2 

3090 

3v4 

1935 

36 

7865 

3.  0 

594 

4 

8763 

423 

1956 

2  3 

8213 

5.0 

4  10 

5 

8433 

424 

1957 

1  5 

7265 

4.8 

J49 

5 

8367 

58." 

1958 

3 

882.2 

4.  7 

4  14 

5 

62/0 

»•  .  / 

1939 

1 

U736 

4.9 

422 

6 

89  '■: 

450 

194  / 

9310 

5.4 

49  7 

1948 

1 

lO^bo 

5./ 

536 

1949 

1 

12120 

4.9 

594 

1953 

1 

/990 

5.2 

4  12 

1947 

4 

7135 

3:2 

5?,. 

1946 

3 

8192 

5.0 

403 

1949 

4 

8  165 

5.0 

40/ 

1950 

8150 

5.0 

4  14 

195  1 

3 

9636 

5.0 

462 

1952 

4 

9/4  3 

4.9 

4/2 

1953 

2 

7930 

4.c 

37  1 

1954 

1 

6840 

5.3 

562 

1955 

1 

8980 

4.  r 

424 

1956 

2 

8B43 

S.2 

462. 

1959 

1 

7500 

4.3 

34  1 

1 

7900 

39^ 

1953 

1 

7620 

4.9 

3/5 

12 

8889 

42  9 

12 

9  15  1 

44  1 

12 

934  1 

4  ;0 

13 

9422 

442 

5 

9165 

4,5 

7859  3«5 
7205  343 
7532  3o2 


3 

9171 

44  1 

6 

d869 

4  1  a 

10 

901/ 

4  1  3 

4 

93  14 

4  ;  1 

6 

9129 

440 

1 

9559 

472 

5 

9229 

44  I 

3 

0644 

406 

3 

9339 

4  1  3 

2 

8213 

4  1  1 

5 

96  12 

46  5 

NEW   YUK  K 


TABLE    15. — UAUGHTt-K-A\/LRAG£  OF  blRi.5    IN  S..RVILL    IN   ARTIFICIAL  BRLlOING  ORGANISATIONS- 
BY  YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


■GROUClO   BY  BRLeUi 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


RLCuRU  AVlRAGC   I'Y   SIRE   BY  fReSHLNli 


SlRE  UAUGHTLR j  RlCURUS  MILK  TlST  FAT 
NU.  NO.  NO.  LB.   HCT.  LB. 


FRlSH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEST 
NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


jOb-uAY  CONTLMr 
RECORDS  MILK 


.  AV.  YcARLY  HlRD  A  \/ 1  k  A  3 »_ 
F  A I  RLCORDS  MILK.  F.iT 
LB.  NO.  LB.  LH. 


294499 

2  1 

67 

b  163 

4.6 

375 

194  7 

13 

7390 

4. 

6 

337 

194b 

10 

/346 

4. 

6 

340 

1949 

14 

9056 

4. 

4 

104 

1950 

9 

b350 

4. 

7 

394 

195  1 

9 

b901 

4. 

8 

42  / 

1952 

6 

9952 

4. 

6 

455 

1953 

3 

8270 

4. 

378 

1954 

2 

9045 

4. 

6 

409 

1955 

1 

10490 

4. 

0 

4  15 

294755 

1 

6 

9966 

4.8 

470 

1952 

1 

3  180 

5. 

6 

462 

1954 

1 

1  1450 

4. 

9 

565 

1955 

1 

13140 

4. 

6 

60"/ 

1956 

1 

6760 

4. 

9 

427 

1957 

9980 

4  . 

7 

466 

1958 

1 

b300 

4. 

1 

343 

297B 16 

2 

2 

6335 

5.0 

312 

1952 

I 

7550 

4. 

7 

352 

1934 

1 

5120 

5. 

27  1 

2902  16 

249 

44b 

8935 

4.5 

402 

1952 

1 

12960 

4. 

8 

02  7 

1953 

2  1 

b729 

4. 

393 

93/0 

42  1 

1954 

74 

8355 

4. 

6 

362 

7 

97  37 

474 

1955 

90 

9456 

4. 

6 

432 

I  | 

9502 

455 

b 

65  15 

.59  1 

1956 

95 

891  6 

4. 

6 

407 

1  5 

9422 

445 

14 

9/  lb 

446 

195/ 

75 

921  1 

4. 

409 

33 

9284 

420 

32 

9230 

438 

1958 

50 

9669 

4. 

434 

52 

9099 

42  1 

29 

9304 

4  1 

1959 

37 

932b 

4. 

4  1  b 

3  | 

93  1  7 

426 

26 

97  11 

4}5 

1960 

5 

7556 

4. 

e 

34  1 

9092 

368 

4 

9385 

402 

298570 

1 

6 

7635 

5.2 

39b 

1949 

1 

6440 

5. 

1 

431 

1950 

1 

7800 

5. 

0 

393 

1951 

1 

7260 

5. 

36  1 

1952 

1 

8460 

5. 

3 

448 

1953 

1 

6790 

5. 

6 

379 

1954 

1 

7040 

5. 

0 

355 

29V  1  65 

3 

5 

7340 

4.6 

335 

1955 

1 

6830 

4. 

9 

334 

1956 

1 

6420 

4. 

5 

291 

1957 

1 

5640 

4. 

6 

273 

1 

9660 

344 

195b 

1 

9670 

4. 

6 

444 

1 

b9c0 

4  70 

1960 

1 

7740 

4. 

334 

1 

b740 

406 

1 

10279 

492 

2994  74 

1 

It 

7585 

5.0 

376 

195  1 

1 

6990 

5. 

0 

352 

1952 

1 

7900 

4. 

6 

38  1 

1953 

1 

7640 

0 

383 

1954 

1 

7610 

5. 

0 

387 

2998 cl 

1 

1 

5680 

5.4 

30b 

195  1 

1 

5680 

5. 

4 

308 

300208 

1 

tl 

1  04G3 

4.3 

446 

195b 

2 

1  196U 

4. 

4 

52  3 

1 

9310 

47  J 

1 

10987 

5>5 

1959 

2 

8b45 

4. 

2 

369 

1 

9330 

446 

1 

1043  1 

5  1  0 

302625 

84 

198 

b2  1 2 

4.9 

403 

1952 

2 

8275 

5. 

1 

42  1 

1953 

44 

8255 

5. 

0 

4  10 

2 

6035 

39  3 

1954 

54 

8377 

5. 

0 

4  1  4 

2 

6695 

434 

1955 

4  1 

8233 

5. 

0 

406 

2 

9365 

442 

824  . 

•  0 

1956 

29 

791  7 

4. 

9 

365 

4 

7545 

36  1 

3 

7390 

1957 

16 

8263 

4. 

8 

398 

2 

9045 

40  / 

2 

65  1  fl 

4 

1958 

H 

8956 

4. 

6 

4  1  1 

3 

6937 

425 

2 

b480 

40', 

1959 

4 

9570 

4. 

4 

4  19 

4 

6306 

389 

3 

8437 

396 

303522 

1 

I 

6220 

4.9 

40/ 

1953 

1 

8220 

4. 

9 

40/ 

308548 

31 

82 

8  195 

4.7 

38  3 

1950 

3 

8327 

4. 

b 

396 

195  1 

13 

6252 

4. 

7 

386 

1 

9900 

49  1 

1952 

22 

b226 

4. 

/ 

369 

9360 

476 

1953 

15 

8167 

4. 

5 

372 

J 

8  150 

394 

1954 

lb 

8215 

4. 

5 

372 

1 

/b90 

360 

1955 

6 

9264 

4. 

7 

429 

1 

69  10 

40  1 

3 

9428 

44G 

1956 

4 

10310 

4. 

469 

80  10 

4  1  b 

2 

962  7 

4bl 

1957 

2 

12155 

5. 

0 

60  1 

8540 

4  16 

2 

946  1 

44  J 

309779 

1 

9590 

4.2 

402 

1957 

1 

9590 

4. 

2 

4  02 

86b0 

354 

3 1 1 5)74 

2 

2 

1  1070 

4.2 

464 

1954 

1 

12950 

4. 

1 

j3? 

1955 

1 

9190 

4. 

396 

31 1576 

1 

1 

9590 

4.3 

409 

194b 

1 

9590 

4. 

3 

409 

311 775 

1 

2 

7015 

5.b 

407 

1953 

1 

7020 

6. 

0 

42  1 

1956 

1 

7010 

5. 

6 

392 

312690 

1 

3 

5940 

5.0 

296 

1951 

1 

7360 

5. 

1 

375 

1952 

1 

5850 

5. 

0 

2  92 

1953 

1 

4610 

4. 

9 

226 

5l4b24 

1 

2 

8765 

4.5 

39  1 

1950 

1 

8600 

4. 

5 

365 

1954 

1 

6930 

4. 

4 

396 

3151 50 

3 

8 

8/79      b.O     44  1 

1953 

2 

6535 

5.  1 

434 

1954 

2 

9205 

5.  1 

464 

1955 

2 

H68b 

5.2 

44o 

NcW  YORK 


196 


TABLt  15.- 


-DAUGHTER-A.'lRAGE  OF  SIRES  IN  SlRVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIUNS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPLD   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVcRAGL   BY  SIRL 


RECORD  AVcRAGL   CY   SIRE   BY   FRuSHENIiWG  YEAR 


SIRC  DAUGHTERS 

RtCORDS 

M  I  LK 

T  LST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

Yi_AR 

NO. 

LB. 

PC  1  . 

LB. 

GUERNSEY 

1956 

2 

900b 

4.9 

440 

3 165 38 

4 

7 

9085 

4.6 

4  15 

1948 

1 

10370 

4.  1 

429 

1950 

2 

940b 

4.8 

448 

1952 

2 

9055 

4.6 

432 

1954 

1 

6220 

4.6 

289 

1955 

1 

6b00 

4.4 

286 

3167  65 

9 

13 

7554 

5.3 

399 

1954 

1 

6310 

5.2 

329 

1955 

2 

871b 

5.2 

456 

1956 

6 

7678 

5.4 

410 

19b7 

2 

883b 

S.4 

474 

I9b9 

1 

6430 

5.  1 

331 

I960 

1 

8160 

5.  1 

414 

3173  IB 

1 

1 

9320 

4.6 

433 

1949 

1 

9320 

4.6 

433 

313026 

1 

1 

7  140 

4.9 

3S0 

1959 

1 

7140 

4.  V 

3bO 

3182  74 

14 

76 

8729 

4.9 

428 

194  7 

9 

8171 

4.8 

392 

1948 

6 

8968 

5.0 

450 

1949 

10 

9090 

5.0 

457 

1950 

1  1 

8447 

4.9 

4  19 

1951 

t  1 

8739 

4.B 

4  19 

1952 

3 

948b 

4.7 

452 

I9S3 

4 

8828 

4.6 

405 

1954 

7 

9669 

4.8 

4o4 

1955 

5 

8984 

4.8 

432 

1956 

3 

9287 

4.V 

453 

1 95  7 

2 

6820 

4.0 

333 

318425 

4 

4 

7318 

5.0 

366 

1954 

1 

7630 

5.6 

430 

1956 

1 

8780 

5.  1 

445 

1957 

1 

b950 

4.b 

284 

I9S9 

1 

6910 

4.4 

306 

3184  29 

2 

3 

5425 

5.  1 

274 

1955 

1 

4970 

5 .  1 

256 

1956 

2 

5340 

5.0 

268 

319639 

1 

1 

6620 

5.3 

351 

1954 

1 

6620 

5.3 

351 

32 1300 

23 

52 

6872 

4.  7 

319 

1951 

4 

7905 

4.7 

366 

1952 

1  1 

7122 

4.6 

326 

1953 

16 

6490 

4.7 

299 

1954 

13 

7040 

4.6 

321 

1955 

6 

7608 

4.6 

347 

1956 

2 

5835 

4.8 

28  1 

32  1462 

12 

15 

791  r 

5.2 

406 

1954 

3 

6740 

4.8 

325 

1955 

5 

7546 

5.6 

4  16 

I9b6 

2 

7790 

5.2 

405 

1 95  7 

2 

10910 

5.2 

563 

1958 

2 

9165 

5.2 

462 

1959 

1 

5700 

4.8 

274 

32 1668 

1 

2 

7795 

4.9 

384 

1956 

1 

6510 

4.8 

315 

1957 

1 

9080 

5.0 

452 

3222  95 

1 

4 

10065 

4.5 

454 

1950 

1 

9540 

4.3 

41  1 

195  1 

1 

1  0040 

4.  o 

459 

1952 

in 

10670 

4.4 

4M 

1953 

1 

10010 

4.  7 

47S 

322600 

34 

106 

7693 

5.0 

384 

1  948 

1 

9920 

4-4 

438 

1949 

9 

7856 

4.9 

364 

1950 

12 

7174 

5.2 

373 

1951 

17 

7876 

5.  1 

40  1 

1952 

20 

8286 

4.9 

408 

1953 

1  7 

7874 

5.  1 

402 

1954 

12 

8671 

5.  1 

437 

1955 

8 

937  1 

4.8 

450 

1956 

5 

7468 

4.  7 

350 

1957 

4 

8890 

4.6 

407 

1959 

1 

89S0 

5.  1 

457 

322660 

B8 

274 

8287 

5.  1 

425 

1948 

1 

7130 

4.8 

339 

1949 

15 

8730 

5.2 

451 

1950 

33 

8682 

5.3 

454 

1951 

4  1 

8180 

5.3 

431 

1952 

44 

8556 

5.2 

44  1 

1953 

42 

8230 

5.  1 

418 

1954 

38 

858  1 

5.0 

432 

1955 

25 

8027 

5.2 

413 

1956 

18 

9096 

5.  1 

465 

1957 

8 

9084 

5.2 

470 

1958 

5 

8732 

5.0 

438 

1959 

4 

13733 

4.7 

646 

323504 

103 

20b 

8233 

4.7 

382 

1952 

1  1 

8190 

4.4 

364 

1953 

22 

7992 

4.  b 

358 

1954 

46 

8452 

4.6 

389 

1955 

38 

8193 

4.8 

391 

1956 

38 

8378 

4.8 

396 

1957 

25 

8044 

4.7 

374 

1958 

IS 

8865 

4.7 

413 

305-DAY   CONTcMP.  AV. 
RECORDS     MILK     F  AT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY   HtRD  A V E R A b T 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


67  10  29b 
6980  342 


8440  386 


I  9460  417 
1        8670  412 


1  12630  474 

2  10735  465 
I       7380  397 


I0OS0 
10320 
1  1220 
9490 
10230 

10470 
10030 


bOO 
469 
541 
460 
485 

461 
44  I 


3012  343 
7957  3.<5 


I007i  479 


12579 
1  1  194 

8938 


475 

439 
422 


8415  4<:2 


9963  472 
8633  382 


2 

9475 

446 

2 

8453 

408 

1 

892  7 

42  7 

2 

10070 

482 

10704 

5o8 

1 

8680 

457 

3 

7553 

390 

4 

8808 

430 

4 

8309 

405 

5 

8816 

435 

5 

8639 

413 

8 

8205 

395 

8 

8577 

420 

9 

8626 

410 

10 

9275 

434 

NEk.  YORK 
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TABLE  15.- 


-UAUGHTLR-AVtRAuE  OF  SlKtS  IN  SERVICE  IN  AR11F1CIAL  BRELUIN.; 
BY   YEAR   UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATl  ONLY 


ORGANISATIONS —  GROUPED   BY  BkcED, 


DAUGHTER   AVcRAGt   BY  S1RC 


SIKL  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


323665  11 


326463  27 


327728  8 


329249  I 


331204  235 


332084  15 


33^293  1 
3328  19  1 


336395 
3365  35 
336990 
3371  17 


RECORD  AVuKAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YlAK 


305-DAY  CONTcMe.   AV.   YEARLY  HERD  AVcKAGt 


T  LST 

fa  ^ 

FREbH 

ULlORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  ECOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

Lo. 

Lb. 

NO. 

LB  . 

LLi  • 

GUfcKNSEY 

1959 

9 

8o64 

4. 

B 

422 

9 

3457 

423 

6 

9250 

4  i  / 

1960 

1 

72  1  0 

4. 

6 

328 

8170 

36o 

1 

1  1  900 

4. 

515 

5 

950b 

4. 

9 

4o  7 

9SU 

4 

9850 

4  • 

6 

443 

b 

9496 

5. 

1 

1  OCA 

6 

8740 

5. 

2 

44  3 

1957 

5 

909o 

5. 

0 

1958 

5 

9990 

4. 

6 

453 

1 

10020 

483 

| 

9897 

477 

1959 

2 

847  b 

4. 

7 

398 

1 

9780 

465 

} 

9429 

45!) 

60 

2 

9320 

4  ■ 

3 

392 

9396 

454 

1 

1 

5660 

5. 

0 

284 

1  1 

74  19 

5. 

389 

1952 

1 8 

69  1  1 

4. 

V 

340 

1953 

1  1 

7442 

4. 

6 

34  3 

1954 

10 

7b09 

5  ■ 

1 

401 

b 

790b 

4. 

b 

1 

9352 

4U3 

1956 

4 

742  3 

4. 

5 

334 

195/ 

1 

1  0090 

4. 

9 

490 

, 

996  3 

472 

4.6 

349 

!?|? 

5 

782  6 

4  . 

4 

348 

6 

7402 

4  . 

7 

34  5 

4 

7375 

4  . 

33 1 

2 

844  0 

4  . 

7 

l  g  t 

1 

8430 

5a 

0 

4  1 8 

1957 

I 

6860 

4  a 

9 

335 

4 

462 

1955 

1 

9230 

4. 

7 

430 

1956 

1 

1  0060 

4. 

4 

446 

1957 

1 

11740 

4  a 

3 

D  10 

4a  7 

384 

1952 

5 

8630 

4  a 

b 

432 

1  O^h 

3  7 

794  1 

4  a 

b 

86 

814  5 

4  a 

7 

o  a 

i  - 

103 

8330 

4  a 

7 

394 

' 

ii 

17  1 

1  0 

9  384 

448 

10^7 

91 

8095 

4  a 

8 

444 

51 

8521 

4  a 

b 

403 

8b  j3 

h  J7 

2ha 

oni 

4  A 

27 

8996 

4  . 

7 

4  0 

1959 

24 

8b7i 

4- 

b 

403 

24 

8b  7 

4  1V 

9238 

4  JC 

1960 

1  1  38  0 

4. 

3 

494 

i 

10260 

478 

4.9 

32V 

1949 

5 

6966 

5. 

1 

353 

1950 

1  1 

674  b 

334 

6 

74  7  b 

5. 

0 

376 

I9b2 

3 

784  3 

4. 

7 

3oS 

1953 

2 

756b 

4  - 

8 

357 

1 

715  0 

4  a 

6 

^? 

1 

6500 

4  a 

4 

1  O  7 
1  ^ 

1 

6940 

4  a 

4 

1 

5880 

4. 

3 

254 

195V 

t 

5990 

4a 

b 

290 

8666 

4.9 

424 

1955 

1 

874  0 

4. 

424 

5.2 

390 

1 

8660 

5* 

2 

<^ 

1 

6530 

5* 

1 

33 

5.0 

384 

1     J.   Ji  • 
194  9 

1 

7580 

5- 

397 

1950 

1 

9  150 

5. 

4 

495 

19  5  1 

1 

5370 

4. 

b 

256 

1  O^h 

1 

6770 

5a 

1 

1 

7460 

5. 

0 

37^ 

1957 

1 

9740 

4. 

5 

! 

1  1  080 

592 

1956 

1 

7310 

5. 

I 

3/4 

1 

10330 

560 

4.7 

? 

3 

7423 

4- 

5 

<oI 

195  1 

27 

8554 

4  a 

7 

34 

81V6 

4. 

6 

3/8 

1953 

4b 

868  1 

J*. 

7 

40B 

1 

9470 

493 

1954 

40 

8191 

4. 

7 

3bB 

1 

104  50 

527 

1955 

31 

8676 

4. 

7 

405 

2 

I02o0 

52  1 

2 

1037? 

4V5 

1956 

20 

686  7 

4. 

'7 

415 

2 

9875 

503 

2 

9810 

4  V', 

1957 

4. 

5 

404 

2 

1  1/30 

433 

1 

9821 

4c9 

I95B 

b 

8726 

it. 

5 

390 

2 

BfcoO 

420 

1 

9287 

4o  1 

1959 

1 

10180 

4. 

2 

425 

1 

1  1430 

429 

1 

12677 

4o4 

4.4 

400 

1  954 

1 

8760 

4. 

5 

379 

| 

10280 

489 

1V55 

1 

85S0 

4. 

b 

414 

1 

1  1090 

55> 

1 

8666 

4  1  4 

1957 

1 

9V90 

4. 

2 

422 

1 

10790 

534 

V363 

4  /  1 

1958 

1 

9230 

4. 

384 

1 

91  10 

43  1 

1 

9232 

44  1 

b- 1 

36b 

1955 

t 

7140 

5. 

1 

365 

5-  7 

402 

1954 

I 

71  10 

5. 

7 

40^ 

4.b 

4  1  1 

1956 

2 

8560 

4. 

8 

4  1  1 

1 

3920 

40d 

1 

8055 

39  3 

4.4 

2  1b 

1959 

1 

4V30 

4. 

4 

213 

1 

6bo0 

29b 

1 

8197 

3  i  1 

TABLE    15. — DAUGHTER— AVER AoE  OF   SIRES    IN  SeRVICl   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BReED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STAT..  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   ^ I  RE   BY   FRESHENING  YEAR 

-505-DAY  CONTEHR.   AV.   YEARLY  HERD  AVEHAGc 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

M  ILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNStY 

337294 

1 

1 

8510 

4.7 

397 

1957 

8510 

4.  7 

397 

3384  67 

1 

3 

10393 

4.5 

472 

1955 

1 

1  1330 

4.6 

525 

1956 

1 

9590 

4.5 

431 

1957 

1 

10260 

4.5 

461 

33V378 

5 

9 

7504 

4.9 

364 

1954 

1 

7730 

4.0 

3  1  1 

1955 

3 

7220 

5.3 

378 

1956 

3 

6673 

5.0 

336 

1957 

2 

7045 

4.7 

330 

340243 

95 

218 

8978 

4.5 

399 

1952 

19 

8955 

4.4 

394 

1953 

39 

8984 

4.4 

396 

1 

8380 

385 

1954 

52 

8842 

4.4 

39  1 

2 

888S 

414 

1955 

48 

9443 

4.5 

421 

4 

91  13 

423 

6 

8853 

409 

1956 

28 

904  1 

4.  5 

404 

3 

9790 

423 

4 

8933 

392 

1957 

21 

9804 

4.3 

42  1 

8 

9424 

428 

8 

9020 

413 

1958 

9 

11017 

4.  1 

459 

5 

9684 

41  1 

4 

9704 

412 

1959 

2 

10750 

4.  7 

498 

2 

8725 

425 

1 

9995 

502 

3409b5 

213 

1*1*7 

8150 

4.8 

392 

1951 

25 

8519 

5.0 

422 

1952 

42 

8578 

5.0 

426 

2 

92  10 

472 

1953 

62 

8559 

4.9 

420 

3 

101  10 

518 

1954 

78 

8408 

4.8 

403 

8948 

433 

1955 

75 

8277 

4.V 

40  1 

6 

9127 

436 

6 

8132 

394 

1956 

61 

8023 

4.9 

389 

6 

8015 

396 

6 

8064 

388 

1957 

58 

8009 

4.8 

388 

26 

8578 

400 

23 

8896 

4  17 

1958 

26 

8083 

4.9 

391 

19 

8826 

400 

13 

8799 

426 

1959 

17 

9381 

4.6 

436 

15 

8869 

406 

13 

9569 

439 

I960 

3 

9700 

4.4 

420 

3 

9403 

435 

3U  101(8 

1 

1 

9520 

4.8 

458 

1951 

1 

9520 

4.8 

458 

341437 

62 

188 

8036 

4.9 

394 

1948 

9 

8418 

5.0 

420 

1949 

21 

8193 

4.9 

402 

1950 

34 

7699 

5.0 

385 

195  1 

35 

796  1 

5.  1 

403 

I 

8000 

36  1 

1952 

28 

8197 

4.9 

403 

1953 

23 

8544 

5.  1 

430 

1954 

19 

8  1  38 

4.9 

398 

8350 

377 

1955 

13 

82  1  8 

5.  1 

4  13 

1956 

5 

9232 

5.0 

46  1 

1957 

1 

9030 

4.6 

4  16 

| 

72  10 

349 

342 71 9 

1 

1 

7  160 

4.9 

353 

1958 

1 

7160 

4.9 

353 

1 

5480 

238 

31*3639 

1 

3 

8663 

4.6 

395 

1953 

1 

8330 

4.6 

379 

1954 

1 

8180 

4.6 

376 

1  955 

1 

9480 

4.5 

430 

31*1*81*  1 

1  79 

390 

8197 

4.8 

392 

1951 

2 

10325 

4.6 

477 

1952 

35 

819b 

4.9 

398 

1 

8360 

419 

1953 

72 

8260 

4.B 

395 

3 

8457 

395 

1954 

78 

8640 

4.9 

418 

4 

8943 

435 

1955 

82 

8414 

4.8 

403 

7 

B440 

39b 

6 

925H 

442 

1956 

49 

8205 

4.7 

389 

5 

7464 

357 

5 

9533 

451 

1957 

34 

8415 

4.8 

400 

9 

8797 

415 

9 

9449 

444 

1958 

22 

8940 

4.6 

413 

15 

8815 

412 

1  1 

8435 

404 

1959 

16 

9034 

4.6 

416 

13 

8651 

396 

8 

8933 

399 

31*59  19 

12 

1*0 

8  127 

4.  6 

375 

194  7 

6 

7390 

4.6 

339 

1948 

8 

8050 

4.  7 

376 

1949 

V 

762  3 

4.8 

363 

1950 

6 

8448 

4.8 

406 

195  1 

2 

9345 

4.6 

430 

1952 

2 

9145 

4.9 

442 

1953 

1 

9890 

4.6 

459 

1954 

1 

7  160 

3.  7 

268 

1955 

2 

9360 

4.  1 

385 

1956 

2 

10170 

4.4 

442 

1957 

' 

1  1210 

4.4 

495 

316295 

5 

6 

8916 

5.  1 

454 

1956 

2 

8255 

5.2 

428 

1958 

I 

8590 

5.5 

470 

1 

9  130 

440 

1 

9025 

437 

1959 

3 

9307 

5.0 

464 

3 

869  7 

432 

3 

9334 

454 

31*6708 

1  88 

396 

8203 

5.  1 

41d 

1948 

5 

7908 

5.  1 

408 

1949 

1  5 

82  1  6 

5.3 

434 

1950 

18 

775  1 

5.2 

407 

1951 

27 

8258 

5.3 

436 

1952 

19 

9036 

5.  1 

459 

1953 

30 

8424 

5.  1 

426 

1 

8790 

428 

1954 

66 

8088 

5.0 

408 

3 

9287 

43  1 

I9SS 

91 

8479 

5.  1 

429 

10 

9769 

465 

7 

9276 

44  7 

1956 

63 

8181 

5.0 

4  1  1 

8 

8825 

427 

7 

9376 

44  7 

1957 

36 

8624 

5.  1 

438 

1  1 

9238 

446 

10 

9590 

465 

1958 

17 

902  1 

5.0 

452 

10 

9  165 

434 

1  1 

9595 

449 

1959 

8 

8879 

4.0 

4  1  7 

I 

8864 

40  7 

5 

9727 

449 

I960 

6560 

4.3 

314 

1 

9960 

318 

1 

10290 

393 

31*6821* 

83 

154 

8065 

5.0 

403 

1952 

12 

9226 

5.  1 

469 

1953 

12 

8370 

5.  1 

427 

1954 

20 

7659 

5.  1 

388 

HlU  york 
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TABLE    15. — DAUGHTL  R-AV  ERAGE  OF   SIKES   IN   SERVICE    IN  ARIIFICIAL   BREEDING  ORGAN  1 1  AT  I  O.iS — OROUPlO   BY  P,HLtb, 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


DAUSHTEk   AVtRAGi.   BY  ;>IR(_ 


SlKE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


RlCORD  AVERAGE   CY   SIRE   BY   hKbSHLhlNG  YLAR 


FRESH 
YEAR 


RLCUROS 
NO. 


MILK  TCST 
LC.  PCT. 


FAT 
LB. 


303-uAY  CONTEMN.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY   HERD   AVE  KALI 
RECORDS      MILK  HI 
NO.  LB.  LB. 


31(92  72 


3       8535     4.5  383 


121       8638     4.5  392 


28       8299     4.9  407 


352592  12 


353206 
3540  73 


35/749  IBS 


8197     5.0  40J 


1  8530  4.5  383 

2  9980  4.4  441 

7  8198  4.5  367 

376  8S6«  4.6  39j 


357789 
35B3 11 


359070  244 


3       7275     4.7  339 


41        8239     4.7  390 


625       8243     4.9  404 


2  6805  4.9  336 

7  6808  4.7  315 

2  6360  4.2  264 

4  9162  4.7  420 

4  10103  5.2  5ld 


1955 

38 

8276 

5.  1 

420 

2 

8470 

1956 

3V 

8004 

5.0 

39V 

2 

9157 

195  / 

20 

84  1  4 

3.0 

4  1  7 

8122 

392 

5 

8823 

1958 

9352 

4.8 

444 

3 

8990 

4  1  1 

3 

b5l3 

1959 

8042 

4.7 

377 

4 

3  165 

356 

4 

9  19? 

1960 

3 

3310 

4.7 

144 

2 

4250 

187 

2 

7935 

1956 

1 

7750 

4.  1 

320 

1958 

2 

9320 

4.o 

446 

1 

1  1940 

467 

1 

131  1  i 

1954 

3 

8714 

4.5 

389 

1 

10450 

523 

1  955 

39 

8689 

4.6 

399 

3 

9880 

468 

2 

9292 

1956 

21 

8683 

4.6 

599 

3 

10393 

502 

3 

948/ 

1957 

21 

8802 

4.7 

412 

4 

91  18 

424 

6 

9158 

1958 

19 

8469 

4.4 

367 

9 

9167 

433 

7 

9366 

1959 

10 

9121 

4.  4 

403 

d 

9036 

433 

7 

9330 

1949 

1 

10340 

4.6 

477 

1950 

2 

8350 

4.9 

400 

1951 

4 

7995 

4.9 

392 

1952 

6 

9180 

5.2 

472 

1953 

6 

8  1  60 

5.0 

4  1  3 

1954 

3 

8183 

4.  7 

3b/ 

1955 

3 

9  180 

4.9 

455 

1 

9363 

1956 

2 

9610 

4.  9 

468 

1 

9U20 

465 

] 

97S6 

1957 

1 

10820 

5.0 

536 

1 

9/00 

4d/ 

10126 

1953 

3 

7030 

5.3 

373 

1954 

6 

7605 

4.9 

368 

1955 

4 

9200 

4.9 

457 

1956 

3 

7737 

5.2 

407 

1 

81  10 

407 

1957 

3 

8213 

4.3 

358 

2 

8125 

362 

2 

69  1  1 

1958 

10680 

5.  1 

543 

1 

102  10 

47b 

1 

9952 

1959 

I 

9660 

4.6 

439 

1 

8390 

434 

1 

10202 

1953 

1 

8530 

4.5 

385 

1956 

j 

9370 

4  . 4 

4  1  3 

1957 

| 

10590 

4.4 

469 

1  954 

8040 

4 .  7 

3/3 

1956 

\ 

7490 

4.4 

328 

1958 

1 

9000 

4.2 

376 

1 

8  140 

391 

1 

71  18 

1959 

3 

86  1  3 

4.5 

382 

2 

9500 

422 

2 

9/94 

195  1 

19 

8993 

4.7 

420 

1 

9320 

438 

1952 

40 

840  1 

4.8 

398 

1 

10900 

5  1  7 

1953 

50 

9010 

4.  7 

4  19 

3 

10  100 

474 

1954 

66 

8689 

4.5 

396 

3 

878/ 

433 

1955 

52 

8657 

4.6 

395 

2 

8975 

4  16 

2 

8927 

1956 

56 

868b 

4.  o 

395 

4 

901B 

426 

3 

7819 

195/ 

40 

8939 

4.5 

40  1 

16 

9185 

40  7 

1  1 

8993 

195o 

27 

9333 

4.7 

440 

15 

9278 

445 

1  4 

9  181 

1959 

19 

8806 

4.6 

406 

1  7 

91  12 

4  19 

18 

9786 

1960 

/ 

8497 

4.5 

382 

7 

8960 

380 

5 

9167 

1  954 

2 

7440 

4 .  6 

343 

1955 

1 

7120 

4.8 

34  1 

195d 

6 

7228 

4.9 

353 

1 

93  10 

490 

1 

8404 

1956 

15 

8444 

4.  7 

393 

2 

/740 

326 

1 

8066 

1957 

1  1 

7945 

4.8 

379 

6 

92  17 

42  1 

5 

8184 

1958 

4 

7618 

4.9 

37  1 

7160 

33d 

4 

8717 

1959 

4 

10135 

4.  b 

4b7 

4 

98  13 

44  7 

3 

10806 

1960 

1 

1  0550 

4.9 

522 

1 

63o0 

322 

1 

8567 

1948 

8912 

4.7 

422 

1949 

20 

7864 

5.  1 

39H 

1950 

66 

HI  32 

4.9 

399 

1 

131/0 

639 

1951 

64 

8179 

4.9 

404 

1 

7430 

336 

1952 

58 

8688 

4.9 

422 

1 

10/10 

514 

1953 

6  1 

86  19 

4.9 

424 

2 

1  0  1  o5 

506 

1954 

87 

8337 

4.9 

403 

4 

92  18 

439 

1955 

9  1 

8329 

4.9 

40b 

6 

H905 

425 

9 

8737 

1956 

76 

820  7 

4.  V 

401 

8 

8404 

402 

6 

9  134 

1957 

52 

9061 

5.  0 

44b 

1  1 

9290 

435 

13 

9331 

1958 

27 

859  7 

4 .  b 

419 

1  2 

9  357 

428 

15 

9237 

1959 

15 

8879 

4.7 

423 

1  1 

84  15 

40  1 

9 

9182 

I960 

3 

8060 

4.0 

390 

3 

7780 

354 

2 

9576 

1954 

1 

6560 

4.9 

323 

1957 

1 

7050 

4.  V 

348 

1954 

3 

7720 

4.7 

359 

195b 

3 

5723 

4.  7 

266 

1956 

1 

8100 

4.  5 

368 

1953 

1 

5810 

4.8 

2/9 

1957 

1 

6910 

3.6 

249 

1955 

1 

8540 

4.9 

4  16 

1958 

1 

10340 

4.5 

469 

1 

9770 

463 

9025 

1959 

1 

9990 

4.6 

457 

1 

94/0 

449 

1 

9723 

1960 

1 

9020 

4.3 

392 

9230 

448 

1 

9723 

1954 

1 

7080 

5.2 

368 

394 
4  I  I 
4  16 
396 
417 
373 


425 
444 
4  (6 
4  >6 
45  I 


452 
4  59 


32  4 
500 
510 


320 
468 


4  I  1 

365 
4  I  / 

436 
445 
406 


4-  3 
39  7 
390 
396 
478 
4  36 


4  I  I 

440 
4  13 
423 
43  I 
424 


4i/ 
467 
475 
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TABLE    15. — DAUGHTLR-AVi_RAGE  OF   SIRES    IN   SLRVICl   In   ARTIFICIAL   BRELDING  0RGAN1 L  AT  I DNS —  GROUPcD   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVr.KAGc   BY   SIRE  RECURD  AVERAGE   DY   SIRE   BY  FRcSHtNING  YE^R 

405— DAY  CONI<_Mf.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAG*. 


SIRE  DAUGHTERS 

R  E  L  UK  D  s 

MILK 

TtST 

FAT 

FK  E  S  H 

RECuRDS 

MILK 

TEST 

FAT 

Records 

MILK 

FAI 

k  LC  0RD5 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

L.:. 

GUcRNSEY 

1957 

2 

10530 

5.2 

540 

1 

1  1290 

454 

1 

114  12 

4n  5 

1959 

1 

12270 

5.  1 

625 

1 

7950 

40  1 

1 

8393 

420 

36}4  57  2 

5 

7389 

5.  I 

373 

1955 

] 

5990 

5.2 

3  1  3 

1957 

2 

8660 

5.2 

462 

1 

9560 

47  1 

1 

9178 

455 

1959 

1 

9550 

4.9 

469 

1 

92d0 

452 

1960 

1 

7880 

4.3 

339 

1 

102  10 

49/ 

365783  3 

7 

8989 

4.8 

435 

1954 

1 

8720 

4.7 

409 

1 

9330 

450 

1955 

1 

845U 

4.4 

374 

1 

8340 

435 

1 

8317 

389 

1956 

1 

9360 

4.4 

4  12 

1 

7990 

3b5 

1957 

1 

9900 

4.4 

439 

1 

9930 

44  1 

1 

9897 

464 

1958 

2 

7580 

4.6 

348 

1 

7680 

358 

1 

8066 

36  3 

1959 

1 

10260 

5.3 

548 

1 

9410 

451 

1 

d578 

399 

3666-.B  2 

3 

4555 

4.8 

222 

1955 

1 

3070 

4 .  4 

1  36 

1956 

1 

3830 

4.3 

163 

1957 

1 

5660 

5.2 

294 

3667  30  42 

76 

83d2 

4.7 

396 

1953 

1 

9920 

3.6 

360 

1954 

13 

8688 

4.7 

407 

1 

10020 

499 

1955 

22 

853  5 

4.8 

410 

1 

10  KsO 

502 

1 

9320 

443 

1956 

20 

8451 

4.8 

400 

1 

9000 

41  / 

1 

8796 

42  1 

1957 

12 

8529 

4.6 

394 

1 

9770 

46  1 

1 

9429 

4aB 

1958 

5 

9058 

4.6 

44  1 

3 

90U0 

415 

2 

9652 

463 

1959 

1 

8450 

5.  1 

430 

I 

6400 

383 

1 

9  1  67 

43  5 

36  72  71  22 

56 

8320 

4.7 

389 

1949 

1 

8330 

6.  1 

508 

1950 

4 

8148 

4.8 

391 

1951 

12 

7706 

4.B 

365 

1 

8630 

44  1 

1952 

6 

9292 

4.B 

440 

1 

10390 

510 

1953 

12 

9459 

4.6 

428 

1 

1  1  130 

534 

1954 

9 

8286 

4.6 

3B1 

2 

8655 

436 

1955 

I 

985  1 

4.6 

455 

2 

10355 

496 

1 

9418 

423 

1956 

3 

8900 

4.6 

41  1 

1 

86  70 

405 

1 

10  170 

47  1 

1957 

2 

10430 

4.3 

465 

2 

10440 

519 

1 

9320 

426 

371883  1 

1 

B7iO 

4.4 

38V 

1957 

1 

8750 

4.4 

389 

1 

10399 

403 

373403  236 

54  1 

B544 

4.6 

39  1 

1949 

4 

9833 

4.8 

472 

1950 

33 

8755 

4.  7 

409 

I9S1 

41 

6771 

4.  B 

4  16 

1952 

52 

8931 

4.6 

412 

1 

9090 

400 

1953 

63 

9029 

4.6 

4  14 

3 

9540 

403 

1954 

95 

8503 

4.5 

384 

6 

8635 

404 

1955 

74 

8714 

4.  1 

407 

6 

8656 

434 

8 

8689 

4  1  9 

1956 

74 

8803 

4.6 

400 

5 

9692 

47  3 

6 

879  1 

418 

1957 

57 

8770 

4.5 

395 

1  6 

8995 

40'. 

17 

8902 

409 

1958 

30 

887  7 

4.5 

398 

22 

8788 

40  1 

18 

8452 

40  7 

1959 

15 

8739 

4.4 

381 

13 

9  134 

4  12 

13 

9  108 

4  12 

1960 

3 

10063 

4.5 

457 

3 

B657 

413 

2 

9930 

465 

373405  16 

34 

8151 

4.  7 

385 

1954 

9 

8219 

5.0 

408 

1955 

10 

7828 

4.  1 

364 

1956 

7 

8506 

4.6 

395 

1  957 

2 

84  10 

4.5 

386 

1 

94  90 

452 

, 

1  0606 

502 

I95B 

4 

9365 

4.5 

426 

1 

8990 

423 

1 

8088 

3<i4 

1959 

1 

IOoIO 

4.4 

463 

1 

9240 

4  19 

1 

9636 

463 

I960 

1 

10470 

4.4 

466 

1 

13160 

510 

1 

9875 

44  6 

374383  1 

6 

1 1265 

4.4 

500 

1951 

1 

12760 

4.6 

5bb 

1952 

1 

11210 

4.5 

jOO 

1953 

1 

1  1380 

4.4 

497 

1954 

1 

9750 

4.  1 

403 

1955 

1 

11710 

4.3 

50b 

1957 

1 

10780 

4.6 

497 

375111  IB 

43 

7765 

5.  1 

391 

1952 

4 

8338 

4.  7 

39  1 

1953 

14 

7639 

5.2 

392 

2 

1  I2B0 

451 

1954 

6 

7941 

5.  1 

403 

1 

129  10 

420 

1955 

B 

7796 

5  .  1 

397 

1 

6780 

34  1 

1956 

6 

8760 

4.9 

432 

2 

1  1200 

442 

2 

9200 

396 

1957 

2 

10330 

5.0 

51  1 

1 

9690 

465 

1 

68  13 

352 

1958 

10160 

5.3 

542 

1 

8840 

464 

1 

86  1  1 

436 

375225  29 

55 

7929 

5.0 

391 

1954 

6 

737b 

5.2 

382 

1955 

23 

8270 

5.0 

409 

1 

9370 

455 

1 

897  1 

450 

1956 

10 

7846 

4.6 

375 

1 

8050 

439 

1957 

6 

8453 

5.0 

424 

1 

8100 

424 

1 

8469 

437 

1958 

7 

6760 

5.0 

336 

2 

6400 

369 

2 

8033 

373 

1959 

8053 

4.9 

390 

3 

9733 

403 

2 

9560 

390 

3754  76  2 

6 

6475 

4.8 

306 

1955 

2 

6630 

4.8 

3  19 

1956 

2 

6320 

4.6 

299 

1957 

2 

6475 

4.7 

30  1 

3760  19  1 

1 

8490 

4.6 

387 

1957 

1 

8490 

4.6 

387 

377906  35 

49 

8456 

4.5 

383 

1955 

6 

8506 

4.7 

397 

1956 

19 

0775 

4.5 

392 

1 

8310 

412 

1 

9036 

4  16 

1957 

13 

7524 

4.  7 

353 

2 

8965 

392 

2 

851  3 

374 

1958 

8 

7960 

4.6 

370 

5 

9942 

4  10 

5 

102  18 

425 

1959 

2 

9620 

4.4 

4  19 

2 

8H00 

40  . 

1 

9385 

448 

IV60 

1 

1  1070 

4.8 

532 

1 

10460 

508 

•ILW  YUKK 
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TABLE    13. — UAUOHTcK-AVtRAuL  UF   SIklS   IN  SLKYILc    IN   \KTIFICIAL   JKttJlNj  CRoAN  I M  U-.5 — OROUH  LD  HY  BRccO, 
BY   YEAR  UF   FRLiHt.'H.JO — KcCORDS   FROM   THIS   STATt  UNLY 


UAUGHTtK 

A V l  ^  AG  b 

BY  SIRt 

RKUIRu    WtRAGE  i 

Y  3 

I  W 

E  fly  i 

YL  \f\ 

305-uA Y 

.  AV. 

Yc^KLY  Hl 

tU  A9l 

4Ai>L 

blKt 

uAUGHTlRS 

M I LK  TcST 

FAT 

FRESH 

klCURus 

*ILK 

TL  > 

T 

FAT 

'11LK 

1  AT 

KLCUAUS 

MIL/ 

f  '■ ; 

NU. 

NU. 

LB.  PCT. 

LB. 

YlAR 

NO. 

LB. 

RCT 

L6. 

'.0- 

Lo. 

i.e. 

(hO- 

LB. 

i  - 

oliiZkNSLY 

94^7     i+  8 

4  53 

19  5b 

1 

9820 

4. 

6 

1956 

1 

8730 

4. 

9 

430 

1957 

1 

12  120 

4. 

6 

JOU 

1  9  bB 

1 

8630 

4 . 

V 

424 

1  1  u40 

4  5/ 

VbOU      4 ■ B 

19^4 

1 

9860 

4  • 

c' 

4  /  d 

1 

1  1920 

■jOO 

1 

/0 

b  1  r> 

1 

1  1670 

4  ■ 

4 

b  1 3 

f?.~,  1 0 

49o 

l 

9  36  T- 

4  ~>  ■ 

J  ^  ^ 

1 

1  2450 

1 

5  1  0 

I  Qk? 

500 

1 

V  /  d  6 

4  D  9 

3809  16 

27 

6  1 

7131  4.7 

333 

1952 

j 

8790 

5. 

1 

445 

1953 

15 

7488 

4  ■ 

6 

J4  o 

1 

85>0 

442 

iu^<* 

17 

7036 

• 

j35 

2 

862b 

48* 

14 

7648 

**  * 

362 

2 

8640 

4  b  7 

2 

o  vb? 

4b  t 

IV  6 

1 

729/ 

5  ■ 

| 

557 

2 

90  o5 

4  54 

2 

8569 

4(6 

1957 

J 

6980 

4. 

V 

337 

79Vb 

38t 

2 

3007 

404 

1956 

1 

8640 

4. 

6 

396 

1 

9G/0 

436 

1 

79b7 

5  /  / 

1 

6820 

*** 

~* 

29 

1 

8700 

570 

1 

89fc? 

4  *  2 

Ml 

6 

12 

5.0 

38  b 

954 

3 

7487 

4  > 

.>d7 

I  9  5:> 

3 

7937 

S- 

0 

392 

19  56 

2 

7960 

4  > 

8 

3t»5 

1 

7500 

0 

JOU 

1953 

3 

9233 

5  ■ 

' 

477 

I 

10  3  10 

bio 

2 

1  0  7  d  ^ 

b  -4 

:>82i 48 

8 

18 

7344  4.9 

356 

1951 

D 

8032 

4. 

V 

393 

1952 

4 

726j 

7- 

3b4 

1953 

2 

8635 

"*  " 

436 

1  Vb4 

2 

964u 

4  • 

4  73 

1 

9  odO 

436 

1955 

1 

8000 

394 

1  956 

1 

6490 

5  • 

u 

3^  7 

1 

64  9  0 

327 

1 

78b  1 

3'<0 

1  957 

1 

9630 

4  ■ 

7 

4b7 

1  9  bB 

2 

86  1  3 

4  - 

' 

39  1 

1 

10670 

556 

- 

jd57  Id 

4  5 

140 

8  3  _>9  4.9 

406 

1950 

8310 

5. 

1 

**£  0 

1951 

13 

7963 

4  . 

336 

1952 

2j 

84  1  6 

4. 

9 

409 

1 

9j70 

44^ 

1953 

26 

8026 

4. 

394 

1 

13350 

b4  1 

2U 

8306 

U  5  1 

1955 

2  1 

9100 

4. 

b 

45/ 

1 

10b  10 

44  l 

1956 

13 

92  76 

4. 

7 

431 

1 

7990 

3'^d 

1957 

9 

9096 

4. 

43d 

<L 

80  VO 

ij7 

1 

7u30 

1956 

5 

10233 

4. 

o 

468 

1 

124/0 

434 

1 

1  I7jf, 

J 

4 

10915 

j 

bDU 

10  jdb 

j2  1 

1 C 14  3  1 

1960 

1 

5660 

4  ■ 

6 

2  bo 

U32  . 

1 

2 

2 

1  0  V  _iO  4.6 

493 

1959 

1 

12860 

J*' 

b46 

' 

42  \ 

: 

96  1  4 

1960 

1 

9040 

4. 

440 

1 

1  loOO 

\  t. 

1  2  b  2 

5869  7b 

6  BOO      5 . 0 

337 

I95B 

1 

6800 

■*• 

j3  .f 

' 

1 

4  i  6 

58b7ti4 

16 

37 

7280  4.7 

342 

1950 

3 

605  7 

4. 

b 

268 

1951 

3 

6117 

4. 

9 

295 

1952 

D 

7128 

^* 

369 

1953 

3 

8267 

b  • 

4  1 9 

1954 

7 

786  4 

3d  1 

1955 

5 

7438 

4. 

7 

349 

1956 

b 

7930 

4. 

9 

39  1 

:» 

9412 

4  2  3 

2 

8;  t2 

5  '  u 

1959 

1 

1  1  85U 

V 

hoO 

1 

64  7U 

ilo 

1 

9472 

<77 

5 V  19  90 

3 

B 

844  3     4 . 5 

380 

8160 

1955 

2 

6205 

4. 

36b 

1 

S  390 

549 

1 

723.- 

352 

1956 

2 

Blob 

4. 

4 

36  1 

1 

7690 

53  / 

1 

7358 

550 

1957 

1 

962  0 

49 

' 

9  1  70 

4  1  6 

1 

■' 

3940  72 

2 

2 

Bb05  5.4 

460 

1957 

1 

9090 

b. 

4 

489 

1959 

1 

7920 

b. 

4 

430 

1 

9G30 

44<4 

I 

9657 

4oi 

39b  (  0 

1 

2 

7  4  ri  5  4.6 

34B 

195  3 

1 

6030 

4  • 

6 

3o9 

1954 

1 

6940 

**" 

4 

306 

3955^.b 

1 

3 

968  7  4.8 

46U 

1953 

1 

9660 

4* 

4oU 

1954 

8690 

4. 

9 

433 

1956 

1 

I05IO 

4. 

0 

488 

39b5  9 1 

82 

1  1  5 

75V3      5.  1 

38  1 

195  5 

22 

7867 

b  • 

*■ 

4  12 

2 

8  1  3d 

39  1 

2 

o  5  4  V 

4.  /' 

19  56 

20 

6568 

1957 

15 

7923 

3  ■ 

4  02 

6 

8  i  t  2 

399 

o  /  0 .1 

4  I  9 

1958 

29 

7959 

S  ■ 

G 

J9b 

2  4 

9343 

4  1  4 

2  0 

9  04  4 

28 

7856 

4  15 

^- " 

I960 

1 

7850 

5* 

0 

39  1 

1 

II  (Q 

566 

1 

074''' 

4  1  y 

599674 

13 

21 

9528  4.8 

454 

1954 

4 

682  5 

4. 

325 

1955 

7430 

4. 

3b7 

1957 

2 

1  1  100 

b. 

2 

d76 

1 

1 1  loo 

57o 

1 

853i 

4  . ; 

1958 

7 

1011/ 

4. 

8 

4d7 

D 

I0'4  76 

4«  j 

2 

99«b 

/  V 

1959 

4 

1  132  5 

4. 

53/ 

4 

89V5 

45/ 

4 

9_»2  1 

4d7 

I960 

1 

1  1620 

4. 

8 

555 

1 

10  120 

49  1 

1 

11,566 

J  1  V, 

NEW  YORK 


20 


TABLE    I  J. — UA„OHTtK-AVcKAi,c  OF   slKcb    IN  it.<Vlot    IN   ARTIFICIAL   BRELUINU  OR..ANI/ 
BY   YbAK  OF   FREs  HEN  I  'NO —  RECORDS   FROM   THIS   S  TATc  ONLY 


JROUI'bTJ  JY 


OAUOHTER   AVERAGt   BY  jlR.1 


SIRi  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  T  EjT  FA1 
NO.  NO.  NO.  LB.    FXT.  LB. 


■tCJKL.   AVERAGE   JY   ilKF   BY  FRESHEN!*' 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TE.>T 
NO.  LB.  F>CT. 


FAT 
LB. 


jOj-oay  coNr^Ki- 

RtCuRus  MILK 

so.  Le. 


fat 
La. 


YEARLY  HtRD  AVckAGE 
RECORDS     MILK  IrXT 


401324  29 


404OO3 
4044  34 


4 IOovO 

U  I  I9o7 
1»  12090 

4im45 


4153b3 
42u224 
420o  19 


42 1339 
423lu2 


1 

31 


4        7649     U. 2  419 


79       B  1 4b     It.  7  37B 


2  6993  It. 8  333 

1  bl40  4.9  2bO 

2  972b  3.1  U9^ 

7  8b9b  It. 8  ill  I 

23  79d7  it. 9  396 

2  9940  l».5  446 

1  6700  U. 6  303 

2  760b  U. 6  345 
U  835B  t.7  390 

6  9  leb  4.6  4  17 


I  7330 
1  BI30 
43  7960 


4.8  332 
3.1      4  14 


6b3b     4.9  347 


1  bOjO 
SO       7  772 


4.2  212 
4.H  37b 


bb03     4.9  42b 


8b_>9     4.9  421 


741/D     b.2  331 


1955 
l?bo 
1957 
lVbe 

I95u 
1951 
IVS2 
1953 
1954 
1955 
19b6 
1957 
195b 

1954 
1959 


1954 
I9bb 

195b 
1956 
I9b7 
195b 

19b  7 
195H 
1959 
I960 

I9S7 
1959 

1955 

19b6 

1952 
1954 
195b 
19b6 

1955 
1956 
1957 

1959 

1935 

19b2 
I  9b>3 
1934 
1955 
19b6 
1957 
1959 

1953 
1934 
1955 
1956 
1957 

I960 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1937 
195b 
1939 
I960 

1933 
I95b 
I9b6 
19b7 
l9bB 
1959 

I9bb 
I9b6 
I9b7 
1956 
1959 
I960 

19b  j 
I  936 


12 
14 
2  I 


6300 

4. 

6 

292 

/23u 

4. 

6 

334 

8091, 

3. 

303 

3090 

4  . 

7 

373 

9B45 

4. 

b 

4/4 

757o 

4  ■ 

364 

1      119  70 

599 

bbbC 

4. 

b 

3b7 

1  12000 

S60 

U97b 

4. 

8 

432 

2  9735 

47  ; 

B43o 

4. 

7 

39  7 

2  1000b 

493 

660? 

4. 

6 

39b 

2  9/00 

473 

3 

946  7 

3507 

4  ■ 

7 

397 

2       8  79  0 

44b 

2 

10017 

809(1 

4. 

b 

372 

2  10065 

464 

2 

1047  3 

bOIC 

5. 

1 

2b8 

1  7/o0 

363 

1 

79/9 

7380 

4. 

9 

36b 

66  1  0 

4  ■ 

6 

>0  1 

1      1  0  0  8  0 

4/8 

bl40 

4. 

9 

250 

9690 

4. 

6 

450 

9560 

5. 

6 

534 

B2  30 

4. 

3/0 

6620 

5. 

1 

349 

3040 

3. 

0 

3V5 

2  89bO 

4j0 

1 

M546 

7660 

5. 

2 

40/ 

1  lOnoO 

4  16 

1 

8055 

6330 

b. 

0 

4  1  7 

1  8C60 

38? 

1 

/804 

71  12 

5. 

2 

3(5 

4  7890 

374 

4 

7827. 

62  lb 

4. 

h 

398 

1  1  8946 

406 

7 

9604 

7966 

b. 

0 

39n 

4  10203 

3o0 

b 

1  1  129 

10240 

4. 

3 

46b 

9640 

4  a 

4 

426 

1        90  20 

429 

6700 

4. 

6 

30b 

760S 

4. 

6 

34b 

8370 

4. 

6 

338 

7730 

4. 

6 

3bb 

BbbO 

4. 

I 

4  IB 

84sO 

4. 

7 

400 

9503 

4. 

0 

43/ 

B60u 

5. 

C 

42  9 

6940 

4. 

2 

3/9 

7330 

4. 

8 

3b2 

1        8  1  30 

392 

8328 

b!30 

5. 

1 

4  14 

bb7b 

5. 

482 

7021 

4. 

9 

333 

b  12b 

4. 

D 

3b9 

90b4 

4. 

444 

8490 

4.. 

9 

4  16 

9030 

4*. 

9 

440 

1  11410 

322 

1 

1  1336 

7241' 

4. 

9 

3b8 

1  8090 

3/2 

1 

9036 

6440 

4. 

9 

32/ 

1  11/20 

Sbo 

8330 

5. 

4 

446 

1      1 0 1 cO 

490 

8330 

5. 

2 

434 

1  11/20 

539 

1 

909  1 

bb30 

5. 

3 

4b2 

1 

b81« 

1  0240 

b. 

3 

j6  j 

I 

89/  1 

5030 

4. 

2 

212 

1 

6393 

7466 

5. 

C 

3  /  1 

B322 

4. 

39o 

7bB9 

4. 

9 

3/2 

1  13690 

3  10 

8007 

4. 

t, 

364 

2  11335 

449 

1 

I22b2 

8073 

4. 

6 

373 

1  11390 

404 

1 

122/; 

837L 

4. 

7 

593 

3  112b0 

457 

3 

10944 

8030 

4. 

b 

384 

b  9040 

4  14 

5 

9936 

6360 

4. 

b 

388 

2      105  75 

4  /  b 

2 

9636 

6560 

4. 

317 

1  3bb0 

420 

1 

bl64 

8850 

4. 

7 

413 

9765 

4. 

8 

4o4 

1  1330 

4. 

t 

52b 

9610 

if 

1 

493 

1  8500 

44b 

1 

b469 

Sb20 

5. 

0 

27b 

6600 

5. 

460 

1  8o30 

4  13 

1 

9b27 

87b2 

b. 

449 

1  68/0 

44b 

8154 

b. 

0 

400 

8  18b 

4. 

9 

3VS 

12  Bo35 

40  1 

12 

bV  14 

8790 

5. 

0 

440 

19  9b22 

45  1 

17 

9681' 

8869 

b. 

0 

440 

24  80I6 

39  3 

ti 

9490 

774,' 

4. 

4 

343 

6       84  42 

38  1 

5 

9lb4 

7392 

391 

1  93)0 

491 

1 

320"' 

7479 

3  ■ 

1 

3b3 

2        62  10 

388 

2 

760>J 

1 10 

ill 


3 

373 


NtW  YOKK 
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TABLE    13. — UAUGHTbR-AVt.RAijL  OF   SIRES    IN  SlKVICE   IN   AKI1FICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROOHLO  BY  BRElO, 
BY   YlAR  OF   FRESHtNlNG — RiXORUS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


OAOGHTER  AVERAGE 

BY  SIR. 

RECORD  AVERAGE   BY  Slkf. 

BY 

FRESHENING 

YCAR 

305-UAY 

CONTlMH 

AV. 

YEARLY  HERO  A VER A  j  c 

SIRE 

UAOGHTERS  RECORDS 

MILK 

TcST 

FAT 

FRESH 

RLCOkbS 

MILK 

TlsT 

FAT 

R  lc  OR  OS 

MILK 

FAT 

RLCOROS  MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

• 

LB. 

NO. 

L3. 

LU. 

NO.  LB. 

LLi . 

GOERNStY 

1957 

13 

7905 

5. 

1 

403 

4 

9675 

44b 

3  10355 

453 

1958 

c 

465 

3 

8347 

378 

3  6731 

409 

1959 

2 

6003 

4. 

a 

389 

6  14  5 

333 

1960 

i 

5. 

1 

352 

1 

71  10 

243 

1  7I1<> 

267 

426820 

7  10 

7397 

1.5 

332 

1955 

4. 

3 

269 

1956 

1 

5760 

3  m 

2  18 

1957 

1 

8400 

3. 

9 

324 

1  956 

3 

8697 

406 

9160 

42  6 

2  9107 

390 

1959 

636  3 

4. 

6 

2B9 

2 

3800 

264 

3        94  54 

426136 

2  2 

6165 

5.  1 

429 

1956 

1 

90  7  0 

4. 

9 

446 

1957 

1 

7660 

4  1  1 

431323 

1  3 

66  10 

3.7 

390 

1953 

1 

7220 

T 

4  1  1 

1954 

5. 

b 

360 

431713 

1  1 

8620 

5.5 

473 

1955 

1 

8620 

5. 

5 

473 

U333tHt 

2  2 

7720 

1  5 

346 

1935 

2 

7720 

4. 

3 

346 

43b3B0 

3  1 

8580 

1.9 

4  16 

1956 

439 

1 

9  1  10 

44  1 

1  9025 

417 

1959 

2 

8243 

4. 

9 

399 

8790 

433 

1960 

1 

9600 

4. 

5 

436 

1 

9130 

433 

1  9723 

4  73 

1372i>3 

I  | 

3  I  9 

195  7 

1 

7230 

4. 

3  1  9 

11  1831 

1  3 

7957 

1.6 

365' 

1956 

4. 

3 

4  1  0 

1 

10990 

497 

1957 

1 

9220 

4. 

7 

433 

| 

10730 

47  1 

1958 

4. 

5 

249 

1 

12430 

616 

113111 

5  6 

6679 

5  3 

365 

1958 

1 

7380 

b. 

7 

hi  1 

1 

7980 

376 

1        92  1  1 

1959 

6772 

355 

4 

860O 

40  1 

5  888(1 

42  1 

1114  16 

I  2 

6380 

1.6 

296 

1954 

1 

6790 

4. 

7 

322 

1955 

1 

5970 

269 

1130  09 

2  1  39 

7162 

1.7 

352 

1953 

13 

7632 

4. 

7 

333 

1954 

1  ^ 

7733 

4. 

7 

368 

1955 

7 

B46f 

5 

1 

428 

1956 

3 

7960 

4. 

/ 

380 

1959 

1 

8440 

406 

1 

6120 

436 

1  8764 

4  Jti 

11  38  01 

2  2 

10270 

4.3 

442 

1956 

2 

10270 

4. 

3 

442 

9930 

459 

151223 

1  2 

7015 

1.8 

336 

1956 

1 

7250 

4. 

6 

349 

1957 

1 

6780 

4. 

8 

326 

151221 

1  3 

81t>3 

1  8 

397 

1956 

714  0 

4. 

9 

348 

1957 

1 

ao:o 

363 

1 

8A0 

39  1 

1  U306 

3b  9 

1958 

1 

9340 

5. 

1 

480 

1 

8770 

423 

t  8197 

37  7 

151183 

1  1 

6120 

1.6 

278 

1956 

1 

6120 

4. 

6 

278 

1 

1 1020 

426 

157362 

2  1  31 

8071 

4.6 

37  1 

1934 

8 

7720 

4. 

H 

364 

1955 

13 

7911 

4. 

6 

362 

9660 

44  j 

1956 

1 

782  9 

4. 

7 

36  5 

1 

IO30O 

463 

1  9539 

440 

1957 

4 

882  3 

4. 

6 

407 

99o0 

4  4  U 

1  10638 

4  f4 

1959 

2 

9230 

4. 

4 

4  10 

1 

9720 

509 

1      1  1445 

360 

15^381 

1  1 

1  1  6  JO 

3.9 

464 

1937 

1 

1  1830 

3. 

9 

464 

457334 

1  1 

7670 

5.6 

440 

1955 

7870 

5. 

6 

440 

15  fill 

1  1 

7 

i  150 

1 .  V 

365 

1960 

4. 

9 

363 

1 

7610 

366 

1  11763 

30  1 

159109 

1  6 

8  7 
86  6 

1  7 

405 

1953 

1 

7380 

4. 

7 

348 

1956 

2 

9620 

156 

1957 

1 

8390 

5. 

0 

122 

1956 

1 

6B2u 

4. 

6 

329 

| 

(9  10 

267 

1  8349 

317 

1960 

4. 

3 

106 

1 

9460 

438 

1  10279 

492 

46W36 

31  41 

7  178 

4.6 

326 

1956 

4. 

6 

313 

1 

9220 

129 

1  8491 

43  1 

1957 

15 

6623 

306 

6 

7706 

366 

6  6259 

39  7 

1958 

6 

9427 

4. 

0 

431 

6 

3740 

1  1  i 

1959 

14 

8497 

385 

14 

8j03 

39b 

14  905'. 

H/t 

I960 

2 

5403 

4. 

3 

260 

1 

7800 

383 

1652  62 

1  1 

90V0 

4.7 

423 

1939 

4 

9090 

4. 

t 

42  5 

4 

7940 

409 

4  8573 

1j7 

1639  77 

33  50 

B230 

4.7 

392 

1954 

4 

7166 

4. 

6 

339 

1955 

17 

8226 

4. 

392 

1956 

14 

8526 

4. 

1 

403 

1957 

1  1 

7968 

4. 

7 

374 

3 

7807 

363 

3  6302 

3h? 

1959 

4 

10033 

5. 

0 

490 

3 

8830 

4  14 

3  9628 

468 

46o11  1 

1  1 

9530 

1.0 

382 

1958 

1 

9530 

4. 

0 

362 

1 

12090 

36  4 

170917 

2  1 

8  130 

4.7 

376 

1953 

1 

10300 

4. 

6: 

482 

1 

107  10 

30  0 

1956 

1 

10230 

4. 

46  1 
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TABLt    lb. — UAUuHTfcR— A^lRAlh.  UF   SIRLS    IN  SuRVlcL   IN   ARTIFICIAL   BKbcUINC   OR  5ANI  L  AT  IONS — GROUI'lD  BY  CRLliD, 
BY   YEAR  OF   IRESHENlNG — RECORDS   FROM   THIS  STATl  UNLY 


DAUGHTER  AVLKAOl 

BY  ,1K 

REC'JKU  AV£. 

RAOE  . 

Y  SIRt 

KY 

r  r<_shlnINj 

YLAR 

jOb-uAY 

CONTlMI' 

.  a;. 

YlARLY  k 

lRO  AVlkAG^ 

S  I  Kt 

jAUGIiT^Ri  ktLUROs 

MILK 

1  cST 

FAT 

FRESH 

.tLCURUS 

MILK 

TtST 

FAT 

R»_LUROS 

MILK 

FAT 

RfcCOROS 

MILK. 

FAT 

NO. 

no'.  NO. 

Ld. 

H  CT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT 

• 

LL. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB  . 

L'i. 

JOcRN 

StY 

1957 

I 

Vb/O 

4. 

6 

444 

1 

10599 

50  a 

1958 

1 

6200 

4  . 

7 

290 

1 

1  10/0 

425 

1 

805b 

389 

472450 

1  1 

76  10 

b.b 

4  1V 

1958 

1 

lb  10 

5. 

5 

4  19 

1 

I090U 

4  1  b 

1 

0055 

389 

47  59  54 

1  3 

8237 

4.  1 

33o 

1957 

1 

8200 

4. 

0 

332 

1 

8200 

378 

, 

B32H 

3V  7 

I95d 

1 

7860 

4. 

2 

331 

1 

82b0 

39  5 

1 

7  1  IH 

320 

I960 

1 

8b70 

4. 

0 

546 

1 

8O0O 

371) 

1 

8h73 

412 

4/bi42 

1  2 

72  10 

b.3 

384 

1957 

2 

7210 

5. 

3 

384 

1 

13140 

42  7 

2 

122  30 

454 

4Bbe  79 

1  1  14 

6300 

b.  1 

340 

1956 

10 

6926 

5. 

1 

349 

1957 

4 

6395 

5. 

2 

323 

1 

92V0 

567 

4Bdd  36 

4  6 

8838 

4.6 

40d 

1955 

3 

3797 

4 . 

426 

1V56 

3 

8480 

4. 

4 

369 

4  9  7/V4 

22  2<4 

82  10 

4.7 

38b 

IVb6 

-' 

8287 

4. 

0 

398 

1957 

8286 

4. 

9 

404 

5 

8637 

l|06 

3 

982  1 

46V 

1958 

4 

830b 

4  . 

4 

363 

"4 

8220 

572 

4 

9566 

43  1 

1959 

6 

9050 

4. 

b 

408 

6 

90  5  7 

40b 

5 

9359 

430 

I960 

3 

737/ 

4. 

7 

345 

5 

84  13 

385 

3 

V54  5 

453 

49/333 

13  13 

8  ldb 

4.6 

374 

1957 

0 

8  170 

4. 

36  7 

b 

V244 

4  1  5 

5 

9014 

396 

1958 

849<, 

it  m 

7 

400 

4 

80  lb 

40  1 

3 

8349 

<V6 

1959 

1 

7000 

4. 

6 

424 

1 

dbOO 

356 

505506 

1 1  15 

8480 

4.7 

396 

1957 

3 

9320 

4. 

b 

418 

ObOO 

39  5 

3 

9823 

47  1 

1958 

7 

783  1 

4. 

1 

372 

8328 

400 

6 

8275 

3V4 

1959 

4 

9  160 

it . 

43b 

9/63 

440 

4 

9372 

43/. 

I960 

1 

6930 

4. 

4 

304 

1 

d2o0 

4  16 

1 

89  38 

457 

503^  12 

14  17 

92  IS 

4.9 

4b3 

1V57 

1 

5820 

7 

272 

I9bd 

7 

d739 

5. 

0 

433 

8b  1 1 

4  1  ) 

? 

b6  1  7 

4  1  4 

1959 

d 

980  J 

5. 

0 

4bb 

9088 

428 

8 

953? 

450 

1960 

1 

1  1370 

5. 

0 

b65 

' 

75V0 

35  1 

1 

V548 

4  1  1 

50V4  46 

5  8 

89b9 

4.7 

4  1b 

I9b7 

1 

8090 

4. 

374 

1 

9040 

400 

1 

10224 

4^  3 

IVSd 

4 

8e4b 

4 . 

7 

403 

8660 

40j 

4 

8652 

400 

1959 

2 

10770 

4. 

4 

470 

9365 

44  1 

2 

9892 

44  3 

I960 

1 

9220 

4  . 

7 

43d 

j 

6V  /O 

322 

1 

849  1 

3d! 

S 12302 

14  lb 

90bb 

4.9 

4  1  a 

1958 

6 

1  02  /2 

4. 

7 

429 

V  1  10 

42  1 

6 

9659 

4  13 

195V 

9 

8150 

5, 

406 

8b06 

404 

8 

9498 

44  V 

516>04 

7  8 

82b7 

4.7 

393 

1953 

1 

9550 

5. 

50/ 

1 

8b70 

476 

1 

V745 

44  H 

195V 

6 

849b 

it. 

\i 

412 

* 

8  167 

407 

6 

9035 

429 

I960 

1 

7010 

4. 

4 

306 

9920 

446 

1 

V963 

4(4  I 

5U7  79 

1  1 

6640 

4.  1 

27  1 

1959 

1 

6640 

4. 

1 

27  1 

1 

9156 

446 

52  1117 

1  1 

8840 

4.4 

390 

1959 

1 

8840 

4. 

4 

390 

1 

8560 

382 

32  1  1  50 

b  5 

8  f  24 

4.  b 

39V 

195V 

4 

83b8 

4. 

5 

386 

10640 

4  56 

4 

10042 

45/ 

IV60 

1 

10190 

4. 

4  b  1 

1 

9440 

4  1  7 

1 

1067  1 

477 

52  37  17 

8  8 

63  Id 

4.8 

304 

1  V59 

4 

6033 

5. 

1 

3  1  1 

3 

8667 

423 

3 

9094 

434 

I960 

4 

6603 

4. 

297 

4 

5545 

25d 

2 

9576 

45/ 

526551 

b  b 

7200 

4.9 

3S4 

1959 

3 

al  17 

4. 

9 

39b 

dV40 

435 

1 

9200 

4  1  3 

I960 

2 

582  5 

5. 

0 

233 

9  180 

43V 

2 

9396 

4b  1 

5265  94 

4  5 

7670 

4.b 

34b 

1959 

3 

7090 

4. 

7 

33b 

2 

64  50 

31b 

3 

7318 

330 

IV60 

z 

8200 

4. 

543 

1 

1900 

74 

2 

11  7  56 

4  cU 
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-UAUGHTlR-AVEKAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  I IM  ARTIFICIAL  3RELUINC  ORGANISATIONS —  GROURlO  BY  BRLEOi 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RlCURUS   FROM   IHIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVeRAGl   BY  sIRl 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY   EKLSHtNIHG  YCA'< 


SIRl 

jAUGHTtKS  RLCORDi 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RlCORuS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO.  NU« 

LB. 

PCT  . 

LB  • 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

HOLSTEIN 

633/61 

3  9 

6brt9 

3.4 

294 

1  9U  / 

b 

7968 

3.5 

278 

1948 

1 

6540 

3.8 

24  7 

1950 

1 

10680 

!* 

1952 

I  9b 3 

1 

1  1  170 

3.3 

366 

6396b 1 

12  36 

9  VO  I 

3  .  b 

348 

I  94  7 

22 

10338 

3 

3  75 

1948 

4 

I346B 

3.b 

467 

1949 

4 

12688 

3.4 

43  1 

1950 

3-3 

4  37 

1 9b  1 

2 

12830 

3  .  / 

4  72 

b422 bl 

17 

\  1  6b9 

3.  b 

403 

194  7 

43 

1  1  7  12 

3  .  b 

406 

1948 

2 

14410 

3.5 

509 

1949 

1 

10b40 

3.b 

364 

1952 

2 

1461b 

3.6 

530 

1954 

1 

10030 

3.2 

32  1 

195b 

1 

1  1  100 

3.2 

354 

6 4 60 

20  49 

10b 

j  7 

400 

194  7 

,  . 

1948 

b 

1  1626 

3.9 

447 

1 949 

3 

12300 

44  7 

1  950 

2 

12960 

3.8 

1951 

3 

12187 

3.7 

458 

b43b  79 

22  64 

1  1  9cJ0 

3- 

428 

1  v47 

3o 

1  1836 

3.6 

422 

1  94b 

10 

12433 

3.6 

4  49 

1  949 

b 

1  1  772 

3.6 

4  1 5 

1  950 

3 .  o 

493 

1 9b  1 

3 

1  3763 

3.5 

479 

1952 

2 

15245 

3.3 

505 

1953 

2 

1  150b 

3.  5 

369 

1954 

1 

11310 

4.0 

458 

1955 

1 

13390 

3.9 

523 

6439  ^3 

7  28 

1044  1 

3.  ti 

394 

194  7 

3.7 

393 

1  94B 

3 

1  1  1  10 

3.9 

435 

1 949 

4 

10860 

3.9 

424 

1950 

3 

98b3 

3  .  o 

352 

1951 

2 

1036b 

3.9 

402 

1952 

2 

1  1440 

3.5 

395 

1  953 

1 

12710 

3.8 

489 

1  954 

1 

3760 

3.9 

337 

6443  b3 

4  1  112 

1  0  7  V  1 

3  •  8 

40 'J 

1  947 

9o 

1  102  1 

3.8 

4  1  4 

1 948 

7 

1  1  109 

3.6 

397 

1 949 

? 

13000 

3.8 

489 

1  950 

3.6 

44  1 

1951 

1 

10380 

3.4 

357 

1952 

1 

12060 

3.6 

438 

6bt336l 

67  172 

11362 

3.4 

387 

1947 

109 

1  1388 

3.4 

389 

1948 

1  7 

1  194b 

3.4 

409 

194  9 

13 

12132 

3.5 

4  2  3 

19  50 

9 

12597 

3.5 

435 

195  1 

9 

13459 

3.4 

452 

1952 

6 

12993 

3.5 

45  1 

1953 

3 

13600 

3.8 

b22 

1  9b4 

3.5 

4  32 

195b 

I 

8460 

1959 

| 

12710 

3.5 

4  5  1 

1  960 

3.6 

42  4 

6S9bb5 

U6  290 

1  10b9 

3.6 

39b 

1947 

129 

10733 

3.6 

505 

(94  b 

3.5 

4  1  b 

1949 

3  1 

13036 

3.6 

473 

1950 

3.5 

476 

1 95  1 

23 

12647 

3.6 

4  56 

1952 

18 

13452 

3.5 

474 

1953 

10 

1277  1 

3.5 

44  1 

1954 

10 

12970 

3.5 

4b4 

1955 

1 

12730 

3.  1 

476 

1956 

2 

123b0 

4.3 

j  j  | 

6669  68 

1  2 

1  32/  b 

3.7 

49  J 

194  7 

1 

13200 

3  6 

48  1 

1  vu  V 

1 

132b0 

3 .  b 

b04 

6694  0 1 

112  79 

4  0 

1  94  1 

13 

1  1414 

3.9 

446 

1 

142bo 

3.7 

26 

,  _  „ 

1948 

1 

16780 

3.6 

b96 

6 7 30 9b 

81  2/0 

I2b36 

3.b 

43U 

1947 

b4 

1  1668 

3.4 

40s 

1948 

3b 

1  3846 

3.  j 

4  76 

1949 

33 

13B5? 

3.5 

480 

1950 

38 

13133 

3.5 

4o2 

1951 

36 

12790 

3.6 

456 

1952 

30 

14  734 

3.5 

b24 

1953 

15 

141  12 

3.7 

b  16 

1954 

13 

13440 

3.5 

471 

1955 

B 

13246 

3.  (■ 

492 

1956 

1 

12b30 

3.2 

400 

30b-UAY  CONTlMP.  AV. 
RcCOKOS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY  HLRU  AVERAGE 
RlCURUS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LI. 


I      11120  434 

I      10680  38/ 


12034  459 
12546  449 


1  13990  51b 
I      12940  461 


Nlw  YuRK 
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13. — DAUGHTc.<-AVi_l<A.,L  OF   SlKES   IN  SLKVILE 
8Y   YEAR  OF   FRESHENING — KECOkUS 


OAUoHTEK   AlfLRAbc   BY  .1*1. 


blhc  UAUGHTER3  RECuROi  MILK  TEST  FAI 
NO.  NO.  NO.  L3.   fCT.  LB. 


IH   AM1F1CIAL   HREEOING   ORGANISATIONS — GROUCcD   BY  futhL, 


67  j.,23 
673043 


1  I        671(0     if.O  268 

230  813     I29.i3     3. it  439 


673837  .  I 
6767*3  I 
679631  130 


110      I20j3     3.3  4|6 


3  1  1  11466  3.  7  417 

1  7610  3.2  243 

1  12B30  3.3  424 

536  11621  3.6  Mb 


862      114/8     3.7  418 


14996      3.8  563 


302      11226     3.7  417 


112     12736     3.6  453 


TH1  S 

S  TAIL  ONLY 

R 

cCORO  AV 

ERAGE   BY  jIRL 

BY 

F  Rc  jHcNl  iiG 

YcAR 

303-0AY 

CONTLMI' 

.  AV. 

FRESH 

::eC0ROS 

MILK 

TE  3  T 

EmT 

RELOKU3 

MI  LK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

HOLSTE IN 

1957 

3 

13680 

3.6 

495 

2 

144o5 

53  1 

193b 

2 

1  7b30 

3.6 

644 

1 

13930 

37  1 

1947 

1 

6740 

4.0 

268 

1947 

250 

1288B 

3.4 

434 

1948 

1  \z 

13067 

3.4 

44  1 

1949 

1  18 

1  3987 

3.  4 

477 

WSO 

99 

13325 

3.4 

458 

1 

15200 

57  9 

193  1 

76 

13909 

3.3 

480 

1 

12430 

460 

1952 

3  1 

13523 

3.4 

439 

1953 

40 

13026 

3.4 

5  1  3 

1934 

25 

1489  7 

3.4 

308 

1 

1  12  10 

410 

1955 

20 

14483 

3.4 

493 

1 

134r.O 

340 

1956 

12 

13247 

3.5 

460 

1 

14120 

395 

1957 

3 

14313 

3.  1 

44  1 

1958 

1 

1  1470 

3.3 

403 

1 

119  10 

404 

1947 

82 

12079 

3.4 

4  12 

1948 

10 

1  3074 

3.3 

436 

1949 

1 

13664 

3.3 

4  73 

1950 

3 

1284* 

3.3 

428 

195  1 

4 

12345 

3.4 

420 

1952 

1 

8130 

3.  7 

29b 

1933 

1 

9400 

3.9 

364 

1947 

26 

12080 

3.6 

432 

1948 

1 

12620 

3.5 

443 

1949 

2 

14420 

3.3 

306 

1950 

2 

13780 

3.6 

499 

1947 

1 

76 1 0 

3.2 

243 

1949 

1 

12830 

3.3 

424 

1947 

1  66 

1  1438 

3.  7 

4  19 

1948 

82 

12044 

3.6 

433 

1949 

71 

12858 

3.6 

464 

1930 

39 

121b9 

3.7 

446 

195  1 

56 

12241 

3.6 

440 

1952 

37 

13313 

3.5 

480 

1953 

36 

13360 

3.6 

4  75 

1934 

28 

13220 

3.5 

472 

1955 

14 

1  3770 

3.5 

489 

1956 

3 

14810 

3.3 

309 

1957 

12185 

3.3 

426 

1947 

319 

1  1346 

3.7 

4  1  6 

1948 

134 

1207  1 

3.  7 

44  1 

1  949 

120 

12493 

3.7 

436 

1950 

94 

12739 

3.6 

462 

1 

159o0 

540 

195  1 

63 

12929 

3.6 

470 

1952 

41 

13351 

3.7 

487 

1953 

34 

1  2984 

3.o 

469 

1 

1  1900 

38  1 

1954 

23 

13571 

3.6 

490 

1955 

16 

12995 

3.  6 

463 

3 

1  17i0 

399 

1956 

8 

13473 

3.7 

49  / 

2 

10303 

399 

1957 

6 

13815 

3.6 

495 

1 

16780 

61  i 

1958 

3 

10190 

3.4 

36b 

1 

6200 

22? 

1959 

1 

14440 

3.  1 

337 

1952 

1 

1  1660 

3.6 

423 

1953 

1 

9000 

3.9 

350 

1954 

1 

16760 

537 

1955 

1 

14860 

3.8 

538 

1956 

1 

17890 

3.7 

669 

1957 

1 

1  6960 

4.0 

676 

1958 

1 

1  7640 

4.2 

74? 

1947 

19 

10252 

3.8 

384 

1948 

33 

10103 

3.8 

382 

1949 

31 

1  1348 

3.  1 

425 

1930 

70 

1  166  7 

3.7 

434 

195  1 

76 

1  1623 

3.  1 

432 

' 

IS970 

603 

1952 

71 

11771 

3 .  1 

437 

2 

149o0 

SOU 

1953 

67 

1  1646 

3.7 

427 

H 

14338 

332 

1934 

44 

1  1380 

3.7 

4  19 

1 

132/0 

525 

1953 

34 

12463 

3.  7 

463 

4 

13390 

58  3 

1956 

18 

1  1419 

3.7 

419 

2 

144V0 

540 

1957 

IS 

12570 

3.6 

458 

3 

14027 

5  13 

1958 

2 

12090 

3.  8 

452 

2 

1  1575 

423 

1947 

4 

1  1  150 

3.  7 

4  10 

1948 

13 

12240 

3.3 

42e 

1949 

12 

141  1  1 

3.3 

489 

1950 

17 

13714 

3.6 

487 

1951 

13 

1  338  1 

3.5 

467 

1952 

10 

12872 

3.5 

446 

1933 

13 

12483 

3.3 

430 

1954 

9 

14288 

3.7 

324 

1955 

6 

12543 

3.7 

453 

ktLOKOS 
NO. 


MILK 
LB. 


1086/  3o3 


3  11067  419 

2  9745  388 

1  121)35  496 

1  7321  290 

I  13321  525 


2  1297  1  4  75 

2  1249  1  4oi 

2  12600  470 

1  I  1300  426 


NL  W  YUltK 
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TABLfc    lb. — DAUGHTlR-AVERAuE  OF  SIRi_S   IN   StRVICt   IN   ARTIFICIAL   BREuLt  I NG  ORuANl  ^AI  1 GNS —  GROUPlO   BY  d<LLUi 
BY   YtAR  UF   FRESHENING — RtCOROS  FROM   THIS   STATc  JNLY 


DAUGHTfcR   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   bY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA,< 


JAUGHTtRi  ktCORO^ 

MILK 

T  LST 

F  AT 

FRE.S  H 

RtC0RU5 

MILK 

TL  5  T 

FAT 

NU. 

NU.  NO* 

LB. 

PCT  • 

L8. 

YE  Ak 

NU. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

H0L5Tfc IN 

1956 

5 

12542 

3.6 

452 

195  7 

2 

1  5820 

3*6 

562 

195b 

4 

1  3865 

3.5 

48  / 

10 

3-5 

433 

20 

12326 

428 

V4b 

5 

12772 

3.3 

426 

194  9 

5 

14  79o 

3.4 

dOO 

19  50 

4 

1  4530 

3.4 

:>00 

1951 

1 

901  0 

3.  / 

330 

1952 

1 

20060 

3.4 

686 

6  1               16  3 

11240 

3*5 

390 

194  7 

80 

10787 

3.5 

577 

1948 

29 

1  082  1 

3.5 

56  I 

1  949 

24 

1  224  7 

3.5 

420 

1950 

1 5 

1  1  543 

3.5 

402 

19  5  1 

0 

12422 

3.4 

4  1  6 

1952 

6 

12790 

3a  5 

4  51 

1  953 

2 

13520 

3.6 

4/4 

54 

' 

12  18  0 

3.4 

4  1 3 

69j&44 

80  200 

1  1040 

3.6 

399 

1947 

73 

1  0636 

3.6 

375 

1  94  b 

36 

1  1  05G 

3.6 

399 

194  9 

29 

11780 

3  •  0 

422 

1950 

2  1 

1  1  83  1 

3.6 

42  1 

1  9d  1 

14 

1  3074 

3.8 

494 

1952 

12 

1251b 

3.6 

4  72 

1953 

9 

I  1  399 

3-7 

44  J 

1  954 

4 

1  2283 

3.8 

464 

1955 

1 

137  70 

3  .  b 

520 

1 9  5o 

1 

10120 

3.5 

355 

6984  63 

63              1 79 

118  56 

3.4 

406 

t  94  7 

1  8 

1  0983 

3.4 

375 

1 94  8 

28 

1  !59o 

3-4 

395 

1949 

2o 

12765 

3-5 

445 

1950 

23 

13230 

3.4 

445 

29 

1243/ 

1952 

20 

1300  7 

3-4 

439 

1953 

1 3 

13  755 

3-5 

481 

1954 

7 

14124 

3-4 

483 

1955 

4 

14  105 

3.3 

471 

1 

1  2300 

1957 

1 

6650 

3*2 

2^0 

1958 

1 

1  3680 

3-3 

4  54 

1959 

1 

14540 

3-7 

d42 

6984  90 

5                1  1 

8602 

3.5 

297 

1947 

3 

8859 

3  a  3 

303 

1  94b 

3 

6960 

'    "  6 

32  1 

69bo  05 

1  1 

1  3580 

3.6 

486 

1952 

1 

1  3580 

3.6 

4  86 

7  13 

1  162  1 

3*5 

4  1  -S 

10 

1940 

5 

1  1436 

1  949 

5 

11886 

3  a  4 

4  1 2 

1950 

3 

1  268  0 

3.6 

456 

/019o2 

16  47 

9662 

3.7 

36^ 

1948 

I 

13090 

3.6 

4o/ 

1  O^A 

3 

1440  3 

3-  b 

54  7 

D 

1  147b 

^ " 

42  3 

O  l 

195  1 

4 

1  148^ 

5.0 

410 

1  952 

0 

9o2^ 

J  .  5 

53  3 

1  9  b3 

3 

9950 

\  "v 

545 

19  54 

/ 

7536 

3  -  / 

262 

1955 

/ 

9899 

3  a  b 

370 

1956 

5 

8884 

3.7 

329 

19  5  7 

0 

10035 

3a  6 

356 

/022  24 

08              22  1 

12261 

3.6 

4  36 

1  947 

1  5 

I25i5 

3.6 

4  _j  6 

1948 

39 

113  74 

3.6 

4  1  1 

1949 

4  1 

1  329o 

3-5 

4/0 

1950 

3r> 

12499 

3.6 

44  6 

195  1 

32 

12328 

3*5 

437 

19  52 

23 

1  3568 

3.6 

468 

195  3 

1  5 

1  229  5 

1954 

9 

12/03 

3.6 

452 

1955 

b 

1228b 

3-4 

4  10 

1  956 

2 

1  3d05 

3-  / 

5  1 6 

1957 

I 

14490 

3*  7 

d39 

19  58 

1 

13  190 

3-  7 

469 

/047  66 

1  1  35 

I  1  506 

3.6 

4  1  0 

1  94  / 

24 

1  1729 

3.5 

4  1  4 

1  94b 

5 

12970 

3  ■  / 

48  1 

3 

13277 

3.7 

1950 

2 

12735 

3-o 

455 

195  1 

1 

9600 

3.3 

3  19 

/Obi  0  1 

42  115 

1  11  70 

3.6 

406 

1947 

1 

1  3170 

3.6 

4G0 

1948 

14 

1  1C93 

3.0 

403 

1949 

20 

1  1389 

3.  7 

4  18 

1950 

20 

11611 

3-  / 

42  5 

19^1 

15 

1  1499 

3.7 

H2/ 

1952 

1  ? 

1  1686 

3.6 

427 

1953 

Id 

1  1422 

3.6 

40b 

30t>-UAY  CONTi_MR.  AV. 
RcLURUS     MILK  FAT 
NO.  LB.  Lb. 


YEARLY  HERL-  AVERAu 
RECORDS     MILK  FA 
NO.  LB.  Li 


UboO  4b2 


12200  Mis 

lint  iijii 


I  I26e3  1) 
1      Ilb87  14 


15. — D AO GHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI  NATIONS — GRODREO   BY  BREED, 
BY   YlAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


SIRE 
NO. 


OAOuHIER   AVLRACc   UY   }  I R  L 


DAUGHTERS  REuUROj 
NO.  NO. 


MILK  IEST 
LB.  HCT. 


FAT 
LB. 


R^CORU  AVLRAGE   BY   SIRE   3Y   FRlSHlNING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-UAY  CONTLMR.  AV. 
RiXOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HEkD  AVERAGE 
RECORDS      MILK  FAT 
NO.  LB.  Lb. 


705343  I 
709944  116 


1  IOOIO  4.8  476 
341      11303     3.5  387 


710681 
7134*9 


I  15290  3. It  526 
235      11185      3.6     40  1 


3  16733  3.3  561 
28       9279      3.7  336 


290      11943      3.5  U10 


176      10322      3.1)  353 


36     12057     3.7  440 


718649 
71bo73 


I 

37 


1  4250  3.6  152 
lilt      11629      3.5  404 


7  I  94 52  6 


7195  3b  2 


719D98  85 


17      11366     3.7  U15 


3      108H0     3.5  384 


JO  I      122^0     3.6  437 


1954 
1955 
1956 

1940 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1950 

194  I 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195? 

1947 
1948 

1947 
1948 
1949 
1950 

194  7 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1949 
1950 

195  I 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1947 

1947 
1948 
1949 
1950 
19SI 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195f 
1959 

1947 
1948 
1949 
1950 

194  I 
1948 
1950 

1947 
1948 


9 

1071b 

3. 

6 

369 

1 

6320 

3. 

3 

207 

1 

10290 

3. 

U 

35  1 

I 

10010 

4. 

8 

4  /6 

122 

10669 

3. 

5 

36b 

52 

12225 

3. 

^ 

423 

45 

12749 

3. 

5 

440 

32 

1275  1 

3. 

5 

446 

26 

1  2638 

3. 

5 

436 

24 

12967 

3. 

U 

442 

16 

1252b 

3. 

4 

422 

1  0 

1  3394 

3. 

4 

458 

7 

1  304  1 

3. 

3 

433 

4 

13915 

3. 

2 

447 

3 

1  137  7 

3. 

2 

363 

1 

1  5290 

3. 

4 

526 

38 

10444 

3. 

7 

382 

45 

1  1  3b  1 

3. 

6 

407 

45 

1  1975 

3. 

428 

36 

116  19 

3. 

O 

4  1  5 

25 

12  16/ 

3. 

5 

425 

17 

1  1635 

3. 

5 

401 

14 

12284 

3. 

6 

436 

9 

12924 

3. 

5 

447 

4 

12723 

3. 

4 

433 

1 

1  3480 

3. 

7 

499 

1 

14930 

3. 

4 

505 

2 

16700 

3. 

4 

560 

1 

16800 

3. 

3 

562 

14 

8495 

3. 

5 

294 

8 

9073 

3. 

6 

325 

4 

1  1050 

3. 

6 

395 

2 

1  1000 

3. 

5 

384 

J 

10943 

3. 

4 

367 

5  1 

11331 

3. 

4 

386 

6  1 

12039 

3. 

5 

419 

59 

12544 

3. 

5 

437 

44 

1  1973 

3- 

5 

4  19 

29 

12419 

3. 

4 

428 

16 

12303 

3. 

4 

4  19 

12 

12658 

3. 

443 

9 

1  3429 

3. 

4 

458 

2 

15955 

3. 

5 

549 

3 

13573 

3. 

3 

442 

1 

14280 

3. 

3 

476 

10  V 

10332 

3. 

4 

350 

18 

10752 

3. 

4 

367 

1  1 

12544 

3. 

5 

429 

6 

1  1560 

3. 

5 

410 

1 

1  1S45 

3. 

5 

398 

V 

1  1580 

3. 

4 

389 

7 

12630 

3. 

4 

429 

b 

12775 

3. 

426 

1 

14070 

3. 

0 

42  1 

2 

12600 

3. 

& 

457 

10 

1  1  786 

3. 

7 

433 

7 

1  1529 

3. 

7 

43  1 

4 

1252  5 

3. 

6 

452 

1  1618 

3. 

7 

424 

4 

1299b 

3. 

6 

469 

1 

1  3960 

3. 

6 

508 

2 

14950 

3. 

7 

553 

1 

13320 

3. 

4 

450 

1 

4250 

3. 

6 

152 

19 

1  1  I8d 

3. 

4 

379 

25 

1  1946 

3. 

b 

4  1  7 

lo 

13103 

3. 

6 

464 

15 

1131b 

3. 

5 

394 

10 

1  3276 

3. 

6 

473 

1  1 

1  1  72  1 

3. 

3 

387 

b 

1282C 

3. 

457 

4 

13623 

3. 

6 

484 

2 

12910 

3. 

4 

4  38 

2 

14055 

3. 

490 

1 

7790 

3. 

5 

273 

1 

12490 

3. 

5 

442 

4 

1085B 

3. 

6 

394 

6 

1  1045 

3. 

7 

409 

6 

1  1882 

3. 

6 

4^5 

1 

12040 

3. 

a 

453 

1 

9920 

3. 

a 

378 

1 

1  1880 

3. 

6 

429 

1 

1  0860 

3. 

3 

364 

132 

12035 

b 

43  3 

3 1) 

12484 

3. 

6 

452 

1 

8  74  0 

310 

1 

87  10 

279 

1 

82  70 

279 

2 

12965 

502 

2 

1  1745 

1 

10410 

372 

1 

9984 

2 

1  1540 

409 

2 

1  1783 

416 

346 
4  18 


10817 
12500 


400 
432 


3  IC736  399 
I      13396  471 


I  10680  343 
I      13660  544 


I  9140  352 
1      12550  4S3 


13494  474 


Nlw  york 


TABLE    15. — UAUbHTtR-AVtRAol  OF   SUES    IN  SLRYILL   IN   ARTIFICIAL   BREtUINO  GRoANl  l  A  T I  OmS--uROUR  lO  BY   LiRLlL  v 
GY   YEAR  OF   FRESHEN  1 :4t* — RtCGROS  FROM   THIS   STATu  ONLY 


UAUoHI ER 

AVlRAGl 

BY  SIKE 

KECORu  AVc 

RAGL   OY    .  IRL 

OY 

I'RlSHENInG 

YLAK 

305-uAY 

LONI  ;.MH 

.  A<7. 

SIRE  UAOGHTERS 

RECORDS 

MILK   T  EST 

FAT 

FRESH 

RlLOROS 

MILK 

TLS  1 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

r  Al 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  F'CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

CCT  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

HOL  STEIN 

1949 

3b 

13468 

3.7 

495 

1950 

24 

1362b 

3.6 

49  1 

I9bl 

21 

1456  1 

3.  7 

536 

1952 

IH 

1432H 

3.  7 

551 

1953 

12 

14948 

3.6 

539 

1954 

10 

15470 

3.6 

562 

1955 

6 

1529b 

5.6 

553 

1956 

4 

146St> 

5 .  7 

532 

1957 

1 

17180 

3.b 

645 

722342  3 

1  1 

126  12  3.7 

467 

1 948 

1 

16310 

3.6 

582 

1949 

2 

1  1  260 

3.  6 

428 

1950 

1 

1636U 

3.7 

o09 

19b  1 

2 

1  4440 

3.4 

465 

1952 

2 

1415b 

3.7 

528 

1953 

1 

13350 

3.6 

4i)2 

1954 

1 

10660 

4  .  1 

455 

1955 

1 

1  1200 

3.7 

4  1  5 

725903  lb 

26 

12470  3.b 

442 

1947 

1 

7020 

3.6 

255 

1948 

0 

12702 

3.6 

462 

1949 

o 

1  1605 

3.6 

4  1  7 

1950 

6 

12013 

3.7 

445 

195  1 

1  1027 

5.5 

394 

I9b2 

2 

14  960 

5.5 

493 

1955 

2 

14210 

5.  j 

4  72 

7242  70  1 

1 

12990  3.6 

46b 

1947 

1 

12990 

5.6 

465 

725502  56 

208 

12072  3.1 

406 

1  94  7 

78 

1  1400 

3.4 

38  7 

1948 

27 

12  149 

3.4 

4  16 

2  7 

12915 

3.4 

1950 

19 

12957 

5.4 

445 

1  9b  1 

1  7 

13219 

5.4 

44', 

1952 

1  j 

13859 

3.4 

464 

1953 

10 

1  4004 

3.4 

464 

I9b4 

j 

14654 

3.2 

477 

1955 

16126 

3.5 

b37 

1956 

1 

12530 

3.4 

422 

727609  565 

19b9 

Il7b7  3.6 

420 

194  7 

506 

1  150v 

5.6 

4  1b 

1948 

310 

119  14 

5 .  0 

429 

1949 

294 

12429 

5.6 

4b0 

1950 

253 

12064 

3 .  6 

437 

I 

1  1870 

4  1  1 

1951 

216 

12314 

3.6 

445 

1 

15bb0 

46b 

1952 

182 

12569 

3.6 

446 

1 

13950 

479 

1  37 

1  2459 

3.5 

1954 

105 

12559 

3.5 

445 

3 

I30b7 

46V 

19  5b 

68 

12620 

3.5 

2 

1956 

46 

12909 

5.  o 

4o0 

4 

1  1940 

453 

1957 

26 

12489 

5.5 

428 

b 

12594 

439 

1958 

14563 

3.5 

4  9  7 

4 

11123 

40  5 

1959 

n 

14695 

3.3 

4b8 

i 

14  IbO 

500 

1960 

1 

1  5950 

5.2 

447 

726970  1 

1 

10950  3.1 

340 

1  9U  7 

1 

10950 

3.  1 

54(1 

750b 16  4 

7 

99B6  5.6 

354 

1953 

4 

9640 

3.6 

343 

1954 

9730 

3.7 

558 

755862  1 

1 

15970      3.  1 

500 

1950 

1 

15970 

3.  1 

500 

73b3bl  9 

24 

1  1  738  5.6 

4  16 

1949 

1 

5630 

3.i 

182 

1  9b0 

2 

930b 

3.6 

550 

19bl 

4 

1356  5 

5.5 

467 

1952 

1402C 

3.7 

5  18 

1955 

2 

1  3720 

4.0 

554 

1954 

4 

1237b 

5.  5 

458 

195b 

4 

1273b 

5.4 

455 

1956 

5 

11457 

3.1 

457 

1957 

1 

1  422o 

3.  5 

472 

737915  1*79 

1568 

IOU09  3.8 

391 

194  7 

70 

10100 

5.  b 

576 

1948 

1  10 

104  1  5 

3 .  1 

585 

1949 

196 

10896 

3.8 

4  1  1 

1950 

247 

10429 

5.  t 

595 

195  1 

208 

1  06OH 

5.6 

599 

1 

I22u0 

475 

1952 

153 

1  1039 

3.  0 

1955 

131 

10905 

3.7 

405 

5 

1  3356 

478 

1954 

99 

1069b 

3.7 

596 

4 

12353 

460 

1955 

(to 

1  14b6 

5.7 

42o 

o 

12  745 

44  7 

1956 

44 

1  1020 

5.7 

403 

0 

1  3028 

465 

195  7 

23 

1  196  1 

3.6 

424 

6 

13549 

47  1 

I95B 

14 

12244 

3.  7 

458 

9 

12789 

45  j 

1959 

7 

10466 

3.7 

3S7 

0 

117  10 

42  1 

73i44l  3 

7 

1047b     5. U 

562 

1947 

1 

7210 

3.2 

227 

1948 

2 

105  71. 

3.5 

350 

1949 

1 

10200 

5.5 

537 

1951 

1 

13320 

3.  9 

b  1  3 

1952 

1 

10790 

3.6 

393 

YLARLY  HERO  AVERAGE 
R..CORUS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LP. 


3 

1  1038 

40  1 

2 

12  165 

435 

1) 

1218  1 

442 

3 

1  1467 

4  1  3 

3 

14334 

527 

1 

1  4606 

515 

7 

1  1436 

40/ 

9 

12253 

42  5 

7 

124  18 

42  9 

8 

13036 

474 

4 

1  1535 

4  1  > 

'Iiw  YUKK 
TABLE  15.- 


-DAuGHTtR-AVLRAGE  Of  SIKlS  IN  SlRVILc  IN  AKTIFIC1AL  BREfcUING  ORGAN!  2AT I ONS- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  biiten, 


DAUGHTER  AVLRAGl   BY  SIR.. 


RlCORD  AVLRAGL   BY  5  1RL   BY  FRlsHcNING  YlSK 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LC.  ICT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TLST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


505-DAY   CONTuMR.   A\f.   YlARLY  HERD  AVtRACI: 
KECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  F.,T 
.10.  LC-      LB.  NO.  LB.  Lk. 


13/20     5.5  48b 


739097  I 
Z392/2  56 


9620 
1  1399 


3.5 
3.6 


333 
40b 


1089b     4. 1  444 


65      11566     3.5  398 


741493  124 


380      12007     3.9  471 


745032  70 


275     11I3S     3.7  415 


744661  9 


/4/241  78 


11124     3.5  384 


261      11595     3.5  406 


747242  231 


705      12597      3.5  430 


1953 
1954 
1955 

1952 

1947 
194B 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1959 
I960 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1950 
1959 

1947 
1948 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1947 
1948 
1949 
1950 
195  1 

1947 
1948 
1949 
1950 
195  I 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1947 
1943 
1949 
1950 
195  I 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 


3  • 

459 

_ 

, 

567 

1  3720 

3 

1 

14  730 

3  > 

dO  7 

1 

9620 

3. 

333 

64 

1  1264 

3. 

6 

402 

31 

1  1  742 

3. 

6 

4  15 

12  192 

3. 

23 

1235  b 

3  • 

45  1 

1  3 

1264  3 

3  a 

439 

i  ^ 

13  175 

3- 

1  Q 

1  393  5 

498 

Q 

14  8  71 

3  ■ 

^ 

1  S3  1  6 

3  • 

7 

558 

1433  7 

3« 

7 

52  3 

ii 

1  5268 

3* 

7 

553 

2 

15055 

3. 

5 

518 

1 

10780 

429 

1 

1  1 0  1  0 

i^  m 

fi 

1  270  7 

3. 

446 

9 

10932 

3« 

362 

1  4 

1  0  774 

^* 

4^6 

9 

1  2354 

3  • 

422 

1  1  752 

3* 

4  02 

^ 

12238 

42  5 

3 

1  09  3  7 

3  m 

38  5 

1  1900 

3. 

5 

4  1  1 

1 

12430 

3. 

4 

4  1  9 

43 

1  143  5 

3. 

9 

446 

72 

12217 

4. 

0 

482 

66 

12204 

0 

54 

12712 

m 

q 

'  U' 

48 

I  2  5fa  1 

3  • 

49  \ 

37 

12842 

3  ■ 

9 

4  96 

27 

12539 

3a 

(j 

482 

1 5 

1  342  7 

3  a 

5  1 4 

1  | 

1  266  I 

3  - 

1  349  0 

3a 

7 

5  12 

B 

3a 

o 

676 

| 

1  6050 

3a 

6  1  3 

1438  1 

- 

5  1  8 

18250 

3 

7 

o  7  4 

137 

1  1496 

3. 

7 

429 

11019 

4  16 

* 

10  737 

1  6 

11771 

3  a 

42  3 

1  1 

1  1482 

3. 

■j 

403 

6 

11101 

3. 

6 

392 

j 

11714 

3  a 

f 

, 

38  7 

11930 

3^ 

414 

11493 

3 « 

4  1  1 

_ 

1  2480 

3 

430 

1 

1  1 29U 

3  a 

4  1  3 

1  Gt*20 

7  ^ 

11123 

7 

U  IK 

| 

1  3050 

5  12 

3 

11007 

3  b 

3  7  7 

1 

8810 

3. 

7 

32o 

107  8 

4 

1  1  72  8 

3  ( 

5 

4  1  0 

36 

1  229  1 

3a 

426 

1  ^Lhf 

f 

^" 

i    j  t 

3 

1  336  ^ 

12113 

3 

1  ^ 

2 

1 2685 

3f 

,  i|. 

42V 

3 

14357 

3, 

.4 

490 

2 

13665 

3. 

,6 

466 

1 

13920 

3. 

,2 

44  1 

1 

138  10 

3. 

477 

1 1 

13577 

3. 

4 

455 

4  1 

13213 

3. 

.4 

448 

Vb 

12052 

3. 

.5 

4  IV 

124 

12219 

3. 

.5 

**28 

1  la 

1  3094 

3. 

■  S 

458 

1  1  1 

1  3053 

3. 

-5 

455 

74 

12880 

3. 

447 

57 

13159 

3. 

.4 

452 

3V 

13529 

3. 

.  5 

46  7 

9J/0 

loi  /o 

1  15/0 
124/0 
1  14  10 

I55:>0 
13560 
12lb0 
I  32UO 

I  1020 
9450 


33b 
36  7 
426 
416 
378 
42  I 
460 
436 
45  I 

385 
325 


I      11120  430 


10130 
10/  10 

8820 
10500 


8  140 
3050 
9200 
6480 
I  1420 
122  50 


339 
376 
264 
339 


279 
274 
307 
266 
599 
436 


I      12490  467 


1  12/31  435 

I  12917  44b 

I  13211  4b3 

I  12132  4sC 


I 


1 

12  160 

46  1 

2 

1  I7d5 

462 

2 

10420 

4  12 

1 

99  10 

363 

t 

I00  7*> 

399 

2  11554 

1 

1  18/0 

433 

1  12662 

I099.(  398 
11554  419 


429 
48  3 
4  b 
463 


12121 
122/3 


1 

I66V0 

664 

16000 

712 

2 

15225 

577 

2 

16  1  50 

576 

2 

14  187 

2 

13635 

500 

2 

15364 

1 

14050 

512 

1 

144  10 

1 

146o0 

542 

1 

I389e 

1 

13560 

504 

532 
498 
5b9 
54  7 


9548 
10126 

9450 
103/7 


3  ,4 
549 
35  I 
S',  I 


I  164  I      4  i I 


1127  1      4  17 


1 

15400 

515 

1  1  1  /O 

576 

2 

14245 

486 

5 

I369H 

488 

145^4 

499 

6 

139.*8 

50  1 

7  12767 

4bH 

6 

14  122 

5  1  1 

6  12161 

446 

Ntk.    YUK  K 


r&BLC    I  b.--UAUGHTLK-(WLKAGt  OF   blKtS   IN  S_RVK^   IN   AKIiMClAL   BREtuINi   ORGAN 1 L  A I  I  0.4  i — CKOUi'lD  BY 
8Y   YEAK.  UF   FRESHENING — RECORD:. 

DAOGHTcR  AVERAGE   BY  5IRL 


UAUGHTERb  RELORDb 
NO.  NiO. 


MILK  TEST 
LU.  RCT. 


FAT 
LB. 


740441  2 


74bBI7  24 


I45B2     3.9  543 


79      \]{/f      3.8  44^ 


749201  I 


883b     4.4  386 


17      I2B3B      3.7  466 


684      119  11      3.5  4lo 


390      1173b      3.7  427 


9913     3.5  347 


9902      3.3  33b 


10      12990  3.8 


85      13221      3.6  481 


99      llbOO     3.4  38o 


THI  S 

STATE  ONLY 

RLCORD  AV 

k-RAGb  e 

Y   j  I  «L 

• 

Kt.bHc.il  .  « 

30  b— L'A  Y 

L(HTfcMH 

.    A  \/ . 

FKEbH 

KtCORUS 

MILK 

TEST 

f  Al 

R  t_  i.  Ok  o  S 

MILK 

YEAK 

NO. 

LB. 

per. 

LB. 

NO. 

LU. 

Lb. 

HOL STEIN 

1 9b  7 

3  4 

4  93 

. 

* 

1  95  b 

j03 

12  14 

44  / 

1959 

3.4 

b04 

5 

13994 

505 

1960 

5590 

3.2 

aU2 

1  948 

1 

9930 

4  .  1 

1952 

1 

1  7500 

3.  S 

6  1  0 

1 9b  J 

1 

1  9420 

3*5 

6t)2 

1 9bb 

I 

20780 

3.7 

76  3 

1  94  V 

12  16b 

3.3 

400 

1950 

1  1  b2  t> 

4  .  u 

4  66 

1 9b  i 

1  "J 

I  1  1 8  u 

195/ 

2  1 

1  194  3 

3.8 

4  56 

1953 

1  7 

1  2b70 

3.8 

472 

WbU 

1  1  64  V 

3.  7 

43U 

195b 

5 

12622 

5.6 

4-j4 

1950 

2 

1  147  j 

3.o 

4  17 

19b  7 

3  .  b 

552 

I  vbB 

1 

11310 

3 .  / 

423 

1959 

1 

12290 

3.7 

4  5b 

1  94  7 

_ 

bb3  5 

4.4 

3b6 

1  94  9 

1  1  260 

3.6 

406 

1950 

1  3575 

3.  f 

496 

19b  1 

3.6 

552 

1952 

12794 

3.6 

1  953 

3 

lDb43 

3.  1 

i  (b 

1  954 

2 

1334d 

3.5 

1  956 

19  960 

3.5 

697 

195  / 

1 

I  803  G 

3.4 

6  0*> 

1 94o 

30 

11799 

3.  :> 

40  7 

1  949 

I  2  1  b  7 

3.5 

429 

19  50 

1  1  ( 

1  1  790 

3-5 

4  1  2 

1 

1  1  9  8  0 

455 

19  51 

1  1 2 

12  110 

3.5 

4  2  5 

1  5550 

481 

19b2 

9 '2 

1  267  J 

3.5 

456 

i 

12305 

42<. 

1955 

93 

1  232  b 

3.5 

434 

| 

13000 

446 

1  9b4 

12  13  1 

3 .  ** 

4  1  7 

11795 

4  1  1 

1 9bb 

47 

12  315 

3  .  D 

425 

14  t  10 

5  1  2 

1  956 

24 

I  1  b4b 

3  .  b 

4  1  2 

1  34^5 

195  7 

12 

13073 

3.5 

457 

13750 

b  1 0 

1 9  bti 

1  4  34  d 

3  .  1 

439 

1  3  b  0  0 

494 

1  943 

1  I  b93 

3.7 

440 

1  949 

70 

1  2292 

3.7 

449 

1  9b0 

bO 

1  1  .£90 

3.6 

4  1  0 

1 

157  10 

526 

195  1 

73 

1  I90z 

3.7 

4  j4 

1 952 

D  1 

1  1952 

5.7 

442 

1953 

zv 

1  I  9  6  <i 

3.6 

430 

1954 

29 

1  1  05  j 

3.b 

4  1  0 

1 

14310 

50d 

1  955 

1  3 

1261b 

3.6 

I 

1  50  70 

48  7 

1956 

1  1  b  1  o 

3.7 

4^.0 

195/ 

1  02  1  2 

569 

1  95,3 

14  9  05 

3.6 

53  1 

1  3  1 20 

466 

1959 

14  9^0 

5.9 

5b  1 

1  44  53 

536 

1949 

I  00  1  0 

3.3 

52  7 

19  50 

3*1 1  b 

3.6 

50  5 

1  9b  1 

1  952 

1  258  0 

{ 

4  70 

1953 

! 

3.  9 

5o8 

1  954 

1 

1  1800 

3  •  S 

4  4V 

194/ 

7b4  0 

5.  1 

242 

194b 

1 

69  1  0 

3.b 

^45 

1  949 

1 

8890 

2.5 

22z 

1  950 

3-5 

285 

1951 

10  390 

3.6 

3  7  1 

1  952 

j 

3-7 

592 

19  54 

1 

1  2  4  5  J 

5  •  b 

435 

1950 

' 

3.6 

332 

1 9  b  1 

1  3755 

3-3 

b  1  6 

1  9b2 

1 

15160 

3 .  b 

532 

1953 

1 

13930 

3.7 

5  1  6 

1 954 

S  m  ( 

b47 

1955 

14370 

3.7 

525 

194  7 

23 

11990 

3-6 

457 

1  94  b 

10 

1  5390 

3.  fa 

504 

1  949 

7 

1  6047 

3-o 

^j90 

1  950 

1  1 

15336 

3.7 

560 

1951 

9 

15759 

3.tJ 

597 

1952 

8 

1450  1 

3.6 

517 

1953 

7 

14217 

3.7 

b  1  9 

1  954 

5 

14112 

3.  6 

303 

1955 

3 

14660 

3.  5 

509 

1956 

1 

18580 

3.5 

042 

1957 

1 

I4b80 

3.4 

504 

1948 

20 

12147 

3.4 

406 

1949 

28 

1  1646 

3.4 

398 

1 

9450 

346 

1950 

21 

12363 

3.4 

423 

1 

1  1060 

392 

195  1 

12 

11713 

3.3 

380 

1 

1  1480 

36  1 

YLAkLY  HEkU  AVERAGE 

KtcoKDS    milk  F;r 

NO.  LB.  LB. 


5  14933  53.1 

b  12992  46H 

4  13661  4n3 

I  13102  447 


4  12184  434 

4  12772  447 

3  13H94  499 

2  127o9  457 


1  156b     4  I  > 

13432  4h9 


I  14377  500 
I      1317b  416 

1      13505  428 


NE*  YOKK 


2  12 


TABLE    lb. — OAUGHTER-AVcRAGE  OF   SIRES   IN   StRVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  (iREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I Nb — RtCORDS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGi. 

BY  SIR 

L 

RECORD  AV 

cRAGE  OY  SIRE 

BY 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORD* 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

L6. 

HOLSTEIN 

1952 

9 

1  lb97 

3.5 

404 

1953 

5 

10340 

3.4 

354 

1954 

2 

1  027b 

3.  1 

309 

1955 

1 

10500 

3.5 

367 

1956 

1 

10370 

3.2 

329 

756950  7 

24 

10531 

3.5 

366 

1947 

12 

9837 

3.5 

344 

1948 

3 

10357 

3.7 

382 

1949 

1  1  356 

3.5 

392 

1950 

2 

14  100 

3.5 

486 

1951 

2 

1  1520 

3.7 

420 

759 193  4 

8 

10620 

3.6 

379 

1949 

1 

12610 

3.3 

417 

1950 

3 

10  177 

3.3 

353 

1951 

2 

9950 

3.6 

352 

1  9S2 

1 

1  1820 

3.9 

459 

1953 

1 

6860 

4.0 

357 

760o79  2 

3 

9968 

3.6 

360 

1949 

1 

8440 

3.5 

293 

1950 

1 

12030 

3.6 

434 

1952 

1 

1  0960 

3.6 

4  1  7 

760B56  1 

1 

1  1050 

3.5 

383 

1953 

1 

1  1050 

3.5 

383 

761977  1615 

47  15 

12536 

3.7 

463 

1948 

22 

130  1  7 

3.6 

469 

1949 

1  12 

13323 

3.  7 

493 

1950 

244 

I270O 

3.  7 

469 

1951 

403 

12623 

3.7 

46b 

1952 

332 

12753 

3.7 

471 

1953 

705 

12634 

5.1 

465 

1954 

777 

12b83 

3.7 

464 

1955 

651 

12964 

3.7 

478 

1956 

512 

12b96 

3.  7 

479 

1957 

355 

1  3306 

3.7 

492 

1958 

231 

1  3323 

3.7 

491 

1959 

151 

1  3  16  1 

3.  7 

489 

I960 

20 

13495 

3.  7 

b02 

762945  1 

1 

14250 

3.4 

478 

1949 

1 

1  4250 

3.4 

478 

764632  1 

3 

13140 

3.5 

463 

1951 

1 

1  1690 

3.5 

404 

1952 

1 

15310 

3.6 

55  1 

1953 

1 

12420 

3.5 

433 

7653  79  1 

1 

10060 

3.8 

385 

1952 

1 

1  0060 

3.6 

385 

766065  707 

2  124 

117  18 

3.6 

4  18 

1947 

9 

1  1459 

3.7 

419 

1948 

1  13 

1  1249 

3.5 

397 

1949 

262 

12  112 

3.6 

43  1 

1950 

32b 

1  1663 

3.6 

4  19 

1951 

33o 

116  17 

3.6 

417 

1  952 

331 

1  1943 

3.6 

427 

1953 

260 

12161 

3.6 

435 

1954 

185 

12392 

3.6 

442 

1955 

137 

12749 

3.  5 

450 

1956 

90 

12692 

3.5 

445 

1957 

41 

12344 

3.4 

423 

I95S 

21 

12265 

3.4 

422 

1959 

12 

14023 

3.6 

504 

76B2  10  1 

1 

13360 

3.3 

439 

1954 

1 

13360 

3.  i 

439 

7684  60  1 

2 

13760 

3.8 

523 

1948 

1 

lb410 

3.  / 

373 

1951 

1 

12110 

3.9 

473 

769006  2 

6 

1  1  105 

3.5 

387 

1947 

2 

9665 

3.  7 

360 

1948 

12  130 

3.3 

397 

1949 

| 

1  149b 

3.4 

389 

1950 

1 

1280C 

3.5 

452 

769170  24 

57 

14799 

3.8 

563 

1948 

1 

1  1530 

4.  1 

4  C  1 

1949 

1487b 

4.0 

394 

1950 

1  7  72b 

3.7 

640 

195  1 

1 

17310 

3.  7 

o4B 

1952 

1 

16180 

4.3 

698 

1953 

1666:5 

4.  1 

661 

1954 

1954  1 

3.9 

/66 

1955 

12330 

3.7 

449 

1956 

13 

15330 

3.8 

390 

I9S7 

14698 

4.  1 

eOt 

1958 

13379 

3.6 

465 

1959 

15866 

3.6 

399 

769577  1 

4 

14403 

3.7 

537 

1952 

16260 

3.4 

j6l 

1954 

15720 

4.  1 

639 

1955 

13370 

3.6 

467 

1956 

12260 

3.8 

460 

771427  1 

3 

9  107 

3.8 

346 

1951 

9100 

3.6 

347 

1952 

8450 

3.7 

314 

303-uAY  CONTEMp.   AY.   YEARLY   HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lu.      LB.  NO.  LB.  LB. 


5 

141V6 

529 

13 

13bb8 

496 

27 

133  13 

488 

62 

13047 

47  5 

9  1 

12S73 

463 

96 

1  33  14 

486 

101 

12327 

44  5 

120 

12694 

466 

105 

12602 

456 

135 

13317 

486 

1  18 

12802 

466 

162 

12676 

470 

139 

12436 

455 

1  34 

12994 

474 

1  19 

13217 

482 

lb 

12  143 

443 

19 

1  3577 

489 

2 

13925 

52  1 

4 

128/8 

469 

7 

12o34 

44  5 

6 

12366 

459 

9 

129  13 

464 

10 

12333 

442 

1  1 

1  1943 

438 

9 

1  1696 

10 

1  1599 

4  10 

8 

1  1844 

418 

a 

12  144 

438 

a 

12523 

460 

10 

12745 

460 

10 

1232  1 

439 

2 

12030 

530 

4 

13785 

602 

5 

14136 

573 

2 

15053 

3 

14400 

544 

3 

15064 

7 

I3I06 

564 

4 

14253 

574 
379 
bib 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SUES  IN  SERVICE  IN  ART  I F I C I AL  BKEEUING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  BrLLU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RLCORDS  FROM   THIS   STATu  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGc   BY  bIRe 


SIRt  OAUGHTERS  RECOROS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


451      1069b     5.7  395 


10      I  1 5^0      3.4  390 


76      I08b2      3.6  393 


772fb3 
773222 


8670     3.6  316 


11248     3.5  390 


163      11493     3.5  400 


770142 


1 

1395 


13130 
10717 


5.5 
3.6 


464 
387 


77749b  4 


778522  159 


10      10117      3.6  370 


5S9      11885     3.b  41b 


7784 70  1 
77Bbbl  96 


I  12660  5.5  445 
287     12097     5.6  45; 


RECORD  A V L l< AGE   BY  SIRE  BY   FRlSHlNING  YEAR 


F  KE  :>H 

KEL0KU5 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

HI  LK 

FAT 

Y  R 

NO. 

LB. 

PC  T 

• 

LB* 

NO. 

L8a 

LB. 

H0L5TE IN 

1 

9  7  70 

3. 

9 

37  7 

1950 

45 

1  03b  i 

3. 

7 

380 

1 00 

10/17 

3. 

7 

396 

82 

1112  0 

?■ 

/ 

4  Ift 

10  < 

7b 

M  32  5 

3. 

b 

42  4 

2 

1  2300 

4  36 

io 

*j3 

1  1240 

3a 

7 

4  1 2 

1  o 

44 

12023 

3. 

7 

4  4  0 

1956 

26 

1  092  3 

3. 

7 

399 

1  6 

12243 

3. 

7 

45  1 

3 

1  3  t  60 

4  77 

195b 

4 

1  1 94  0 

3. 

5 

425 

4 

13778 

510 

195V 

3 

1  0900 

3. 

4 

374 

2 

12290 

420 

1  34  50 

3. 

1 

412 

10^  * 

1  1310 

3. 

4 

37t> 

1 

l  lObf, 

3. 

~* 

39  1 

2 

10/35 

3* 

b 

1 

1  lb5U 

3. 

3 

1  956 

1 

12580 

3. 

0 

3b0 

1957 

1 

1302  0 

3. 

3 

423 

19^8 

1 

10930 

3. 

1 

342 

1914  7 

1  0950 

3. 

6 

394 

6 

1  0b6b 

3* 

6 

5b7 

1  1  b4  / 

3  • 

5 

420 

5 

1  1  524 

3* 

5 

40 

l  i 
o  ' 

5 

1  1 603 

3. 

7 

4z  6 

1 

1  6060 

3  ■ 

/ 

59  5 

1   Q  f 

2 

1  4695 

4. 

13 

d94 

2 

12925 

4  . 

0 

d 

1 

8o  7  0 

3  ■ 

6 

1947 

1  6 

1  005  S 

3. 

'j 

349 

194b 

25 

1114  7 

3. 

5 

393 

!  gsn 

J  1 

1 238  / 

3* 

5 

|™ 

3* 

5 

J  ^, 

1  7 

3  . 

4 

<m  i 

■  ^ 

i  n  7  1' 

3* 

4 

i  * 
I  0636 

3« 

3 

5 

1  290tf 

3« 

3 

k  k 

H 

6 

13085 

3  ■ 

2 

k^k 

4 

1  32  lri 

3  ■ 

2 

O  7 

1 

201  10 

3. 

2 

K9 

1947 

4  U 

1  0  9  6  2 

3. 

5 

381 

194b 

1  9 

11759 

3. 

5 

4  10 

1949 

,  ' 

1  2023 

3. 

6 

42  7 

1950 

20 

1  22  5  1 

3* 

5 

424 

1951 

1  / 

1  1  92  7 

3* 

5 

424 

!  O^t 

9 

13  114 

3^> 

4 

kAf° 

0 

1355  1 

3  . 

4 

460 

1  0 

1  34bH 

3. 

5 

U 

14  340 

3* 

4 

A 

1  0^7 

6 

14  16  3 

3. 

6 

in 

1 20  1  / 

3* 

5 

b  1  7 
4 

466 

1 

13130 

3. 

5 

464 

1 94  b 

7^ 

990  ij 

3. 

f 

368 

194  9 

1114b 

3. 

7 

1950 

1 25 

1  054  5 

3. 

/ 

387 

1 

12470 

454 

1951 

200 

1  0t)89 

3. 

7 

388 

3 

1  1  /60 

447 

1  OK^ 

266 

10970 

3a 

6 

! 

225 

1  1  152 

3. 

6 

hnn 

1  9  54 

1  65 

1118/ 

3. 

6 

! 

\0'J  1 

450 

1955 

1  40 

1  2074 

3. 

6 

■ 

431 

1  2 

1  36  I  b 

514 

1956 

Ho 

11633 

3. 

6 

421 

15 

I29ttl 

486 

1957 

45 

1  252  1 

3. 

5 

443 

16 

1  27t>0 

464 

!  oc^ 

2  1 

1  2240 

3a 

4 

til  •* 

I  "i 

1  1 

1  1  395 

3a 

4 

1  IkHQ 

aa 

3 

9  06  7 

3a 

2 

907 

7k  n 

248 

1 

8420 

3a 

3 

2  79 

1  948 

2 

1  0740 

3a 

2 

350 

2 

995t> 

3. 

9 

19  50 

2 

11955 

3. 

b 

455 

195  1 

5 

10240 

3a 

4 

354 

194/ 

14  1 

1  145ti 

3a 

5 

194b 

HO 

12)10 

3. 

5 

4  7 

1949 

73 

1 2685 

3. 

5 

44b 

1950 

3. 

5 

439 

195  1 

42 

1  lb54 

3. 

5 

4  1  1 

z 

10230 

374 

195? 

3V 

12601 

3a 

5 

44  1 

1 

1  1000 

39  1 

38 

12652 

1954 

33 

13271 

3. 

5 

457 

Jl 

1  250b 

44b 

1955 

lb 

13677 

3. 

480 

4 

12  165 

444 

1956 

20 

13270 

3. 

4 

456 

5 

136  14 

485 

1957 

9 

14620 

3. 

495 

13920 

461 

195b 

6 

12670 

3. 

5 

440 

3 

1  1053 

422 

1959 

3 

13863 

3. 

6 

502 

3 

12933 

460 

1949 

1 

12660 

3. 

5 

443 

1  7 

3;> 

1  1506 

3. 

4  14 

I94B 

57 

1  190  1 

3. 

5 

420 

30b-DAY   CONTtMH.    AV.    YLARLY   HtRU  AVLRAot 
RECORDS     MILK  FAT 


3 

13233 

4M 

2 

146bb 

5  1  2 

3 

13640 

479 

3 

12161 

4b  1 

1 

15^78 

514 

1  1 

12008 

432 

14 

12143 

44  5 

15 

12337 

457 

1  1 

109b4 

395 

1  1 

11917 

42B 

3 

12135 

43  1 

3 

120  16 

456 

b 

I2I8"? 

457 

2 

13789 

49  3 

S 

1  1240 

412 

3 

13440 

4B5 

HtU  YORK 


2  14 


lb. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVILE   IN   ARTIFICIAL   BK£  EDI NG  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATc  ONLY 


-GROUPED   BY  BKEEllf 


DAUGHTER   AVERAGc   BY  slRL 


REXuRU  AVLRAGE   BY  :,IRE   BY  FRlSHlNINO  Yi_Ak 


jOb-OAY   CONTLMH.   Av.   YEARLY   HEKU  AVERA., 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


207      1220b     3.4  409 


I45B4     3.8  StU 


136      IIBI2     3.4  ItOb 


780230 
/804  56 


782352 
7830  17 


1 

64 


7b30     3.8  289 


13770     3.7  514 


99o2      3.6  361 


I      10060      3.6  357 


152     11172     3.6  395 


81      12092      3.7  444 


12133     3.7  450 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

EAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLS  TE I N 

1949 

54 

1  284  1 

3.6 

4b? 

1  950 

4  5 

12  356 

3.6 

446 

1951 

3  1 

1  306b 

3.6 

466 

I9b2 

23 

1  2B4  9 

3.6 

'  459 

1953 

20 

1  27b2 

3.  6 

456 

1954 

13 

1  32  12 

3.4 

45  1 

1955 

/ 

12604 

3.  1 

462 

1956 

4 

1  389  b 

3.5 

480 

1947 

9 

1  09  36 

3.  b 

376 

1948 

1  B 

1  102b 

3.  4 

3  79 

1949 

2  / 

12496 

3.4 

423 

1950 

30 

12323 

3.3 

404 

195  1 

30 

13130 

3.4 

446 

1952 

21 

1310  1 

3.4 

437 

1953 

21 

1  3830 

3.3 

454 

1954 

16 

12383 

3.3 

402 

1955 

13 

1  3465 

3.3 

440 

1956 

/ 

1  3469 

3.  2 

435 

1957 

7 

1  4624 

3. 1 

453 

1 

1  1590 

388 

1958 

3 

1  5537 

3.2 

496 

1 

12070 

435 

j 

12273 

1952 

1 

1  5000 

3.  7 

bbb 

1953 

1 

1  1840 

3.4 

405 

1954 

1 

13780 

3.3 

456 

I9bb 

1 

1  3460 

3.6 

4o7 

1957 

1 

1  1240 

3.6 

405 

1958 

2 

13440 

3.9 

533 

1 

14610 

56  3 

1 

14334 

1959 

| 

1  6390 

3.6 

593 

1 

155^0 

560 

1 

16023 

1948 

20 

1  167r> 

3.3 

386 

1949 

30 

11859 

3.5 

4  1  0 

1950 

22 

1  1500 

3.6 

4  10 

195  1 

2  1 

1  146  1 

3.  b 

40  1 

1952 

13 

12122 

3.3 

4  19 

1953 

9 

1  I8b8 

3.4 

398 

1954 

y 

1  306  7 

3.4 

438 

1955 

b 

1  304o 

3.7 

473 

1956 

3 

14553 

3.6 

5  12 

1  957 

4 

1440b 

3.6 

j09 

1948 

1 

7530 

3.8 

289 

1  948 

1 

17720 

3.3 

592 

1949 

I 

15  120 

3.6 

55  1 

1950 

I 

1  42  1  0 

3.3 

465 

19b  1 

1 

1  1  3b0 

3.3 

392 

1955 

I 

8900 

3.b 

315 

I9b8 

| 

1  7890 

4.  1 

728 

1 

15470 

589 

1 

10285 

1959 

I 

1  7480 

4.  1 

72  3 

1 

1  5550 

59  1 

1 

16230 

1950 

2 

872b 

3.6 

314 

1951 

2 

9430 

3.6 

338 

1952 

1 

11730 

3.7 

432 

1949 

1 

1  0060 

3.6 

357 

1949 

2b 

1  1  360 

3.6 

403 

1950 

44 

10784 

3.5 

380 

1951 

23 

1  1773 

3.6 

422 

1952 

19 

1  162b 

3.6 

4  18 

1953 

16 

1  1  192 

3.7 

409 

1954 

10 

1  1262 

3.6 

408 

1955 

7 

12419 

3.6 

448 

1956 

b 

1  4204 

3.6 

513 

1957 

5 

1  604  / 

3.5 

566 

1951 

3 

13100 

3.6 

476 

1952 

1 1 

1  1  75  1 

3.6 

425 

1953 

1  0 

12612 

3.5 

444 

19b4 

1  | 

1  172b 

3.6 

424 

1955 

1  0 

11501 

3.8 

430 

1956 

12 

12719 

3.6 

456 

1 

lObbO 

37/ 

1  188  1 

1957 

/ 

13163 

3.  7 

484 

2 

12320 

430 

2 

1  102" 

195b 

/ 

1  3469 

3.5 

467 

:> 

I20O6 

428 

3 

10573 

1959 

4 

12593 

3.o 

449 

4 

1  1983 

423 

4 

12767 

1948 

1 

1  1660 

3.6 

438 

1949 

45 

1  1234 

3.8 

425 

1950 

128 

1  1629 

3.8 

435 

3 

1  1  127 

3d9 

1951 

257 

1  1923 

3.t. 

440 

9 

12343 

427 

19b2 

268 

12380 

3.7 

462 

12 

12039 

43/ 

1953 

209 

1  2694 

3.7 

469 

15 

1  144  1 

400 

1954 

177 

1233/ 

3.  7 

451 

18 

1  1691 

42  1 

1955 

129 

1302  b 

3.7 

479 

14 

119  14 

430 

16 

1  1C2R 

1956 

83 

13080 

3.7 

4/8 

14 

12/86 

4oC 

14 

1  1270 

1957 

53 

13670 

3.0 

49^ 

2  1 

12544 

453 

21 

12064 

1958 

19 

1252c 

3.6 

4b  1 

y 

1  1  /40 

41  j> 

9 

1  1201 

1959 

14 

1337  1 

3.6 

481 

12 

12460 

448 

9 

12596 

I960 

1 

8180 

3.9 

3  16 

1 

9050 

323 

1 

9461 

4  I  5 

387 
3»0 


399 
404 
4  j6 
40  0 
453 
340 


NLW  YORK 


TABLE  lb.- 


SI  Kb 
NO. 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRLS  IN  StRVICE  IN  ARTIFICIAL  BRELD I NG  ORGANIZATIONS — GROUI'ED  BY  BKEEU, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


DAUGHTER^ 
NO. 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  RCT. 


FAT 
LB. 


RECORD  AVERAGE   3Y   SIRE   BY  FRtSHLNI NG  YEAR 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


iOb-UAY  CONTEMR.  AV. 
RECORUS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YtARLY  HtRU  AVtRAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


781(721  1 
784779  34 


I  10490 
95  12760 


786552  58 


202     12234     3.6  439 


787322  I 


787323  292 


836      12136     3.4  409 


78B399  564 


6       9832     3.6  354 


1595      I156B     3.5  402 


/90106  2 
792129  87 


5      10209     3.7  382 


2      12660     4.1  521 


240      11185     3.5  395 


792315  212 


569      10351     3.7  381 


15     12872  3.6 


1952 

1 

1  0490 

3. 

5 

363 

1950 

12 

11372 

3. 

8 

432 

1951 

18 

11818 

3. 

7 

436 

1952 

17 

13738 

3. 

7 

5  10 

1953 

13 

13531 

3. 

7 

493 

1954 

1  1 

13277 

3. 

7 

496 

1955 

9 

1  376  1 

3  - 

4 

468 

1956 

7 

13009 

3. 

458 

1957 

6 

13997 

3. 

4 

471 

1958 

1 

15410 

3. 

3 

506 

W59 

1 

12870 

3. 

1 

393 

1947 

91 

12258 

3. 

6 

440 

1948 

24 

13315 

3. 

6 

476 

1949 

24 

12950 

3. 

6 

47  1 

1950 

18 

13363 

3. 

7 

491 

195  1 

17 

13627 

3. 

5 

484 

1952 

10 

15647 

3. 

6 

564 

1953 

10 

14946 

3. 

5 

532 

1954 

6 

12858 

3. 

3 

434 

1956 

1 

13170 

3. 

b 

470 

1957 

1 

8420 

3. 

4 

289 

1947 

1 

13260 

3. 

4 

450 

1949 

1 

12  160 

3. 

6 

436 

1  950 

1 

12410 

3. 

5 

439 

195  1 

1 

9360 

3. 

332 

1947 

82 

11315 

3. 

4 

383 

1948 

35 

11552 

3. 

4 

39 1 

1949 

74 

12722 

3. 

4 

431 

1950 

105 

12009 

3. 

4 

406 

1951 

1  19 

1204  1 

3. 

4 

408 

1952 

124 

12644 

3. 

4 

425 

1953 

99 

12234 

3. 

4 

4  1  7 

19S4 

/4 

12280 

3. 

4 

4  1  b 

1955 

52 

12605 

3. 

4 

433 

1956 

34 

12836 

3. 

4 

438 

1957 

22 

13262 

3. 

4 

445 

1958 

9 

14018 

3. 

3 

456 

1959 

7 

14216 

3. 

2 

454 

194  7 

3 

823/ 

3. 

5 

287 

1948 

2 

10670 

3. 

7 

389 

1949 

1 

12940 

3. 

7 

482 

1 949 

57 

11486 

3. 

b 

394 

1950 

171 

1  1584 

3. 

5 

404 

1951 

281 

1  1464 

3. 

5 

402 

1952 

305 

11889 

3. 

5 

415 

1953 

258 

1202C 

3. 

5 

419 

1954 

190 

12205 

3. 

5 

430 

1955 

155 

12758 

3. 

5 

443 

1956 

90 

12503 

3. 

5 

437 

1957 

60 

12925 

3. 

5 

450 

1958 

22 

13833 

3. 

5 

478 

1959 

6 

14250 

3. 

4 

4  78 

1952 

1 

6380 

3. 

5 

224 

1953 

1 

10860 

3. 

8 

409 

1954 

1 

1  1340 

3. 

9 

44/ 

1955 

2 

1  1940 

3. 

8 

451 

1950 

1 

1  1580 

4. 

2 

486 

1953 

1 

13740 

4. 

0 

555 

1947 

3  1 

10037 

3. 

5 

350 

1948 

31 

1  1326 

3. 

5 

398 

1949 

25 

1  1497 

3. 

6 

413 

1950 

27 

1  1720 

3. 

5 

4  1  1 

1951 

21 

117  10 

3. 

6 

4  19 

1952 

29 

1  1443 

3. 

6 

405 

1953 

26 

1  1216 

3. 

7 

407 

1954 

20 

1  140  1 

3. 

6 

40  7 

1955 

1 2 

11363 

3. 

7 

422 

1956 

10 

1  1697 

3. 

5 

4  10 

1957 

6 

1222  7 

3. 

5 

42/ 

1958 

2 

12635 

3. 

4 

426 

1947 

134 

10183 

3. 

7 

371 

1948 

98 

1  0223 

3. 

7 

377 

1949 

101 

107  1  1 

3. 

7 

395 

1950 

73 

1  0884 

3. 

/ 

406 

195  1 

50 

1  1204 

3. 

7 

4  10 

1952 

43 

1  1566 

3. 

/ 

423 

1953 

28 

11516 

3. 

7 

429 

1954 

15 

1  1838 

3. 

6 

422 

1*55 

15 

1  169« 

3. 

6 

416 

1956 

7 

12  153 

3. 

5 

422 

1957 

1  1950 

3. 

5 

4  12 

1950 

1 

9620 

3. 

V 

379 

1951 

1 

9950 

3. 

7 

366 

1952 

2 

7870 

3. 

7 

293 

1953 

2 

9945 

3. 

9 

386 

2 

13045 

487 

1  12633 

462 

2 

122  /O 

420 

1  12339 

436 

3 

12  1  13 

457 

3  11307 

403 

10310 

378 

1  9169 

318 

1 

12560 

469 

1  13625 

483 

163  10 

550 

143  10 

564 

1 

13940 

53  1 

2 

12095 

466 

2 

13285 

498 

3 

13020 

495 

4 

12636 

468 

3 

14  107 

486 

4 

1  14  18 

417 

5 

1  3356 

48  1 

5 

13616 

500 

6 

12728 

468 

5 

1209V 

440 

6 

12155 

438 

6 

12355 

44  5 

1 

12280 

490 

3 

120  30 

440 

4 

1  3045 

465 

8 

124  78 

46  1 

8 

12765 

457 

1 1 

13936 

501 

V 

12131 

429 

10 

13444 

482 

8 

1  1946 

423 

12 

13023 

466 

1  1 

12553 

452 

12 

13694 

496 

8 

13144 

4/1 

5 

123o2 

453 

6 

1236  1 

449 

2 

93  10 

338 

2 

10930 

399 

2 

1  1270 

4  12 

2 

10829 

397 

2 

1  1920 

436 

1 

12186 

422 

2 

12345 

47/ 

1 

9s92 

36  1 

2 

13235 

469 

2 

1  1042 

397 

1      10780  396 


13110 
13310 
1  1330 


489 
48  3 
423 


1      11630     4z 1 


NLh  YORK 
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TABLE    lb. — UAUGHTcK-A^lRAGE  OF  SlKcS   IN   SlRVICl.    In   ARTIFICIAL  BREEDING 
bt   YE  AK   OF   FKc  3HEN I  No — RECORDS  FKOM  THIS   STATE  ONLY 


ORGANISATIONS  GKOOCcU    BY  ctEEC, 


uAUGHTER   AVeRAGl   BY  SIRl 


SIkE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PlT.  LB. 


kEOORO  A  VcKAGE   3Y   ,,1RL   BY   F  RcSHlN  I  N-i  Y  c  AK 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEsT 
NO.  LB.  PCI. 


iOb-DAY  CONTi_M:J 
KLCORoi  MILK 

•o.  La'i 


.  AV.  YEARLY  HcRO  AVt<Hj\ 
FAT  KrCOKDS  MILK  FAT 
LB.  NO.  LB.  i  


79o<-58 
798451 


I  I      160b0     3.4  546 

857  2578     11710     3.6  4ld 


799b45 
79  9o46 


2      16090     J.l      50  1 

I  6900  3.8  260 
2^0      I07bb     3.6  384 


80U0OO 
80U0 15 


3  14617  3.6  532 
54      1  1575      3.  5  41>* 


1954 

10005 

4. 

u 

397 

1955 

3 

14970 

3. 

473 

1956 

( 

1  532  0 

3. 

54? 

1957 

2 

1  106  3 

6 

393 

I95B 

1 

1  19  1  C 

3. 

9 

4b9 

195  1 

1 

1  60BO 

3. 

4 

346 

194  7 

d 

1  1096 

3. 

6 

3>b 

194b 

1  lb 

1  1492 

3. 

6 

4  12 

1949 

31  1 

12336 

3. 

442 

I 

14  100 

52  1 

1950 

46v 

1  1  767 

3. 

6 

4/:4 

1  3S4b 

503 

195  1 

4  17 

1  l5lo 

3. 

6 

4  14 

7 

14  lo9 

48b 

1952 

39d 

1  1999 

3. 

432 

b 

1420  1 

b09 

1953 

293 

12039 

3. 

6 

429 

14920 

504 

1954 

24  i 

12013 

3. 

b 

4i  b 

1 

144  1  1 

494 

1955 

152 

1232b 

434 

12 

13727 

437 

1956 

90 

12  149 

3* 

3 

428 

1  1 

I2o00 

456 

1957 

30 

1296  1 

3. 

4b6 

le 

I3ub7 

47  j 

195b 

17 

1  3  104 

3. 

432 

b 

1  1095 

4  12 

1959 

9 

13554 

3. 

5 

477 

6 

I20(.3 

44  7 

1949 

1 

1  7060 

3. 

1 

b27 

195  1 

1 

1  j  120 

3. 

1 

474 

1953 

1 

6900 

3. 

260 

1947 

7b 

10679 

3. 

6 

381 

194b 

3V 

1  1  163 

3. 

6 

40b 

1949 

33 

1231  1 

3. 

o 

446 

1950 

21 

1  180C 

3. 

424 

1951 

17 

1050  1 

3. 

5 

370 

1952 

13 

1  1689 

3. 

4 

393 

1953 

12990 

3. 

4 

43b 

1934 

7 

10659 

3. 

6 

385 

1955 

2 

8730 

3. 

2 

2b4 

1947 

3 

14617 

3. 

6 

j32 

1948 

1 

8240 

3. 

b 

28b 

1949 

1  1 

12858 

3. 

6 

4  7o 

1950 

17 

10273 

6 

365 

195  1 

1 1 

10387 

3. 

6 

386 

1952 

13352 

3. 

4 

449 

1953 

3 

1  1007 

3. 

3 

35H 

1954 

2 

13780 

3. 

7 

506 

1955 

2 

1  1230 

3. 

402 

1956 

1 

1  3330 

3. 

2 

432 

14 

I^bb7 

404 

15 

I2H50 

4i6 

15 

I296.< 

47  J 

6 

13351 

4  (  1 

7 

1302? 

4H4 

b00?45 
80  1375 
CO j I  18 
605332 
b06222 
80O2  56 
807552 


14540  3.2  461 

13730  4.0  551 

12220  5.6  443 

15060  3.5  52b 

7680  4.0  30/ 

10b90  4.0  42  1 

100      13233  3.6  480 


19bb 
19b2 
1953 
1952 
1949 
1959 


I      13730     4.0  5bl 


I      12220     3.6  443 


15060     3.5  b2S 


7680     4.0  507 


1059U     4.0  421 


1952 

13302 

3* 

6 

484 

1953 

21 

12  140 

a 

442 

1954 

22 

1246b 

3 

6 

433 

1955 

19 

1264  1 

3 

7 

462 

1956 

12 

1  31bb 

3 

7 

490 

1957 

9 

13927 

3 

6 

301 

1958 

5 

17610 

3. 

5 

o20 

19b9 

3 

1  6874 

3. 

7 

622 

1960 

2 

14805 

3 

6 

336 

3 

146  10 

499 

6 

1  1  J97 

44u 

1  3462 

479 

6 

1439b 

3  19 

5 

146  14 

52  3 

4 

1  3800 

48? 

b 

14290 

317 

2 

13220 

54  1 

6 

I276A 

437 

2 

1255  1 

443 

4 

1  3863 

496 

2 

12780 

4/7 

5 

l303i- 

542 

2 

14884 

5  :^ 

327     11524     3.5  405 


2  7430  3.6  263 
209     11034     3.5  384 


1950 

23 

1  1233 

3. 

5 

396 

1 

9700 

335 

195  1 

66 

1  1907 

3 

6 

424 

2 

1032b 

388 

1932 

70 

11773 

3 

6 

4  lb 

4 

12IW3 

4  1  1 

1953 

63 

12016 

4  lb 

1  3oob 

bOo 

1954 

39 

1  lb24 

3> 

4 

399 

4 

127  10 

464 

1955 

29 

12819 

3 

440 

4 

14HOS 

52b 

b 

12064 

1936 

21 

12042 

3 

6 

434 

4 

12333 

440 

6 

12239 

1937 

1  1 

12632 

3 

7 

468 

3 

I29bd 

478 

6 

12604 

195b 

3 

12120 

3. 

? 

392 

4 

10940 

40? 

4 

10936 

I9b2 
1953 


6720 
8  140 


238 
292 


44fc 
445 
463 
39b 


IVbC 

22 

1  1382 

3.5 

394 

19bl 

4  1 

1  1048 

3.5 

3b2 

1952 

43 

10651 

3.5 

3b0 

1953 

36 

1161b 

3.4 

399 

1  168/0 

64b 

19b4 

2b 

11514 

3.4 

392 

1  11530 

392 

1955 

16 

1  1267 

3.  5 

396 

1  13350 

524 

1  12426 

1956 

9 

1  1825 

3.4 

394 

1957 

7 

1310V 

3.3 

434 

1  12230 

455 

2  12235 

NEK  YORK 
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TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   StRVlCE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATION S- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  F ROM  THIS  STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER  AVERAGE  BY  >IRl 


RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   RCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


303-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 


YtAKLY  HERD  AVEKAOU 
RECORDS     MILK  FAT 


8I0U27         248  680      11121      3.7  1(13 


811292  1  6     1331b     3.2  426 


4      15810     3.4  SMI 


813564  6  12      144  76      3.6  SI2 


8139  11  86  251*      13640      3.8  S12 


blj!43  1  I      13170      3.4  511 

815236  371  1612      12057     3.6  430 


8  170  54  1 
81/076  2 


blbU59  I 


820086  4 


17      12631      3.3     US  I 


1  3210  3.6  297 
5     13639     5.3     i» 7 1 


2      I  I  I  HO      3.7  "til 


6      11457     3.6  41^ 


1190      11250      3.7     U I u 


1958 

2 

14515 

3. 

5 

476 

1 

10880 

406 

1959 

3 

12693 

3. 

4 

424 

2 

1  1695 

425 

1 914  9 

23 

1  1770 

3. 

7 

44  1 

125 

3  • 

42  1 

1951 

149 

1  1  169 

3. 

8 

422 

3 

12407 

44  5 

1952 

122 

1  1  125 

3. 

7 

407 

3 

12817 

429 

1953 

89 

1  1499 

3. 

7 

425 

4 

10820 

4  1  1 

1954 

60 

11273 

3. 

7 

4  1  1 

5 

10444 

368 

1955 

1956 

26 

1  1855 

3. 

7 

439 

3 

1  1450 

4  12 

I9S7 

22 

12676 

3. 

6 

454 

6 

12247 

435 

1958 

4 

14  125 

3. 

5 

497 

1 

13810 

52  4 

1959 

3 

12090 

3. 

4 

416 

3 

1  1217 

4  16 

1 91*  7 

3 

12650 

3. 

2 

4  1  1 

1949 

13900 

3. 

2 

442 

1950 

1 

12850 

3  m 

397 

1951 

1 

15210 

3. 

2 

483 

1955 

1 

15120 

3. 

535 

1957 

1 

16030 

3. 

4 

546 

1958 

1 

15220 

3. 

4 

513 

1959 

1 

16870 

3. 

4 

57  1 

1952 

1 

14200 

3. 

2 

460 

1953 

2 

13990 

3. 

7 

5u4 

1  ^54 

3 

14663 

3. 

7 

549 

1955 

1 

19220 

3. 

2 

620 

19  56 

g 

1957 

1754U 

3. 

2 

56b 

1  959 

1 

1  7900 

I 

16  110 

6  1  1 

1950 

o 

12953 

3. 

9 

500 

1951 

35 

I346E 

3. 

8 

507 

1952 

50 

13716 

3. 

7 

512 

3 

16593 

638 

1953 

46 

14  19k 

3. 

1 

520 

3 

15943 

63  1 

1954 

45 

14309 

3. 

1 

526 

2 

I66b5 

58  1 

1955 

28 

15115 

3. 

6 

568 

2 

14055 

538 

I9S6 

2  1 

14460 

3. 

8 

546 

2 

14090 

534 

1957 

13 

1  3905 

3. 

7 

5  18 

5 

14457 

528 

1958 

4 

1  3448 

3. 

5 

174 

1959 

3 

10533 

4. 

1 

4  15 

2 

13  1  70 

46  1 

I960 

1 

lD<!70 

3. 

4 

520 

1957 

1 

13l7u 

3. 

4 

5  1  1 

1 

1  1020 

389 

1948 

6V 

1  1578 

3. 

6 

1  1  1 

1949 

2  59 

12129 

3. 

6 

440 

1950 

324 

12261 

3. 

6 

440 

2 

1  1835 

4  lb 

195  1 

24  1 

12258 

3. 

6 

43b 

3 

135  10 

5  lb 

1952 

224 

12535 

3. 

6 

448 

2 

I36V0 

48  1 

131^3 

1954 

125 

12759 

3. 

6 

455 

7 

1  2r,  1  0 

475 

1956 

55 

1  2666 

3. 

5 

447 

7 

1  3746 

486 

1957 

33 

12212 

3. 

5 

4^6 

10 

132  40 

483 

195b 

10 

1291  2 

3. 

6 

458 

3 

12573 

446 

1959 

2 

17515 

3. 

3 

576 

2 

13370 

486 

1949 

2 

9485 

3. 

6 

32.9 

I9SU 

3 

12437 

3. 

5 

440 

1410  3 

3  a 

1952 

2 

15815 

6 

567 

1953 

4 

13668 

3. 

0 

49  1 

1954 

2 

14305 

3. 

7 

53  1 

1956 

1 

16060 

3. 

7 

600 

1950 

1 

8210 

3. 

6 

297 

195  1 

| 

13660 

3. 

o 

525 

1952 

1 

1  I39C 

3. 

4 

389 

1954 

14990 

3. 

3 

497 

1955 

1 

1  1610 

3. 

6 

420 

1952 

1 

12430 

3. 

6 

45  1 

1953 

1 

9930 

3. 

7 

37  1 

1  V49 

1  1540 

3. 

383 

1950 

1036C 

3. 

9 

408 

1951 

1  1250 

3. 

7 

4  16 

1952 

12530 

4. 

0 

496 

1953 

13290 

3. 

o 

4  72 

1955 

1  1570 

3. 

4 

3»7 

1947 

173 

1  060  i 

7 

389 

1948 

162 

11107 

3. 

1 

405 

1949 

204 

1  1999 

3. 

I 

442 

1950 

165 

1  1716 

3. 

7 

430 

195  1 

145 

1  196  1 

3. 

7 

440 

1952 

12  1 

12293 

3. 

6 

44  7 

1953 

6/ 

1275  1 

3. 

6 

4o4 

1954 

56 

12539 

3. 

"»53 

1  12459  460 
I      12219  4o4 


s 

1  1026 

387 

3 

1  1274 

3*4 

5 

11181 

396 

1 

13371 

496 

I 

12513 

443 

I      14421  517 


I      16514  621 


12142  44l 
12672  436 
14704  542 


11932  44.' 
12775  476 


I      12368  488 


3 

12764 

468 

8 

12520 

433 

8 

12794 

4o4 

2 

12699 

449 

2 

1  335? 

490 

NEK  YUK K 
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-UAUCHTlR-AVcKACc  OF  SIRLS  IN  StKVICL  IN  ARTIFICIAL  BRELUlNG  GRuANUAT  I ONS- 
BY   YtAK  OF   T  RL5HEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STAK  ONLY 


iKOUt'i.D   BY  BKttO, 


DAUGHTER  AVt KAGt   BY  SIRl 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE 
NO. 


UAUGHTtRS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TLST 
LB.  fCT. 


FAf 
LB. 


B2I611  I 
82*065  I 
B22837  14 


I  16390 
I  16160 
28  12712 


5.1  552 
3.8  625 
3.8  171) 


1526      12591      3.6  157 


17     11811     3.5  109 


20     12311     3.6  136 


821J10  I 
8213  13  7 


II      12693  3.6 


1  12910 
20  11615 


8267  10  313 


2      11060     3.7  107 


916      11025     3.6  396 


6      11100      3.5  19b 


13  12123 


FRESH 
YEAR 


1955 
1956 
1957 
I95fc 
1959 

I9S5 

1959 

1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 

1919 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
I95n 

1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1958 

1951 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1959 

1952 

1917 
1918 
1919 
1950 
1951 
1952 
1953 

1953 
1951 

1917 
1918 
1919 
1950 
195  1 
1952 
1953 
1951 
1955 
I956 
1957 
I958 
1959 

I953 
1951 
1955 
1956 
195b 

195  I 

1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1958 


KLCURUb 
NO. 


12 
2  I 
12 

2 


9 

loa 

115 

201 
203 
209 
196 
161 
128 
92 
61 
7 

I 


80 
I  19 
13b 
12  1 
113 
I  19 
bb 
6b 
37 
2  I 


MILK 

TlST 

FAT 

LB. 

PCT 

LB. 

cIN 

I2B55 

3. 

6 

163 

1  218* 

3. 

7 

158 

1  3635 

3. 

7 

503 

1  160b 

3. 

5 

10  1 

13620 

3. 

5 

170 

16390 

3. 

1 

552 

16160 

3. 

8 

623 

9880 

3. 

6 

351 

1  1600 

3. 

a 

110 

1  1012 

3. 

6 

101 

13322 

3  • 

6 

Ibl 

11206 

3. 

8 

526 

15603 

3. 

7 

b7B 

11630 

3. 

8 

519 

11230 

3. 

fa 

310 

12319 

3. 

7 

15B 

1  2202 

3. 

7 

150 

12187 

3. 

6 

153 

12937 

3. 

I 

172 

12893 

3. 

1 

169 

12187 

3. 

6 

150 

1292  1 

3. 

6 

166 

12801 

3. 

6 

163 

13210 

3. 

6 

171 

1  3299 

3. 

6 

182 

1369/ 

3. 

6 

196 

11619 

3. 

7 

125 

7100 

3. 

2 

226 

12783 

3. 

5 

151 

13250 

3. 

1 

150 

16755 

3. 

U 

552 

9210 

3. 

9 

360 

6110 

2. 

V 

1  77 

9855 

3. 

3 

330 

1  1993 

3. 

6 

128 

11570 

3. 

5 

502 

1303b 

3. 

/ 

161 

1353b 

3. 

6 

18  1 

9575 

3. 

8 

361 

9930 

3. 

B 

5/5 

9210 

1. 

0 

370 

1  2630 

3. 

7 

171 

11650 

1. 

1 

591 

1  3160 

3. 

7 

503 

1  1790 

3. 

6 

121 

1  1930 

3. 

8 

156 

1  1103 

3. 

s 

396 

11257 

3. 

5 

51b 

1  0850 

3. 

6 

588 

12910 

3. 

6 

167 

10630 

3. 

6 

381 

1  1527 

3. 

6 

113 

1  168b 

3. 

9 

150 

10680 

3. 

568 

12695 

3. 

7 

152 

13710 

3. 

6 

197 

12610 

3. 

b 

117 

10890 

3. 

7 

100 

1  1230 

3. 

7 

111 

10650 

3. 

6 

583 

10692 

3. 

6 

385 

1  1553 

3. 

6 

113 

1  1319 

3. 

6 

113 

1  1280 

3. 

6 

106 

1  171  1 

3. 

6 

121 

1  1609 

3. 

6 

119 

1  1586 

3. 

6 

116 

12370 

3. 

6 

117 

12739 

3. 

6 

155 

12007 

3. 

5 

1  1  / 

15720 

3. 

6 

569 

1  192  7 

3. 

5 

120 

11130 

3. 

5 

500 

16320 

3. 

9 

612 

18810 

1. 

0 

755 

15180 

1. 

0 

611 

13710 

1. 

0 

518 

13575 

It. 

0 

535 

13135 

1. 

2 

536 

10580 

3. 

/ 

587 

12780 

3. 

8 

189 

1 1155 

3. 

b 

551 

11210 

3. 

506 

12710 

3. 

5 

115 

10130 

1. 

6 

1b2 

305-OAY  CONTi_MP, 
RLCURDi  MILK 
NO. 


AV. 

FAT 


Lb. 

LO. 

1  13960 

5  le 

1  13200 

190 

1  12920 

190 

1  13160 

5  12 

1  12610 

510 

2  lino 

557 

1  11750 

513 

1  IIOjO 

539 

YEARLY   HERD  AVLRAJE 
R  LCURDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  L-. 


13069  1d5 


9710 
10220 
9290 


331 
339 
299 


12180  132 


I      11150  522 


1      13251  507 


1 

1166  1 

506 

2 

13131 

500 

2 

13680 

SI6 

1 

11105 

51  1 

1 

11511 

556 

2 

1  1170 

101 

5 

10960 

396 

2 

13610 

51b 

7 

13131 

179 

16 

12101 

137 

1  / 

11318 

5  18 

21 

12999 

25 

I29o2 

166 

29 

12176 

10 

12B20 

166 

37 

12371 

69 

12895 

169 

57 

12736 

51 

12505 

151 

11 

12719 

7 

1  17o7 

155 

5 

138  lb 

16  5 
11  7 
155 
16/ 
16  I 
506 


I  10126  319 
I  9150  33  1 
I      10377     36 1 


11911     52  1 


1 

8380 

275 

3 

130  17 

172 

3 

12390 

165 

1 

13155 

505 

1 

13268 

1 

12510 

15/ 

1 

1  183? 

1 

129b0 

17/ 

1 

12979 

2 

130  10 

16/ 

2 

125  12 

5 

9713 

361 

2 

11311 

13189 

1 

1  I6b0 

Ibe 

1 

Ib2/I 

1 

12180 

153 

1 

15001 

1B0 
123 
171 
157 
10* 


19  I 

59? 
183 


I       155*0  5Bi> 


1192/  566 


Nth  YORK 
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-DAUuHTLR-AVERAut  OF  SIKtS  IN  SERVICE  IN  ARIIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — GROUND  OY  JKLLU, 
bY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


UAOuHTER   AVlRAGE    BY  sIRE 


REL'JRu  AVERAGE      Y   SIRE   BY  IRLSHENING  YlAR 


■SIRl  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  Ti_ST  F  A  r 
LB.    PCT.      L  0 . 


8272^6  33 


VI      12238     3.6  13/ 


82/512  10 


16     13B77     J. 6  501 


827/13  BO 


199      10933     3.6  391 


d2B522  I 


823821  3 


B29220  33B 


1      1381/8      3. It  162 


12        7311      3.6  263 


6B3      12399      3.6  15u 


6300o5  I 
830^69  800 


5       8780      3.1*  299 


1  11210 
1920  11609 


830593  10S 


1031      119it3     3.5  1*17 


8307  IK  2 


8310/3  71 


7     11537     3.9  11; 


189      13502     3.6  180 


j05-DAY 

CUNT^MH 

.  AV 

FRESH 

Rf Cords 

MILK 

TES 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LU. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTuIN 

1950 

1 1 

1  WlB 

3. 

ij 

1  1  6 

195  1 

1 1 

1  1  353 

3. 

6 

101 

1952 

13 

12027 

3. 

0 

1*7 

1953 

1 1 

1  1272 

1 

390 

z 

128  70 

13; 

1951 

12 

1206  1 

3. 

6 

131 

1955 

12 

12316 

3. 

6 

116 

1956 

13 

1230  1 

6 

112 

2 

1  1105 

130 

1957 

8 

13  106 

3. 

5 

159 

2 

1  1  130 

109 

195  1 

2 

1  719U 

3. 

6 

6  18 

1952 

2 

1  7565 

3. 

3 

6  31 

1953 

3 

111  1  7 

3. 

35  1 

195U 

I 

1  793U 

3. 

OBO 

195/ 

2 

16255 

3. 

/ 

596 

1 

12  110 

130 

1958 

1 

1  1500 

3. 

8 

133 

1 

119o0 

521 

1959 

3 

1  1217 

3. 

392 

3 

1  1050 

385 

I960 

2 

1  3170 

3. 

6 

185 

2 

12/90 

133 

1950 

1 

1  0180 

3. 

319 

195  1 

10 

1065  1 

3o9 

1952 

12 

10690 

3. 

1 

397 

1 

12910 

188 

1953 

52 

10772 

3. 

6 

389 

2 

1  3255 

5  10 

1951 

35 

1  1099 

3. 

6 

399 

1 

11060 

36  1 

1955 

26 

1  1991 

3. 

6 

132 

1 

1  1  /20 

181 

1956 

1  7 

12  182 

3. 

6 

13? 

3 

12113 

160 

1957 

10 

1  2781 

3. 

6 

157 

3 

13253 

192 

19S8 

3 

12873 

3. 

6 

172 

z 

13230 

179 

1959 

3 

12983 

3. 

1 

135 

3 

13550 

190 

1953 

1 

12880 

3. 

1 

137 

1951 

1 

18900 

3. 

3 

621 

1955 

1 

1  1670 

3. 

3 

389 

1958 

1 

1  1780 

3. 

1 

399 

19S2 

3 

8203 

3. 

6 

j  16 

1953 

721 3 

3. 

5 

251 

1951 

2 

8250 

3. 

5 

288 

1955 

2 

7310 

3. 

1 

250 

1956 

1 

6680 

3. 

251 

1957 

1 

6020 

3. 

6 

217 

1950 

3 

12563 

3. 

6 

116 

195  1 

16 

12168 

3. 

5 

11  1 

1 

10100 

399 

1952 

11 

12770 

3. 

5 

118 

2 

1  1315 

1  1  / 

1953 

82 

12695 

3. 

6 

153 

1 

1  1175 

139 

1951 

99 

12179 

3. 

6 

116 

7 

123  11 

119 

1955 

107 

12118 

3. 

139 

1  0 

12030 

153 

1956 

88 

12758 

3. 

6 

151 

15 

129  13 

170 

1957 

9 -j 

12895 

3. 

5 

155 

21 

12753 

16  1 

1958 

86 

1  3050 

3. 

6 

1/0 

73 

12617 

135 

1959 

6  1 

1  3959 

3. 

6 

502 

60 

12936 

1/1 

1960 

3 

1  3326 

3. 

b 

171 

1 

11223 

528 

1952 

1 

6730 

3. 

237 

1953 

1 

9800 

i. 

3 

32/ 

1951 

1 

9300 

308 

1955 

1 

1  1710 

3. 

1 

105 

1957 

1 

6330 

3. 

5 

22  0 

1958 

1 

11210 

3. 

ti 

318 

I 

15030 

560 

1950 

7 

10801 

3. 

1 

3o  j 

195  1 

92 

1  112  1 

3. 

6 

1  1  1 

2 

12  165 

172 

1952 

216 

1  1626 

3. 

0 

120 

a 

12036 

153 

1953 

317 

1  1587 

3. 

6 

1  10 

1  6 

12142 

165 

1951 

3  7; 

1  1711 

3. 

6 

1  19 

23 

12690 

159 

1955 

316 

12013 

3. 

12  1 

28 

12621 

172 

1956 

212 

12029 

3. 

5 

12  1 

39 

12  162 

111 

1957 

155 

12759 

3. 

5 

11  1 

16 

12  133 

116 

1958 

76 

12873 

3. 

1 

11  1 

50 

12163 

152 

1959 

60 

1280  / 

3. 

5 

115 

58 

12615 

158 

I960 

7 

12127 

3. 

6 

111 

7 

1  1331 

108 

I9S0 

12 

11165 

3. 

6 

399 

1951 

75 

1  1879 

3. 

6 

121 

1952 

ijsi 

1  1  76  1 

3. 

116 

3 

1  19  jO 

1 1  7 

1953 

2  10 

12069 

3. 

^ 

126 

10/72 

388 

1951 

191 

12076 

3. 

5 

12  1 

9 

1  1309 

1  10 

1955 

113 

12513 

3. 

5 

i3e 

1 1 

12555 

159 

1956 

98 

12373 

3. 

5 

128 

9 

122  j2 

11  7 

1957 

58 

1  2119 

3. 

1 

125 

15 

12/56 

151 

1950 

3a 

1282  0 

3. 

1 

138 

2j 

12396 

152 

1959 

22 

1 1166 

3. 

5 

300 

2  1 

13326 

18  3 

1953 

2 

12563 

9 

18  1 

1951 

1 

13510 

3. 

8 

513 

1955 

2 

989b 

1. 

0 

395 

1956 

1 

1  1290 

7 

120 

1958 

1 

10370 

3. 

5 

363 

1952 

6 

13078 

3. 

6 

169 

YEARLY  HERO  AVLKAGl 
RECORDS     MILK  FA 


1  12099  121 

2  1237  /  1  .1 
1      12036  1J5 


1298? 
13396 
1  I860 
1322? 


125 
158 
11  I 
132 


2 

13593 

1n6 

3 

12383 

1u  3 

3 

12626 

16  1 

1 

13985 

5/1 

3 

12818 

159 

8 

1  160? 

132 

12 

12393 

135 

26 

12033 

13  1 

59 

12198 

152 

17 

13161 

1/8 

5 

13902 

3  1  3 

I      11900  561 


32 

12069 

13  1 

37 

12257 

112 

10 

12209 

111 

39 

1  1920 

135 

16 

13183 

18  1 

6 

121  19 

130 

12 

10939 

392 

1  1 

12331 

138 

11 

1  1293 

11.3 

22 

1  1982 

132 

18 

13832 

508 

NEW  YORK 


22U 


13. — DAUGHTER— AVERAGE   OF   SIKES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRE  LU INo 
Br  YtAR  OF   FREiHtNING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANISATIONS — GROUPlO  BY  DRcED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


RECORD  AVERAGE   PY   SIRE   BY  FKESHEN1NG  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST  FAT 
LB.    PCT.  LB. 


303-DAY  CONTEMI'.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY  HcRD  AVIRAGl 
RlCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  EE. 


2439      12633     3.6  449 


83223b  ISO 


399     10621     3.7  388 


832735  2 


832754  60 


7      12428     3.4  416 


153     10416     3.8  390 


18      12635     3.6  44/ 


834119  I 

834222  856 


I  15550 
1882     107 7a 


835302  2 
835921  93 


8362  60 
836709 


2  130/0 
160  13216 


I  13070 
33  11829 


3.2 
3.7 


4  12 
438 


1953 

32 

1  4069 

3. 

6 

4Vb 

5 

1  14C4 

4  1  1 

1954 

40 

1  4050 

3. 

6 

504 

3 

1  32  7  7 

465 

1955 

50 

14031 

506 

9 

1  28c>4 

466 

7 

11619 

4  1  9 

19S6 

26 

12279 

3. 

6 

438 

7 

12?  14 

446 

5 

12060 

4  5  5 

1957 

18 

13104 

3. 

5 

4u  1 

5 

12706 

470 

4 

1  1494 

Us  4 

1958 

1  1 

12363 

3. 

5 

425 

3 

10  797 

390 

1  1  996 

4  38 

1959 

6 

1  3372 

3. 

3 

463 

J 

10948 

398 

4 

12033 

43  7 

1950 

26 

1  1  679 

3. 

7 

436 

1 

14770 

335 

1951 

67 

1  2492 

3. 

6 

446 

1 

12  WO 

523 

1952 

1  56 

1260b 

3. 

6 

45  1 

5 

1  4652 

54  1 

1953 

216 

1  243  1 

3. 

6 

447 

1  5 

13346 

472 

1954 

25  1 

122  78 

3. 

6 

440 

20 

135  3V 

48V 

1955 

329 

1  2699 

3. 

6 

455 

2V 

I  3960 

493 

34 

1  2438 

41.  9 

1956 

473 

1  2562 

3. 

6 

449 

83 

1  3020 

468 

62 

12  367 

444 

1957 

387 

12852 

3. 

5 

455 

154 

126  1  1 

454 

136 

12  174 

44/ 

1958 

275 

13354 

3. 

5 

471 

224 

12046 

464 

189 

12573 

433 

195V 

23  1 

1  343w 

3. 

5 

474 

22  3 

\/77  5 

463 

185 

15  114 

4  76 

1960 

2b 

1  3072 

3* 

4 

449 

24 

1  2252 

440 

22 

1  3077 

4  7  5 

1949 

8 

1  1578 

3. 

7 

429 

1950 

43 

10604 

3. 

7 

392 

1951 

80 

1  0880 

3. 

6 

395 

1 

1  3}  70 

442 

1952 

85 

1  1225 

3" 

7 

4  1  5 

1 

12  720 

423 

1953 

67 

1  075  1 

3. 

7 

392 

1 954 

40 

1  0450 

3. 

/ 

389 

3 

1  1-37 

399 

1955 

33 

11672 

3. 

6 

424 

4 

1  1435 

437 

3 

10  72? 

374 

1956 

2  1 

11794 

3. 

6 

428 

4 

1  3300 

464 

4 

1  189H 

4  1  5 

1957 

1  1 

12290 

3. 

6 

440 

4 

12345 

443 

4 

12320 

4i  8 

1958 

7 

1  3293 

3. 

6 

470 

13212 

48  1 

4 

13146 

47  3 

1959 

4 

1  323  b 

3. 

5 

459 

2 

1  27  u  !j 

46  1 

2 

1322? 

473 

1953 

2 

1223  5 

3. 

6 

43  1 

1954 

2 

12650 

3. 

3 

417 

1955 

2 

12290 

3. 

3 

400 

1956 

1 

1  3580 

3* 

2 

436 

1948 

1 

10690 

3. 

8 

404 

1 949 

23 

1  0852 

3* 

7 

402 

W50 

36 

10562 

3. 

8 

3V9 

1951 

24 

10294 

3. 

6 

372 

1952 

22 

9658 

3« 

7 

359 

1 953 

1 4 

10432 

3. 

8 

39  1 

1954 

1 2 

1  0476 

3  ■ 

6 

378 

1955 

10 

1  1369 

3. 

6 

408 

1956 

5 

95'94 

3. 

9 

364 

1 

1  1300 

43  V 

1957 

4 

13345 

3. 

3 

432 

1  1230 

446 

1 

1  105  3 

420 

1958 

1 

13400 

3. 

8 

513 

1 

1  1970 

476 

1 

12677 

465 

1959 

1 

1098  0 

4. 

0 

435 

1 

14  150 

523 

1 

1  3494 

3  1  7 

1949 

1 

12070 

3. 

2 

385 

1950 

' 

8950 

3. 

5 

310 

1951 

1 

1  3520 

3. 

4 

459 

1952 

2 

1  0260 

3. 

5 

355 

1953 

2 

13125 

3. 

S 

453 

1954 

2 

1380  5 

3. 

5 

472 

1955 

2 

1  3735 

3. 

8 

516 

1956 

2 

1  2220 

3. 

3 

396 

1958 

2 

15090 

3. 

4 

512 

1 

1  1020 

384 

1 

13396 

458 

1959 

3 

13237 

3. 

5 

463 

2 

10995 

388 

2 

1  1729 

406 

1958 

1 

15550 

3. 

5 

552 

1 

lOo  10 

347 

1950 

5 

8958 

3. 

6 

323 

1951 

94 

1  0904 

3. 

6 

394 

1952 

272 

1  0970 

3. 

6 

3V9 

5 

1  40  70 

48  1 

1953 

389 

1  0857 

3« 

6 

390 

1  0 

1  3700 

47  1 

1954 

390 

10706 

3. 

6 

383 

1  7 

I2E.93 

450 

1955 

305 

11163 

3. 

6 

396 

22 

1  3520 

48  1 

23 

126  1  9 

44  f 

1956 

200 

1  1293 

3. 

6 

403 

26 

1  3080 

473 

25 

12849 

456 

1957 

122 

1  1807 

3. 

5 

4  12 

33 

12801 

458 

27 

1  2728 

437 

1958 

62 

1  1920 

3. 

5 

42  1 

44 

12  198 

435 

38 

1224  7 

43b 

195V 

39 

12340 

3. 

5 

428 

35 

12500 

45  1 

32 

12926 

403 

1  960 

4 

1  5083 

3. 

5 

530 

3 

1  3560 

506 

3 

1  363? 

50  1 

1951 

1 

15630 

3. 

2 

302 

1955 

1 

10510 

3. 

7 

385 

1954 

14 

1330b 

3. 

5 

462 

2 

12300 

422 

1955 

5b 

13  193 

3. 

6 

474 

5 

1  3772 

482 

4 

12770 

458 

1956 

38 

12633 

3. 

6 

456 

7 

13133 

463 

5 

12337 

435 

1957 

26 

14086 

3. 

5 

501 

1  1 

13459 

470 

6 

I232d 

438 

1958 

14 

13908 

3. 

6 

500 

13 

131V5 

475 

9 

120  16 

436 

1959 

9 

12514 

3. 

6 

454 

9 

13333 

489 

6 

13336 

493 

I960 

1 

13780 

3. 

7 

510 

1 

12540 

46? 

1 

128  18 

470 

1953 

1 

130/0 

3. 

2 

412 

1952 

9 

13416 

3. 

8 

505 

1 

15020 

584 

1953 

10 

1  I960 

3. 

7 

440 

17V00 

654 

1954 

7 

1  1710 

3. 

6 

424 

NLh  YuRK 
TABLE  13. 


SIRE 
NO. 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SlRLS  IN  SERVICE  IN  ARI1FIC1AL  BRE  t  D 1 NG  URGAN I  i  AT  I  UN3 — GROURlU  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NC — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVLRAGi.   BY  sIRl 


RLCGRG   AVERAGE   bY   SIRE   BY  FRiiHcNING  YcAR 


303-DAY   CO.mMH.    AV.    YEARLY   HERD  AVLkACL 


83/025  5SH 


837450  U 


837,89  278 


839232  2 
t>40142  20 


RECUROS  MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

Rl  LORDS 

MILK 

FAT 

ULLORDS 

MILK 

FA  F 

NO.  LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB  . 

PC  T  . 

LB. 

.0. 

LU. 

LH. 

NO. 

LB. 

LU. 

HGLsTLIN 

1955 

4 

1344  3 

3.7 

302 

1956 

2 

1  3063 

3.8 

499 

1958 

1 

12860 

3.6 

469 

1 

13790 

3  1  1 

1 

13133 

46  7 

5442      1  1  996 

3.8 

USB 

195U 

25 

1  I62h 

3.6 

442 

1951 

9  1 

11863 

3.6 

451 

2 

126o0 

453 

1952 

173 

1  137a 

3.6 

454 

4 

11133 

400 

1953 

336 

12006 

3.8 

460 

2  1 

I2UU5 

466 

1954 

4  14 

1  1B24 

3.  b 

451 

3b 

12808 

466 

1955 

301 

12033 

3.6 

436 

33 

1  3344 

465 

33 

12194 

442 

1956 

636 

11601 

3.6 

450 

luo 

12639 

437 

108 

12166 

444 

1957 

74  1 

1  1954 

3.8 

455 

338 

12399 

434 

297 

12296 

4'i  6 

I95B 

10/3 

12^46 

3.6 

467 

953 

12669 

46  1 

797 

12532 

454 

1959 

1296 

12350 

3.8 

47  1 

1260 

12734 

46  l 

1026 

13004 

473 

I960 

1  56 

1204G 

3 . 8 

460 

14  / 

12467 

456 

1  34 

1295  3 

474 

3  13300 

3.3 

1(36 

1953 

1 

1  1690 

3.6 

426 

1 

9600 

3/5 

195U 

1 

13010 

3.4 

444 

1 

1  1300 

45  1 

1955 

1 

1403U 

3.  J 

46  1 

1 

13040 

508 

1 

12437 

44  1 

1956 

1 

14620 

3.  1 

457 

1 

1  3970 

532 

1 

1273  1 

439 

1957 

1 

12950 

5.0 

394 

1 

12o30 

45  1 

1 

1  5080 

4  T  1 

8  13748 

3.5 

1*79 

1953 

| 

1  3680 

3.3 

483 

I9S4 

3 

12790 

3.6 

457 

1955 

3 

14  323 

3.6 

522 

1957 

1 

16250 

3.4 

545 

636  12199 

3.i» 

40V 

1950 

6 

1  196k 

3.2 

367 

195  1 

63 

12  190 

3.4 

407 

1952 

83 

12666 

3.4 

425 

2 

14380 

530 

1953 

102 

12464 

3.4 

421 

4 

1  1  763 

4  16 

1954 

133 

1  1961 

3.4 

40  1 

a 

1  1  7  14 

454 

1955 

97 

12603 

3.4 

42  1 

9 

13020 

4  /4 

7 

1  1978 

4  37 

1956 

70 

12  947 

3.4 

43/ 

8 

12606 

456 

9 

1236  V 

447 

1957 

37 

13256 

3.  3 

437 

7 

12333 

44  1 

8 

12  133 

434 

1958 

27 

1  3  13k 

3.3 

437 

2  1 

12082 

433 

16 

1  1690 

4  18 

1959 

15 

14775 

3.2 

4S2 

14 

12293 

458 

13 

13208 

472 

I960 

3 

12937 

3.2 

4  16 

2 

7540 

260 

2 

12846 

4/3 

2  10620 

3.3 

3S3 

1  91t8 

2 

10620 

3.3 

353 

52  I1B29 

3.6 

434 

1947 

1 

15560 

3.7 

572 

194b 

10 

1  1378 

3.6 

4  13 

1949 

9 

I070o 

3.6 

368 

1950 

1  I 

1  1994 

3.6 

430 

1951 

5 

13874 

3.6 

508 

1952 

5 

1  1856 

3.6 

422 

1953 

4 

10603 

3.6 

367 

1954 

2 

12060 

3.7 

445 

1955 

2 

10470 

3.7 

382 

1956 

2 

12090 

3.8 

458 

842652 

1 

2 

12000 

3.7 

438 

1952 

1 

12160 

3. 

8 

460 

1954 

1 

1  1840 

3. 

b 

4  15 

8428  76 

3 

4 

9868 

3.5 

343 

1952 

1 

9090 

3. 

290 

1954 

2 

9720 

3. 

6 

342 

1955 

I 

9980 

4. 

1 

40b 

842933 

1 

4 

8043 

3.5 

285 

1952 

1 

10060 

3. 

5 

353 

1953 

1 

8990 

3. 

6 

323 

1954 

1 

9310 

3. 

6 

335 

1956 

1 

3610 

3. 

3 

127 

844122 

33 

49 

13131 

3.8 

50  1 

1955 

1 

9100 

3. 

6 

332 

1956 

1  7 

12162 

3. 

8 

466 

2 

13  180 

482 

3 

I22B4 

452 

1957 

9 

13874 

3.6 

328 

2 

14460 

530 

3 

12241 

44  6 

1956 

o 

13546 

3. 

7 

507 

7 

13123 

487 

8 

12432 

453 

1959 

12 

13456 

3. 

9 

519 

12 

12605 

480 

1  1 

13356 

495 

1960 

2 

13565 

3. 

8 

508 

2 

125  10 

460 

2 

1  1740 

435 

8442  76 

3 

6 

1029) 

3.7 

381 

1953 

1 

1  1530 

4. 

1 

465 

1954 

1 

12410 

3. 

4 

422 

1955 

1 

8400 

3. 

6 

299 

1956 

1 

10880 

3. 

1 

342 

1957 

1 

9440 

3. 

7 

352 

1958 

1 

8520 

3. 

5 

294 

84  56  99 

2 

4 

11270 

3.4 

374 

1948 

1 

13520 

3. 

1 

422 

1949 

2 

10680 

3. 

4 

359 

1950 

1 

10200 

3. 

5 

354 

845747 

3 

4 

13217 

3.6 

47/ 

1956 

1 

14  170 

3. 

7 

528 

1 

12816 

44  3 

1957 

1 

1  3250 

3. 

7 

49  1 

1 

16250 

596 

1 

12404 

457 

1953 

1 

13690 

3. 

5 

479 

13240 

468 

1959 

1 

12250 

3. 

6 

442 

1 

13/90 

499 

13832 

50  1 

845968 

2 

5 

13462 

3.5 

475 

1952 

1 

10550 

3. 

5 

344 

1953 

1 

12100 

3. 

3 

405 

1954 

1 

10710 

3. 

3 

352 

1955 

1 

1  1730 

3. 

5 

415 

1957 

1 

15650 

3. 

6 

567 

8463 15 

41 

105 

10156 

3.7 

375 

1947 

16 

8853 

3. 

7 

327 

nen  York 


TABLfc  lb. 


-DAUGHTER- AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPlD  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECuRO  AVERAGE   BY   SlKE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTlHC.   AV.   YEARLY  HtRO  AVlRAGE 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FA  I 
LB. 


2136      12994     3.6  468 


112     11668     3.7  433 


5/33     11795     3.7  439 


64  9969 
850298 


1  14700  3.7 
70      127V3  3.B 


t>47 
48b 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

RtLURDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1948 

14 

952  1 

3.7 

351 

1949 

16 

997  1 

3.7 

565 

I9S0 

1  1 

990  7 

3.6 

378 

1951 

7 

10879 

3.6 

395 

1952 

7 

10646 

3.8 

403 

1 

10940 

449 

19S3 

9 

1  1734 

3.b 

445 

1954 

ri 

12134 

3.  / 

454 

1 

12970 

505 

1955 

10 

1  1485 

3.  7 

427 

1 

1  Iti90 

475 

1956 

5 

13036 

3.7 

471 

1 

169  10 

696 

1957 

2 

1253C 

3.8 

4  /  1 

| 

1  3900 

54  1 

1 

10235 

363 

1952 

92 

13091 

3.6 

470 

0 

13922 

538 

1953 

167 

12316 

3.6 

446 

14 

12961 

478 

1954 

23b 

12583 

3.6 

456 

25 

13045 

473 

1955 

197 

13053 

3.6 

47  1 

27 

13328 

487 

53 

12104 

4  53 

1956 

226 

13014 

3.6 

468 

56 

12o40 

460 

50 

126  1  7 

454 

1957 

327 

12993 

3.6 

462 

159 

1  2923 

469 

125 

12550 

4d6 

195b 

447 

1551  1 

3.6 

487 

389 

12H30 

40  7 

337 

12653 

459 

1959 

398 

13ol  7 

3.0 

490 

374 

128/2 

470 

307 

13  190 

460 

I960 

44 

13513 

3-0 

487 

4  1 

12724 

469 

39 

134  3  1 

492 

1955 

4 

1  162C 

3.6 

439 

1956 

18 

1  1  158 

3.0 

403 

4 

13525 

480 

4 

12358 

443 

1957 

28 

11580 

3.7 

426 

13 

12798 

459 

12 

12316 

449 

1958 

2b 

12026 

3.7 

44  1 

24 

12663 

478 

22 

12839 

473 

1959 

29 

1242  3 

3.6 

451 

29 

12O90 

471 

18 

129n 

47  1 

I960 

3 

1  1  706 

3.4 

397 

5 

1  1392 

406 

5 

12550 

447 

1951 

64 

1  1650 

3.6 

443 

1952 

335 

1  1712 

3.8 

440 

12068 

448 

1953 

596 

1  1635 

3.8 

436 

19 

12727 

465 

1954 

608 

1  1  7311 

3.7 

437 

57 

12879 

472 

1955 

a  1 1 

1  199b 

3.  / 

446 

79 

13<;/4 

483 

83 

12334 

448 

1956 

363 

1  182  0 

3.e 

442 

140 

12650 

46  3 

127 

12463 

454 

1957 

807 

1206  1 

3.7 

146 

289 

1272b 

400 

259 

1229  1 

44  7 

1958 

773 

12465 

3.7 

464 

64  7 

12d90 

458 

548 

12440 

45? 

1959 

602 

12907 

3.7 

478 

578 

I26o4 

460 

472 

12956 

470 

1960 

74 

15118 

3.7 

485 

66 

12769 

462 

56 

13294 

434 

1950 

1 

14700 

3.  / 

547 

1954 

12 

1  1965 

3.9 

47  1 

1 

9930 

437 

1955 

19 

1332c 

3.6 

507 

i 

1  1700 

459 

2 

126  11 

465 

1956 

1  1 

1  2bbb 

3.8 

487 

I08b0 

42/ 

1 

12862 

4j3 

1957 

/ 

12609 

4.0 

510 

2 

13045 

513 

3 

13425 

510 

1958 

1  1 

12118 

3.8 

455 

7 

1  16o6 

468 

6 

12255 

469 

1959 

10 

1  336  1 

3.7 

493 

10 

12  195 

450 

6 

1294? 

460 

852063  1 

3      11397      3.6  410 

1952 

1  9b40 

3. 

.4 

339 

1955 

1  10250 

3. 

3 

340 

1954 

1      1  It  120 

4. 

.  0 

566 

10      12644     3.3  416 


195  1 

1 

14130 

3. 

1 

440 

1952 

5 

12610 

3. 

5 

442 

1953 

2 

136  10 

3. 

5 

484 

1954 

1 

9490 

5. 

5 

334 

1957 

1 

17030 

3. 

S 

604 

1959 

2 

12435 

3. 

0 

37? 

8527 14  1 
8537  17  82 


1 

236 


82  10 
1  1447 


5.8 
3.8 


312 
437 


8^10  3.8 


195  1 

27 

1  153^ 

3. 

.  8 

440 

1952 

51 

1  1437 

3. 

.9 

44  1 

1955 

45 

11616 

5. 

.9 

447 

1954 

36 

1  1374 

3. 

,8 

456 

1955 

30 

12  146 

3. 

.  H 

456 

1956 

22 

12517 

3. 

,8 

47/ 

1957 

13 

1  3345 

3. 

,  7 

503 

1956 

6 

14022 

3, 

.6 

505 

1959 

6 

12350 

3. 

.7 

453 

12240 
I  1475 
13425 
1  1940 


444 

599 
486 
454 


2 

132  1  1 

459 

2 

1236  1 

445 

3 

12157 

436 

2 

1351  1 

4/9 

4 

1356? 

502 

6542 10  9 


llblb     3.7  432 


1952 

4 

12855 

3.8 

482 

1953 

3 

10473 

3.9 

405 

1954 

2 

10590 

3.6 

373 

1956 

2 

10515 

5.5 

37  1 

1957 

1 

1  3  160 

3.  / 

48  7 

1958 

1 

7530 

3.6 

2/2 

1959 

1 

1  5290 

3.7 

57  1 

12220  450 


I      11861  450 


854298  3 


12055     4.2  501 


1953 

2 

1  1285 

4. 

.2 

467 

1954 

1 

12860 

4. 

.3 

535 

I95d 

2 

12  145 

4. 

.2 

503 

1956 

2 

12940 

4. 

.2 

541 

1956 

1 

14470 

4. 

.0 

576 

854/23  47 


111      12052     3.7  440 


1952 

t> 

1  3090 

3.o 

493 

1955 

25 

12205 

3.7 

4  54 

1 

130  10 

51  1 

1954 

2d 

12764 

3.0 

463 

2 

IOOoO 

35  1 

1955 

20 

15575 

3.6 

462 

2 

122riS 

457 

2 

1  1303 

1956 

14 

13716 

3.7 

•jIO 

2 

1  1645 

424 

3 

12204 

W57 

/ 

1354/ 

3.7 

b02 

2 

1  1  /80 

439 

3 

12430 

1956 

9 

1  1419 

3.  / 

425 

4 

12240 

455 

5 

1  144/ 

4  50 
4/  5 


NE1.  YORK 


2-:3 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  1 IA T I UNS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  No — RECORDS  FROM   THIS   STA  Tl  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRL 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.   PCT . 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTCMI'.  AV. 


855350  11 


45     12149     3.6  435 


b55351  600 


11646      3.5  ItOa 


B56728  21 


66      12401      3.6  U37 


857209  3 


B5O4I0  2 


12838     3.9  50<: 


15203     3.7  563 


11595     3.4  384 


2693      12040     3.6  437 


9776     3.6  351 


8591 59 
8592  16 


1 

55 


13330 
1  1086 


3.4 
3.7 


44B 
407 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
FAT 
LB. 


503 
483 


12270     3.4  402 


F  K  h  S  H 

RECORDS 

MILK 

JZ  S  T 

Ml  LK 

To T 

R  LCOHOS 

MILK 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

NO. 

LB  • 

HOLSTEIN 

1959 

6 

1  1067 

- 

1  960 

2 

110  10 

*  n 

ill 
4 

9690 

347 

2 

129  1  7 

1 VU  7 

1  1  960 

3.6 

436 

1948 

6 

!?^** 

3.5 

387 

1  9U9 

;? 

3  6 

512 

1950 

? 

1 9b  1 

3.4 

457 

1952 

j* 

0  1  H 

3.6 

436 

| 

i  s  on 

5  78 

1  953 

I  hnn 

1 954 

!* 

3.5 

494 

| 

1  39  '0 

485 

1955 

: 

3.6 

548 

| 

13120 

485 

1 

12557 

1956 

3.6 

53b 

1957 

1  7850 

3.  ( 

662 

| 

1  2  1  90 

432 

1959 

i 

1  1940 

3  .  / 

438 

100  10 

362 

1 

9908 

191*7 

3.5 

396 

1946 

8*1 

l  1MO 

3.6 

4  1 6 

] 

114  70 

466 

I9U9 

1  30 

21i7^ 

3.5 

437 

13240 

560 

1950 

1 32 

9  AH 

3.5 

427 

2 

12840 

499 

195  1 

1  **o 

1  A  7  4 

3.5 

409 

2 

1  3220 

462 

1952 

3.5 

3 

1  3  1  40 

47  1 

1953 

1  1844 

3.5 

4  1  b 

1 2524 

450 

1  954 

11758 

3.5 

410 

1  3 

1  1  956 

42  b 

1955 

171 

3.5 

4  1  7 

1  6 

12663 

470 

1  6 

12140 

1  956 

1  39 

1  1833 

3.5 

412 

I  / 

1  25  52 

453 

1 6 

11723 

1957 

76 

1208  1 

3.5 

417 

22 

1  2b44 

44  7 

2  1 

1  1886 

195a 

39 

13532 

3.5 

47  1 

29 

]  23v  1 

445 

28 

12706 

1959 

2u 

3.4 

46  3 

2  5 

12728 

452 

2  1 

1 284  7 

1  960 

3.2 

406 

1 1233 

364 

3 

12147 

1947 

3.5 

b  10 

1948 

12 

12732 

3.  b 

194  9 

13 

13462 

3.5 

4  73 

1  950 

6 

13327 

3.6 

476 

195  i 

3.6 

463 

1952 

K 

1  3370 

3.4 

4b8 

1953 

12936 

3.5 

453 

1954 

k 

12935 

3.4 

436 

1  955 

2 

13835 

3.4 

472 

19^6 

'  Qoon 

3.5 

453 

. 

8260 

300 

1  95  7 

3.7 

3  1  1 

I 

1  1290 

4  1 2 

| 

1  0889 

1954 

1 

10910 

4.2 

456 

1955 

1 

1  1990 

3.8 

4b  1 

195  7 

' 

!  '  ' 

4  .  1 

458 

1958 

4.0 

5  |  o 

1  3865 

5  |  7 

1 

1  4552 

1959 

lunnn 

3.  7 

569 

1 

1  1630 

421 

1 

10769 

1960 

4.  1 

b75 

1 

14060 

54  1 

1 

15467 

1 952 

3-7 

b76 

1954 

16590 

3.8 

623 

1955 

!  4fi?n 

3.7 

568 

1  957 

3050 

3.5 

463 

10550 

3*3 

1955 

I 

14300 

3.2 

456 

1 956 

1 

12990 

3.5 

449 

1957 

1  2720 

3.4 

434 

1949 

3.6 

387 

1950 

_y 

I  ioio 

3.6 

457 

2 

1  1955 

442 

1951 

\oc\ 

3.6 

430 

1  32  50 

5  1  1 

1  952 

1  1  77 

3.6 

4  30 

5 

1 28  98 

456 

1953 

• 

i  i  wn  / 

3.6 

4  29 

1  3 

12592 

462 

1 954 

277 

1  174  7 

3.6 

426 

1  8 

1  2596 

458 

1955 

293 

12196 

3.6 

44  3 

2  7 

13211 

476 

2  7 

1  2673 

1956 

31H 

1  1870 

3.6 

428 

54 

1 2465 

-461 

52 

1  2282 

195  7 

37b 

12332 

3.6 

4  47 

1 5(j 

12341 

448 

145 

12  115 

1958 

396 

12583 

3.6 

457 

350 

12695 

460 

292 

12443 

1959 

342 

3.6 

463 

334 

12639 

4b7 

272 

12809 

1960 

1  IHOl 

3.  ( 

47  1 

32 

12849 

474 

33 

13223 

1950 

3.7 

315 

4 

72  1  3 

1 952 

3.  5 

322 

1953 

3.5 

34  4 

1  954 

10715 

3.5 

366 

1955 

1 

10750 

3.7 

395 

1956 

1 

1  1  190 

3.5 

387 

195  7 

] 

1  0660 

3.6 

389 

1958 

1 

14570 

3.8 

bb3 

1 

1  5600 

59  ( 

1 

1  602  3 

1951 

1 

13330 

3.4 

448 

1950 

7 

1  1729 

3.6 

42b 

1951 

29 

1  1294 

3.7 

4  14 

1952 

33 

1  1270 

3.  /" 

422 

1953 

18 

1  1797 

3.7 

436 

1954 

13 

1  1312 

3.6 

4  10 

1955 

8 

1  1710 

3.7 

433 

1956 

6 

9552 

3.4 

326 

1957 

2 

1  1650 

3.5 

409 

1958 

2 

14170 

3.8 

b32 

2 

14570 

533 

2 

14780 

1953 

2 

12410 

3.4 

40  I 

44  I 

4  19 

429 
457 
462 
423 


542 
39  I 

588 


460 
437 
444 
448 
464 
487 


NLW   YUR K 


224 


TABLE    lb. — OAUGHTER-Al/tRAoE  OF   SIRES   IN   SERVILE   IN   ARTIFICIAL   OREtuING  OKoAM  tAT  I  OlMS- 
BY  YEAR  UF   FREjHLN I  Nb — RECORDS   FROM  THIS   STATc  ONLY 


■GROUPt.0   BY  KRLCG 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  SIRE 


SIRt 
NO. 


LAUGHTERS  RECORUS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  HOT. 


859566  I 
660603  1 


b607o8  1 
862248  734 


2     11370     3.8  424 


1  13040 
1740  11980 


863100  28 


58      13036     3.7  478 


865/56  213 


407      12121      3.7     44  7 


864J 18  43 


84     12115     3.7  451 


865323  161 


865325  50 


191      12109     3.8  459 


107      12203     3.6  439 


8655  13  5 


866063  13 


9      12905     3.9  498 


34     11797     3.7  434 


B66I42  6 


14     11097     3.7  40a 


RLCURL)  A^LRAGL   BY   SIRE   BY   hRcSHENING  YtAR 

505-L.AY  CONTLMR.  AV. 


YtARLY  HERD  AVERAGE 
FAT 


450 
44d 


FRESH 

RCCORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

RiXORUS 

MILK 

FAI 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTfc IN 

1954 

1 

14920 

3.0 

454 

1950 

1 

10540 

3.7 

388 

| 

12550 

449 

1 

122  73 

1959 

1 

12200 

3.8 

459 

1 

12  loO 

457 

1 

1  1859 

1951 

1 

15220 

3.9 

590 

1952 

1 

15800 

3.7 

584 

1953 

1 

1  7520 

3.7 

644 

1955 

1 

1600C 

3.d 

610 

1957 

| 

1  7550 

3.  7 

654 

1958 

1 

16770 

3.  7 

628 

1959 

1 

13040 

3.  7 

486 

1 

1  3750 

50b 

1951 

1 

9540 

3.6 

340 

1952 

101 

1  1904 

3.6 

432 

6 

13405 

522 

1953 

263 

1  1709 

3.6 

420 

17 

12718 

452 

1954 

385 

1  1689 

3.6 

4  14 

42 

12/57 

46  1 

1955 

352 

12466 

3.6 

444 

56 

13407 

495 

46 

12696 

1956 

276 

1266  7 

3.5 

446 

60 

1264  1 

462 

54 

12569 

1957 

188 

13184 

3.  5 

46  1 

hi 

1  3U66 

4  /6 

55 

12696 

1958 

97 

13725 

3.5 

478 

li 

12o01 

463 

63 

12416 

1959 

68 

1360  1 

3.5 

480 

63 

12994 

4  76 

50 

13275 

1  960 

9 

13787 

3.5 

48  1 

9 

1  3690 

483 

7 

1  3586 

1952 

3 

12670 

3.4 

432 

1953 

1  1 

13539 

3.6 

495 

1954 

16 

13928 

3.0 

500 

1 

14540 

656 

1955 

10 

14237 

3.  7 

529 

1 

124o0 

560 

1 

12350 

1956 

o 

1  1607 

3.C 

437 

1 

14  100 

54  1 

1 

13636 

1957 

12056 

3.9 

47  1 

1 

13550 

485 

2 

1398  5 

1958 

4 

I3e03 

3.9 

524 

4 

13  1  75 

46  1 

3 

1  19  7? 

1959 

2 

9520 

3.9 

564 

1 

12590 

462 

1 

1  1  129 

1960 

1 

7950 

3.4 

273 

1 

17560 

653 

1 

1298? 

195  1 

10 

12144 

3.7 

451 

1 

16  790 

65  1 

1952 

12 

12949 

3.8 

489 

2 

14360 

562 

1953 

37 

12367 

3.8 

466 

3 

1  1520 

512 

1954 

47 

12403 

3.7 

460 

5 

12422 

486 

1955 

57 

12224 

3.  7 

449 

9 

12617 

479 

9 

12596 

1956 

77 

12151 

3.7 

450 

19 

128  1  1 

464 

13 

12885 

1957 

67 

1  2350 

3.7 

456 

23 

12779 

457 

20 

1  I860 

1958 

5d 

12415 

3.6 

452 

45 

12532 

45? 

38 

12203 

1959 

40 

12264 

3.0 

459 

37 

124  10 

454 

26 

12831 

I960 

2 

12485 

3.5 

445 

2 

13100 

462 

2 

13423 

195  1 

2 

14840 

3.7 

554 

1952 

2 

996  5 

3.7 

370 

1953 

7 

12046 

3.6 

456 

1954 

19 

12919 

3.  7 

477 

1 

13600 

464 

1955 

17 

12295 

3.6 

447 

2 

14085 

497 

14661 

1956 

1  1 

12255 

3.  7 

456 

2 

1  58  35 

56  1 

| 

1  5467 

1957 

9 

1  1719 

3.6 

425 

2 

17825 

633 

1 

15206 

1958 

8 

12499 

4.0 

498 

6 

14542 

548 

5 

13056 

1959 

8 

14273 

3.  7 

525 

8 

135/8 

515 

6 

13952 

1960 

1 

10930 

3.8 

4  1  1 

1 

13340 

480 

1 

14497 

1956 

1  24  1  0 

4.  1 

5  10 

1957 

27 

12445 

3.8 

474 

13 

12  109 

459 

12 

12661 

1958 

43 

1  1982 

3.8 

46  1 

42 

1273  1 

472 

37 

12379 

1959 

100 

12226 

3.8 

462 

98 

12705 

469 

bO 

12737 

I960 

17 

1  1608 

3.  7 

45  1 

|  5 

1  26d3 

4/5 

1  4 

1  3490 

1952 

3 

1  07  1  3 

3.8 

402 

1953 

1  1 

12453 

3.  < 

454 

1954 

22 

12616 

3.6 

453 

2 

10055 

389 

1955 

2  1 

12398 

3.6 

445 

3 

1  1  140 

429 

3 

11717 

1  956 

20 

12758 

3.  7 

466 

5 

12740 

506 

jl 

119  19 

1957 

10 

1  3294 

3.6 

479 

12  170 

474 

4 

1  1636 

1958 

13 

12570 

3.5 

445 

8 

12246 

435 

7 

1  1934 

1959 

5 

1  I33B 

3.6 

403 

5 

1  1686 

4  19 

3 

125  17 

I960 

2 

12175 

3.4 

419 

2 

1  1  145 

403 

2 

1  1778 

1954 

1 

13090 

3.  7 

486 

1955 

3 

1  1980 

3.0 

455 

1956 

2 

12545 

3.7 

467 

1957 

2 

14675 

4 .  1 

595 

1958 

1 

I555C 

3.  C 

5/7 

1952 

3 

1  1850 

3.5 

421 

1953 

6 

12153 

3.6 

433 

1954 

9 

12141 

3.8 

46  1 

1955 

7 

1  1447 

3.9 

442 

1956 

5 

9582 

3.7 

353 

1957 

1 

12280 

3.8 

468 

1953 

2 

14640 

3.4 

497 

1 

14000 

509 

14693 

1959 

1 

15540 

3.3 

513 

1 

1  4340 

549 

1 

14B46 

1950 

2 

9080 

4.2 

383 

1951 

1 

12700 

3.7 

470 

1952 

1 

I476U 

3-c. 

530 

1953 

1 

14060 

3.7 

513 

46  I 

458 
46  5 
447 
4b6 
49  I 


488 
517 
5*6 
424 
400 
477 


465 
469 
442 
44  I 
470 
SO  I 


506 
559 
548 
494 
539 
557 


471 

455 
469 
497 


429 
4?  / 
430 
423 
46  i 
4i6 


NtH  YORK. 


225 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  StRVILL  IN  AKIIFICIAL  BRLlOING  ORGAN  I L  A  T  I ONS — GROUPEU  BY  BREFU, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   SIATl  ONLY 


DAUGHTER   AVi_RAGt  BY  SIRE 


RECORO  AVERAGE   3Y   SIRE  BY  1RLSHENI,»G  YEAR 


305-DAY   CONTEMP.  AV. 


YEARLY   HERO  AVLKACL 
FAT 

Lit. 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

Mf)                          Wfi  Nil 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB . 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

1954 

15510 

3.7 

571 

1955 

2 

11615 

3.9 

457 

1956 

11780 

3.0 

443 

1957 

] 

I490U 

4.5 

673 

1 95b 

12863 

1960 

1 

13360 

3.4 

453 

1 

13520 

48  1 

1 

13516 

8674  12             1  1 

13060 

3.8 

494 

1953 

1 

13060 

3.8 

494 

867523             1  1 

14910 

4.0 

596 

1957 

' 

14910 

4.0 

S96 

86761*8              1  It 

9835 

3.5 

348 

1954 

1 

10250 

3.5 

359 

1955 

1 

10480 

3.5 

372 

1 

10750 

1957 

I 

7860 

3.5 

2  78 

869394              1  1 

7380 

3.4 

249 

1958 

1 

7380 

3.4 

249 

1 

14460 

548 

1 

1551  1 

8694  73             2  7 

13039 

J. 5 

459 

1952 

1 

13660 

3.6 

498 

1953 

1 

13080 

3.8 

494 

1954 

1  2o6U 

3.3 

4^4 

1955 

14375 

3.7 

523 

1956 

1  4440 

3.7 

532 

1957 

J 

10570 

3.  7 

38/ 

b70458           88  248 

10844 

3.6 

388 

1950 

2 

7965 

3.  1 

250 

25 

10366 

1952 

40 

10757 

3.6 

386 

1953 

60 

10970 

3.6 

400 

3 

12967 

455 

1954 

43 

1  124  1 

3.6 

400 

2 

1  3430 

492 

1955 

33 

1  19S7 

3.6 

428 

3 

1  34  7  7 

489 

1 

14050 

1956 

2  1 

1  164  1 

3.  7 

435 

1 

12840 

445 

1 

14628 

1957 

14 

12614 

3.6 

45  1 

2 

12V05 

437 

2 

13195 

1958 

7 

13674 

3.6 

494 

1 

lObbO 

386 

1 

1  1467 

1959 

3 

1  3853 

3.7 

503 

2 

1  1045 

38  1 

3 

1  1699 

870701             2  2 

8730 

3.7 

322 

1959 

2 

8730 

3.7 

322 

2 

1  1  130 

398 

2 

10927 

R7fl  7  \t\            97               yn A 

12198 

3.8 

7 

12753 

1950 

20 

12303 

3.  V 

472 

195  1 

4.0 

46  7 

1952 

15 

12684 

3.9 

490 

1953 

15 

12934 

3.8 

1954 

3.8 

455 

1 

13170 

508 

1955 

33 

13132 

3.8 

499 

1 

1  5080 

613 

1956 

2  1 

13340 

3.9 

508 

1 

14440 

556 

1957 

19 

14036 

3.9 

537 

2 

15045 

56  1 

5 

12703 

1958 

13 

12400 

3.9 

480 

I 

1  3309 

497 

12679 

1959 

5 

13356 

3.6 

483 

4 

1  3340 

498 

5 

I428H 

871121            1  1 

7960 

3.3 

263 

1952 

1 

7960 

3.3 

263 

874187            1  1 

1  1980 

3.7 

440 

1953 

1 

1  1980 

3.7 

440 

Of  4 JUu                     1  1 

12590 

399 

19  8 

1 

12590 

355 

876045             4  4 

9863 

3.8 

37  1 

1959 

3 

9610 

3.8 

364 

3 

1  1  190 

40  1 

3 

10856 

I960 

1 

1062  0 

3.  7 

390 

1 

1  11  10 

394 

1 

10998 

876262             1  6 

10383 

3.7 

385 

1948 

1 

H930 

4.0 

356 

1949 

1 

10600 

3.7 

393 

1950 

1 

12020 

3.7 

445 

1952 

8390 

3.4 

287 

1 

10870 

1954 

1 

1  1490 

3.7 

422 

877490            10  28 

1  1494 

3.6 

412 

1951 

ij 

10703 

3.9 

4  17 

6 

12535 

3.7 

1953 

7 

1  167  1 

3.5 

394 

1954 

5 

12200 

3.7 

451 

1 

13450 

462 

1955 

2 

12240 

3.6 

435 

1956 

3 

12183 

3.6 

435 

1 

10120 

369 

1 

8971 

1959 

' 

12500 

3.7 

457 

I960 

1 

1  2000 

3.8 

450 

1 

14159 

877495              1  1 

10860 

3.6 

392 

1953 

1 

10860 

3.6 

392 

Of (OOU                   1  1 

11  50 

3* 

1 

1  1  150 

878378           14  32 

9836 

3.6 

353 

1950 

1 

5990 

3.6 

213 

1951 

4 

9160 

3.7 

338 

1952 

5 

9534 

3.  7 

345 

1953 

3 

8993 

3.5 

318 

1954 

5 

8662 

3.8 

328 

1955 

7 

10610 

3.5 

37  1 

1956 

4 

1  1753 

3.6 

4  14 

1957 

2 

864  5 

3.7 

32  1 

1 

1  11 20 

384 

1 

10508 

1959 

1 

12590 

3.8 

476 

1 

1  IU40 

447 

1 

1  1837 

878520             4  8 

12  164 

3.5 

42  7 

1954 

2 

10520 

3.8 

400 

1955 

3 

1  1673 

3.4 

399 

1956 

2 

1  1715 

3.5 

407 

1958 

1 

12020 

3.  3 

400 

4<J5 
522 
47b 
40  I 
4k  5 

396 


464 
478 
529 


39  3 
378 


3«2 
43  I 


NLW  YUR K 
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TABLE  lb.- 


-DAUGHTER-AVlkAGL  OF  SIK..S  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  I  c  AT  I  ONS- 
CY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATL  ONLY 


-GROOVED   BY  BREED, 


UAUoHTLR  AVERAGE   BY  SIRl 


RECORD   AVERAGE   BY   blRc   BY  F  K..  SH...*  I  ,<  J  YlAk 


SlKE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


87066b 
880 I  78 


I 

61 


8802  10  76 


MILK  TEST 
LB.  FCT. 


I44S0 
1  Ibb4 


i  .  6 
3.6 


FAT 
LB. 


52b 


1372b     3.9  b2b 


135      12005     3.9  US9 


job-DAY 

CONTtMH 

.  AV. 

FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEs 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YtAR 

No. 

LB. 

per 

Lb. 

NO. 

Lis. 

LB. 

HOL  STEIN 

1955 

1 

14450 

3. 

6 

525 

195  1 

1  144b 

3. 

6 

4  1  7 

1952 

1  o 

11806 

3. 

5 

i 18 

1953 

117  19 

3. 

b 

412 

2 

12720 

446 

1954 

30 

12039 

3. 

6 

428 

2 

1224b 

435 

195b 

2  1 

1  2002 

3. 

426 

2 

1  2bb0 

44  9 

1956 

1  7 

1  1  4  0  9 

3. 

5 

399 

3 

12027 

453 

1957 

12 

1  2033 

3. 

5 

428 

3 

13b03 

D22 

1950 

6 

1299b 

3. 

6 

46b 

3 

13970 

>l  1 

1959 

4 

12296 

3. 

4 

421 

3 

9147 

33b 

I95U 

1 

1  3030 

4. 

0 

517 

1955 

1 

I4O00 

3  ■ 

a 

525 

1956 

1 

14  160 

3. 

b 

54* 

1957 

1 

137  10 

3. 

u 

5  1  7 

19b4 

24 

10928 

4. 

427 

3 

12217 

4ob 

1955 

30 

11953 

3. 

8 

4b7 

2 

12730 

k9i 

1956 

2V 

1  1544 

3. 

9 

44b 

b 

13416 

489 

1957 

16 

1208  1 

3. 

9 

469 

7 

12b  13 

477 

1958 

17 

13060 

3. 

9 

b  1  1 

14 

13472 

494 

1959 

„  !  '  IS  ' 

13717 

3* 

7 

bOl 

IS 

12946 

469 

I960 

4 

1  1  125 

3. 

7 

4  lb 

4 

1  1695 

433 

YtAKLY  HERD  AVL,<Ao!_ 
RECORDS     MILK  FAT 


2 

1  12  16 

394 

2 

10247 

36  7 

2 

1  1  lb9 

40  1 

2 

1  3604 

4S9 

i 

117  10 

42^ 

4 

1220b 

450 

4 

12598 

USB 

5 

12b3^ 

462 

13 

12736 

402 

12 

13416 

487 

4 

1  1854 

435 

880723 

2 

6      I12bb     4.3  484 

1955 

3 

9907 

4. 

,2 

4  18 

1  llblO 

46  1 

1956 

2 

1  157  5 

4. 

.5 

b!8 

1  15340 

625 

1957 

1 

14661, 

4. 

.2 

612 

1  144^0 

587 

881376 
88 1964 


14090 
12310 


3.  1 
3.6 


430 
442 


1954 
1958 


14090     3. I  430 


1  3030 
10870 


3.7 
3.4 


479 

370 


13700  504 


14017  513 


883725  340 


799      11367     3.5  39b 


1952 
1953 
1954 
I95d 
19b6 
1957 
1958 
I9S9 
I960 


34 

11139 

3. 

.  6 

395 

1  72 

1  1378 

3. 

,6 

403 

5 

lOii  14 

383 

19V 

1  1335 

3. 

.5 

398 

12 

12403 

442 

149 

1  1920 

3. 

,  5 

4  1  4 

13 

12678 

463 

17 

1  166  1 

106 

1  1  750 

3. 

,  5 

409 

23 

12506 

U44 

22 

1  1843 

72 

1  1739 

3. 

,4 

401 

20 

12602 

453 

17 

1  1997 

35 

12209 

3. 

,4 

414 

23 

12939 

468 

23 

12499 

30 

12912 

3. 

427 

27 

13162 

470 

25 

12933 

2 

8400 

3. 

,3 

273 

2 

1  1220 

383 

2 

10552 

413 

420 
43  I 
456 
466 

380 


884265  71 


148      12260      3.8  463 


1953 

31 

12  137 

3.8 

460 

1 

12b60 

463 

1954 

40 

1  1682 

3.8 

437 

2 

1  1505 

410 

1955 

30 

12508 

3.C 

47  1 

2 

12690 

448 

2 

13195 

1956 

18 

1  1702 

3.8 

440 

4 

14040 

5  12 

3 

12738 

1957 

15 

12196 

3.  B 

470 

D 

13254 

4  76 

5 

13067 

1958 

8 

13609 

3.8 

528 

4 

13780 

566 

4 

14770 

1959 

6 

13302 

3.  7 

489 

6 

12098 

45  1 

6 

12633 

46 

459 

484 

535 

472 


884838  5 


7      13193     3.6  476 


1953 

1  l722o 

3.4 

b87 

1954 

1  13490 

3.5 

466 

1955 

3  14130 

3.6 

bl  1 

1956 

1  12000 

3.7 

440 

1957 

1  12470 

3.  7 

458 

888593  I 


5      14124      3.8  528 


1953 
1954 
1955 
1956 
1957 


1  1640 
14270 
16320 
15570 
1282C 


3.  7 
3.7 
3.8 
3.9 
3.7 


426 
529 
614 
601 
472 


I  1 2  bO 
9570 


529 
453 


b540  426 
863ff  485 


9429 

b960 
9657 


436 
448 
467 


888602  120 


264      12159     3.5  42b 


1953 

26 

12367 

3.  5 

435 

1 

13140 

475 

1954 

67 

11810 

3.  5 

4  16 

3 

14457 

51  1 

1955 

62 

12099 

3.S 

423 

2 

12275 

470 

5 

12755 

454 

1956 

47 

12224 

3.5 

427 

b 

13464 

477 

6 

I25B3 

460 

195  7 

32 

12768 

3.5 

444 

13 

12b91 

464 

1  1 

13079 

4  78 

1958 

lb 

13736 

3.6 

487 

1  3 

13149 

482 

10 

12905 

472 

1959 

1 1 

1  1355 

3.6 

400 

1  1 

12452 

453 

7 

13085 

477 

I960 

1 

14760 

3.3 

489 

1 

134  50 

493 

13374 

472 

B866b9 

2 

4      15728     3.7  581 

1957 

1  13840 

3. 

,5 

479 

1  12140 

453 

1958 

2  15210 

3. 

.7 

553 

2  14450 

532 

2  13222 

4V2 

1959 

1  18650 

4. 

.0 

737 

1  14660 

567 

1  14977 

555 

889161  I 
8893  12  1582 


1  7370 
3036  11089 


7370     3.4  253 


1     neoo  370 


1      12688  4J8 


1952 

89 

1  1  109 

3. 

7 

4  10 

1 

15280 

526 

1953 

444 

1  1214 

3. 

6 

406 

1  7 

12426 

456 

1954 

570 

1  1  146 

3. 

6 

402 

29 

13315 

481 

1955 

651 

1  1427 

3. 

6 

4  12 

56 

13285 

49  1 

56 

12325 

4!(7 

1956 

601 

1  106b 

3. 

6 

399 

73 

127  18 

462 

68 

124  12 

449 

1957 

351 

1  1590 

3. 

6 

413 

103 

126  14 

454 

99 

12352 

448 

1958 

1  73 

12245 

3. 

6 

435 

123 

12551 

455 

100 

124  1  1 

452 

1959 

134 

12363 

3. 

6 

440 

128 

12721 

46  1 

103 

13053 

475 

1960 

23 

13127 

3. 

5 

453 

2  1 

13021 

467 

19 

13539 

468 

8901b  I  BB 


68 

113     12350     4.0  490 

1957 

8 

1  1489 

4. 

.2 

483 

3 

13223 

485 

3 

13988 

51  1 

1958 

39 

1247b 

4. 

.0 

495 

35 

13199 

49S 

28 

13450 

500 

1959 

62 

12552 

4. 

.  0 

495 

60 

12965 

480 

48 

13377 

49a 

1960 

4 

12876 

4. 

.2 

526 

4 

1  3370 

489 

2 

14688 

519 

8904  63  S3 


109  13258 


3.6     471  1953 
1954 


6 

22 


12270 
12764 


430 
448 


1      10090  354 
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227 


TABLE    lb. — OAUGHTEK-AVlRAuE  OF  S  IKES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREcOING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BKLLO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY   SIRE  RECURO  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRLSHLNING  YLA,< 

305-DAY  CONT..MP.   AV.   YLARLY  HERO  A/cRAJc 


SIRE     OAOGHTERS  KECORDi 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCOKDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCUKUS 

MILK 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LD. 

HOLSTEIN 

1955 

26 

13509 

3.6 

483 

5 

131  12 

508 

4 

12505 

464 

1956 

2  1 

13194 

3.6 

482 

6 

13845 

554 

5 

1278  1 

457 

1957 

16 

13246 

3.  5 

466 

o 

12727 

473 

8 

1  170/ 

4.',  4 

1958 

1  1 

14304 

3.5 

505 

10 

129  14 

464 

9 

12020 

431 

1959 

6 

1550U 

3.7 

575 

6 

144  72 

536 

4 

1  3865 

5  1  7 

1960 

' 

15510 

3.4 

524 

1 

14530 

530 

t(9  1636 

1258  2757 

118  7b 

3.6 

424 

19  50 

3 

12083 

3  8 

1951 

72 

1  1443 

3.6 

412 

1952 

149 

1  1701 

3.6 

416 

1  14  77 

4  6  1 

1953 

365 

1  1697 

3.6 

4  16 

15 

12266 

47  1 

1954 

550 

1  1826 

3.6 

422 

43 

125  15 

459 

1955 

594 

12099 

3.6 

43  1 

53 

15107 

4  lo 

58 

12161 

458 

1956 

3.6 

44  1 

?b 

13246 

479 

71 

12517 

450 

1957 

285 

1279b 

3.6 

455 

94 

12997 

467 

87 

12690 

460 

1956 

1  73 

13456 

3.6 

479 

123 

13007 

469 

107 

12546 

454 

1959 

1  15 

12669 

3.6 

450 

109 

12522 

452 

95 

13025 

4/  1 

1960 

16 

12064 

3.5 

4^7 

I  o 

1  2U4  1 

440 

1  6 

1  2759 

4  6  7 

8913  50 

1  1 

11280 

3.4 

378 

1953 

1 

11280 

3.4 

3  78 

895638 

1  7 

10961 

3.5 

385 

1952 

1 

12530 

3.8 

473 

1953 

I 

1  1490 

3.2 

373 

1 954 

1 

9700 

3.6 

348 

1  >55 

1 

10500 

3.7 

384 

1956 

3.3 

360 

1957 

1 

9100 

3.9 

359 

1958 

1 

12350 

3.2 

397 

694060 

1  1 

8890 

3  9 

342 

1949 

1 

8890 

3  9 

8959 1 1 

4  it 

12308 

3.7 

457 

1957 

1 

I2b70 

3.7 

459 

1958 

2 

1  308  b 

3.7 

485 

2 

12850 

469 

1 

12206 

4>l5 

1959 

1 

1  0490 

3.6 

403 

1 

1  1  7^0 

43b 

1 

1  164  1 

45d 

8959  14 

2  7 

10084 

j. 5 

347 

1952 

2 

1061b 

3.4 

353 

1 

1  1  790 

410 

19  54 

1 

10250 

3.2 

32  9 

| 

33  3 

1955 

1 

10160 

3.6 

369 

1 

13960 

b  1  1 

1956 

1 

1  1840 

3.4 

400 

1 

15070 

550 

1957 

2 

1  133b 

3.4 

36  1 

2 

136^5 

50? 

b96b53 

5  7 

1  1294 

3.9 

439 

1953 

1 

13200 

3.4 

448 

1954 

2 

1069b 

3.9 

405 

1956 

4.0 

444 

1957 

1 

13670 

4 .  1 

554 

1958 

1 

9930 

3.6 

382 

1 

I3b50 

500 

1 

13560 

465 

1959 

1 

10490 

3.8 

396 

1 

14440 

529 

1 

13363 

49b 

69B 193 

1  8 

13901 

3.6 

509 

1949 

3.  5 

520 

1951 

2 

13555 

3.  5 

468 

1952 

3.6 

485 

1954 

] 

1350U 

3.6 

5  16 

1955 

1 

14220 

3.7 

j3  1 

1956 

1 

13780 

3.9 

b40 

1957 

1 

14900 

3.6 

539 

8964  70 

2  2 

1 1585 

3.8 

446 

1949 

1 

9120 

3.5 

316 

195  1 

1 

14050 

4.  1 

576 

90U2  74 

50  60 

12632 

3.8 

478 

1957 

7 

9970 

3.8 

377 

4 

1  1930 

4  14 

4 

12  184 

477 

1958 

26 

13653 

3.7 

507 

24 

13318 

494 

22 

13460 

4  9-. 

1959 

26 

13000 

3.o 

499 

25 

12060 

452 

22 

12680 

4c  1 

I960 

1 

12700 

3.6 

462 

1 

137  10 

505 

1 

14148 

522 

90  1240 

1  1 

12290 

3.2 

394 

1952 

1 

12290 

3.2 

594 

90  1445 

1213           242 1 

1  1784 

3.6 

42  1 

1948 

10 

1  194b 

3.5 

422 

1949 

11681 

3.6 

42  1 

87 

1  183o 

427 

1951 

89 

1  162  1 

3.6 

4  1  7 

1 

12490 

486 

1952 

147 

12081 

3.6 

433 

4 

12556 

446 

205 

1  1906 

3.6 

|  * 

1  30  78 

472 

1954 

252. 

1  1934 

3.5 

422 

23 

15049 

469 

1955 

307 

1  199b 

3.6 

450 

30 

13573 

489 

35 

12512 

454 

I9S0 

3  73 

1  1  744 

3.6 

4  19 

■  2 

12336 

470 

4e 

1228S 

44'l 

1957 

355 

1  I9b6 

3.6 

425 

124 

I27(J8 

46  j 

1  14 

12603 

456 

1958 

2  74 

3.6 

446 

223 

12/22 

460 

103 

I2d99 

454 

1959 

255 

12779 

3.6 

457 

246 

12/56 

465 

199 

12961 

47,- 

1960 

29 

12  102 

3.6 

4  52 

29 

126O0 

46  1 

28 

1324  7 

486 

90^500 

2  2 

3.7 

43 1 

1 

12820 

3.3 

42  1 

| 

1  I  ioO 

626 

1 

1  08  78 

4  1  6 

1959 

1 

I094C 

4.  1 

452 

1 

1  1020 

4  19 

1 

10355 

395 

902501 

30b  613 

12040 

3.6 

432 

1953 

18 

12503 

3.6 

443 

5 

14573 

523 

1954 

130 

1  192  1 

3.6 

431 

14 

12798 

460 

1955 

163 

1  17H3 

3.6 

426 

26 

12  157 

440 

2  1 

12014 

42  9 

1956 

1  16 

1  198  5 

3.6 

432 

25 

12959 

463 

24 

I2b8  1 

450 

1957 

89 

1204? 

3.6 

436 

37 

12223 

442 

28 

12  113 

440 

1956 

50 

1  2848 

3.5 

454 

3  1 

12677 

454 

24 

12469 

454 

1959 

40 

1302d 

3.5 

463 

36 

13lt4 

476 

53 

13607 

439 

1960 

7 

1  1893 

3.5 

4  13 

7 

1  1744 

4  1  1 

3 

13447 

498 

9029  IS 

1332  222S 

1  1500 

3.7 

427 

1953 

40 

1  1780 

3.8 

449 

2 

13jo5 

516 

1954 

242 

1  Ib3b 

3.  7 

430 

16 

131  18 

476 

1955 

445 

1  1453 

3.  7 

428 

38 

12336 

47  1 

40 

12097 

4j9 

NEW  YuRK 
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TABLE    15. — DAUGHTER— AVER AoE  OF   SIRES   IN   SEHVICE   IN   ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANI L AT  I ONS- 
8Y   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


-GROUPLD  BY   BREED i 


DAUGHTER   AVERAGt.   BY  SIRL 


RLCURU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


JOS-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY   HERD  AVERAGL 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

records 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1956 

522 

1  1316 

3.7 

422 

03 

12770 

462 

75 

12361 

447 

1957 

396 

1  1696 

3.7 

433 

146 

12499 

454 

133 

12295 

448 

1  958 

2B9 

12083 

3.7 

448 

229 

126B7 

461 

189 

1248  1 

453 

1959 

256 

12064 

3.  7 

443 

248 

126  10 

455 

195 

12695 

460 

I960 

35 

11906 

3.  7 

442 

33 

12584 

454 

30 

13128 

480 

903537 

308 

1476 

12649 

3.4 

43  1 

1954 

24 

1271  1 

3.5 

439 

2 

13275 

484 

1955 

10  1 

12512 

3.4 

431 

5 

13694 

490 

7 

13113 

469 

1956 

90 

1  1966 

3.5 

4  1  2 

1  0 

13854 

492 

1  1 

12340 

44  5 

1957 

66 

12720 

3.4 

438 

32 

12956 

466 

31 

12538 

452 

1958 

79 

13068 

3.4 

439 

66 

12638 

453 

56 

12665 

456 

1959 

68 

13435 

3.4 

454 

85 

13039 

469 

7  1 

13340 

481 

1960 

8 

12589 

3.4 

420 

6 

13783 

512 

8 

13730 

500 

9038  8 7 

7 

12859 

3.6 

464 

1947 

1 

1  1750 

3.6 

420 

1948 

1 

1  1060 

3.7 

404 

1949 

2 

13230 

3.7 

488 

1950 

2 

13320 

3.5 

466 

1951 

1 

15430 

3.6 

563 

904220 

-  76 

108 

12512 

3.7 

462 

1955 

13 

12326 

3.8 

4o4 

1 

13740 

556 

1 

12350 

488 

1956 

26 

12343 

3.7 

458 

4 

13825 

498 

5 

12672 

469 

1957 

IB 

1  1886 

3.9 

46  1 

d 

12476 

472 

8 

12652 

482 

1958 

20 

1  3089 

3.7 

48  1 

16 

13252 

486 

13 

12554 

462 

1959 

25 

1347  1 

3.6 

487 

24 

1  307  1 

478 

19 

136  10 

500 

I960 

4 

1  3685 

3.6 

486 

4 

13450 

486 

2 

14214 

523 

904561 

2 

2 

1  1  36b 

3.9 

440 

1  953 

1 

8590 

4.  1 

355 

1958 

1 

14140 

3.7 

524 

1 

8050 

392 

904891 

758 

147  1 

1  1  55  1 

3.6 

410 

1953 

59 

1  1293 

3.6 

407 

4 

12740 

45t 

1954 

272 

11017 

3.6 

392 

22 

13220 

477 

19S5 

383 

1  1600 

3.6 

4  12 

40 

13515 

48  1 

37 

12006 

437 

1956 

30  1 

11614 

3.6 

413 

55 

12768 

464 

50 

12334 

450 

1957 

191 

12096 

3.  5 

427 

77 

12769 

461 

68 

12627 

463 

1958 

129 

12331 

3.  5 

434 

1  05 

1  29  1  5 

469 

89 

1  2556 

456 

1959 

123 

12945 

3.5 

458 

120 

126  19 

458 

92 

12834 

463 

I960 

13 

12772 

3.4 

436 

1  2 

1  3038 

472 

12 

13576 

494 

9056B3 

I486 

20B1 

12463 

3.7 

46D 

1954 

24 

1  1953 

3.6 

447 

1 

12540 

508 

1955 

209 

12  179 

3.8 

459 

25 

12697 

477 

27 

12490 

455 

1956 

284 

1  1986 

3.7 

448 

55 

12965 

468 

47 

12678 

456 

1957 

266 

1235  1 

3.  7 

460 

120 

12838 

464 

109 

12378 

450 

1958 

441 

12B3o 

3.7 

478 

308 

12820 

467 

330 

12628 

458 

1959 

724 

12759 

3.7 

4  76 

702 

1  2788 

466 

579 

13108 

477 

1960 

133 

12575 

3.  7 

466 

112 

12777 

466 

113 

13409 

484 

905788 

1 

1 

6440 

3.7 

23d 

1959 

1 

6440 

3.7 

238 

906000 

60 

8  1 

12295 

3.8 

463 

1955 

3 

11917 

3.9 

458 

1 

125b0 

508 

1 

8698 

413 

1956 

2 

12885 

4.  1 

508 

1957 

IS 

1  1522 

3.  7 

429 

7 

13557 

490 

7 

1384  1 

495 

1958 

25 

1  263  1 

3.8 

480 

25 

13085 

461 

2  1 

12848 

473 

1959 

32 

12354 

3.6 

469 

32 

129  16 

473 

27 

12856 

470 

1960 

4 

14565 

3.  ( 

542 

4 

12628 

467 

3 

13174 

505 

909226 

1 

1 

11600 

3.6 

4  1  5 

1956 

1 

1  1600 

3.6 

4  1  5 

9092  29 

12 

61 

12893 

3.9 

499 

1954 

1 

10770 

3.5 

377 

1955 

3 

13963 

3.8 

529 

15310 

626 

1956 

7 

12701 

3.9 

499 

3 

153  17 

632 

3 

1466  1 

VI 

1957 

10 

13542 

4.U 

542 

6 

15322 

627 

6 

14  194 

Hi 

1958 

IB 

13767 

3.9 

536 

IB 

14623 

561 

17 

14469 

568 

1959 

22 

1276  1 

3.6 

490 

22 

13751 

519 

15 

14050 

538 

909434 

1 

2 

1  1705 

3.9 

457 

1955 

1 

1  1300 

3.8 

434 

1956 

1 

12110 

4.0 

479 

910029 

2 

2 

8130 

3.5 

285 

1  956 

1 

8480 

3.6 

305 

1958 

1 

7780 

3.4 

265 

910016 

2 

9 

11  580 

4.3 

485 

1949 

1 

12990 

4.2 

543 

1950 

1 

9400 

4.2 

395 

1951 

2 

1  1050 

4.2 

459 

1952 

\ 

1  4  1  5U 

4.  1 

582 

1953 

1 

15210 

4.2 

637 

1954 

1 

15840 

4.3 

661 

1956 

1 

13120 

4.  1 

538 

1957 

1 

14750 

4  .  1 

599 

910774 

13 

22 

12633 

3.8 

474 

1952 

2 

12455 

3.8 

466 

1953 

4 

15808 

3.7 

579 

1954 

4 

15083 

3.7 

546 

1955 

2 

16465 

3.5 

573 

1956 

1 

19260 

3.0 

583 

1957 

2 

10885 

4.u 

422 

1 

126  10 

458 

1958 

3 

10997 

3.8 

41  1 

3 

12583 

473 

2 

12806 

490 

1959 

2 

1  1765 

4.  1 

465 

2 

13795 

519 

14639 

562 

I960 

2 

9845 

4.0 

395 

2 

1  1400 

427 

1 

1366? 

52  9 

91  I486 

It 

1  1 

1  1544 

3.6 

408 

1952 

3 

9163 

3.8 

349 

19S3 

4 

12003 

3.6 

423 

1954 

2 

9705 

3.4 

326 

1 

4430 

162 

1955 

1 

6560 

3.  7 

24  1 

1957 

1 

9660 

3.6 

343 

8870 

309 

1 

8448 

298 

TABLE    15. — DAUGHTlR-AVEKAGE  OF  SIRES   IN  StRVICE    IN   ARTIFICIAL   BREED  I  NG   ORGAN  I  Z  A  T  I  ONS — GROUI'CO   BY  BltEED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

OAUuHTLR   AVcRAGL   BY   jIRl  RECORD  AVLRAGE   BY   SIRE   BY   IKESHENING  YEAR 

505-DAY  CONTLKP-   AV.   YLAKLY  HERO  AVlRAGl 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RECOROS 

MILK 

IE  >T 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAI 

NU. 

NO  . 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB* 

NO. 

LOa 

LBa 

NO. 

LB. 

Lc. 

HOL  stein 

V  t  32  92 

1 

1 

I63i*0 

3.3 

53b 

1959 

, 

16370 

3. 

3 

53b 

1 

14890 

563 

913381 

1 

12  1  ?b 

4  0 

4  79 

1954 

1 

1  1930 

4. 

0 

4  72 

I95j 

1 

1  1810 

3. 

9 

4S6 

1956 

1 

13830 

3. 

9 

543 

1957 

1 

1  1  140 

4. 

0 

444 

9 1 59 bb 

3 

1  2  34  i 

9  1  90 

3. 

0 

349 

\ 

12il2u 

4. 

f 

I  95  f 

2 

1360b 

4  ■ 

6 

b  \ 

19  59 

1 

16070 

It. 

6 

733 

lb  100 

bCT 

1  4846 

bb  7 

9 1 bQ  1  1 

2 

3 

10933 

4.  1 

1*1*5 

1955 

1 

10310 

4. 

2 

438 

1  IOBO 

4. 

2 

466 

11170 

-J" 

9 

438 

13  110 

49 

3680 

9 1 5999 

9 

2  0 

1 2322 

4.0 

10980 

4. 

2 

1954 

\ 

121b2 

4. 

0 

492 

12   'J  0 

432 

1955 

1  3000 

4. 

0 

53b 

1 

13090 

460 

1 

1  1096 

38b 

1956 

i 

I229j 

3. 

e 

464 

1 

14bc0 

508 

13145 

470 

1957 

1  1643 

3. 

9 

46/ 

1 

10360 

372 

1 

12753 

4bd 

195b 

13090 

3. 

9 

514 

1 

13170 

4f"6 

1 

1  I9b6 

440 

195 

1325b 

4. 

1 

b34 

2 

1393b 

510 

14737 

b42 

919608 

20 

29 

12400 

3.6 

439 

1955 

( 

9060 

3. 

8 

343 

1956 

7 

1  1866 

3. 

5 

4  19 

LO^P 

5 

128611 

3. 

b 

1  1a  'al 

U7  ' 

I  f  L  <A 

h^O 

1350b 

3. 

6 

/ 

14013 

3. 

5 

1  J  w 
<!  >1 

60 

14313 

3  • 

6 

b 

1  L  ? 

50  > 

4 

920562 

1 

3.8 

1958 

1  1420 

3. 

B 

43j 

92U871 

1 

129  '3 

5  1  0 

1957 

1 

1  1870 

4. 

2 

499 

1958 

1  1  840 

4. 

0 

4o8 

1 

13500 

492 

1 

12284 

4(,4 

1959 

! 

1  5210 

3. 

7 

b64 

1 

1  3000 

46  f 

1 

13200 

496 

922287 

31 

83 

13  3  5  1 

5 

47 

1949 

4 

13163 

3. 

b 

4  93 

1950 

6 

1404b 

3. 

8 

525 

1951 

1 3 

13873 

3. 

5 

483 

1952 

19 

1361  b 

3. 

5 

477 

1953 

1  1 

1  1622 

3. 

4 

398 

loss 

12 

133bV 

3. 

5 

1  1 

1323b 

3. 

5 

4  7  1 

I 

4  '  9 

10^7 

b 

13132 

3. 

5 

J*  6 

usv 

1957 

2 

1  1390 

3. 

4 

344 

5  10 

13  6) 

liO 

9222bb 

6 

7 

1  lbt>b 

3.6 

423 

1958 

2 

1  1820 

3a 

5 

4  Id 

2 

150b0 

554 

1 

IC955 

4  1? 

19t>9 

4 

1  1938 

3. 

6 

432 

4 

12  lib 

456 

2 

13200 

492 

1960 

' 

11800 

3a 

5 

4  1  1 

' 

12250 

44  I 

1 

1095  j 

4  Oil 

92^U99 

1 

1 

10  330 

3.3 

339 

1953 

1 

10330 

3. 

J 

339 

92J3  14 

6 

10 

13624 

3.7 

496 

1954 

1 

82  10 

3. 

9 

318 

1955 

1 

14260 

3a 

7 

32  1 

19  5/ 

1 

14b80 

3. 

ft 

b57 

} 

<!rV 

195  8 

2 

13130 

4  . 

1 

j|g  | 

2 

UR7 

4  si 

l» 

14468 

3. 

4 

123  >0 

<  !KA 

H  7 

1960 

1 

1  3660 

3a 

6 

O  1 

<  l  bu 
1  3  124 

6 

92  33  16 

6 

1  2 

1 2 1 42 

3.7 

2 

1377b 

3. 

b 

1955 

b 

13518 

3. 

7 

500 

1956 

1 

12570 

3. 

/ 

462 

1957 

2 

17190 

3. 

6 

6  19 

1958 

2 

13355 

3. 

7 

466 

92 ST k9 

2 

1  3 

8  757 

3.9 

343 

I  Vt  \ 

1 

8220 

4. 

2 

2 

9190 

4  ■ 

1 

<7  X 

O  1 

2 

971b 

4. 

0 

39  1 

1955 

2 

8400 

3  a 

9 

33/ 

I0^7 

2 

7535 

4. 

0 

2 

9b40 

3. 

b 

1958 

1 

8120 

3a 

9 

4  J  < 

1959 

1 

9370 

4a 

0 

10  126 

»7 

923750 

i 

1 

13290 

3.3 

444 

1  949 

1 

13290 

3a 

3 

444 

924564 

1  449 

2  777 

12317 

3.6 

444 

194  8 

lit 

12479 

3  a 

4 

42  6 

45 

12112 

3. 

7 

44  1 

1950 

3  b 

1  259u 

3. 

6 

456 

1951 

29 

1289c 

3. 

6 

464 

1952 

47 

12448 

3. 

6 

4bl 

1953 

197 

12193 

3. 

<6- 

439 

10 

1324  1 

464 

1954 

373 

1203  1 

3. 

6 

434 

22 

12500 

4b  j 

1955 

1(72 

12664 

3a 

6 

458 

46 

12627 

477 

45 

12177 

44  2 

1956 

533 

12213 

3. 

440 

84 

126  19 

451 

83 

1206H 

432 

1957 

44b 

12602 

3. 

6 

4b0 

Ib9 

126o0 

456 

139 

12  15? 

44/ 

1958 

29b 

13149 

3. 

6 

473 

/46 

12*  13 

468 

208 

12517 

4b  1 

1959 

2b9 

13320 

3. 

0 

478 

12900 

4o  -> 

207 

13141'. 

4  ft 

1960 

32 

13326 

3. 

6 

4  7b 

32 

127  14 

4bC 

26 

1313  3 

4C  > 
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TABLE    lb. — DAUGHTLR-AVLRAGE  OF   :>IRLS   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BrEEUINC   URGAN U AT  1  UN S- 
iJY   YEAR  OF   FRESHENING— RLCOROS   F ROM   THIS   STATc  ONLY 


-GROUPED   BY  bKEEU, 


UAUoHTER  AVcRAGc.   BY  SIRt 


RECORO   AVERAGE   BY   SIf*E   BY  FRcSHlNInG  Y.:^< 


JOb-UAY  CONI L  MP  -   Ai/.   YEARLY  HERO  AVcRACc 


SIRt 
NO. 


93 1267 

9339  30 


JGHTEPS  RECORD^ 

TEST 

FAT 

yKARH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  t LOR  US 

MILK 

FAT 

R  r  CO  R  U  S 

M  l  LK 

NO.  NO. 

LB. 

P CT  • 

LB  • 

NO. 

LB. 

per. 

L  " 

Lb. 

b. 

N  . 

* 

HOLSTEIN 

|  5 

1  3  1  58 

3.6 

46b 

1952 

3.4 

378 

1953 

1 

1241C 

3.5 

430 

1  955 

1 

1  3  180 

3.6 

469 

1956 

1 

15830 

3.  / 

589 

1957 

1 

13350 

3.6 

474 

32               0 1 

1  062V 

3.7 

389 

1  943 

1 

724  0 

3.9 

283 

1 94  V 

1 1 

10930 

3.  / 

400 

1950 

1  1 

10469 

390 

| 

1  1620 

402 

195  1 

1  / 

1  IU97 

3.7 

4  1  0 

1952 

lb 

10756 

3.  7 

59  I 

1953 

10 

10742 

3.  7 

398 

1  954 

6 

12527 

3.6 

457 

1955 

4 

1  1733 

5.7 

4  55 

1956 

115  73 

3.  H 

434 

1  95  7 

2 

12840 

3.H 

487 

1  lb  303 

1  0995 

3.6 

392 

1  948 

1 

12080 

4.0 

4b9 

1949 

15 

10821 

3.5 

375 

1950 

3b 

1088/ 

3.6 

589 

1 

1  1750 

4  13 

195  1 

38 

10709 

5.6 

38  1 

(4 

12545 

428 

1952 

29 

1  1775 

3.6 

420 

3 

110/3 

402 

1953 

39 

114  16 

3.6 

4  1  0 

lj 

11540 

4  1  7 

1 954 

46 

1  1450 

3.6 

409 

12  120 

40  7 

1955 

39 

11711 

3.6 

4  1  9 

^ 

1  2260 

4  1  4 

1  205P 

4*-  / 

1956 

11130 

594 

9 

1114  7 

584 

9 

11994 

42  1 

1957 

22 

1212b 

3.6 

433 

8 

12031 

4  12 

9 

1  1543 

400 

195B 

b 

12042 

3.6 

432 

6 

1  1908 

431 

5 

12182 

4',  / 

1959 

11312 

3.  5 

397 

6 

124  0  3 

448 

b 

1  2b74 

4  38 

I960 

1 

10120 

3.0 

j>06 

1 

1  1520 

387 

12426 

424 

53  87 

12  301 

3.7 

U52 

1  954 

1  1 

1  1096 

3.7 

409 

| 

122  70 

435 

1955 

24 

12393 

3.6 

4MB 

5 

I41u7 

493 

4 

12909 

466 

1956 

1  5 

1  1815 

3.  7 

436 

4 

13628 

50  1 

5 

12986 

468 

T9S7 

12 

1  3565 

3.  7 

498 

5 

14266 

550 

6 

15474 

487 

1958 

12 

12419 

3.6 

451 

1  1 

13136 

48U 

9 

13162 

4o3 

1  959 

1  1 

13786 

3.  h 

520 

I  | 

1  3629 

500 

|  1 

1  5798 

50  5 

I960 

2 

15605 

4.0 

2 

145bO 

54  1 

2 

1424  1 

S32 

1  2 

10850 

3.7 

400 

1958 

1 

10850 

3.  6 

387 

1 

1  3850 

500 

1 

1  58  1  0 

4  v7 

1959 

1 

10850 

3.8 

4  12 

1 

13610 

509 

1 

1  336  ■> 

49  b 

2  3 

1  2455 

4 .  1 

499 

1956 

2 

12340 

4.0 

492 

1957 

\ 

12020 

4.0 

478 

1  1 

15590 

3.6 

565 

1953 

1 

15590 

3.6 

b6S 

213b  3b00 

12882 

3.6 

46b 

195  1 

10 

12024 

3.5 

4  18 

1952 

63 

12274 

3.7 

447 

1953 

181 

12346 

3.7 

13203 

8- 

1954 

3.6 

445 

_ 

1  3227 

482 

1955 

350 

1269b 

3.6 

462 

1  32  54 

48  5 

60 

12206 

440 

j  956 

568 

12781 

3.6 

99 

46  7 

92 

12400 

44  7 

1957 

546 

1269  1 

3.6 

459 

26  1 

1  26  V5 

4  58 

236 

1240/ 

4  j4 

1958 

/92 

13196 

3.6 

478 

708 

I2o02 

466 

596 

12695 

460 

1959 

3  12 

13457 

3.6 

485 

795 

12SJ0 

469 

643 

13142 

4/8 

I960 

1  13 

12860 

3.6 

459 

1 05 

12  544 

4b4 

97 

1  3254 

1  1 

1  1810 

3.6 

426 

1958 

1 

1  1810 

3.6 

426 

1 

1  1000 

395 

1 

1  1260 

39/ 

8  9 

1  1  9  1 4 

4.0 

468 

1953 

1 

6470 

4.4 

284 

1  955 

1 

9000 

3.9 

355 

1 95  7 

3 

13227 

3.9 

5  1 3 

1958 

1 

1  1640 

4  .  1 

477 

| 

11940 

49  1 

1 

1  2339 

460 

1959 

2 

1  1040 

3.9 

426 

127  30 

4  76 

I960 

1 

14180 

3.9 

556 

I 

1  3320 

504 

6  160 

3.5 

56 

19  55 

l 

14  780 

3.5 

5  1  9 

1956 

1 

180  10 

5.6 

| 

1  4020 

195  7 

15  925 

3.4 

548 

1  3450 

496 

920            2  151 

1  1059 

3.5 

38/ 

1949 

79 

1  1899 

3.5 

420 

1950 

223 

11313 

3.5 

395 

1 

13170 

520 

1951 

335 

1  109  3 

3.5 

390 

1 

12bb0 

526 

1952 

425 

1  1447 

3.5 

398 

4 

1  1628 

437 

1953 

40/ 

1  1  192 

3.5 

389 

12553 

453 

1  954 

275 

114  14 

3.5 

39  7 

. 

116  9  5 

1955 

188 

1208  1 

3.4 

416 

1  0 

1 2  b  6  3 

451 

1 0 

1  lb94 

426 

1956 

122 

1  1928 

3.5 

4  1  5 

1  2 

117  08 

432 

)  J 

1  1 6  1  R 

4  1  9 

1957 

b/ 

12462 

440 

|  7 

1  2  772 

46  3 

1  9 

12  106 

4  3  5 

1958 

23 

1  3042 

3.4 

438 

12 

12352 

446 

12 

1251  1 

448 

1959 

18 

1  5406 

3.5 

473 

16 

123/8 

463 

10 

12235 

4  /  1 

I960 

1 

13170 

3 .  3 

436 

1 

1  3500 

509 

1 

1236  1 

459 

1  1 

1O0OO 

3.8 

379 

1952 

1 

10000 

3.8 

379 

540  736 

1  1955 

5.6 

43  1 

1955 

37 

1  1684 

3.6 

42  1 

3 

1  1853 

4  12 

3 

123/5 

4  '<b 

1956 

100 

1  1  146 

3.  7 

406 

1  5 

12/43 

457 

15 

12207 

457 

1957 

129 

1  1373 

3.6 

408 

54 

12510 

444 

47 

12162 

442 

1958 

206 

12  I7d 

5.6 

438 

18b 

128/1 

467 

159 

12592 

4b/ 

1959 

239 

12674 

3.6 

455 

232 

12960 

4/1 

189 

13  109 

4/b 

1960 

2b 

1201  1 

3.6 

430 

23 

12778 

464 

21 

12909 

470 

359  557 

1  1266 

3.8 

43  1 

1950 

M 

1  1069 

3.  7 

399 

TABLE   15. — DAUGHTtR— AVERAGE  OF  SIRES    IN  SEKVICl   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN1 ZAI I ONS — GROUPCO   BY  BRlED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   CY   SIRE   BY  FRESHENING  YLAK 

303-DAY  CONTi_MP.   AV.   YcARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

Off  ,  .  □  1  1 

MLBK 

PCT^ 

lb* 

P.cCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

KLt.UKL)i> 

MILK 

FAT 

K  L  C  0  K  0  S 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

YE^R^ 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB* 

NO. 

L  B  . 

Lb* 

NO* 

LB  . 

Lb  - 

HOLSTL IN 

195  1 

20 

1  1290 

3.9 

1952 

22 

1  0669 

3.8 

402 

1 

1  1570 

424 

10^4 

30 

1  059U 

**  }t 

1 

1 22  80 

44  3 

26 

1  09  1  6 

3.9 

428 

1 

9iJ40 

42  1 

nee 

18 

1083  1 

7  *  ^ 

42  7 

1 

! '  ?°P 

460 

I 

! !  ^H 

60 

10810 

3.9 

423 

5 

12  1 1>4 

425 

5 

11508 

4  1  7 

1  03 

11094 

f  "  9 

42  7 

58 

I20V  1 

439 

47 

1  Ib56 

439 

1958 

123 

1  1589 

3.8 

4  39 

I  06 

1 2  1  84 

442 

66 

12  114 

438 

1959 

120 

12  157 

3.8 

460 

1  1  7 

12579 

456 

94 

12b  10 

456 

I960 

23 

1  1  bOo 

3.8 

449 

22 

12459 

456 

15 

1^964 

473 

939765 

1 

1 

I33o0 

3.7 

492 

1959 

1 

1  3380 

3.7 

492 

1 

10880 

385 

1 

1099H 

398 

94  04  ^4 

1 3d 

249 

I  29  10 

3.4 

43^ 

!?f  ^ 

36 

1  2808 

3.4 

442 

4 

128  73 

4  62 

63 

1  2  f  66 

436 

\ 

1  2053 

4  7  3 

f 

44/ 

32 

1  3033 

a  1 

44  1 

7 

1  32  94 

490 

478 

1  CT 
J 

39 

13  136 

3.4 

447 

1  3 

i  22  65 

44  3 

1  20  59 

35 

1  3  192 

4b  1 

29 

127  78 

46  1 

■  \ 

44b 

10<*0 

2 1 

1  3093 

at! 

2  0 

12  104 

442 

1  2 

208  1 

44  1 

on 
960 

3 

1  4  IBU 

3.4 

466 

3 

12443 

46  7 

3 

264 

4  f 

94 1 367 

2 

I  52  1  5 

4.0 

600 

193  8 

1 

15570 

4.0 

62  0 

1 

1  52  50 

584 

1 

14334 

5  54 

1960 

1 

14860 

3.9 

j8  0 

1 

1  3990 

540 

15  151 

57  1 

94 1780 

2  109 

4  36  3 

I  I  662 

3.6 

417 

194  8 

14 

12247 

3.6 

439 

1949 

1  10 

12507 

3 .  6 

449 

1 

10090 

363 

1950 

242 

12000 

3.6 

426 

1 

1  1  1  tjO 

377 

1951 

3  1  5 

I  1880 

3.6 

43  1 

1 

I  24  1  U 

42  1 

1932 

369 

1  1834 

3.6 

427 

2 

11320 

39  9 

1953 

405 

1  1  729 

3.6 

423 

12 

12608 

470 

1954 

50  1 

1  1  374 

3.6 

4  14 

2  1 

12979 

476 

1955 

639 

1  1930 

3.6 

429 

39 

128  98 

465 

!  t  ! » 

1956 

1 1  1 

1  1730 

3.6 

42  1 

90 

12551 

4  5  7 

85 

1  20  3  2 

4  j  5 

1957 

4  74 

11877 

3.6 

422 

123 

12512 

454 

115 

1 2238 

1958 

303 

12147 

3.5 

42  8 

2  53 

1 26o  5 

44  8 

1959 

220 

1  2028 

3.6 

429 

2  1  I 

12443 

452 

166 

12843 

465 

I960 

32 

1  1599 

3.5 

40/ 

26 

1  1407 

4  13 

26 

12637 

47  1 

943293 

k 

4 

13013 

3.6 

4  64 

1 

12780 

,  \ 

10Q7 

2 

13090 

7  < 

423 

J 

J 

J  7  .\j 

• 

1959 

1 

13090 

3.7 

1    1  n 

1 

14  137 

943749 

22 

30 

12924 

3.8 

488 

1956 

1 

14930 

3.7 

546 

1957 

1 

15480 

3.4 

533 

7 

12  786 

12762 

1959 

1 9 

13010 

3.8 

491 

(9 

12969 

475 

14 

13063 

475 

1960 

2 

1  2843 

3.7 

460 

2 

13280 

472 

2 

12132 

450 

9U14606 

6 

1  6 

14042 

3.5 

490 

1  954 

1 

13000 

3.1 

39  7 

19  53 

2 

14370 

3.4 

479 

2 

14620 

lb. 

■ 

1957 

4 

14665 

33 

482 

1  2  530 

443 

| 

1  3080 

4  7  1 

1950 

3 

14038 

3.6 

506 

4 

13  168 

466 

4 

12472 

443 

1959 

2 

13623 

3.3 

447 

1 

12640 

466 

2 

13336 

492 

9U62 SO 

2 

2 

12955 

3.4 

440 

1957 

1 

15010 

3.5 

522 

1959 

1 

1  0900 

3.3 

357 

1 

10160 

393 

, 

9396 

349 

946831 

6 

20 

1286b 

3-5 

432 

19  50 

4 

1  1820 

4.0 

4  56 

1951 

4 

14250 

3.6 

5  1  0 

1952 

4 

1  1  783 

3.5 

4)6 

1933 

3 

1  3033 

3  .  1 

409 

1954 

3 

14300 

3.1 

1955 

2 

14570 

3.4 

487 

91(6961 

1 

1 

1 40  1 0 

3.5 

483 

1953 

1 

14010 

3.5 

91)73  19 

1 

9830 

3.8 

372 

1952 

1 

9830 

3.8 

372 

949094 

31 

66 

1  5340 

3.6 

558 

1953 

6 

1  5095 

1 954 

13 

1  663  1 

3.7 

,  ■ 
606 

3 

1  5820 

592 

1955 

1  3 

15175 

3.7 

558 

2 

1  19o0 

503 

2 

13238 

532 

1956 

12 

15145 

3.5 

529 

2 

14735 

543 

1 

9592 

41  1 

1957 

10 

1  385  1 

3.6 

b02 

12870 

502 

12931 

498 

1956 

10 

16232 

3.7 

602 

6 

1 5bo3 

596 

6 

14^33 

55  1 

9U9I 39 

2 

2 

1 0960 

3.9 

423 

1959 

1 

12380 

3.  6 

446 

1 

1 2  b  50 

472 

1 960 

1 

954  0 

4.2 

403 

9491 39 

62 

73 

12112 

3.5 

413 

1957 

8 

1  150  1 

3.4 

392 

5 

13  1  14 

480 

4 

12930 

493 

1958 

22 

11872 

41 1 

452 

}J 

443 

1959 

4  1 

12503 

7  i 
3.4 

40 

12  7  19 

!  1 .  c 

45  3 

I  960 

2 

10643 

3.7 

JO  7 

1 

95  1 0 

356 

z. 

2 

11156 

4  1  0 

95105B 

159 

272 

13462 

3  6 

484 

1955 

69 

13268 

3.6 

48  1 

14253 

525 

a 

1  2498 

4b 

1956 

83 

13198 

3I7 

479 

1  3 

1374  I 

503 

12 

13646 

503 

1957 

57 

13673 

3.6 

494 

23 

13634 

50  1 

22 

13879 

510 

1958 

34 

14194 

3.6 

503 

29 

13239 

469 

26 

13273 

489 

1959 

24 

13324 

3.5 

464 

24 

13124 

474 

19 

12878 

467 

1960 

5 

14960 

3.4 

520 

5 

13648 

496 

5 

13673 

498 

951253 

6 

21) 

10404 

3.9 

399 

1950 

3 

10730 

3.9 

420 

1951 

5 

10844 

4.0 

426 

1 

12S00 

441 

1952 

4 

10753 

3.7 

399 

1953 

3 

11413 

3.6 

440 

1 

14200 

505 

1954 

4 

12418 

3.9 

487 

2 

14570 

546 

NEW  YORK 
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TABLE    15. — DAUGHTLR-Al/CRAGE   OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRlEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVLRAGt   BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-uAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVLRAoL 


SIkE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORD  S 

MILK 

TEST 

FAT 

RECuRDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

Fat 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L6  • 

HOLSTEIN 

1955 

2 

10525 

3. 

7 

3V0 

1956 

2 

1  2960 

4. 

0 

5  1  5 

I 

1  4280 

508 

12273 

440 

1957 

1 

1  2020 

4. 

1 

495 

| 

14540 

54  1 

| 

12273 

432 

95  1928 

2 

15345 

3.8 

589 

1952 

1 

1  623C 

3. 

8 

625 

1954 

1  4460 

3. 

8 

552 

952029 

39 

44 

131  18 

3.6 

46  1 

1956 

1 

14050 

3. 

6 

499 

1956 

8 

13633 

3. 

5 

46  1 

6 

1  3444 

479 

6 

1295  1 

473 

1959 

31 

12656 

6  , 

462 

29 

12243 

453 

26 

1  3273 

487 

1960 

4 

12705 

3. 

5 

4  32 

2 

12955 

443 

4 

12764 

453 

952121 

109  1 

1598 

1  1570 

3.7 

43  1 

1949 

6 

12498 

3. 

6 

453 

1  950 

17 

1  1923 

3. 

6 

433 

195  1 

26 

1  1020 

3. 

6 

395 

1952 

39 

1  1944 

3. 

7 

44  1 

1 

14?  10 

603 

1953 

37 

12124 

3. 

7 

456 

2 

12375 

508 

1954 

58 

1  1351 

3. 

7 

415 

4 

10355 

388 

1955 

103 

1  1827 

3. 

7 

439 

6 

122o4 

44U 

8 

1  1940 

424 

1956 

255 

1  1  125 

3. 

7 

415 

36 

12072 

440 

37 

121  13 

433 

1957 

372 

1  1348 

3. 

7 

424 

140 

1  2308 

447 

125 

12032 

44C 

1958 

365 

1  1824 

3. 

7 

440 

313 

12588 

456 

249 

12386 

449 

1959 

273 

12293 

3. 

7 

458 

266 

12695 

462 

216 

12906 

469 

1960 

4  7 

12618 

3. 

7 

466 

42 

12002 

440 

37 

13101 

480 

954461 

63 

84 

1  17i4 

3.7 

433 

1955 

7 

1261  1 

3. 

6 

450 

1956 

19 

10835 

3. 

7 

406 

2 

12935 

468 

1 

1  1456 

425 

1957 

16 

10786 

i. 

6 

394 

5 

1  3476 

482 

5 

12178 

445 

1958 

20 

12820 

3. 

7 

478 

16 

13168 

480 

15 

13158 

476 

1959 

20 

12764 

3. 

7 

47  1 

20 

137  19 

504 

15 

13762 

50  7 

I960 

2 

12285 

3. 

7 

456 

1 

12B50 

474 

2 

1  3244 

461 

954645 

58 

1  1389 

3.8 

426 

1955 

4 

9920 

3. 

8 

369 

1 

1  1925 

422 

1956 

1  1 

10259 

3. 

7 

373 

2 

10290 

365 

2 

10895 

388 

1957 

15 

1  1417 

3. 

7 

420 

5 

I09o2 

390 

4 

1  1083 

399 

1958 

14 

1  1  139 

3. 

6 

424 

13 

12554 

46  1 

8 

12  199 

436 

1  959 

1  1 

1  1575 

3. 

444 

1  0 

125  72 

456 

9 

12042 

439 

1960 

3 

13510 

3. 

9 

532 

3 

13773 

50  1 

3 

14886 

552 

9551  67 

1 

1 

8530 

3.6 

306 

1959 

1 

8530 

3. 

6 

306 

1 

1  1090 

400 

1 

10856 

393 

9554  93 

2  34 

309 

12507 

3.7 

46  1 

1955 

6 

1  1470 

3. 

7 

421 

1 

12960 

449 

2 

1  1745 

414 

1956 

19 

12814 

3. 

6 

463 

1  1 

12265 

442 

12 

12556 

44  3 

1957 

51 

12609 

3. 

7 

459 

25 

13188 

480 

24 

12645 

460 

1958 

89 

12456 

3. 

7 

455 

79 

13386 

436 

69 

13120 

474 

19S9 

126 

12654 

3. 

7 

47  1 

1  1  7 

13005 

475 

10  1 

13227 

479 

1960 

18 

12966 

3. 

7 

480 

16 

14643 

523 

16 

14530 

524 

9556  19 

1025 

1  766 

12770 

3.7 

469 

1954 

104 

12123 

3. 

7 

444 

14 

12969 

479 

1955 

320 

12525 

3. 

7 

463 

53 

1309  1 

47? 

49 

12322 

446 

1956 

4  32 

1257^ 

3. 

7 

463 

1  12 

12V57 

47  1 

97 

12814 

46  5 

1957 

366 

1289b 

3. 

7 

473 

154 

I2b94 

469 

138 

12651 

46? 

1958 

273 

13526 

3. 

7 

493 

226 

1  3054 

473 

199 

12863 

46  7 

1959 

234 

13670 

3. 

7 

502 

227 

13109 

478 

188 

1  3343 

486 

1960 

32 

13717 

3. 

e 

517 

32 

12655 

483 

30 

13551 

503 

956081 

2253 

33  19 

13098 

3.6 

475 

1954 

68 

1  2460 

3. 

6 

451 

14 

13774 

491 

1955 

368 

12837 

3. 

6 

466 

68 

1  3448 

490 

64 

1272? 

459 

1956 

473 

12746 

3. 

6 

462 

122 

12970 

475 

1  1  1 

12528 

450 

1957 

406 

13207 

3. 

6 

477 

183 

12o79 

468 

165 

12542 

457 

19S8 

654 

1  349  1 

3. 

6 

490 

380 

12976 

473 

503 

12806 

465 

1959 

1  169 

1  34  1  7 

3. 

488 

1  134 

12920 

47? 

930 

13161 

479 

1960 

161 

13  100 

3. 

6 

4  79 

169 

12679 

460 

160 

1349  1 

490 

959121 

2 

3 

13373 

4.3 

568 

1958 

2 

1  3360 

4. 

3 

570 

2 

14550 

53  1 

2 

1322? 

492 

1959 

1 

1  2520 

4. 

I 

507 

1 

1  4960 

579 

1 

14977 

551 

96  1493 

2 

2 

13245 

3.9 

516 

1959 

2 

1  3245 

3. 

9 

il6 

2 

13695 

476 

2 

12525 

426 

9631(22 

769 

1  188 

12904 

3.6 

46  1 

1954 

1  1 

12159 

3. 

6 

438 

1955 

157 

12719 

3. 

o 

452 

15 

13103 

479 

12 

12114 

44  5 

1956 

176 

12254 

3. 

435 

2  7 

12  187 

448 

25 

1  1979 

4?7 

1957 

1  7  j 

1252:1 

3, 

t- 

444 

70 

121  10 

44  1 

62 

12099 

448 

1958 

316 

1  3554 

3. 

465 

?70 

12865 

469 

224  . 

12740 

462 

1959 

30  1 

12915 

i. 

6 

465 

293 

12879 

4  69 

234 

13122 

477 

I960 

52 

13354 

3. 

5 

4o7 

4  7 

12507 

458 

43 

1333? 

468 

963947 

270 

37  1 

12  16  1 

3.7 

445 

1956 

57 

1  1505 

3. 

7 

427 

14 

122  74 

447 

15 

1254? 

457 

1957 

121 

1  1852 

3. 

7 

437 

53 

1242  1 

447 

48 

12  187 

439 

19S8 

95 

1241  1 

3. 

6 

452 

83 

12672 

459 

66 

12479 

451 

1959 

82 

1339  7 

3. 

6 

435 

82 

13  146 

483 

65 

13469 

49  1 

I960 

1  o 

12039 

3. 

6 

435 

15 

123  IS 

444 

16 

1269? 

463 

9611395 

2 

4 

12947 

3.6 

463 

1953 

1 

17130 

3. 

3 

559 

1954 

1 

12890 

3. 

3 

424 

1955 

1 

8030 

3. 

4 

274 

1958 

1 

13210 

3~ 

8 

506 

V64..99 

478 

773 

12285 

3.5 

422 

1950 

14 

12204 

3. 

5 

426 

1951 

23 

11916 

3. 

5 

4  1  1 

NtW  YORK 
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-DAUGHTER-AVlRAGE  OF  SlKtS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BRELD1NG  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BKlED, 
BY   YEAR  OF  FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATh  ONLY 


OAUGHTEK   AVlRAGL   BY  SIRE 


RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-UAY  CONTLMH.   AV.   YEARLY  HERO  AVLRAGL 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

HILK 

FAT 

RCCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

" 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LK. 

HOLSTtIN 

I9S2 

27 

12283 

3. 

4 

4  17 

1953 

20 

12229 

3. 

5 

426 

1954 

20 

12921 

3. 

4 

433 

1955 

76 

12456 

3. 

4 

428 

5 

12934 

44C 

6 

1  1750 

4  1  1 

1956 

182 

1  1  705 

3. 

5 

404 

27 

12514 

446 

27 

12287 

439 

1957 

176 

12042 

3. 

4 

4  1  1 

61 

12H98 

456 

53 

12193 

44  2 

1  958 

122 

13066 

3. 

4 

104 

1959 

103 

13529 

3. 

4 

463 

101 

13173 

474 

60 

13355 

484 

1960 

10 

13016 

3. 

5 

451 

10 

13143 

470 

7 

13807 

494 

960362 

24 

38 

1  1952 

3.6 

426 

1954 

1  0334 

3. 

6 

372 

1955 

7 

12356 

3. 

7 

456 

1956 

1  1 

12277 

3. 

6 

435 

1 

159  50 

536 

1 

14  192 

47  3 

1957 

4 

12085 

3. 

7 

444 

1 

12540 

437 

12677 

436 

1958 

5 

12264 

3. 

4 

3 

12707 

44  5 

3 

1  2099 

1959 

4 

12785 

3. 

6 

464 

3 

1  1720 

4  19 

3 

12059 

436 

1960 

2 

10675 

3. 

5 

381 

2 

10155 

395 

2 

1  1238 

413 

9661  70 

384 

654 

12943 

3.6 

469 

1954 

31 

12195 

3. 

6 

44  1 

2 

13  1  10 

475 

1955 

100 

12703 

3. 

7 

464 

16 

13724 

506 

18 

13012 

472 

1956 

187 

1  2844 

3. 

7 

46/ 

40 

13543 

49  1 

43 

12434 

451 

1957 

144 

13405 

3. 

6 

487 

60 

13  160 

475 

53 

12403 

456 

1958 

100 

13879 

3. 

6 

502 

77 

12746 

464 

71 

12222 

448 

1959 

79 

1391  7 

3 . 

6 

500 

76 

12537 

453 

63 

12705 

459 

1  960 

,J 

12126 

3. 

6 

1  3 

1 2268 

449 

1  | 

12349 

9666  10 

Si 

142 

10924 

3.4 

368 

1950 

18 

1  1451 

3. 

4 

38  7 

1951 

32 

1  1  107 

3. 

4 

377 

1952 

36 

1072  1 

3. 

3 

355 

9520 

30  4 

1953 

22 

1  1834 

3. 

3 

392 

i 

10370 

348 

1954 

1 8 

1  1 582 

3. 

3 

377 

i 

10720 

389 

1955 

7 

1095  1 

3. 

2 

349 

i 

13440 

47  1 

1 

1  1042 

4^4 

1956 

4 

12698 

3. 

4 

42  7 

2 

10745 

38  7 

2 

1  1685 

418 

1957 

4 

12135 

3  . 

5 

417 

2 

123  10 

433 

1 

130b8 

450 

1958 

1 

1  1040 

3. 

5 

387 

11330 

395 

96  70 10 

8 

10 

12586 

3.9 

488 

1957 

2 

13290 

3. 

7 

487 

1 

1  1990 

4  1  4 

1958 

2 

14255 

It. 

1 

580 

2 

14750 

S55 

2 

14b52 

542 

1959 

4. 

0 

478 

6 

14102 

524 

5 

14756 

553 

9678  73 

199 

2b4 

13965 

3.6 

500 

1956 

1  1 

14036 

3. 

5 

489 

3 

12380 

452 

2 

12503 

429 

1957 

12 

13634 

4/9 

6 

14820 

516 

6 

13369 

477 

1958 

74 

14330 

3. 

6 

509 

67 

13328 

489 

56 

13290 

488 

1959 

133 

14004 

3. 

b 

501 

132 

13190 

485 

100 

13432 

492 

1960 

3. 

8 

529 

2  1 

13440 

492 

21 

13595 

504 

968544 

48 

64 

1  1706 

3.9 

459 

1954 

1 

9400 

3. 

9 

366 

1955 

6 

13781 

548 

1 

13550 

512 

12662 

47  1 

1956 

20 

1  1644 

4. 

0 

468 

12923 

488 

3 

1279  3 

4  70 

1957 

13 

13038 

3. 

9 

303 

/ 

13424 

512 

7 

1  1987 

446 

1958 

3. 

9 

447 

7 

12940 

47  1 

6 

1  1492 

428 

1959 

9 

1  164  1 

3. 

9 

448 

9 

13158 

484 

5 

13154 

49? 

1960 

4 

10718 

3. 

8 

402 

3 

13273 

479 

3 

14264 

515 

96B796 

10 

1955 

3 

14047 

3. 

6 

08 

13020 

478 

1956 

5 

12388 

3. 

5 

431 

2 

12  180 

436 

1 

13603 

498 

1957 

4 

1  1440 

3. 

8 

437 

3 

122O0 

425 

3 

1  1794 

419 

1958 

4 

14  015 

3. 

5 

490 

4 

12555 

452 

4 

13358 

477 

1959 

4 

14005 

3. 

7 

512 

4 

13  158 

467 

3 

13095 

4  78 

969667 

1  0  1 

136 

12988 

3.8 

488 

1956 

7 

12033 

3. 

6 

42  1 

3 

10847 

399 

2 

7848 

306 

1957 

13 

12908 

3. 

7 

477 

1  0 

1  2275 

447 

1  0 

12542 

449 

1958 

39 

13179 

3  . 

494 

36 

13260 

483 

30 

12694 

465 

1 959 

70 

13055 

3. 

a 

494 

69 

13114 

474 

b  1 

1  3484 

4  86 

1960 

1 

12269 

3. 

7 

455 

7 

13764 

488 

5 

13307 

485 

969669 

1  16 

144 

12465 

3.7 

455 

1955 

1 

13780 

4. 

3 

387 

1 

16520 

553 

1 

14933 

537 

1956 

3 

1  3083 

3. 

7 

489 

3 

12717 

467 

3 

13923 

50  5 

1957 

1  1 

12485 

3. 

6 

446 

9 

12230 

44  1 

8 

1  1528 

417 

1958 

32 

13060 

3. 

7 

475 

3  1 

13295 

483 

25 

12861 

472 

1959 

3. 

7 

463 

77 

13229 

489 

59 

13234 

485 

I960 

1  7 

1  1324 

3. 

7 

4  10 

1  7 

12741 

453 

16 

13137 

469 

969842 

1 

1 

156  10 

3.5 

547 

1959 

1 

15610 

3. 

5 

54  7 

1 

14920 

543 

1 

14671 

548 

V6VB  VO 

34 

80 

10  196 

3.6 

370 

1950 

9 

10561 

397 

1951 

16 

10452 

3. 

7 

390 

1952 

1  1 

1088  5 

405 

1953 

10 

10472 

3. 

7 

387 

1954 

14 

9579 

3. 

6 

345 

1955 

1  1 

1069  ? 

3. 

6 

383 

1956 

4 

1  1508 

3. 

b 

400 

1957 

3 

14003 

3. 

5 

485 

1958 

1 

13290 

3. 

3 

437 

1 

14940 

526 

1 

13407 

467 

1959 

1 

13350 

3. 

3 

446 

15160 

569 

1 

1600  1 

596 

972497 

1 

1 

1  1990 

3.8 

452 

1953 

1 

1  1990 

3. 

8 

452 

9724  98 

1 

1 

10600 

3.2 

341 

1950 

1 

10600 

3. 

2 

34  1 

97363b 

22 

SI 

10056 

3.6 

365 

1949 

1 

16390 

3. 

9 

646 

1950 

6 

10028 

7 

37  1 

1951 

9 

1  1464 

3. 

5 

405 

1952 

9 

9738 

3. 

6 

349 

TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE   OF   SIRES    IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GR0UPLD   BY  BKfcEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RLCORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGl   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRlSHLNINj  YLAk 

505-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE'  DAUGHTERS 

KEC0RD5 

MILK 

T  EST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

KtCORDS 

MILK 

FA  T 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

- 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB  . 

LB. 

HOLSTElN 

1953 

1  1 

953  1 

3. 

/ 

348 

1954 

6 

9933 

3. 

5 

345 

1955 

5 

1  1  1  3(1 

i. 

4 

376 

1956 

3 

8820 

3. 

4 

304 

1957 

1 

1  1610 

3. 

3 

383 

974774 

1*75 

630 

1  2240 

3.7 

446 

1  955 

0 

1  1  946 

3. 

4 

408 

1 

1  4  ZBO 

538 

1 

1310? 

473 

1  956 

24 

1  127  1 

3. 

7 

4  I  / 

5 

119  10 

432 

5 

1  1  306 

405 

1957 

84 

1  1660 

3. 

7 

42/ 

46 

12155 

435 

4  1 

1  1635 

423 

1958 

204 

12429 

3. 

6 

449 

185 

12546 

455 

153 

12680 

459 

1959 

277 

12574 

3. 

7 

458 

268 

12704 

463 

2  15 

1  2985 

471 

I960 

33 

1  237u 

3. 

7 

452 

32 

119/7 

436 

28 

13066 

4/5 

9751 57 

132 

188 

128  16 

3.7 

468 

1955 

10 

10887 

3. 

/ 

402 

1 

15360 

588 

1 

13930 

502 

1956 

28 

12719 

3. 

7 

469 

2 

1  3225 

490 

1 

159/4 

520 

1957 

44 

12927 

3. 

7 

473 

1  6 

142  55 

522 

1  4 

1  3223 

484 

1958 

50 

13099 

3. 

7 

47  / 

4  2 

135  16 

492 

39 

1  3242 

482 

1959 

43 

13135 

3. 

6 

4/2 

4  / 

1  30  59 

478 

36 

13213 

486 

I960 

a 

14349 

3. 

7 

529 

7 

1  3683 

484 

B 

I  4628 

537 

9751 38 

20 

22 

1383  1 

3.6 

49^ 

1957 

4 

I3b30 

3. 

6 

496 

2 

13550 

478 

2 

12764 

460 

1958 

10 

13550 

3. 

7 

500 

10 

130  13 

486 

lb 

1  1746 

442 

1959 

1382  5 

3. 

4 

47  1 

b 

12368 

44  / 

8 

12099 

44  5 

975683 

76 

113 

1  1897 

3.  7 

43/ 

1955 

i 

1  0050 

3. 

6 

386 

1956 

7605 

3. 

9 

295 

1957 

1 1 

1  1  789 

3. 

b 

445 

7 

12287 

435 

4 

1426" 

5ia 

1958 

40 

1  1979 

3. 

7 

442 

3b 

12955 

468 

36 

12/54 

459 

1959 

51 

12300 

3. 

7 

450 

4  6 

12/55 

467 

34 

1  2874 

46 "» 

1  960 

7 

1  242  1 

3. 

7 

450 

6 

13/98 

500 

7 

1  4024 

50  6 

975892 

1 

2 

1  1145 

3.7 

410 

1958 

2 

11145 

3. 

7 

4  10 

1 

14040 

517 

1 

12960 

4H3 

975893 

2 

3 

12303 

3.7 

449 

1958 

' 

13730 

3. 

3 

450 

1 

1  2  1  bO 

449 

1959 

2 

1  1600 

3. 

7 

426 

2 

1  1  7  1  0 

446 

2 

13653 

496 

9767  10 

1 

1 

20530 

3.4 

706 

1959 

1 

20530 

3. 

Jt, 

/06 

1  . 

1  6330 

580 

1  539  1 

556 

97680 1 

9 

1  5 

1  1  127 

3.7 

4  18 

1954 

6 

10375 

3. 

/ 

389 

1955 

4 

1344b 

3. 

b 

5  12 

1956 

3 

10567 

3. 

8 

396 

195  7 

2 

15  100 

3. 

6 

534 

97/110 

19 

35 

12  120 

3.9 

470 

1954 

1 

1  3600 

3. 

8 

522 

1 

1  5730 

640 

1955 

6 

11515 

3. 

9 

455 

2 

14155 

5  1  9 

2 

1  2  323 

459 

1956 

b 

1  1  196 

3. 

8 

42  1 

2 

130  35 

477 

2 

12688 

4  7? 

1957 

4 

1  3755 

3. 

/ 

5  1  5 

2 

1 4U  50 

522 

2 

15413 

504 

1958 

9 

1  1932 

3. 

9 

468 

4 

13013 

456 

4 

12162 

432 

1959 

6 

13843 

3. 

9 

534 

6 

13637 

504 

4 

13988 

503 

I960 

1 

10580 

4. 

0 

422 

1 

10660 

385 

1 

1  1260 

405 

Y7B/50 

137 

179 

1  1  786 

3.7 

434 

1953 

1 

1  3080 

3. 

/ 

482 

1954 

1  5660 

3. 

/ 

574 

1955 

5 

10636 

3. 

4 

356 

1956 

1  8 

1  1485 

3. 

/ 

427 

7 

12/64 

475 

7 

12057 

464 

1957 

38 

1  1336 

3. 

6 

4  1  2 

I  / 

1  2220 

4  5  1 

1  5 

12710 

46  1 

1958 

65 

1  1679 

3. 

7 

433 

54 

1  3062 

482 

4  7 

1 2b42 

4  7  3 

1959 

48 

1  2566 

3. 

7 

460 

45 

12500 

459 

34 

1290b 

4/  1 

I960 

3 

1  3337 

3. 

7 

488 

3 

13590 

507 

3 

13745 

513 

97875 1 

2 

It 

12498 

4.2 

518 

1958 

2 

12945 

4. 

2 

536 

2 

12/20 

46b 

2 

12258 

44  5 

1959 

2 

12050 

4. 

2 

499 

2 

128/0 

464 

2 

12775 

4/0 

979087 

I 

1 

17750 

3.5 

6  1  f 

1958 

1 

1  7750 

3. 

5 

6  1  7 

1 

1  5290 

559 

1 

1  7287 

629 

98 1308 

1)6 

SI 

1  1951 

3.6 

434 

1958 

10 

1  322b 

3. 

6 

472 

10 

130/3 

4/9 

9 

13460 

492 

1959 

34 

1  1B00 

3. 

7 

430 

33 

1  3205 

484 

29 

1  3358 

48  / 

1 960 

I 

12063 

3. 

7 

440 

/ 

1  3o/  1 

487 

7 

1  3556 

49  5 

982292 

1 

1 

64  10 

3.7 

239 

1955 

1 

64  10 

3. 

7 

239 

984/99 

251 

295 

12684 

3.  7 

469 

195/ 

14 

1  268  1 

3. 

8 

480 

d 

1  3339 

49  7 

/ 

12726 

4  7/ 

1958 

84 

1  3289 

3. 

7 

49/ 

12 

13426 

496 

68 

13461 

495 

1959 

169 

1275  1 

3. 

473 

1  66 

13083 

480 

136 

13323 

4S8 

I960 

2B 

121  lb 

3. 

6 

436 

2  7 

1  22  i>  1 

456 

23 

1  322? 

48  / 

987080 

lit 

29 

1  1  829 

3.6 

4  1  7 

195  1 

3 

12330 

3. 

t 

44  I 

1952 

) 

1  0996 

3. 

6 

396 

I9S3 

5 

10422 

3. 

7 

37  6 

1954 

3 

13473 

3. 

3 

438 

1955 

4 

12515 

3. 

6 

45  1 

1956 

4 

12945 

3. 

5 

450 

1957 

1 

10990 

4. 

0 

439 

1 

10006 

366 

987081 

21 

60 

13092 

3.4 

444 

1951 

3 

1229/ 

3. 

7 

450 

1952 

12 

12798 

3. 

5 

447 

1953 

1  1 

13602 

3. 

4 

463 

1 

15120 

515 

1954 

12 

125/4 

3. 

5 

434 

2 

14940 

520 

1955 

8 

13509 

3. 

449 

2 

1  7335 

605 

2 

13625 

UH1 

1956 

6 

1320/ 

3. 

3 

439 

1 

14/00 

495 

1 

1582  1 

498 

1957 

7 

14059 

3. 

2 

450 

2 

16340 

602 

1 

I377H 

496 

1958 

1 

12270 

3. 

396 

NE  H   YORK  235 


TABLE    lb- — DAUGHTER- AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARIIUCIAL   BREEDING  ORIGINATIONS — GROUPED   BY  BRLLU, 
BY   YEAR  OF   FREjHENINb — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGE 

BY  SIRL 

RELURD  AV 

LRAGE   BY  SIRE 

BY 

FK^SHtNING 

YtAK 

305-DAY 

CONTLMf 

.  AV. 

YLARLY   HtRU  AVI.KACr 

Si  Kfc 

JAUGHTERS  RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

TEST 

K  l;U  UK  U  b 

K tCUKUb 

K1LK 

^AT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

per. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LE . 

HOLS  TE 1 N 

98  74  28 

76  10 

4.3 

1 

7610 

4.3 

32  5 

9B9959 

4  5 

12310 

4.  1 

506 

1958 

1 

17840 

4.2 

743 

1 

1  3220 

b34 

1 

1  2873 

500 

1959 

4 

12  120 

4.  1 

501 

3 

13/07 

b04 

4 

127  7b 

49? 

99  37 64 

12646 

3.6 

1956 

7 

12  18  1 

3.5 

42  5 

3 

1  i'j  1  3 

b  1 2 

3 

1  3334 

52  3 

19  5  7 

18 

12257 

3.5 

! 

6 

1  229? 

462 

19  58 

49 

12345 

3.6 

kkk 
444 

1*0  7 

36 

13365 

4V  1 

50 

1  326  7 

3.  5 

U7 

9007 

L7 

39 

1346  7 

493 

I9  60 

2 

1510S 

3.5 

5  17 

1 

1  32b0 

499 

1 

6905 

439 

9956  19 

317  469 

12101 

3.5 

427 

1954 

18 

1  1712 

3.6 

421 

1 

12760 

479 

1955 

60 

1  1862 

3.6 

Lf>3 

J  3  J  ^  3 

I1a^ 

5 

12443 

445 

19  56 

65 

1  1381 

3.6 

15 

12701 

450 

1957 

87 

1  1792 

3.5 

409 

50 

129  12 

472 

42 

12657 

459 

1958 

125 

12747 

3.5 

450 

1  10 

12549 

4b/ 

84 

12554 

455 

1959 

100 

12638 

3.  5 

444 

9b 

12/03 

46} 

/  3 

1  2  7  b  4 

462 

1960 

1  2990 

3.5 

46  1 

I  3 

12728 

462 

1  0 

1  2970 

47  5 

99b2  52 

4  5 

12043 

4.0 

48  1 

lO^A 

1 

11510 

3.8 

2 

13205 

3.9 

509 

IO<*7 

! 

1 

9260 

3.7 

539 

- 

1 

1  1353 

459 

1 

13180 

4.3 

or  °n 
9060 

436 

1 

909  1 

408 

9974  78 

1  1 

9230 

3.2 

294 

I960 

| 

9230 

3.2 

294 

1 

9b00 

35b 

1 

1  1  162 

404 

9974BI 

49  62 

12164 

3.6 

439 

1955 

1 

1  1380 

3.7 

425 

1956 

3 

12403 

3.6 

439 

1 

12290 

427 

1 

1  2404 

432 

I  1 

11786 

3.6 

6 

13176 

472 

195b 

16 

13195 

3.6 

466 

1  3 

12956 

466 

1 959 

28 

12605 

3.6 

4  57 

y  R 

1  9Hh 

23 

1  2586 

4b5 

1960 

3 

10673 

3.4 

364 

11.7  -  i 

2 

1  3298 

4o9 

99B 1 94 

8970 

4.4 

1 

8970 

4.4 

999938 

16  28 

1  1969 

3.6 

432 

1952 

1 

10990 

3.9 

432 

1953 

3 

12463 

3.8 

479 

4 

11025 

3.6 

1955 

7 

1  1613 

3.5 

402 

1956 

5 

1  1  166 

3.6 

399 

1957 

3 

12463 

3.8 

468 

Jofo 

1 

14320 

3.8 

4 

12845 

3.7 

k  7n 

1 

14661 

564 

100U3V0 

109  133 

13420 

3.8 

507 

1958 

3  1 

14  546 

3.8 

549 

30 

14000 

516 

26 

13714 

506 

1959 

3.8 

505 

88 

13  led 

489 

75 

1  3490 

502 

1960 

14 

12606 

3.  7 

467 

1 3 

12  ->59 

4  3 

1  1 

13154 

483 

10  0  15  12 

_ 

1  10  14 

3.9 

7 

11  721 

3.8 

^  n 

3 

1  3956 

492 

27 

1  1250 

3.8 

k  <k 

it. 

21 

13  167 

4f!4 

24 

1  1  122 

3.9 

k  <  < 

22 

13063 

4^4 

1960 

2 

10090 

3.4 

346 

2 

1  4040 

5  19 

2 

13413 

48  3 

10021 77 

6  13 

12394 

3.9 

487 

1953 

1 

9600 

3.9 

375 

1 

1  18v0 

426 

1 

1  1500 

3.9 

!  hn  In 

1955 

1 

1  3040 

3.9 

; 
■ 

1 

124  37 

44  1 

19  56 

1 

12790 

4.0 

Q 

! 

k  n 

1 

1273  1 

439 

1 

12310 

3.7 

i  ?  on 

1 

(308  0 

47  1 

1958 

5 

12868 

3.9 

5  1  1 

12/43 

453 

2 

1  3560 

48"i 

1959 

12703 

4.  1 

520 

3 

13043 

474 

3 

I  3556 

496 

1  UU  55  Vb 

57  83 

12722 

3.7 

4  63 

!  * 

8 

12950 

3.6 

!*6u 

" 

! 

1 

1493  5 

53  ( 

19  56 

5 

12280 

3.7 

44  8 

2 

** 

4  1  i 

2 

13  129 

446 

12 

1  3025 

3.6 

5 

13669 

484 

1958 

24 

13264 

3.6 

4  ?5 

20 

1  3600 

500 

1  9 

1  33  1 0 

4b9 

1959 

32 

12829 

3.7 

471 

32 

1 3un 

475 

25 

1355  7 

■jOO 

1960 

2 

1  1605 

4.0 

458 

2 

I4b2b 

540 

1 

15631 

6  1  1 

1  fin li  'J  t5 
1 UU 4z  5£ 

103 

12942 

3.7 

8 

13579 

3.7 

1 

13974 

5/0 

23 

13875 

3.  7 

1  35b5 

snu 

12 

13644 

499 

1958 

44 

12916 

3.8 

484 

3b 

1 2il  17 

474 

35 

12618 

46  4 

1959 

43 

12777 

3.8 

463 

1*3 

13U61 

480 

34 

12732 

466 

I960 

16 

1  1808 

3.8 

44  1 

lb 

12709 

477 

1 4 

12  756 

475 

1 0055  f 5 

53  73 

13255 

3.7 

48  3 

10^7 

' 

16220 

3.  r 

606 

8 

1339  6 

3.8 

5 

13  701 

5  1  0 

33 

13025 

3.6 

17 
4  7  3 

!  7  io 

uoa 

25 

1  3032 

480 

28 

13375 

3.6 

26 

1  \fif  7 

1  o 

20 

1  3306 

49  5 

1960 

3 

13620 

3.6 

USA 
48 

3 

1  382  1 

5  1  2 

1 00  68  64 

371  573 

12092 

3.8 

455 

14 

12316 

3.7 

1952 

31 

1  1929 

3.8 

449 

14520 

57  7 

1953 

35 

1  1203 

3.  7 

41  1 

1 

14  120 

58  1 

1954 

33 

12  148 

3.7 

448 

2 

lOVbO 

40  1 

23 

1224  1 

3.6 

1162b 

2 

11227 

4  0  6 

1956 

35 

1  1  794 

3.  1 

43b 

5 

I2G20 

434 

2 

11129 

396 

1957 

70 

1  180  1 

3.8 

443 

32 

12449 

456 

128 

12495 

3.8 

4  7  1 

1  1  4 

1  2  ^  7  3 

95 

12326 

4m  i 

1959 

167 

12503 

3.8 

4  73 

1  6  5 

459 

124 

1273  1 

46  1 

1960 

37 

1  1985 

3.8 

453 

34 

HVo2 

428 

31 

12939 

47  1 

I006S66 

17  18 

12220 

3.8 

465 

1958 

u 

12588 

3.  5 

444 

3 

13023 

488 

3 

12633 

460 

1959 

14 

1  1940 

3.9 

46  1 

14 

139  7  1 

5  15 

9 

13385 

504 

1007194 

842  1129 

1  1  799 

3.8 

443 

1956 

26 

1  1022 

3.  1 

409 

t> 

12697 

4  58 

o 

1223  5 

4  ',6 

1957 

1  19 

1  1374 

3.7 

423 

64 

1262  1 

457 

57 

12317 

454 

1958 

382 

11912 

3.8 

447 

3b  1 

I2b39 

46/ 

301 

12697 

462 

TABLE    lb. — OAUGHTlr-Av1  tR  AG  E  OF   SIRlS    IN   SLR.IC^    IN   ARTIFICIAL   EKE^UIN3   ORGANIZATIONS — GROJfLl)   BY  6«cED, 
Br   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AV^RAGL 

BY  SIRL 

RECORD  AX 

cRAGE  C 

Y  S 

IR 

E   3Y  f 

<£SH£:NI  NG 

YEAR 

40b-DA  V 

-ONTcMH 

-    AV  . 

YEARLY  HERD  A V l k A  j l 

SlKE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDb 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

K  t  CORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

cct  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LS. 

PC  1 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

L9. 

La. 

HOL  STEIN 

1959 

529 

12073 

3. 

tt 

4  54 

522 

12740 

464 

4  13 

15028 

474 

1  960 

73 

11437 

3. 

/ 

420 

69 

12509 

446 

63 

129  79 

4/  1 

100/660 

139  190 

I286B 

3.  7 

4  79 

1956 

b 

1  3058 

3. 

9 

blO 

3 

13243 

470 

3 

1  1  598 

4  1  7 

1957 

19 

1  3304 

3. 

7 

486 

12 

14587 

509 

4 

lb740 

5H6 

1958 

62 

1287b 

3. 

7 

482 

49 

14  145 

SI9 

35 

1  390  7 

522 

1959 

86 

I2B2C 

3. 

7 

477 

85 

13b27 

498 

05 

1582  ) 

512 

I960 

Id 

1  1535 

•3. 

7 

4  19 

1 1 

1  1576 

42  1 

18 

1  3020 

472 

1006022 

88  125 

12150 

3.8 

463 

1955 

4 

12720 

3. 

9 

492 

1956 

20 

1  1576 

3. 

7 

432 

4 

1 2  ('  4b 

4  31 

4 

12704 

462 

1957 

22 

12230 

3. 

6 

461 

7 

1  1070 

43  1 

7 

12  16  1 

444 

19  58 

39 

1268^ 

3. 

6 

479 

54 

144  50 

4  9  1 

51 

15194 

464 

1959 

30 

12B57 

3. 

b 

491 

46 

14C30 

466 

33 

13516 

500 

I960 

b 

9682 

3. 

7 

3b4 

b 

123V4 

466 

3 

14810 

519 

1006924 

1  1 

9750 

4.2 

405 

1956 

1 

9750 

4. 

> 

405 

10090*2 

1  1 

6170 

3.6 

224 

1959 

1 

6170 

3. 

6 

224 

1 

147.0 

570 

1 

I5C20 

562 

1010205 

35  150 

1  0  7  1  5 

3.7 

391 

1951 

20 

10618 

3. 

8 

40  1 

1952 

3  1 

10439 

3. 

7 

386 

1 

1022O 

399 

1953 

35 

1054  1 

3. 

7 

586 

1 

10420 

36  1 

1  954 

24 

1  1090 

3. 

7 

409 

115  10 

44  4 

1955 

14 

1  1460 

3. 

6 

4  U 

3 

10431 

377 

1  956 

1  1 

1  1045 

3. 

7 

4  1  1 

7  7  bO 

2  79 

2 

1  1  b38 

4.5 

1957 

8 

1  063b 

3. 

5 

376 

j 

1  lbOO 

449 

3 

1  1540 

4  1  7 

1958 

b 

1  1894 

3. 

3 

586 

12937 

480 

2 

12661 

452 

1959 

1 

15660 

3. 

7 

b  7  7 

1  4^.  bO 

519 

1 

14977 

5  j9 

I960 

1 

9030 

2. 

9 

260 

! 

13060 

444 

1 

14192 

474 

1010660 

1  1 

14660 

3.6 

526 

1956 

1 

1  4660 

3. 

6 

526 

1012574 

2  3 

1  343b 

3.3 

4  38 

195  7 

1 

14690 

3. 

0 

436 

1 

1  1  162 

i>i 

1958 

2 

12960 

3. 

3 

42b 

2 

1  1665 

449 

2 

1  5042 

468 

1012593 

90  110 

12657 

3.6 

452 

1957 

1 

1  7000 

4. 

G 

687 

1958 

27 

13568 

3. 

5 

460 

2  7 

1  3o07 

504 

25 

14600 

499 

1959 

68 

12464 

3. 

6 

449 

6b 

12904 

47  b 

58 

12941 

4  75 

1960 

14 

13346 

3. 

5 

462 

1  1 

Mai  i 

49o 

14 

1  4666 

495 

1 0 1 40  36 

179              2  17 

12449 

3.7 

457 

1958 

43 

1  2420 

3. 

7 

4oO 

4  1 

1200b 

478 

54 

12643 

4  7V 

1959 

150 

1251  1 

3. 

I 

46  1 

140 

1264  4 

467 

1  1  9 

1  400  7 

4  7^ 

I960 

24 

12  350 

3. 

7 

4S3 

21 

13228 

477 

20 

13251 

4o6 

101  54)5 

2  2 

1 640U 

3.9 

634 

1959 

2 

1  6400 

3. 

9 

634 

2 

1  5300 

57  1 

2 

1  6209 

60  7 

IOI37oO 

319  435 

1  1S90 

3.6 

412 

1956 

36 

11402 

3. 

6 

4  15 

6 

14490 

489 

6 

1  1932 

435 

1957 

1  12 

1  1  162 

3. 

5 

39b 

52 

1  2bb2 

458 

4  1 

12456 

459 

1958 

140 

12004 

3. 

6 

426 

155 

12644 

459 

109 

12687 

4b8 

1959 

1  1  b 

12137 

3. 

5 

450 

1  1  3 

I2bu8 

45  J 

62 

1272b 

463 

1960 

24 

1  1448 

3. 

395 

24 

12323 

447 

1  9 

15118 

469 

10 i 4490 

1  2 

1  1730 

3.9 

452 

1958 

1 

13300 

3. 

51  1 

1 

14100 

500 

1959 

1 

10160 

3. 

9 

393 

1 

121  bu 

420 

1  3636 

466 

1014608 

1  1 

10060 

4.  1 

40o 

1959 

1 

10060 

4. 

1 

408 

1 

1  1050 

590 

1 

10996 

398 

1015248 

1  1 

119/0 

3.5 

4  14 

1958 

1 

1  1970 

3. 

5 

414 

1 

BOoO 

494 

I0166b2 

1  1 

12  ISO 

3.6 

439 

1953 

1 

12150 

3. 

6 

439 

101  08  53 

1  2 

127  10 

3.2 

410 

1954 

1 

13020 

3. 

3 

433 

1955 

1 

12400 

3. 

1 

58o 

1017797 

2 

1959 

1 

14320 

3. 

0 

444 

1 

12930 

47o 

1 

13560 

4116 

1020277 

126  168 

I264U 

3.8 

474 

1955 

1 

10490 

3. 

7 

587 

1956 

25 

1  1878 

3. 

/ 

444 

4 

15123 

48  1 

3 

1  195? 

436 

1957 

20 

12819 

3. 

7 

479 

9 

13051 

486 

9 

12816 

467 

1958 

52 

I3I0B 

3. 

6 

49  5 

4  7 

1  420b 

465 

4  1 

1  50  1  4 

473 

1959 

56 

12752 

3. 

7 

476 

56 

14279 

484 

39 

1  4594 

502 

1960 

6 

1  4690 

3. 

8 

b71 

6 

12777 

458 

3 

142  17 

55  I 

10201(73 

10  l>t 

1  198  1 

3.9 

47b 

1958 

3 

10477 

3. 

6 

403 

4 

13090 

474 

3 

14079 

5J6 

1959 

10 

12470 

3. 

9 

493 

10 

12653 

4  72 

7 

1  5166 

47I 

I960 

1 

I060O 

3. 

9 

4  1  4 

1 

1  2520 

446 

1 

1  509  1 

458 

102 10  10 

1  2 

9845 

3.7 

359 

1957 

8720 

3. 

328 

1 

IO60O 

392 

1 

984  3 

34  6 

1958 

10970 

3. 

6 

369 

1 

1  1  040 

387 

1 

1  IS  1 0 

402 

1021571 

3  3 

1  1  lftO 

3.5 

392 

1959 

12000 

7 

44  1 

2 

1  1790 

482 

2 

1  1947 

48  S 

I960 

9480 

3. 

1 

294 

1 

13233 

489 

1022095 

5  5 

12746 

3.7 

462 

1959 

IS9I0 

3. 

523 

1 

14  160 

46  1 

152  1  1 

448 

I960 

1  1955 

3. 

8 

44  / 

2 

14035 

590 

4 

14565 

54  7 

1022593 

28  61 

1  1892 

3.8 

454 

1953 

13035 

3. 

7 

479 

1954 

1  1  159 

3. 

8 

422 

1955 

12 

1  1447 

3. 

5 

399 

1956 

8 

13069 

3. 

7 

489 

1957 

10 

14037 

3. 

7 

510 
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TABLt   1  5.-- DAUGHTLK-AVCRAoE  OF   SIKfcS   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  UKGANI Z  AT  I UNS —  GROUPLD   BY  BREcU, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATc  ONLY 

UAUGHTER   AVE  RAGE   BY   SIRE  RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTcMr'.   AV.   YEARLY  HlRD  AVLRA^l 


SIRE  DAUGHTERS 

REC  0R05 

MILK 

T  tST 

FAT 

FRESH 

RcCUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCURUS 

MILK 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

HUL  STEIN 

1958 

7 

1  3007 

3. 

8 

490 

5 

12278 

484 

5 

1  1664 

452 

1 959 

10 

12859 

3. 

9 

494 

9 

122  19 

446 

7 

1232t> 

47  1 

I960 

1 

8480 

4. 

3 

365 

10430 

374 

1 

14/70 

5i  1 

1022601 

382 

561 

1  1832 

3.6 

424 

1952 

33 

1  1464 

3. 

7 

4  19 

1 

9510 

322 

1953 

30 

10963 

3. 

7 

402 

1 

13400 

476 

1954 

29 

1  104/ 

3. 

6 

395 

1 

14440 

487 

1955 

1  / 

1  0870 

3. 

7 

400 

1 

13430 

489 

1 

12099 

4^4 

1  956 

21 

10162 

3. 

5 

354 

1 

10370 

380 

1 

1  287  3 

4  76 

1957 

99 

1  1396 

3. 

0 

405 

57 

1255  1 

456 

52 

I2<:73 

44  3 

1958 

189 

12305 

3. 

6 

443 

165 

12576 

457 

1 35 

1  254  3 

454 

1959 

146 

12265 

3. 

6 

437 

14  1 

12358 

446 

1  1  1 

12623 

45  > 

I960 

17 

13303 

3. 

6 

461 

17 

130  10 

469 

14 

12963 

47  . 

1023039 

1 

1 

15120 

3.8 

573 

1960 

1 

15120 

3. 

8 

573 

, 

15760 

590 

1023547 

1 

1 

10250 

3.5 

355 

1958 

1 

10250 

3. 

5 

355 

10244  53 

15 

20 

1 2  794 

3.6 

45  7 

195  7 

10413 

3. 

6 

380 

1 

9550 

355 

1 

12055 

4  1  4 

1958 

6 

13187 

3. 

6 

464 

6 

1  3062 

4  79 

4 

1238  3 

45  1 

1959 

10 

13434 

3. 

6 

4  77 

1  0 

12880 

469 

9 

1  5446 

483 

I960 

I 

1  32  1  C 

3. 

3 

434 

1 

14240 

5  14 

1 

14453 

50  9 

1024660 

1 

2 

12045 

3.8 

460 

1952 

1 

1  1450 

3. 

9 

448 

1953 

1 

12640 

3. 

/ 

471 

1025205 

35 

88 

1  1037 

3.6 

397 

1952 

1  05  1  8 

3. 

8 

40  1 

1 

1  1710 

396 

1953 

2  1 

10905 

3. 

7 

403 

1 

12980 

42b 

1954 

16 

10972 

3. 

7 

409 

10770 

366 

1955 

15 

1  1  1  12 

3. 

7 

4  1  1 

1 

12880 

434 

1 

1  1456 

4  15 

1956 

13 

12003 

3. 

6 

436 

1 

135  10 

47V 

1 

1231/ 

4J5 

1957 

1  1 

1  1683 

3. 

5 

407 

2 

10495 

376 

1 

1075H 

366 

1958 

4 

1  1908 

3. 

5 

4  1  1 

3 

118  10 

44C 

2 

12666 

457 

1959 

2 

1  1200 

3. 

367 

2 

1  22o0 

46  3 

1 

1  1  358 

423 

K.25361 

1 

1  1810 

3.5 

4  19 

1959 

1 

1  1810 

3. 

419 

1 

13120 

460 

1025/92 

1 

2 

13195 

4.0 

518 

1958 

1 

13210 

4. 

0 

524 

1 

12290 

4  76 

1 

13080 

508 

1959 

1 

1  3180 

3. 

9 

5  1  1 

1 

1  5390 

52  1 

1 

1425  7 

562 

1025902 

1 

1 

14050 

3.3 

466 

1959 

1 

I405o 

3. 

3 

466 

1 

14970 

546 

, 

14791 

55  5 

102ol 15 

14 

1 9 

13575 

3.8 

517 

1956 

5 

12066 

3. 

1 

446 

5 

127  78 

468 

5 

13017 

464 

1959 

10 

1437  / 

3. 

9 

553 

1  0 

1  3603 

50  1 

8 

1  3334 

492 

1  960 

4 

I253U 

3. 

1 

456 

3 

1  0540 

372 

3 

119  17 

420 

10264  10 

1 

1 

118  10 

3.6 

423 

1  954 

1 

1  1810 

3. 

6 

423 

1026606 

2 

3 

1  I  833 

3.6 

424 

1955 

1 

13530 

3. 

490 

1959 

1 

9430 

3. 

3 

3  1  5 

9  390 

332 

1 

9330 

332 

I960 

1 

10640 

3. 

7 

396 

1 

10340 

390 

1 

10508 

3"5 

1028123 

12  16 

1  566 

1  2465 

3.  7 

456 

1952 

IV 

I254B 

3. 

° 

455 

1953 

33 

12620 

3. 

454 

1 

10110 

576 

1954 

24 

12575 

3. 

5 

444 

1 

13250 

455 

1955 

14 

12962 

3. 

7 

476 

1 

13050 

466 

1 

112/1 

383 

1956 

6 

13125 

3. 

5 

456 

1 

12630 

44  1 

i 

1  1936 

4^7 

195  7 

59 

1  198  1 

3. 

6 

43  1 

30 

11^  "32 

429 

28 

1  1  74  H 

432 

1956 

43/ 

12450 

3. 

7 

457 

409 

12628 

458 

345 

12513 

452 

1959 

866 

12664 

3. 

/ 

463 

650 

127  11 

46^ 

700 

12965 

47  1 

1  960 

106 

12092 

3. 

44  1 

95 

123/4 

444 

94 

1 2G84 

46  5 

1026260 

3 

3 

12503 

4.0 

494 

1957 

1 

9950 

4. 

1 

4  1  1 

19S8 

1 

16650 

3. 

b 

633 

1 

13440 

469 

1959 

1 

10910 

4. 

0 

437 

1 

9550 

350 

1030404 

24 

30 

14072 

3.5 

491 

1958 

4 

14540 

3. 

5 

302 

4 

13595 

477 

4 

13732 

486 

1959 

1  9 

1  3932 

3. 

5 

464 

1  7 

13697 

49  7 

1  b 

13725 

499 

I960 

1 

1637  1 

3. 

5 

56  7 

6 

13515 

479 

6 

1338  7 

4  96 

1 0306 j5 

! 

2 

I  1  7  10 

4.3 

496 

1957 

1339C 

4. 

1 

55o 

1 

12620 

4  56 

1 

1  3  34  2 

496 

1958 

I 

1  0030 

4. 

4 

459 

1 

12330 

450 

I03U640 

1 

1 

1  1  630 

3.6 

4  1  6 

1956 

1 

1  1650 

3. 

6 

4  1  6 

I03I4/4 

1 

1 

1  37  10 

4.  1 

568 

I960 

1 

13710 

4. 

1 

366 

| 

121  10 

437 

1G3<.358 

2 

9 

1244V 

3.5 

43/ 

1953 

2 

1  1900 

3. 

5 

42  1 

1954 

2 

1  1390 

3. 

5 

395 

1  953 

1 

16050 

3. 

.5 

566 

1956 

1 

13710 

3. 

b 

5  16 

195  7 

1  3740 

3. 

6 

1033024 

2  1b 

256 

12330 

3.6 

442 

1958 

54 

1272  1 

3. 

457 

12485 

455 

39 

12415 

452 

1959 

17  1 

12474 

3. 

.  6 

447 

164 

123  14 

452 

124 

12764 

459 

I960 

31 

1075.: 

3. 

591 

27 

12437 

451 

22 

12596 

45/ 

1033032 

2 

2 

13295 

3.B 

505 

1959 

2 

13295 

3. 

.  6 

505 

£ 

12620 

468 

1 

134I? 

523 

I033V08 

72 

87 

12254 

3.7 

454 

1958 

17 

13370 

3. 

,  i 

496 

16 

14233 

517 

15 

14474 

528 

1959 

63 

12346 

3. 

.7 

45b 

6  1 

13  3(17 

495 

45 

1  337  1 

490 

I960 

/ 

12363 

3. 

,T 

456 

6 

15705 

49  1 

6 

14150 

5  1  i 

NEH  YORK 
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TABLE    13. — UAUCHTLR-AVERAGE  OF    j  IKES    IN  SEKVICL   IN   AK1IFIC1AL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPEO   BY  BREEDt 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

OAUGHIER   AVlRAGe   BY   SIRE  RLCORU  AVtRAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIkE  daughters 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

■ 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOL  STEIN 

10344  66 

1  19 

19  1 

1  1  734 

3.7 

43/ 

1953 

1 

1  1610 

3. 

5 

407 

1954 

14 

10550 

3. 

7 

387 

1 

10570 

43  1 

1955 

39 

1  1624 

3. 

7 

434 

o 

13990 

54  1 

4 

1  1674 

4  50 

1956 

52 

1  1436 

3. 

ts 

430 

7 

13083 

474 

6 

1242  1 

448 

1957 

37 

1  1942 

3. 

7 

439 

12 

1  3090 

476 

1  1 

124  14 

435 

1958 

23 

12063 

3. 

7 

443 

20 

1  190  1 

437 

18 

1  1649 

428 

1959 

18 

12066 

3. 

8 

437 

17 

12966 

463 

14 

12699 

459 

1960 

5 

1  1864 

3. 

6 

43  1 

5 

12708 

459 

5 

13381 

480 

1  0344  67 

303 

365 

122U4 

3.6 

444 

1958 

60 

1  2634 

3. 

6 

433 

59 

12972 

472 

33 

12747 

464 

1959 

264 

12410 

3. 

6 

449 

257 

12976 

472 

204 

13094 

475 

1960 

4  1 

1  1223 

3. 

6 

4  1  1 

36 

12620 

460 

33 

12984 

47  1 

103dB30 

1 

1 

1  1  880 

3.3 

39  1 

1959 

1  1880 

3. 

3 

391 

1 

10990 

389 

1 

1  1848 

419 

1 036 1  18 

3 

4 

1  1245 

4.3 

4U5 

1938 

J 

10260 

3  _ 

Q 

3b9 

1 

12620 

430 

1 

9832 

332 

1959 

8010 

4. 

2 

336 

10190 

35  1 

10355 

375 

I960 

12300 

4. 

5 

347 

1 

16330 

613 

2 

15637 

586 

1  038489 

13 

16 

1  404  1 

3.7 

52  1 

1957 

13115 

3. 

6 

462 

2 

12590 

436 

1 

12982 

425 

1958 

14429 

3. 

b 

^40 

7 

13524 

486 

5 

13095 

474 

1959 

14053 

3. 

/ 

5  1  7 

6 

13397 

464 

6 

13217 

452 

1960 

13160 

3. 

6 

476 

14540 

526 

14061 

520 

1  U38509 

1 

1 

10680 

4.0 

42b 

1959 

1 

10680 

4. 

0 

42b 

1 

9630 

363 

1 

12535 

480 

1038391 

3 

4 

1  1638 

3.5 

399 

1954 

12090 

3. 

4 

410 

1953 

J 

1  1470 

3. 

8 

430 

1956 

1 

1  178u 

3. 

7 

433 

1960 

1 

1  1200 

3. 

2 

355 

1 

10300 

36  1 

1 

1  1303 

4  16 

103V0  74 

1 

1 

7990 

3.9 

310 

1959 

1 

7990 

3. 

9 

310 

1 

1  1  120 

400 

1 

10856 

393 

1  039565 

1 

13190 

4.7 

615 

1959 

13190 

4. 

7 

615 

1 

1  1890 

49  1 

104 I0U9 

1 

13330 

3.7 

502 

1958 

1  3530 

3. 

7 

502 

1 

13320 

493 

1 

126  1  1 

48  3 

10421 39 

8 

10 

12356 

3.8 

475 

1958 

2 

12260 

4. 

2 

509 

2 

13680 

519 

2 

15320 

501 

1  959 

8 

12648 

3. 

a 

479 

8 

14603 

54  3 

2 

15277 

563 

1  04^.30  1 

16 

23 

14289 

3.3 

50u 

1957 

6 

1  5537 

3. 

5 

546 

3 

12800 

46'j 

3 

13353 

482 

1958 

6 

14942 

3. 

4 

50  1 

6 

16433 

596 

1959 

1  1 

1  3407 

3. 

469 

1  1 

13355 

488 

1 1 

14265 

515 

1045.61*7 

1 

5 

13784 

4.0 

557 

19S2 

, 

1464  0 

3. 

9 

570 

1953 

1 

1  7260 

4. 

0 

694 

1956 

1 

14430 

4. 

0 

577 

1957 

1 

12860 

4. 

5 

575 

1958 

1 

9730 

3. 

6 

370 

1 0462  59 

| 

1  3700 

3.4 

46/ 

1959 

I 

13  700 

3. 

4 

467 

1 

10860 

387 

10998 

398 

I04O676 

3 

7 

11143 

4.0 

438 

1954 

2 

12370 

4. 

0 

487 

1955 

3 

10990 

3. 

9 

423 

1956 

1 

14080 

3. 

9 

331 

1957 

1 

14500 

3# 

Q 

554 

I049b47 

606 

725 

13747 

3.6 

487 

1958 

148 

14089 

3. 

5 

496 

144 

132  13 

48  1 

128 

12986 

4  70 

1959 

509 

13809 

3. 

489 

496 

12887 

469 

393 

13087 

474 

1960 

68 

13254 

3. 

474 

67 

12230 

449 

59 

12838 

468 

105^808 

144 

195 

13133 

3.9 

3  14 

1958 

39 

13393 

3. 

9 

523 

52 

13216 

481 

45 

12681 

471 

1959 

122 

13049 

3. 

9 

513 

1  1  9 

127  17 

463 

102 

12965 

472 

I960 

14 

13856 

3. 

b 

525 

13 

13172 

48  1 

10 

1  3632 

490 

1 0538  95 

| 

1 

10280 

3.6 

371 

1959 

1 

10280 

3 , 

6 

37  1 

1 

1  1040 

422 

1 

10355 

395 

1C54406 

1  10 

144 

123  19 

3.6 

456 

1955 

4 

10653 

3. 

8 

402 

1956 

8 

12680 

3. 

3 

439 

3 

13380 

477 

3 

13302 

463 

1957 

22 

12334 

3. 

6 

439 

12 

12553 

47  1 

10 

1  1  134 

424 

1958 

43 

12534 

3. 

6 

447 

34 

133  18 

486 

29 

12807 

465 

1959 

60 

12365 

3. 

7 

464 

39 

12994 

474 

46 

13158 

475 

I960 

7 

15164 

3, 

j) 

358 

7 

10847 

386 

4 

13576 

48b 

I  05502 1 

2 

6 

13709 

3.5 

480 

1953 

1 

12800 

3, 

3 

424 

1954 

1 

162  10 

3. 

577 

1955 

1 

17180 

3. 

4 

583 

1956 

1 

14570 

3. 

4 

500 

1957 

1 

1  3730 

3. 

476 

1959 

1 

12520 

3. 

447 

| 

1  2330 

464 

1055398 

1 

1 

78/0 

3.6 

286 

I960 

1 

7870 

3. 

206 

I 

10070 

357 

1 

1  1162 

404 

1055483 

45 

6  1 

12743 

3.8 

483 

1955 

2 

12643 

3. 

/ 

46b 

1956 

8 

1  1999 

3. 

9 

469 

2 

12  1  70 

426 

12404 

432 

1957 

9 

1  1944 

3. 

6 

433 

4 

1  3023 

479 

5 

12901 

465 

1958 

18 

13997 

3. 

7 

527 

17 

1  3437 

499 

16 

12793 

466 

1939 

2  1 

12979 

3. 

b 

498 

20 

12933 

472 

18 

13155 

482 

I960 

3 

12550 

3. 

7 

46  1 

3 

14963 

353 

2 

14381 

S29 

1056031 

71 

144 

13297 

3.6 

472 

1954 

14 

1  1291 

3. 

7 

413 

4 

13735 

499 

1955 

29 

13319 

3. 

5 

470 

5 

13b20 

502 

4 

12072 

444 

1956 

34 

1322  3 

3. 

6 

468 

5 

127/4 

460 

4 

12677 

464 

1957 

23 

14518 

3. 

5 

309 

7 

13649 

553 

7 

12907 

469 

1958 

22 

IU884 

3. 

3 

5  14 

16 

144  17 

525 

13 

14064 

510 

1959 

la 

14177 

3. 

6 

508 

16 

13965 

505 

13 

14733 

334 

I960 

4 

12765 

3. 

7 

46  1 

4 

1  1930 

440 

4 

13102 

481 

TABLE    lb. — OAOGHTLx-AvLKAoE  OF   SIKES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   DREtUlNO  ORoAN  I L  A  T  I ONS — GROUPLO   BY  RKclL, 
OY   YtAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATL  ONLY 

DAUGHTER  AVlRAGl   BY   51RL  RECORD  AVcRAGE   LY   SlKE  BY  FR^SHlNING  YEAK 

505-DAY  CONIlMP.   A9.   YLAkLY  HERO  AVLRAjc 


S I 

3AUGHT  EK  S 

KE  C  OK  U  S 

pct* 

YEARH 

RCCURL  5 

MILK 

R  lC  URD5 

MILK 

FAT 

R  cCOROS 

MILK 

FAT 

LB 

NO. 

LB. 

PCI 

lb* 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1 

i 

93e0 

3.5 

32b 

I960 

1 

9360 

5. 

b 

325 

1 

9780 

349 

1 

1  1554 

4  19 

1  fi 568  82 

365 

1  2592 

3.7 

460 

19  5b 

4 

11360 

J" 

l95o 

19 

12330 

44  1 

.  ° 

, 

1957 

6  1 

1  1972 

3B 

4  31 

44  < 

hi 

1958 

152 

12800 

139 

1  3426 

49  1 

120 

15003 

4  ?3 

1959 

2  14 

12896 

3. 

7 

473 

2  1  1 

12958 

4  73 

160 

154  16 

490 

1960 

2b 

1  32  52 

3. 

6 

475 

24 

13  155 

48? 

25 

1356H 

496 

106  1 4  5  8 

3 

3 

1 6  1  1 0 

3.4 

546 

1959 

2 

14590 

1 

19150 

i 

605 

13860 

45  1 

1  4344 

47  ? 

106  1894 

2  1 

5  1 

12837 

3.7 

478 

1956 

2 

1392  b 

3. 

493 

1 

16530 

6  12 

1 

17  113 

608 

195  7 

3 

12613 

3a 

■j 

1958 

1  1 

129bb 

3. 

7 

479 

9 

1  3990 

504 

7 

1  3784 

483 

1959 

13 

12618 

3. 

a 

48  1 

12 

14036 

519 

10 

13496 

49  1 

I960 

2 

13160 

3. 

ti 

498 

2 

14  120 

492 

1061911 

24 

54 

129  37 

3.5 

1 

14640 

' 

195  7 

1093b 

^ 

3  7  | 

^ 

12437 

4  39 

3 

12651 

436 

1958 

10 

13183 

3. 

5 

452 

9 

13429 

483 

8 

1  5645 

488 

1959 

1  3320 

3. 

5 

469 

19 

13008 

505 

16 

13608 

503 

1062747 

1 

2 

14883 

4.0 

584 

19b8 

1 

1  3680 

3. 

9 

b3l 

1 

122  70 

482 

1 

10  192 

36  5 

1959 

1 

16090 

4. 

0 

656 

1 

12  100 

44? 

1064f  16 

1 

1 

13630 

3.S 

480 

1959 

1 

13630 

3. 

5 

480 

1 

12030 

40  1 

I 064v  90 

3 

1 4  7  0  8 

3  j 

533 

|0  _ 

1 

15  190 

11 

15 

1 

14  190 

3  _ 

0 

1  960 

1 

14260 

512 

1  1  030 

4  1  4 

12786 

465 

1066229 

2 

2 

1  1635 

3.5 

403 

1958 

1 

11040 

3. 

4 

380 

1 

78  i0 

395 

1959 

1 

12270 

3. 

5 

42  5 

1 

10760 

386 

1 

1  1  194 

409 

1 06  7d  63 

1 

338 

1959 

1 

98  10 

i 

I06d50  1 

209 

286 

1  1919 

3.6 

426 

1956 

20 

12124 

3. 

5 

420 

9 

12770 

433 

6 

12530 

447 

1957 

51 

1  1014 

3. 

6 

400 

2  1 

12  129 

44  1 

2  1 

1  1984 

45  1 

1958 

94 

1  1974 

3. 

6 

43  1 

80 

12675 

460 

68 

1271  1 

457 

1959 

1  12 

12167 

3a 

433 

107 

126  06 

459 

87 

1  288  ^ 

4  6  6 

I96  0 

9 

13750 

3a 

47b 

1 26U  1 

46  7 

It 

1384  3 

4  76 

I  0  ?03  95 

150/0 

3.5 

520 

10S6 

1 

15070 

3^ 

b2  0 

1 0  7  08  50 

2 

1  5  9?0 

3.2 

445 

1959 

3 

458 

1 

12040 

42  1 

i 

1296'-' 

4  56 

I960 

1 

12680 

3. 

4 

4  32 

1 

187  10 

696 

1 

13614 

462 

] 07  jb  1 8 

2 

2 

844  0 

3  a 

1074357 

46 

100 

11  663 

3.6 

419 

1953 

6 

12502 

3. 

5 

442 

1 

6lo0 

256 

1954 

25 

1  148b 

3 

1955 

32 

3  B 

4  <0 

1 

12730 

US4 

1  047  3 

3  7  7 

25 

1  168? 

™ 

J? 

l  9U9k 

'HO 

195  7 

12 

12624 

3  a 

44  7 

UH6 

1  14?  < 

1958 

1 

1  1600 

409 

1959 

1 

13460 

3. 

V 

32  1 

1 

12020 

404 

1  U  I  Ho  0*+ 

3d 

38 

3.8 

5  1  b 

3U 

12896 

!|" 

29 

!  rv  C4 

!  ^fn 

60 

8 

1604  4 

60 

1  0024 

363 

5240 

1  nftl17  7  7 

1  U  O  U  1   1  1 

2 

2 

102  10 

1955 

2 

12000 

4  14 

19S6 

2 

1263b 

3. 

7 

46  1 

1957 

2 

13143 

3- 

5 

456 

1958 

2 

13300 

' 

i 

i  ^fi'n 

494 

13832 

50  1 

1959 

1 

1  0660 

34 

0440 

1  (1ft  1  0  7fl 

62 

12  30  I 

3.8 

3 

1  1670 

1  956 

b 

12  118 

^ 

470 

J  j  ^  ^ 

434 

1  2  138 

4  54 

1957 

1 

1087? 

3. 

8 

4  1  1 

I3I4H 

48  1 

3 

13218 

479 

1950 

13 

123b8 

3. 

9 

473 

1  1 

12420 

455 

9 

12306 

44  7 

26 

12/98 

I960 

tl 

12533 

3. 

7 

4  78 

2/ 

1249  1 

450 

5 

1222? 

452 

1  U  O  1  O  Oh 

4 

1  1825 

1956 

d 

10076 

3. 

9 

400 

1 

12470 

455 

1 

13309 

463 

1957 

12 

I066O 

4. 

1 

434 

12030 

4  1  3 

13 

1  1999 

1  | 

1959 

1  1 

10684 

457 

'  *| 

1  2  ?7  1 

474 

I  344^ 

497 

1 960 

1 

1  7760 

3. 

b 

626 

152  70 

52  1 

1  5380 

52  6 

J082020 

2 

3 

1472b 

3.3 

485 

1958 

1 

14450 

3. 

476 

142  30 

514 

1 

13396 

45b 

1959 

2 

14870 

3. 

3 

402 

2 

124o0 

426 

2 

13462 

45  1 

1UB28V1 

7 

9 

14639 

3.  r 

54? 

1958 

4 

1  6035 

3. 

8 

602 

4 

14975 

550 

4 

14?43 

542 

1959 

5 

13230 

3. 

7 

49  1 

3 

14  1  56 

514 

4 

15410 

404 

10840  39 

8 

14 

1313  1 

3.9 

513 

1955 

1 

13830 

4. 

1 

571 

1 

1  7290 

628 

1 

13565 

564 

1956 

3 

12915 

3. 

8 

404 

2 

13595 

492 

2 

15990 

533 

1957 

3 

13673 

3. 

8 

526 

3 

14420 

517 

3 

13055 

488 

NEH  YORK 


240 


TABLE    15. — OAUGHTER-AVeRAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY  B4EED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRl  RECURu  AVERAGE   «Y   jIKE   BY  FRESHENING  YlAR 

JU3-UAY  CONTlMp.  av.  YuAkly  hero  average 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

Rcl.ORUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT . 

LB . 

YlAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

■ 

LB. 

NO. 

LB. 

L3. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLsTeIN 

1958 

3 

1  404  7 

4. 

1 

570 

3 

13610 

510 

3 

13879 

515 

1959 

4 

12770 

4. 

0 

506 

4 

15800 

51b 

4 

14020 

5?  1 

10859  78 

U  79 

564 

14030 

3.6 

504 

1954 

7 

1  3253 

3. 

4 

456 

1955 

26 

14535 

3. 

6 

52  1 

5 

l422o 

50  3 

5 

12899 

46$ 

1956 

42 

13192 

3. 

6 

469 

1 

1  3626 

489 

5 

13036 

47  1 

1957 

36 

15047 

3. 

6 

542 

1  1 

14535 

529 

1  1 

1  537  1 

480 

195b 

43 

1  5646 

3. 

5 

553 

36 

14616 

52  I 

32 

1  5  1  1  H 

544 

1959 

329 

14329 

3. 

5  1 6 

32  1 

1  3  0  V  3 

4  79 

2  76 

1542  7 

490 

I960 

81 

12609 

3. 

6 

454 

76 

12053 

436 

70 

13335 

483 

1086326 

1 

1 

13  170 

3.8 

496 

1958 

1 

13170 

3. 

8 

496 

1086776 

3 

3 

10623 

3.6 

38V 

1955 

1 

10040 

3. 

4 

343 

1956 

1 

13610 

4. 

1 

550 

1 958 

1 

8220 

3. 

2 

265 

10879  71* 

1  19 

140 

13737 

3.7 

510 

1958 

2  7 

1  4272 

3. 

8 

543 

25 

13809 

522 

23 

13237 

Ul 

1959 

9  5 

14  093 

3. 

7 

521 

92 

13071 

4  79 

79 

13337 

492 

I960 

20 

12594 

3. 

6 

452 

1  6 

1  2559 

460 

1  4 

13168 

4  79 

10831 51 

8 

8 

I  1  329 

3.  7 

4  )  4 

1959 

2 

15275 

3. 

8 

58  1 

2 

14  7  00 

524 

2 

14  100 

5  1  2 

1  960 

6 

10013 

3. 

7 

359 

5 

95H0 

347 

4 

1  534? 

488 

1088707 

9 

16 

12569 

3.  7 

46  1 

1956 

1  1  74b 

3. 

7 

423 

3 

12340 

428 

4 

116  17 

408 

1957 

3 

1  1590 

3. 

8 

425 

3 

1348  7 

499 

3 

13015 

456 

1958 

14444 

3. 

6 

5  18 

4 

13350 

487 

4 

12  137 

428 

1959 

3 

12967 

3. 

5 

458 

12  533 

457 

3 

12B29 

4o7 

1088709 

14 

17 

11816 

3.5 

4  10 

1956 

6 

1  0467 

3. 

7 

382 

2 

12595 

470 

2 

13276 

477 

1957 

4 

11138 

3. 

6 

400 

1 

125U0 

438 

1 

13385 

479 

1958 

2 

12745 

3. 

5 

444 

2 

12920 

456 

1 

11903 

39  i 

1959 

4 

1278B 

3. 

4  1  5 

4 

1  3375 

47  1 

4 

1  3399 

474 

1  960 

1 

1  5500 

3. 

5 

5  1  5 

1 

1  2420 

4  1  5 

1 

14225 

505 

1090258 

7 

7 

1  3640 

3.9 

533 

1  959 

6 

13460 

4. 

0 

532 

5 

14B44 

58  1 

4 

15563 

6  1  0 

I960 

1 

14720 

S. 

7 

54  1 

15820 

531 

1090540 

2 

2 

13145 

3.9 

511 

1958 

1 

1  2680 

4. 

2 

537 

1 

1  1480 

4  14 

1 

9309 

3  j5 

1959 

1 

13610 

3. 

6 

485 

1 

1  1400 

4  1  3 

1 

10148 

376 

1090666 

19 

33 

12  133 

3.7 

440 

1954 

6 

10507 

3. 

7 

385 

1955 

1  1 

1  084O 

3. 

6 

39  1 

1956 

5 

1494C 

3* 

6 

529 

195  7 

6 

1  1453 

3. 

6 

4  04 

1 

1  56  30 

503 

1 

10649 

4/4 

1958 

2 

16055 

3. 

5 

562 

1 

14S  10 

553 

1 

1  3396 

484 

1959 

17393 

3. 

5 

603 

3 

14623 

522 

3 

15267 

545 

1091298 

5 

5 

13690 

3.7 

509 

1959 

5 

1  3690 

3. 

7 

509 

4 

12840 

4d? 

1 0927  73 

1 3 

21 

133  18 

3.5 

469 

1954 

1 

10590 

3. 

8 

406 

1  955 

4 

1  4750 

3. 

7 

546 

2 

15  170 

569 

2 

1404  0 

5  1  9 

1956 

3 

1  1837 

3. 

4 

4  1  0 

I  2095 

42  1 

3 

119  3? 

42  5 

1957 

7 

12397 

3. 

4 

4  I  7 

5 

1  154  8 

420 

5 

109  74 

59  4 

1  958 

4 

1  5060 

3. 

4 

5  1  6 

4 

12543 

46  5 

4 

14  175 

5  1 8 

1959 

2 

14285 

3. 

6 

509 

2 

13255 

504 

2 

13642 

5  1  5 

10940  74 

3 

3 

4550 

3.6 

16  1 

1960 

3 

4550 

3 

"6 

161 

1 

4000 

140 

2 

12633 

446 

10940  79 

1 

12220 

4.2 

5  10 

1959 

1 

12220 

4. 

2 

5  1  0 

1 

14200 

528 

1 

14595 

54  1 

1 09492 1 

58 

74 

11777 

3.8 

444 

1955 

1 

9910 

3. 

6 

355 

1956 

1 

10B60 

3 

8 

4  1  4 

1957 

H 

9925 

3. 

9 

38  1 

5 

1  1044 

398 

5 

1  1722 

437 

1958 

27 

12010 

3 

7 

45  1 

24 

13303 

480 

21 

1291  1 

467 

1959 

34 

1  1975 

3 

8 

453 

34 

12772 

469 

28 

I300B 

469 

I960 

3 

1  5680 

3 

9 

583 

2 

13630 

4  76 

2 

1  3740 

510 

1096634 

3  it 

61 

11705 

3.7 

430 

1954 

12 

11511 

3 

7 

420 

1 

140  30 

438 

1955 

20 

1  1347 

3 

8 

427 

2 

15060 

503 

3 

15599 

464 

1956 

1  5 

1  1259 

3 

7 

420 

1 

1  3  7  90 

495 

1 

1  5276 

4  59 

1  957 

6 

1  1480 

3 

7 

426 

1 

12240 

456 

2 

12546 

44  2 

1958 

4 

I346B 

3 

6 

4B3 

4 

12638 

455 

4 

12650 

45  1 

1959 

4 

1  3485 

3 

4 

455 

4 

12070 

438 

4 

12355 

44  1 

1099U77 

1 

1 

13820 

3.5 

480 

1958 

1 

13B20 

3 

5 

480 

1 

I5U70 

589 

1 

13723 

5IM 

1  100193 

2 

3 

1  2630 

3.6 

450 

1958 

12800 

3 

3 

425 

1 

1  3b  10 

487 

1 

13189 

4  7  5 

1959 

12190 

3 

6 

440 

2 

12605 

452 

2 

130  10 

464 

I 104657 

4 

5 

1  4B  1  0 

4.0 

586 

1956 

10300 

4 

462 

1  957 

12860 

4 

4 

567 

1959 

1588  1 

3 

.8 

6  10 

3 

14037 

525 

2 

14061 

510 

1  1  0  j  5  18 

1 

2 

13175 

4.4 

577 

1958 

1  1780 

4 

4 

515 

1 

14  100 

494 

1 

13276 

47? 

1959 

14610 

4 

.4 

639 

1 

14350 

507 

1 

14235 

514 

1 105728 

20 

20 

13354 

3.6 

483 

1959 

16 

1356  1 

3 

.6 

493 

16 

12646 

466 

13 

131  IB 

464 

I960 

4 

12525 

3 

.6 

44  7 

4 

133«S 

456 

4 

14410 

500 

1  1067  75 

5.1 

69 

12  I7H 

3.  7 

445 

1955 

2 

83H5 

3 

.b 

3  10 

1956 

9 

12270 

3 

.  6 

437 

3 

1  1890 

4  1  1 

4 

10587 

594 

TABLE    I  J. — L.AUOHTi_K-AVLKAi,c  OF   ilKtS    IN   b^KVIi-L   IN   ARTIFICIAL   BRElUINj   GRC.ANI  <.A1  I  CJNb — GROUI'lD   BY  BRcEOi 
BY   YEA*  uf   FRE5Hi.NIN0 — KlCORUS  FROM   THlb   STAK  uNLY 


UAUGHTtK 

AVLKAGl 

8Y  bIRt 

RECORD  AVc 

RACE   BY  b 

IRC 

BY 

FRtSHLMiiO 

YCAR 

305  AY 

-ONI  i_  i 

Y    'RLY  H 

i_KU  AVlRAGil 

ilrw  DAUGHTER:, 

RECOROb 

MILK 

T  c  b  T 

FAT 

FREbH 

RECORDS 

(ML* 

r 

FAT 

K^LuRo b 

MILK 

FA  f 

RllOROS 

MILK 

r  u 

NO. 

NO* 

NO. 

RCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

r 

PL  1 

LB. 

■Hi. 

L„. 

LB. 

,\0. 

LB. 

Li  . 

HOLSTlIN 

1957 

6 

440 

4 

1  31.48 

47  1 

4 

12503 

433 

1958 

22 

1206V 

^" 

i 

449 

19 

1  3b  75 

50  1 

18 

1959 

24 

13270 

3. 

7 

4o5 

24 

1  55V0 

49  1 

24 

13650 

499 

1960 

i 

1  1500 

3. 

6 

4  IV 

3 

1  ICC  5 

402 

1 

12906 

ho  J 

I07U 56 

9b 

180 

1  I3,>l 

3.6 

4  14 

1953 

1  1 

132  79 

3. 

6 

47  1 

2 

1  3200 

525 

1954 

29 

1  1392 

3. 

4  12 

12245 

45« 

1955 

[ 

405 

1  4 

11734 

430 

I  | 

1  1905 

440 

1956 

3b 

1  1824 

b 

426 

1  1 

124^2 

464 

10 

1  133  1 

409 

1957 

22 

1  1584 

0 

4  12 

13 

I3HI9 

520 

14 

12272 

44  V 

195B 

lo 

1  1902 

5 

424 

14 

1  lob9 

4  2r. 

14 

1  148'r 

4  19 

1959 

2U 

1  1504 

o 

4  lo 

24 

I20o5 

445 

22 

I960 

2 

1  I4.;0 

4. 

0 

44o 

2 

14055 

5  12 

13511 

50  3 

109864 

2 

2 

526 

1959 

529 

| 

1  3  t  bO 

b4  1 

14977 

55b 

I960 

1 

1  1870 

4 

52^ 

1 

1  3750 

b  14 

1 

15500 

60  1 

11  10  75 

43 

55 

1  1  7flK 

7 

430 

1955 

9 

4  IB 

1956 

3 

12340 

7 

443 

1 

10720 

596 

1 

195? 

4 

1  1273 

3. 

5 

39b 

3 

109  30 

3b9 

1 

1  1260 

4  1  7 

1958 

14 

12272 

3. 

8 

459 

12 

1  3395 

503 

140  17 

519 

195V 

2b 

1  1792 

7 

25 

12562 

466 

1  9 

I960 

b 

10610 

i. 

6 

386 

1 

l2c.ol 

460 

1  209*. 

44  0 

1  1  10  7  6 

49 

70 

12802 

3.6 

46b 

1955 

1 

13470 

^" 

4  62 

1  374S 

526 

1956 

7 

119  64 

^" 

a 

435 

5 

1  3067 

bl7 

12675 

458 

1957 

5 

1265C 

~" 

5 

42  7 

2 

1  32oS 

475 

1 

1462b 

525 

1958 

2  1 

13167 

7 

481 

2U 

I34z  1 

494 

18 

1959 

31 

1  3093 

3  ■ 

6 

475 

30 

129/10 

47  1 

25 

1  3235 

487 

I960 

b 

1  1816 

3. 

6 

42  7 

5 

1  1932 

425 

b 

122  30 

4't  9 

1 122  1  1 

33 

33 

161bl 

3.6 

589 

1959 

IV 

16600 

3. 

0 

oOo 

19 

1  3r.o5 

514 

16 

1  3930 

519 

1  960 

14 

1  554  1 

7 

b65 

I  3 

144V2 

54  3 

14 

14433 

538 

1  1  52  78 

7  1 

V6 

463 

1956 

b 

12135 

6 

433 

1 

121  70 

49  1 

1 

12323 

44  7 

1957 

19 

1  1359 

7 

420 

10 

12o56 

463 

10910 

39  7 

1958 

26 

1  3704 

o 

498 

25 

13/34 

485 

2  1 

12444 

450 

1959 

39 

12777 

7 

471 

38 

12306 

469 

3  1 

1506  1 

4  76 

1960 

u 

1  328b 

3. 

c 

473 

4 

130  10 

472 

1527  1 

4o0 

1  1 53 jO 

1 

| 

3.3 

60o 

1959 

l 

1  82  30 

3 

o08 

I 

14050 

497 

1  3036 

458 

1 I35b9 

44 

79 

06 

3.7 

392 

1954 

22 

1050b 

8 

39b 

1955 

20 

1  1  189 

tf 

4  Ib 

2 

1  1965 

456 

3 

1  1565 

4  15 

1956 

15 

10727 

7 

393 

1 

1  1430 

443 

1 

1  2  fi  b  1 

4  79 

1957 

b 

1  13  \ : 

3. 

7 

432 

2 

I34o0 

493 

I2b08 

460 

1958 

1  1 

10256 

3. 

7 

376 

9 

1  1028 

392 

1  0279 

375 

1959 

5 

1  lb94 

7 

436 

b 

I2o30 

480 

Jj 

12227 

440 

1960 

10600 

4 

368 

12730 

432 

1 

15244 

459 

1 13662 

27 

5  1 

1  2042 

450 

1954 

lo 

12609 

ij* 

7 

475 

5 

14120 

537 

1955 

7 

475 

3 

13127 

52  3 

2 

1  3636 

>l  7 

1956 

1 

13619 

7 

bib 

3 

13317 

502 

3 

1  3  1  20 

48  7 

1957 

3, 

8 

40b 

3 

I40b0 

5  1  1 

3 

I3«03 

b  19 

1958 

4 

1  1370 

3. 

7 

4  1  4 

2 

14  Ib5 

5  1  1 

2 

1  194  1 

43  1 

1959 

4 

13323 

6 

4 

14110 

5  1  3 

2 

1  b  02  5 

11  30  14 

222 

297 

12638 

3.6 

460 

1954 

7 

12784 

4 

440 

195b 

24 

1  1  8  1  r, 

3. 

6 

429 

j 

1  1347 

424 

4 

12651 

452 

1956 

2o 

12332 

3. 

6 

443 

6 

12lu8 

440 

6 

12944 

458 

1  957 

27 

12929 

7 

474 

|  { 

1  1647 

44  1 

9 

12707 

477 

1958 

48 

13370 

6 

482 

4  1 

1270? 

46o 

3S 

12620 

458 

1959 

133 

12812 

6 

4o4 

130 

I2d74 

467 

1  15 

13126 

478 

1960 

33 

12117 

7 

444 

32 

1227  1 

449 

31 

1302  3 

470 

1  151(26 

1 

2 

10570 

3.9 

4  12 

1956 

1 

10740 

4. 

0 

430 

1 

12620" 

462 

1 

1  185? 

42  1 

1957 

1 

10400 

8 

593 

1 

I23b0 

453 

1 

1  lb4'< 

45  1 

1 15687 

1 

1 

12490 

3.9 

49  1 

1956 

1 

12490 

9 

49  1 

1 

17370 

o2  1 

1 

10955 

4  1  ) 

11  60  71* 

17 

32 

14  196 

3.  7 

512 

1954 

1  3972 

5 

48  1 

1955 

9 

1  3729 

5 

481 

1 

14440 

515 

2 

1  1898 

4  1  3 

1956 

/ 

I3b66 

5 

488 

1 

9875 

346 

1957 

3 

12520 

^  * 

8 

47b 

1 

151  JO 

457 

1 

13665 

492 

1958 

3 

1  3287 

3  • 

6 

488 

3 

1  S2.ll 

497 

3 

1959 

3 

1424  7 

3 

5 

50  1 

3 

12b  IC 

4  7b 

3 

1  3(  7  3 

4(1  1 

1  192  63 

92 

196 

114  7b 

3.9 

45  1 

1953 

11174 

3 

479 

1 

Ib3a0 

593 

1954 

37 

10769 

j* 

9 

423 

3 

1  1  107 

400 

1955 

50 

1  1475 

0 

452 

7 

1  1696 

430 

4 

1  1231 

4  1  3 

1956 

44 

1  1650 

9 

4  56 

5 

15782 

532 

6 

1  1227 

4  1  o 

1957 

24 

12  139 

*; 

9 

4  74 

8 

13751 

520 

7 

1273  3 

46  1 

1958 

20 

1  1346 

3 

9 

442 

1  5 

I2b07 

489 

14 

12446 

46  7 

1959 

12 

12872 

3 

9 

506 

10 

1  3  1  98 

493 

7 

13574 

5  12 

1  960 

1 

13060 

4 

if 

5d0 

1 

1  3000 

397 

I 

14b79 

540 

1 19514 

90 

1  16 

I29b3 

3.4 

445 

1954 

1 

12750 

3 

4 

439 

1955 

4 

1  1223 

3 

R 

422 

1956 

6 

11017 

3 

6 

397 

1 

12666 

404 

1957 

10 

1  1595 

3 

5 

40  5 

b 

106  14 

385 

4 

1  1767 

4.:6 

1958 

20 

13450 

3 

5 

467 

25 

12902 

47b 

20 

13086 

473 

1959 

53 

13476 

3 

4 

459 

57 

13C'u2 

470 

43 

13244 

48b 

I960 

9 

12044 

3 

3 

395 

7 

131  13 

469 

9 

127  17 

468 

1 122l 59 

1 

1 

13940 

3.6 

505 

1959 

1 

13940 

3 

6 

505 

1 

1  IbbO 

4  76 

13080 

54  5 

NEW  YURK 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEUINO  ORoAN  1 1 A I  I UNS--GRUJH  ED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHLN I NG — RtCORDS   FROM  THIS   STATl  ONLY 


DAUGHTER   AVLRAGc  BY 


RECORD   AVERAGE   BY   3  I  RE  BY   FRESHENING  Y<_AR 


iOj-DAY  CONTEMK.   AV.   YEARLY  HERO  AVCRAU 


SIkE 

DAUGHTER}  RELORDs 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO •  NO. 

LB  . 

POT  . 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

Lb. 

NO. 

Ltl. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  • 

HOLSTE IN 

1  1222  66 

1  1 

15820 

3.7 

580 

1959 

1 

15820 

3. 

1 

380 

1 

15220 

577 

1 

14977 

551 

1  12  4V  IS 

3  4 

12220 

3.6 

43  7 

1  956 

2 

1455.5 

5  1  6 

2 

147  75 

5  1  7 

| 

12731 

457 

1959 

1 

6380 

■ 

. 

258 

1 

12420 

456 

1 

1  3030 

4B0 

1  960 

1 

1  1  790 

445 

| 

1  3340 

487 

I 

1370  1 

4  7  1 

1  1  25395 

66  78 

1  1  9«9 

3.7 

440 

1956 

2 

12675 

3. 

c 

485 

1957 

1  1583 

3. 

7 

42  1 

1 

14730 

510 

195b 

23 

1  1B77 

3. 

427 

22 

I2o93 

470 

20 

1238  1 

454 

1959 

41 

1  2660 

3  ■ 

/ 

466 

4  1 

12952 

482 

29 

1336') 

490 

1960 

9 

1018o 

3. 

7 

379 

8 

1  1466 

4  16 

7 

13170 

436 

1  1273  72 

1*0  62 

1  1  Od4 

3.8 

43a 

1955 

15 

1209/ 

3. 

b 

450 

2 

10460 

36  1 

2 

10366 

40  1 

1956 

1  1 

10283 

3. 

9 

399 

3 

1  7500 

615 

2 

12317 

4o0 

1957 

d 

13228 

3. 

478 

2 

14630 

510 

3 

13472 

502 

195B 

16 

1  1579 

3. 

6 

439 

1  1 

1220  1 

44.; 

10 

10997 

3v7 

1959 

9 

12333 

3. 

47b 

13  158 

49B 

5 

12755 

46  7 

I960 

3 

12733 

3. 

427 

5 

12443 

453 

2 

13952 

505 

132      12734     3.7  467 


1955 

4 

12725 

3. 

6 

457 

1956 

10 

12477 

3. 

7 

45b 

3 

10B27 

40  1 

2 

1  1  707 

1957 

15 

12592 

3. 

.  6 

450 

7 

13107 

475 

6 

1  1676 

I95B 

45 

13599 

3. 

7 

498 

39 

13127 

48  1 

33 

12735 

1959 

51 

12704 

3. 

7 

4o5 

5  1 

12  Jo4 

46? 

42 

12640 

I960 

7 

1  3374 

3. 

7 

495 

7 

135  13 

502 

6 

13729 

42  7 
42  7 
468 
466 
5  I  ! 


139      12225      3.7  44a 


1955 

6 

12825 

3. 

,7 

476 

1 

1  3250 

49  1 

1 

10039 

352 

1956 

51 

1  1285 

3  4 

,  7 

4  12 

4 

IU765 

385 

5 

1  1436 

405 

195/ 

36 

11713 

3. 

,7 

428 

1  1224 

404 

10 

1  1494 

44  5 

195b 

24 

13610 

3. 

7 

507 

22 

12238 

453 

1  1 

12793 

462 

1959 

31 

13292 

3. 

.6 

475 

30 

12632 

456 

27 

12640 

4  70 

I960 

12122 

3. 

,  6 

43  1 

5 

1  1  lod 

40  1 

4 

1  1246 

406 

1  I3b655 

31 

40 

1  1  204 

3* 

6 

395 

1955 

9180 

3. 

i 

3j0 

1956 

lo 

1  0633 

3. 

6 

379 

1 

7340 

276 

1957 

b 

1  0454 

3. 

,  5 

358 

1 

12010 

425 

195b 

B 

12653 

3. 

0 

452 

I 

12779 

463 

5 

1206* 

432 

1959 

3 

12298 

3. 

.4 

4  13 

5 

1  1333 

43  1 

3 

12332 

44  V 

1 I407o3 

1  b6 

186 

1  3308 

3. 

8 

505 

1959 

1  3  1 

1  3270 

3. 

.  b 

>04 

129 

12934 

476 

109 

1  3294 

4o4 

1  960 

53 

1  34CC 

3. 

8 

509 

4b 

1  2669 

465 

48 

1350  i 

49  1 

1 14 1306 

13 

13 

1  1  loo 

3. 

8 

4  14 

1959 

1  1800 

3. 

7 

440 

2 

13755 

50  j 

1 

13342 

49  1 

I960 

1  1 

1  105  1 

3. 

409 

9 

1065  1 

395 

1  1 

14097 

3  1  7 

1  143578 

145 

163 

124B5 

3. 

a 

472 

1956 

1  1 

13002 

b 

493 

3 

13730 

302 

3 

12957 

471 

1957 

.  1(7;" 

12964 

3. 

I 

4B7 

3 

131  12 

48  1 

6 

I2b79 

463 

195b 

10 

15244 

3. 

7 

368 

3 

12374 

46<: 

1  1639 

'i<-4 

1959 

til 

128  1  1 

3. 

.  b 

482 

83 

I2V06 

468 

69 

13145 

4/6 

I960 

32 

1  1233 

3. 

9 

434 

29 

1  1  735 

423 

24 

12789 

466 

1  I43a79 

9 

1  7 

1264  1 

3. 

4 

429 

1955 

7 

12136 

3. 

.4 

4  14 

1956 

7 

12220 

.4 

422 

I9S7 

1 

14970 

4 

306 

1958 

2 

10605 

3. 

.4 

357 

1 

134  50 

47  1 

1 

12273 

430 

1 145738 

1 

15930 

3. 

6 

580 

1959 

1 

15980 

3. 

6 

5bu 

1 

13660 

487 

1 

13734 

4/V 

11401 13 

1 

1 

1  1  4  10 

3. 

8 

43  1 

1958 

1 

1  1410 

3. 

43  1 

1 

1  1030 

423 

1 

930V 

335 

1  14oz07 

1 

1 

12520 

3. 

5 

434 

1955 

1 

12520 

3. 

.  5 

434 

1  1494  60 

23 

25 

1  1  529 

3. 

6 

4  1  7 

1959 

1  7 

1  I960 

3. 

433 

1  7 

13625 

495 

14 

1286; 

439 

1960 

B 

10600 

3. 

.  6 

384 

b 

1  ly79 

445 

5 

12524 

44  ? 

1  I49o33 

22 

29 

1299B 

3. 

9 

50  1 

1954 

1 

13650 

4. 

,  1 

357 

1955 

I253j 

4. 

.0 

303 

1956 

1 

13710 

4. 

334 

1957 

5 

13197 

3. 

.  9 

312 

z 

13430 

458 

2 

13031 

44B 

I95d 

4 

1360b 

3. 

517 

4 

127  ie 

466 

3 

13625 

512 

1959 

1  7 

1306V 

3. 

,  9 

30b 

1  7 

133c5 

3  1  1 

15 

1362  1 

5  IB 

1960 

1 

1  I7B0 

3. 

.4 

399 

1 

13900 

477 

1  13151  1 

2 

2 

1  1335 

4. 

2 

471 

1958 

1 

14190 

4. 

.0 

37  1 

1 

14500 

332 

1 

13222 

492 

1959 

1 

8480 

4. 

,  4 

371 

1 

1  1  100 

42z 

1 

10453 

39C 

1 15 1349 

2 

3 

11475 

3. 

7 

422 

1959 

2 

1151.. 

,  7 

427 

2 

13.130 

498 

2 

13669 

30  1 

I960 

1 

1  0770 

3. 

.  i 

345 

1 

150  jO 

467 

1 

12622 

45  ) 

1  15  1863 

25 

2? 

I24B0 

3. 

8 

474 

1959 

12643 

3. 

432 

20 

12647 

46  1 

20 

13489 

492 

I960 

12753 

.7 

470 

130  30 

49z 

3 

13073 

480 

1  IS3740 

27 

33 

1  1362 

3. 

7 

4  lo 

195b 

10 

12566 

3. 

.  7 

457 

lo 

1  1639 

43h 

9 

1  1673 

4  : 7 

I9S9 

19 

1  109c 

3. 

4  lb 

lb 

12^49 

4/9 

17 

12811 

475 

I960 

4 

894B 

3. 

.  6 

317 

4 

8008 

403 

4 

10837 

406 

1 l54o  17 

2 

4 

1  28  75 

3. 

3 

44  7 

1955 

1 

1  7000 

3* 

.3 

369 

1956 

1 

14  170 

3. 

.  7 

32b 

1938 

1 

9890 

3. 

339 

1 

1  1370 

413 

12470 

446 

1959 

1 

I044t) 

3. 

.  5 

330 

1 

120  jO 

443 

Nth   YUK K 


TABLE    I  3.—  DAUGHTLR-AVERAoE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREtDINi   ORGANIZATI  DNS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECuRU  AVERAGE   eY   SIRl.   BY  FRLSHENING  YEAR 


JOS-DAY   CONTLMR.    AV.    YEARLY   HERD  AVLRAGL 


J  AU  GH  T  £  K  i 

K  L  C  OK  D  !> 

hot* 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  T 

LB. 

YEAR 

NO  • 

LB . 

PCT 

LD. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLS 

TL  IN 

454 

2 

13215 

3. 

b 

496 

2 

14715 

523 

2 

14002 

484 

1959 

2  7 

1  232  1 

3. 

7 

454 

2  7 

134/0 

484 

20 

1  3404 

484 

1960 

1* 

1245b 

3. 

8 

478 

3 

13767 

483 

2 

14426 

554 

Ib70  94 

2  1 

1  1  852 

3-5 

4  1  U 

1955 

3 

11237 

3- 

5 

392 

4 

1184b 

3. 

3 

384 

2 

13810 

484 

1957 

9 

10499 

3. 

5 

368 

3 

125  13 

45  1 

4 

1  1919 

422 

1958 

10 

12461 

3. 

6 

446 

8 

12825 

460 

4 

1289? 

467 

1 959 

4 

15  10b 

3. 

t 

509 

4 

13183 

475 

1 

14137 

5  1  8 

1  5  11 12. 

I  19t>7 

* 

42 

1957 

3 

1  372  / 

3. 

6 

49  1 

3 

14633 

540 

2 

1  3952 

493 

1958 

8 

10839 

3. 

6 

390 

7 

12676 

459 

6 

12508 

453 

1959 

5 

15074 

3. 

5 

531 

3 

1  3676 

482 

3 

13229 

469 

1960 

1 

3980 

3. 

4 

135 

1 

3350 

147 

1 

13658 

50  1 

1  b  7ri  0  6 

9b 

1  05V0 

3*8 

403 

1957 

1 6 

11118 

3. 

9 

432 

1  0 

1  1323 

420 

1 0 

13173 

48  1 

1958 

52 

10682 

3. 

8 

408 

42 

12240 

450 

35 

1  2234 

44  8 

1  959 

27 

1044  1 

3. 

•7 

385 

27 

12  199 

44  1 

22 

12213 

449 

1 bbO  bO 

14119 

4 

1956 

15160 

3. 

7 

562 

1 

16  120 

526 

1 

12/31 

4  59 

1957 

1 

13890 

3. 

6 

578 

1 

13990 

480 

1 

13080 

47  1 

1958 

2 

13510 

3. 

1* 

465 

2 

14300 

517 

1 

10813 

403 

1959 

4 

14573 

3. 

l* 

489 

4 

13190 

465 

3 

1  3578 

4  74 

16U4  14 

1 

1 

9550 

3.8 

36J 

195b 

1 

9550 

3. 

0 

367 

1 

9760 

380 

16  31  16 

24 1 

3  1  7 

1  2244 

3.7 

45  7 

1955 

9 

1249  7 

I*. 

0 

500 

3 

13867 

530 

2 

1  4345 

5  1  3 

1956 

43 

1  1676 

7 

434 

1 

122  19 

434 

5 

1  1720 

410 

1957 

28 

11713 

3. 

7 

434 

8 

12774 

456 

8 

10050 

444 

1958 

63 

1  2727 

3. 

7 

474 

58 

1 2889 

468 

50 

12  790 

466 

1959 

147 

1231B 

3. 

7 

458 

146 

12634 

46  1 

1  12 

13095 

477 

1960 

27 

1  1876 

3. 

8 

44  7 

26 

12338 

450 

20 

12659 

455 

1640  14 

3 

3 

12090 

4.0 

48  7 

1958 

2 

1  1915 

1*. 

0 

478 

2 

1  1  185 

4  14 

1 

8349 

317 

1959 

1 

1244  0 

I*. 

1 

505 

1 

1  3050 

4  88 

1 

14682 

5  1  8 

1  640  1 8 

1  5 

1  8 

1220b 

3.7 

454 

1957 

1 

1284  0 

3. 

8 

489 

1958 

< 

12924 

3. 

7 

475 

6 

1  1763 

430 

6 

1  1527 

420 

1959 

10 

12049 

3. 

8 

452 

10 

13035 

458 

9 

13359 

471 

12983 

3.5 

4  5  f 

19  59 

6 

1318b 

3. 

5 

46  1 

6 

13427 

490 

5 

1424  4 

522 

1 960 

' 

11750 

3. 

7 

4  36 

13310 

502 

1 

1  3472 

5  1  1 

1 6 (b j2 

1 

1 

1 2860 

4.1 

523 

19  59 

1 

1  2860 

l*. 

1 

52  3 

1 

12  3  10 

44  8 

' 

1  30  1  5 

464 

1685  75 

9 

I  1 

1112  1 

3.4 

383 

1957 

1 

9260 

3. 

7 

343 

1958 

** 

11743 

3. 

7 

432 

3 

12127 

453 

3 

1  2506 

4  72 

1959 

2 

11915 

3. 

5 

4  09 

2 

1  1835 

424 

2 

1  2584 

4  4  0 

I960 

4 

10750 

3. 

2 

348 

4 

87  13 

31  1 

4 

1  1829 

408 

1  7  04  80 

1 27 

1  77 

1  1  1  88 

3.7 

U  1  6 

1955 

3 

964  3 

4. 

0 

3  76 

1956 

25 

10536 

3. 

8 

403 

8 

129  96 

4/4 

13  12  7 

4/4 

19  57 

U  1 

11310 

3. 

7 

4  1  9 

1  8 

1  2  2  5  1 

456 

1 

12684 

46  5 

1958 

40 

11900 

3. 

7 

444 

3  6 

126  29 

4  63 

33 

12371 

453 

1959 

62 

1  1578 

3. 

7 

434 

6  1 

12333 

460 

45 

12657 

466 

1960 

6 

1  0478 

3. 

7 

385 

3 

1292B 

463 

5 

12976 

476 

1709  10 

4  1 

45 

1  23  I  3 

3.7 

4  5  1 

1956 

9 

1  1978 

3. 

6 

433 

9 

13  7  30 

4  8  9 

7 

129  79 

4  6  3 

1959 

28 

12673 

3. 

7 

467 

28 

13445 

484 

27 

13776 

300 

1960 

a 

1  1485 

3. 

6 

40V 

6 

1  3433 

497 

6 

13422 

498 

I  I  b4  04 

90 

1  1  5 

1  1  942 

3.7 

1*36 

1956 

1  0 

1  1  529 

3  ■ 

7 

429 

1  1790 

44  9 

1 

1  044  2 

390 

1957 

19 

1  1  146 

3. 

7 

409 

8 

12926 

453 

5 

1  1809 

426 

1958 

36 

12121 

3. 

6 

44  1 

32 

12548 

449 

31 

12296 

443 

1959 

43 

1  2086 

3. 

7 

442 

4  1 

12  7  15 

44  9 

'  35 

1  272b 

454 

I960 

7 

1  12  16 

3. 

4 

379 

3 

1  1900 

431 

3 

13109 

470 

I  7  54  66 

4 

4 

125^8 

3.6 

1*1*6 

195b 

1 

1  5090 

3. 

9 

582 

1 

1  1  1  60 

39  1 

1 

1340  7 

4  6  4 

1  959 

2 

11745 

3. 

8 

438 

1 

1  2620 

464 

1 

11859 

44  7 

1  960 

1 

1  1650 

2. 

8 

327 

1 

11300 

408 

175467 

22 

30 

13734 

3.7 

502 

1958 

10 

14640 

3. 

7 

341 

9 

14236 

32  7 

9 

1364  3 

508 

1 9  59 

1 7 

13  12  5 

3. 

7 

480 

1  7 

134  59 

4  99 

1 5 

13519 

49  3 

1  960 

3 

13610 

3. 

5 

4  75 

3 

111/3 

424 

3 

122  33 

452 

179373 

6 

6 

12662 

3.7 

468 

I9S9 

5 

1280b 

3. 

7 

476 

5 

13320 

503 

2 

1  1745 

442 

I960 

1 

1  1930 

3. 

6 

428 

1 

13890 

577 

1 

1746? 

6  1  1 

1 7 9b 74 

4  1 

b3 

1260b 

3.8 

U  78 

195  7 

4 

1  2455 

3. 

9 

4  70 

1 

13790 

472 

1 

1  1990 

44  5 

1  958 

2  1 

11504 

3. 

8 

439 

1  7 

1  32u  1 

47  5 

1 4 

1  304  1 

4  74 

1959 

26 

1  3584 

3. 

8 

3  1  3 

26 

136  75 

494 

20 

1  3304 

495 

1960 

2 

14560 

3. 

5 

494 

2 

15440 

526 

2 

14668 

5  19 

179575 

16 

1  7 

1  1  4to6 

3  .  b 

402 

195  7 

1 

9950 

3a 

4 

339 

' 

9  j  80 

360 

' 

11/61 

435 

3. 

5 

1959 

10 

127  19 

3. 

442 

9 

1  3484 

514 

9 

13246 

483 

I960 

2 

6040 

3. 

b 

237 

1 

13440 

466 

2 

13265 

49  5 

1797^9 

122 

16  1 

12402 

3.6 

449 

1956 

5 

1  1846 

3. 

7 

442 

2 

12220 

433 

2 

12432 

428 

1957 

3  1 

1  1514 

3. 

6 

4  13 

16 

12552 

436 

16 

1  19  17 

433 

1958 

57 

12942 

3. 

6 

468 

S3 

12765 

463 

46 

12630 

439 

1959 

57 

12506 

3. 

0 

4  52 

57 

123/6 

456 

44 

1280  1 

463 

I960 

1  1 

1303  1 

3. 

/ 

472 

10 

12453 

451 

6 

13108 

478 

100758 

78 

122 

124  15 

3.8 

463 

1956 

16 

1  1929 

3. 

8 

445 

4 

13310 

487 

3 

12481 

438 

1957 

23 

1237o 

3. 

B 

464 

13 

12362 

457 

14 

12035 

435 

HI  W  YORK 


TABLE    I'j. — UAJGHTL:<-AVcRAGE  OF  SIKLS    IN  Si:KVICL   IN   ARTIFICIAL   BKL..D1NG   UK  JANl  i  A  r  I  0.*S — GROUFlD   BY  BRtEU, 
BY   YE AK  OF   FRESHENING — KECOROS  FROM   THIS  STATb  ONLY 

DAUGHTER  AVLRAGt   BY   SIRE  KtLURU  A  VLRAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YLAK 

403-UAY  CONTcHP.   A9.   YtARLY  HtRO  AVLRAGC 


SIkc      DAUGHTER  . 

RLCOROs 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCORUS 

MILK 

TtS 

T 

FAT 

RcLORUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LI). 

HOLSlt IN 

1958 

37 

12214 

3. 

7 

452 

33 

12775 

466 

29 

12482 

443 

1959 

3o 

12928 

3. 

489 

37 

12909 

466 

30 

1284  3 

467 

1960 

11000 

3. 

f 

432 

s 

12214 

430 

g 

1272? 

4  5  1 

1  181676 

1  64 

227 

1287a 

3.5 

453 

1955 

6 

1  130/ 

3. 

6 

402 

1 

15240 

54  1 

2 

12699 

466 

1956 

53 

1200b 

3. 

6 

42b 

12 

12444 

44  7 

1  1 

1  1579 

412 

1957 

60 

1289  5 

3. 

5 

450 

33 

1  29  52 

460 

3  1 

12217 

450 

1958 

42 

1  3623 

3. 

5 

47  1 

56 

1  33u6 

473 

22 

12559 

448 

1959 

53 

13409 

3. 

5 

468 

55 

12934 

46  J 

39 

15166 

4/2 

1960 

13 

14718 

3. 

5 

30b 

13 

129  19 

449 

1  1 

13757 

482 

1  164665 

3 

6 

12438 

3.7 

452 

1956 

2 

9500 

3. 

6 

337 

I9S7 

3 

1  380  7 

3. 

r 

506 

1 1  BUM  48 

28 

34 

13541 

3.8 

61  1 

1958 

5 

13810 

3. 

i> 

522 

S 

13264 

49  1 

3 

12444 

47? 

1959 

23 

13132 

3. 

a 

494 

23 

13  1  30 

48  1 

17 

13682 

5C4 

I960 

6 

1  4382 

3. 

a 

546 

4 

14  120 

4  97 

6 

13454 

496 

1 1901 6  1 

58 

40 

13312 

3.7 

494 

1958 

2 

12265 

3. 

8 

460 

2 

1  3670 

508 

2 

13789 

512 

1959 

33 

1  3359 

3. 

7 

496 

34 

13  1  70 

476 

30 

13381 

482 

I960 

3 

12673 

3. 

9 

486 

3 

151  17 

4  74 

3 

129  1  7 

478 

1  IV 19  20 

1 80 

228 

12530 

3.6 

451 

1956 

12 

1  2585 

3. 

7 

460 

4 

12985 

459 

3 

1  30  7  3 

458 

1957 

54 

12908 

3. 

o 

464 

29 

1  2oo6 

452 

2  1 

12404 

445 

1958 

74 

1  207o 

3. 

6 

436 

63 

12494 

453 

53 

1257  1 

453 

I9S9 

B5 

1281  7 

3. 

6 

460 

82 

13043 

4  70 

66 

13159 

473 

I960 

5 

1  3530 

3. 

6 

482 

12978 

462 

4 

13091 

476 

1 1927 79 

10 

1  4 

134  34 

3.6 

483 

1957 

1  4  7  7  0 

3. 

u 

34  7 

13150 

477 

| 

I  2524 

506 

1958 

4 

14  163 

3. 

o 

504 

4 

12  1  88 

449 

3 

12564 

468 

1959 

8 

12590 

3. 

6 

448 

8 

12868 

4b0 

6 

12753 

477 

i  i9?rt>u 

2 

2 

1  1  9oO 

3.6 

426 

1956 

I 

11930 

3, 

44  1 

1957 

1 

12030 

3. 

4 

4  1  1 

1 

1  1460 

405 

1 

1  1151 

420 

1 1 9   7  b9 

4 

1  1513 

3.9 

440 

1959 

2 

I02OO 

4. 

428 

2 

14  175 

516 

2 

1377? 

S03 

1  960 

2 

12766 

0 

451 

2 

129  15 

483 

2 

12633 

477 

1  19^946 

3 

3 

10227 

3.7 

373 

1959 

3 

10227 

3. 

7 

373 

3 

1  1543 

42  1 

2 

1278  1 

479 

1  1959  '4 

1 3 

16 

13  108 

3.S 

455 

1958 

1 

16260 

3. 

4 

547 

1 

14910 

527 

1959 

13 

13082 

3. 

455 

I  3 

1  3069 

46? 

8 

1  4050 

46  1 

I960 

2 

13280 

3. 

4 

455 

2 

13525 

492 

1 

12840 

4  88 

1  191il  66 

13 

1  9 

1  2454 

3.8 

468 

1958 

8 

1  1844 

3. 

7 

45  1 

1 

1  2376 

44  4 

6 

1  1  42? 

405 

1959 

10 

I266U 

3. 

8 

483 

9 

13  128 

473 

7 

13600 

492 

I960 

1 

14  4  70 

3- 

V 

567 

1 

13320 

499 

1  1946V  1 

45 

66 

13624 

3.4 

462 

1957 

1  0 

1  379  j 

3. 

4 

464 

7 

13400 

4V  1 

0 

12484 

46  1 

1958 

28 

1  380  1 

3. 

4 

472 

21 

12644 

459 

25 

12305 

449 

1959 

26 

1  3500 

3. 

464 

24 

1  2097 

460 

1  9 

12696 

46  1 

I960 

3 

1  1430 

3. 

6 

4  1  1 

2 

1  1005 

39  1 

2 

1  1413 

40? 

I20O2  88 

1  1 

13 

12468 

4.0 

497 

1958 

3 

10963 

3. 

9 

424 

3 

1  1580 

435 

2 

1  1936 

456 

1959 

10 

13126 

4. 

0 

523 

10 

13545 

513 

10 

13588 

513 

12022  75 

4 

117  20 

3.9 

465 

1959 

2 

10675 

379 

12380 

446 

2 

1310? 

4  77 

I960 

2 

1  2863 

4. 

3 

547 

2 

14295 

547 

2 

13969 

524 

12040  52 

2 

2 

140  10 

3.2 

450 

1957 

1 

16370 

3. 

53b 

1958 

1 

1  1650 

3. 

1 

56  1 

I206o 17 

1 

1 

17560 

3.5 

623 

1969 

1 

1  756  0 

3. 

5 

023 

1 

14030 

529 

1 

1466  1 

564 

121 1325 

3 

3 

1  1300 

3.7 

427 

I9S8 

1 

1  1580 

3. 

9 

455 

1959 

1 

8830 

3. 

7 

327 

1 

10050 

403 

1 

1  1314 

4  13 

1  960 

1 

13730 

3. 

6 

500 

1 

14620 

523 

I 

1  3304 

374 

1 2 1 2 1 02 

2 

2 

13130 

3.  7 

47o 

1958 

1 

10600 

4. 

1 

437 

1 

1  1940 

429 

1 

1  1064 

417 

1959 

1 

15700 

3. 

3 

5  1  9 

1 

I  3630 

506 

126  1  1 

474 

12)2623 

2 

2 

13665 

3.9 

529 

1959 

2 

13665 

3. 

9 

329 

2 

13960 

633 

2 

14650 

563 

12I262U 

1 0 

12 

1  1836 

3.9 

464 

1957 

2 

13633 

4. 

1 

560 

1958 

6 

12252 

4, 

0 

4  90 

12  7  35 

459 

2 

1322? 

476 

1959 

2 

3. 

Cl 

33b 

2 

9730 

34  1 

92  1  1 

332 

I960 

2 

9825 

3. 

4 

335 

2 

94  10 

335 

2 

9614 

548 

1    1  i6  b6 

2 

14425 

4.2 

60  1 

1958 

1 

14610 

4. 

3 

026 

15600 

54  3 

1 

15740 

534 

1  959 

1 

14240 

4, 

0 

576 

1 

1  59b0 

554 

1213895 

to 

90 

12434 

3.6 

447 

1957 

1 

9880 

4. 

0 

396 

1 

1  1500 

449 

1 

1  1565 

451 

195B 

36 

12179 

3. 

7 

446 

36 

12314 

456 

3  1 

12344 

44  7 

1959 

45 

1  3062 

3. 

6 

46b 

45 

12869 

466 

54 

12931 

468 

I960 

a 

1  1630 

3. 

.  5 

400 

a 

132o9 

469 

7 

13613 

483 

1216123 

104 

137 

1  1931 

3.9 

460 

1957 

14 

12  14  1 

3. 

b 

46  7 

8 

13253 

469 

8 

12504 

454 

1958 

57 

1  1746 

3. 

.9 

458 

52 

12558 

463 

42 

12674 

463 

1959 

62 

12576 

3. 

.9 

4b5 

59 

12779 

46  1 

50 

12907 

476 

I960 

4 

1312  5 

4. 

c 

317 

4 

12045 

425 

1 

13965 

492 

I21el24 

30 

38 

12320 

3.4 

43u 

1957 

1  1  14r 

3. 

,3 

566 

2 

12400 

468 

2 

1  1979 

446 

1958 

20 

1265  7 

3. 

3 

437 

lb 

12642 

458 

14 

I249H 

438 

1959 

1  1 

1  3040 

3. 

4 

448 

1 1 

13060 

467 

9 

1  30  13 

474 

Nth  YUKK 


4  3 


TABLE    I  3. --DAUGHTER-AVERAGE  UF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BkLLUINu  ORGANISATIONS — GROUPlD  BY   BR E  LU » 
BY   YcAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGl 

BY  S1RL 

RECORU  AVERAGE  F. 

Y  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-LiAV 

CONI LMP, 

.  AV. 

YEARLY  HcRU  AVERAGE 

SIR..  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK. 

T  EST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCORUb 

MILK 

FAT 

RCCURUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LU. 

LB. 

NO. 

LB. 

Li). 

HOL  STEIN 

I960 

3 

13910 

3.5 

484 

3 

1  3067 

4  72 

3 

1  3e0  5 

407 

121 69  08 

1 

1 

14380 

j. 8 

543 

1959 

1 

1  4  380 

3.8 

548 

1 

12690 

460 

1 

12110 

4  ',9 

1  2  1  09  09 

7 

7 

1  1697 

3.4 

403 

1959 

7 

1  1697 

3.4 

403 

7 

1239  1 

438 

3 

12306 

423 

1216957 

56 

61 

13173 

3.8 

495 

1958 

1 

58B0 

3.4 

200 

1 

I24U0 

485 

1959 

44 

13260 

3  .  b 

505 

44 

1  32  35 

483 

35 

1  3403 

494 

I960 

16 

13252 

3.7 

483 

1  4 

1  3855 

502 

1  1 

1  3400 

488 

1224123 

8 

9 

108  15 

3.9 

4  19 

1958 

2 

8635 

4.4 

378 

2 

1  1285 

429 

1939 

6 

11453 

3.8 

442 

6 

12440 

459 

5 

I22S8 

448 

1960 

1 

1  1060 

3.6 

403 

1 

104  30 

382 

1 

1  1249 

423 

12243  13 

29 

33 

13722 

3.6 

49  1 

1957 

1 

12900 

3.  7 

477 

1958 

10 

14  111 

3.6 

500 

10 

13018 

520 

10 

1337  1 

493 

1959 

20 

1  3445 

3.6 

480 

1  V 

130  79 

485 

14 

1  3345 

490 

I960 

2 

15550 

3.0 

560 

2 

14260 

513 

2 

14  143 

520 

I224S2I 

10 

1  0 

1  1336 

3.6 

406 

1959 

7 

10933 

3.6 

394 

f 

1  3236 

480 

5 

13738 

503 

1960 

3 

12277 

3.6 

4  35 

3 

12  76  7 

4  5b 

2 

1278  1 

469 

122o/ol 

1 

1 

12670 

3.8 

485 

1958 

1 

12670 

3.8 

485 

1 22  7  1  62 

1 

1 

14200 

4.4 

624 

1958 

1 

14200 

4.4 

624 

1 

14170 

476 

I2292BB 

35 

44 

12097 

3.7 

444 

1958 

10 

12529 

3.8 

467 

10 

12947 

477 

7 

1  3044 

4  74 

1959 

30 

12141 

3.7 

446 

29 

12626 

455 

25 

12772 

465 

1  960 

u 

1  0253 

3.5 

353 

4 

12840 

44  7 

3 

1  2662 

448 

I23u4o6 

2 

2 

10590 

3.8 

39  1 

1959 

2 

10590 

3.0 

39  1 

2 

12760 

445 

1 

13462 

45  1 

1 23o2  49 

3 

3 

1  1  127 

3.8 

423 

1959 

2 

12610 

4  ■  U 

4  99 

2 

1  3060 

492 

2 

13407 

493 

I960 

1 

B160 

3.5 

286 

1 

129  10 

432 

' 

994  1 

342 

1239^08 

2 

2 

1  1635 

3.7 

425 

1959 

1  3030 

3.6 

46} 

1 

1  7020 

593 

1 

14497 

3  10 

1  960 

1 

10240 

3.7 

384 

1 

14560 

523 

1 

1347? 

48? 

I23^8a5 

54 

68 

1  1825 

3.9 

45J 

1958 

16 

12774 

3.8 

476 

15 

12BB9 

4  79 

16 

1  32  1  3 

489 

1959 

44 

1  1  79  7 

3.8 

4  54 

44 

126  1  1 

456 

3  1 

12766 

463 

1960 

8 

10975 

3.9 

4  18 

7 

1  1723 

420 

6 

12523 

459 

1  239836 

86 

107 

135b! 

3.7 

505 

I95B 

26 

1  3426 

3.7 

495 

2  3 

1  3085 

476 

23 

12630 

462 

1959 

70 

1355  1 

3.  7 

505 

67 

12922 

466 

57 

1  3053 

4  7  3 

1960 

1  1 

1420  1 

3.6 

516 

1  1 

12879 

460 

9 

12967 

469 

1240095 

5 

5 

1  2696 

3.4 

432 

1959 

5 

1  2696 

3.4 

432 

3 

1  3440 

496 

5 

1  3983 

520 

1240  12b 

60 

68 

13990 

3.6 

507 

1958 

9 

12787 

3.7 

470 

9 

1302  1 

47  1 

8 

12355 

449 

1 959 

57 

14020 

3.6 

508 

54 

1240  7 

4  52 

42 

12584 

454 

1960 

2 

11710 

3.5 

4  1 4 

2 

9725 

3  1 9 

2 

1  1620 

40  1 

124  I9B2 

53 

67 

13302 

3.5 

460 

1958 

20 

13003 

3.4 

442 

16 

12349 

446 

16 

1  1882 

4^5 

1959 

4  1 

13510 

3.5 

468 

4  0 

1260  7 

4  56 

33 

I2U06 

461 

1960 

6 

1  3485 

3.5 

4  70 

6 

1  24R2 

448 

5 

1  2202 

449 

1242 1 63 

25 

27 

14354 

3.4 

485 

1958 

4 

15835 

3.4 

531 

4 

13000 

475 

4 

1308H 

468 

1959 

22 

14239 

3.4 

48  1 

22 

13606 

489 

20 

13097 

474 

I960 

1 

1  4960 

3.6 

543 

1 

13930 

542 

1 242 1 64 

38 

45 

12181 

3.6 

436 

1958 

15 

12169 

3.6 

445 

1  5 

12  757 

4  76 

13 

12716 

468 

1959 

28 

12070 

3.6 

428 

2  7 

1  2304 

456 

20 

12752 

467 

I960 

2 

14885 

3.6 

524 

2 

12750 

467 

1 

1  1  380 

4  IV 

12449  1  7 

22 

23 

13778 

3.5 

484 

1959 

20 

1  3573 

3.5 

4  7  7 

1  9 

12646 

460 

16 

12829 

473 

1 960 

i 

14727 

3.5 

5  1  1 

3 

14  13  7 

506 

3 

1  3905 

49  7 

1245520 

59 

74 

1  3844 

3.6 

49/ 

1958 

16 

13820 

3.5 

486 

16 

13027 

477 

13 

12977 

474 

1959 

49 

14010 

3.6 

507 

49 

13084 

478 

41 

13219 

43  1 

1960 

9 

13506 

3.5 

472 

9 

1  24  37 

459 

9 

1  3359 

49  i 

12462  15 

35 

42 

1  1376 

3.7 

42  1 

1958 

8 

10451 

3.7 

382 

7 

13  170 

485 

6 

134  13 

492 

1959 

32 

1  1585 

3.7 

427 

32 

12  792 

46  1 

28 

1317  1 

478 

1960 

2 

10605 

4.0 

419 

2 

13035 

458 

2 

1322? 

467 

I2464t>0 

1  1 

1  3 

1  1862 

3.6 

427 

1958 

2 

1  3445 

3-4 

450 

2 

1  4045 

49  3 

2 

1444k 

515 

1959 

V 

12473 

3.7 

452 

9 

13538 

492 

7 

13929 

494 

1960 

2 

9385 

3.6 

334 

2 

13495 

520 

1 

13789 

512 

1247963 

23 

23 

136  14 

3.4 

477 

1959 

1 9 

1  3835 

3.4 

482 

19 

12809 

474 

18 

127  16 

470 

I960 

4 

12368 

3.6 

453 

4 

13135 

484 

4 

1  3047 

483 

124B3 1 1 

4 

6 

14  165 

3.8 

528 

1958 

2 

14080 

3.8 

53) 

2 

13645 

5  10 

2 

1  3658 

52  6 

1959 

4 

14  I4B 

3.  b 

329 

4 

12598 

470 

2 

13614 

526 

12493  18 

59 

59 

13300 

3.6 

4  73 

1  959 

49 

13502 

3.6 

4  B  I 

4  9 

12910 

46  b 

39 

1  30  1 3 

470 

1  960 

10 

12306 

6 

13276 

479 

12494  34 

2 

2 

13320 

3.7 

48o 

I960 

2 

13320 

3.  7 

486 

2 

10190 

38  1 

2 

12917 

4b6 

I24V697 

2 

2 

1  1570 

3.7 

41  j 

1959 

2 

1  1570 

3.  I 

4  15 

2 

12235 

440 

2 

12688 

k*  7 

1252934 

36 

39 

14454 

3.7 

525 

1958 

3 

I4o70 

3.6 

531 

3 

13767 

46  1 

3 

137  12 

4H4 

1959 

30 

14466 

3.7 

527 

30 

137  14 

494 

26 

13687 

493 

TABLE   13. — D AUGHT cR- AVER AGE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRElOINu  OR  oAN  I  L  A  T  I  ONS — GROUPED  BY  BRtEU, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RtCORDS   FROM   THIS  STATl.  ONLY 


i.AUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORU  AVERAGE   BY  SIl 

E  BY 

FRESHENI NO 

YEAR 

ilrtt  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RtCORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TcST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

305-DAY 

records 

NO. 

CONTEMH, 
MILK 
LB. 

.  AV. 

FAT 
LB. 

YLARLY  HtRO  AVLRAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  L8. 

1  960 

HOLSTt IN 
o  14133 

3.7 

3  1  8 

3 

114  06 

423 

6 

13  17  3 

47  1 

12511603 

30 

31 

I30U3 

3.5 

451 

1959 
1  960 

29 
2 

1  3063 
12730 

3.5 

454 
429 

28 
2 

12206 
1374  5 

444 

50  2 

26 
2 

12386 
14  154 

448 
31  1 

1234645 

53 

64 

12015 

3.7 

443 

1956 
1959 
I960 

7 
51 

6 

13406 
1  199  1 
1084  5 

3.6 
3.7 
3.8 

4B4 
443 
403 

f 
5  1 

5 

12419 
12168 
12  192 

44  3 
444 

428 

6 
39 
5 

1  3427 
12398 
1306S 

4e6 
4  50 
474 

1253099 

33 

3it 

1237  1 

3.7 

460 

1959 
1960 

33 
1 

12547 
12300 

3.7 
3.  9 

4  58 
481 

32 
1 

12605 
1  1890 

437 
436 

23 
1 

12780 
12034 

464 

438 

I26U461 

2 

2 

14900 

3.4 

50B 

1959 

2 

14900 

3.4 

508 

2 

13010 

444 

2 

13462 

431 

126  1298 

55 

56 

11615 

3.B 

436 

1959 
1960 

40 
16 

1  1893 
10668 

3.6 
3.8 

452 
396 

3b 

14 

12416 
12711 

454 
463 

31 
13 

12907 
1303? 

4  73 
47  5 

1262324 

16 

1  6 

14021 

3.7 

524 

1959 
1960 

13 

3 

14008 
14077 

3.7 
3.5 

33  1 
493 

1  2 

3 

129  74 
10683 

466 
378 

10 

3 

12783 
12960 

46^ 
468 

1262609 

1 

B4I0 

3.4 

289 

I960 

1 

84  10 

3.4 

289 

1 

1  368S 

589 

1261223 

8 

9 

13664 

3.6 

507 

1958 
1959 
I960 

1 

4 
4 

1  1940 
12265 
15193 

3.5 
3.6 
3.  7 

420 
440 
379 

| 

4 

11740 
12  19B 
12490 

4  3  1 

473 
463 

1 

4 

2 

12644 
12827 
12930 

460 
486 
47  V 

12633  34 

15 

15 

13770 

3.9 

54  1 

1959 

13 

13770 

3.9 

34  1 

15 

13309 

495 

1  1 

13463 

502 

1263835 

12 

12 

13028 

3.6 

470 

1959 
1960 

8 
4 

12644 
1  3795 

3.5 
3.6 

44  7 
5  16 

4 

134  75 
1  1515 

480 
435 

8 
2 

1318  1 
1256R 

473 
49  1 

1264447 

13 

1  3 

1  1760 

3.9 

462 

1959 
I960 

10 

3 

12820 
822  7 

4.0 
3.6 

509 
305 

1  0 

2 

13  377 
10460 

503 
388 

7 

3 

1  3584 
1  1725 

468 
439 

12611726 

lit 

1 4 

12606 

3.9 

488 

1959 
1960 

13 
1 

12733 
10920 

3.9 
3.8 

493 
4  1  1 

I  3 
1 

13985 
10  1  70 

509 
355 

1  1 
1 

13512 
10824 

300 
383 

12681 31 

VI 

41 

12256 

3.9 

47  1 

1959 
1960 

34 
7 

12300 
12044 

3.9 
3.8 

473 
459 

32 
6 

13187 
1  1943 

483 
43  1 

30 
7 

13354 
12432 

491 
445 

1269541 

3 

3 

12757 

3.6 

453 

1959 
I960 

1 

2 

9960 
14155 

3.4 
3.7 

343 
3  1  1 

1 

2 

10450 
12330 

372 
424 

1 

2 

1  1249 
13009 

393 
466 

1269968 

1 

1 

6200 

3.9 

24  1 

I960 

6200 

3.9 

24  1 

1 

6730 

24  1 

1 

1  1412 

4  12 

127 1758 

23 

25 

1  1958 

3.6 

430 

1959 
1960 

12 
13 

1298B 
1  1007 

3.7 
3.5 

4/3 
390 

12 
1  1 

13020 
12868 

504 
469 

1  1 

13 

13252 
13141 

490 
477 

12720 13 

17 

17 

1  1609 

3.5 

406 

1959 
1 960 

7 
10 

13123 
10549 

3.4 
3.6 

44  7 

378 

6 

g 

12653 
1  1  07  1 

435 
419 

6 
9 

13195 
13191 

464 
480 

1270/36 

1 

1 

8580 

3.6 

3  12 

I960 

1 

8S80 

3.6 

312 

1 

10690 

413 

12731 13 

6 

6 

10930 

3.6 

391 

1959 
1 960 

3 
3 

1  1380 
10480 

3.7 
3.4 

42  1 

360 

3 
3 

12763 
116  13 

4  74 
424 

3 
3 

14257 
12161 

519 
442 

12756  04 

1 

1 

10270 

4.0 

406 

I960 

1 

10270 

4.0 

406 

1 

1  2368 

44  3 

1276286 

13 

|3 

1  1  185 

3.6 

404 

1959 
1960 

6 
{ 

1  1458 
10950 

3.6 
3.  7 

409 
400 

6 
7 

118  13 
1  1376 

429 
403 

4 
6 

1  1884 
13106 

424 
4  75 

I270B9U 

1 

1 

9700 

3.3 

32  1 

I960 

1 

9700 

3.3 

32  1 

1 

15730 

586 

1 

1  1521 

4  15 

1276959 

1 

1 

12860 

3.4 

433 

1960 

1 

12860 

3.4 

433 

1 

130  30 

486 

1  7822 

614 

1281699 

6 

6 

9640 

3.7 

362 

I960 

6 

9640 

3.  7 

362 

5 

7296 

28  1 

5 

12252 

438 

12859  52 

3 

3 

12027 

3.8 

453 

I960 

3 

1202  7 

3.6 

453 

1 

12700 

422 

3 

1392  3 

5  19 

12B6633 

4 

4 

5593 

3.7 

20  1 

I960 

4 

5593 

3.7 

20  1 

4 

1300  1 

478 

TABLE    13. — OAUGHTER-AVERAoE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEUINu  ORGANIZATIONS — GROUPEO   BY  BRcED, 
BY   YEAR   OF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 

DAUGHT  ER  AVcKAGc   BY  SIRE  RECORU  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEA,< 


303-DAY  CONTLMR.   AV.   YLARLY  HERO  AVERAGE 


SIRc      OAUGHTERS  RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

records 

MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

no. 

LB. 

LB. 

NO.  LB. 

LB. 

JERSEY 

353005            3  5 

54  13 

5.3 

270 

1947 

4 

5560 

5. 

4 

284 

1948 

1 

3780 

6. 

4 

240 

3664  54             1  3 

9290 

5.5 

51  1 

1947 

3 

9290 

S. 

5 

51  1 

373364            41  139 

7814 

5.  1 

393 

1948 

I 

80  1  0 

6. 

2 

300 

i 

8010 

500 

1949 

6 

693  b 

350 

1  950 

1  6 

7683 

4. 

9 

374 

I9S1 

1  6 

8192 

5. 

1 

4  Id 

1952 

25 

7878 

5. 

2 

409 

2 

7940 

398 

1953 

1 9 

848  1 

S. 

1 

429 

1 

8320 

426 

1954 

1  9 

788  7 

5. 

1 

403 

2 

5625 

328 

1955 

16 

7889 

5. 

0 

393 

2 

5895 

316 

1956 

12 

7880 

5. 

0 

388 

1957 

5. 

1 

422 

1958 

4 

8333 

4. 

8 

399 

1 

8240 

423 

1  8546 

432 

377426             1  1 

3760 

4.6 

172 

1  950 

| 

3760 

4. 

6 

1  72 

] 

3760 

172 

3778  72           10  44 

7596 

5.5 

4  14 

1948 

2 

5550 

296 

1 

61  10 

324 

1949 

5. 

6 

466 

1950 

1  1 

787S 

5. 

6 

437 

1951 

5 

7272 

4  02 

1  952 

5. 

4 

477 

1953 

4 

8478 

5. 

5 

456 

1954 

5 

8536 

465 

1955 

5. 

2 

370 

1959 

I 

47R0 

4. 

4 

212 

1 

9400 

46  1 

3832  32            1  2 

72  1  5 

6.6 

476 

1951 

6750 

6. 

1 

409 

1952 

i 

768  0 

7. 

0 

542 

39U9I5             1  3 

8663 

4.6 

400 

1958 

2 

7630 

4. 

6 

353 

1959 

] 

1  0730 

4. 

6 

495 

1  10617 

46  j 

3999  03             1  3 

10537 

5.3 

557 

1958 

1  05  1  u 

361 

2  10017 

445 

1959 

1 

1  0590 

5. 

2 

548 

1  I0L46 

4  72 

401972             1  U 

6770 

5.6 

379 

1958 

2 

8430 

5. 

6 

469 

1 

9310 

486 

1        948  3 

493 

1959 

2 

5110 

5. 

6 

289 

1 

9230 

459 

2  8093 

426 

403320              1»  9 

6b  16 

5.2 

357 

1951 

. 

6790 

5. 

3 

362 

1952 

2 

7635 

5. 

2 

396 

1953 

1 

7420 

4. 

b 

356 

1954 

1 

7490 

5. 

5 

4  12 

1955 

? 

7265 

5. 

2 

383 

1956 

6170 

14  # 

302 

404595           15  58 

7382 

5.3 

39  1 

1948 

6730 

j 

382 

1949 

9 

7129 

5. 

5 

39  1 

1950 

9 

7357 

S. 

3 

392 

1 

7480 

401 

1951 

7 

69  1  9 

5. 

2 

360 

1 

5940 

302 

1952 

7436 

5. 

3 

395 

1 

6290 

330 

1953 

7829 

5  a 

40  1 

1 

6090 

3  1  3 

1954 

8317 

5. 

3 

4  38 

1 

56  30 

304 

1955 

5. 

0 

407 

6700 

351 

1  6496 

325 

1956 

7  170 

5. 

0 

360 

1 

6220 

302 

1  7347 

378 

1957 

5570 

5. 

1 

2U7 

1 

5630 

32* 

406JO6              1  1 

9250 

5.6 

516 

1952 

1 

9250 

5. 

6 

516 

407971             1  4 

7316 

5.7 

4  1  7 

1954 

8200 

5. 

9 

46  1 

1 

7960 

450 

1955 

1 

7940 

6. 

0 

474 

1 

7260 

402 

1  6496 

325 

1956 

1 

6470 

5. 

7 

371 

1 

66  10 

360 

1  7347 

378 

1957 

| 

6660 

5. 

1 

342 

1 

5520 

28  1 

409543            15  50 

7877 

5.2 

409 

1947 

8036 

366 

1  948 

9004 

4. 

8 

4  34 

1949 

72  98 

5. 

4 

392 

1950 

5. 

2 

425 

1951 

3056 

5. 

6 

43l 

1952 

7030 

6. 

0 

432 

1953 

lj 

6293 

6. 

2 

387 

1954 

2 

7110 

6. 

3 

446 

1955 

1 

6340 

5. 

4 

34  1 

1956 

3 

7220 

5. 

S 

404 

1957 

1 

10  140 

4. 

b 

4bb 

1958 

1 

6090 

5. 

1 

3lU 

411/458            12  36 

749  1 

5.0 

374 

1947 

1 

5320 

4. 

9 

262 

1948 

1 

4850 

5. 

1 

<;46 

1949 

3 

8327 

5. 

2 

435 

1950 

5 

8114 

5. 

1 

410 

1951 

6 

6700 

4. 

9 

328 

1952 

6 

7742 

400 

1953 

7 

7847 

5. 

2 ' 

406 

1934 

3 

6033 

5. 

2 

312 

1955 

3 

7577 

5. 

2 

396 

1956 

1 

9460 

4. 

8 

432 

NEW  YORK 
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lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  ScRVICi.    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS  —  GROUPED   BY  BREED, 
8Y   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRC 


SIR*.  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


KECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


records 
no. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTLMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGt 
RECOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LL . 


4 126U2 
4  136  78 


I  I        b380      6.7  361 

13  36       7453     3.3  39/ 


33       6873     5.2  361 


422988         1 58 


5512     6.3  346 


420        7300      5.4  393 


423123 
424369 


1  10020  4.4  445 
93       7083     5.6  393 


423708 

42  59  60 

43  I  I  98 


I  65b0  5.0  329 
I  75t>0  5.2  394 
7       6470     4.9  319 


2  4340  5.2  223 

3  9743  3.1  49/ 

3  6690  3.3  354 

7  72B9  3.6  40b 


183       7337     5.4  394 


1955 

1 

5380 

6.7 

361 

1 

6954 

1950 

6 

7892 

3.3 

4  17 

1951 

7 

7749 

5.3 

426 

1952 

7 

8763 

5.6 

483 

1953 

3 

827  3 

5.6 

480 

1954 

3 

6987 

6.  1 

425 

1955 

3 

B027 

5.3 

430 

1956 

4 

8138 

5.0 

4  13 

1957 

3 

8173 

5.3 

434 

1 

8550 

422 

2 

83  12 

1948 

4 

5335 

5.3 

280 

1949 

9 

6687 

5.2 

350 

1950 

2 

6710 

b.6 

3/6 

1951 

5 

7172 

5.8 

41b 

1952 

3 

8297 

3.7 

47  1 

1953 

3 

8727 

5.7 

493 

1954 

3 

8720 

b.4 

471 

1955 

2 

8493 

5.7 

478 

1956 

1 

7700 

6.  1 

467 

1957 

1 

7670 

5.  6 

441 

1947 

4 

4788 

6.  1 

294 

1948 

1 

5630 

5.9 

33  1 

1949 

1 

7820 

6.  b 

509 

I94B 

3 

6300 

5.6 

35b 

1949 

14 

7442 

5.2 

387 

1950 

39 

760b 

b.4 

4  1  1 

1 

7360 

366 

1951 

51 

7417 

5.5 

405 

2 

8315 

427 

1952 

52 

7407 

5.3 

405 

2 

7560 

385 

1953 

36 

7372 

3.3 

400 

3 

6753 

365 

1954 

49 

7230 

b.b 

396 

4 

7078 

359 

1953 

53 

736  1 

5.4 

393 

4 

6963 

368 

6 

6863 

1956 

40 

7492 

5.4 

403 

2 

7505 

425 

3 

7365 

1957 

27 

7358 

b.b 

404 

7 

Z37I 

384 

7 

8245 

1958 

24 

7513 

5.3 

397 

9 

7317 

369 

9 

7888 

195V 

u 

8406 

5.2 

436 

4 

7620 

389 

6 

7903 

1960 

4 

8445 

b.  1 

424 

1 

b670 

306 

4 

8415 

1959 

1 

10020 

4.4 

445 

1  1400 

446 

1 

1  1325 

1950 

1  1 

6b66 

5.7 

378 

1951 

14 

7262 

b.b 

395 

1952 

7 

638  1 

5.6 

357 

1953 

16 

6929 

5.7 

388 

1954 

13 

7310 

b.4 

387 

195b 

9 

729b 

5.5 

396 

1956 

12 

7663 

5.4 

413 

1957 

b 

7260 

5.2 

367 

1958 

4 

7545 

b.7 

428 

1953 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1957 
1958 

1951 
1953 
1954 

1953 
IV54 
1955 

1952 
1953 
1954 
195b 
1956 
1957 
1958 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1933 
1954 
1955 
1936 
1957 
1958 


6580 

5 

0 

329 

7580 

5 

2 

394 

6390 

5 

0 

317 

6b80 

U. 

9 

324 

7540 

4. 

/ 

354 

7050 

4 

8 

338 

4680 

4. 

7 

220 

4760 

4. 

b 

227 

3320 

5 

3 

173 

5360 

5. 

0 

270 

10000 

5. 

1 

31  1 

1  1240 

5. 

4 

608 

7730 

I). 

6 

358 

6080 

5. 

4 

33  1 

7820 

5. 

2 

405 

6170 

5. 

3 

326 

8140 

5. 

6 

460 

7290 

5. 

6 

406 

7120 

6. 

0 

429 

9330 

5 

6 

542 

6480 

5. 

8 

376 

6140 

5. 

0 

30b 

6520 

5 

1 

336 

7350 

3 

2 

360 

6518 

5. 

o 

367 

7269 

5. 

3 

396 

7629 

5 

3 

402 

7/57 

5. 

3 

4  1  1 

736  1 

5 

3 

40  3 

7066 

5 

4 

384 

8053 

5. 

3 

426 

83/9 

5 

2 

433 

7066 

5. 

1 

364 

8473 

S. 

3 

460 

9280 

6. 

0 

536 

363 
406 
442 
402 
400 
425 

45b 


2 

8000 

430 

2 

7425 

4  lb 

1 

3920 

316 

2 

9255 

b03 

2 

7690 

82  10 

466 

1 

8  17b 

2 

8090 

425 

2 

8339 

1- 

9360 

S36 

1 

9  102 

426 
4o0 
468 
489 


TABLE    1  5.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN   SE R V  I L  E    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORoANI  .ATI  (JNS — GROUP  ED   BY  BKtEO, 
BY   YEAR  UF   FRESHcNINo — RECOROS   FROM   THIS   S 1 A T t  ONLY 


DAUGHTER 

AVLKAGc 

BY  SIRE 

RLCORO  AVERAGE   8Y  SIRE 

3Y 

1  RL  SHLN I  NG 

YLAK 

305-DAY 

CONTLMP 

AV. 

Yt ARLY 

HERD  AVERAGE 

SlRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

test 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

RcCORDS  MILK 

TAT 

NO.  No. 

NO. 

LB.  RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

Ld. 

PCT. 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

NO. 

LB  . 

LB  - 

JERSEY 

43  77  ii  l 

3 

7/13  4.6 

358 

1955 

2 

8480 

4.U 

407 

1957 

1 

6180 

4.2 

260 

113816b  25 

105 

9IU7  5.3 

477 

1947 

2 

9030 

5.0 

438 

1948 

9 

9103 

5.4 

4d7 

1949 

12 

9606 

5.3 

SO  3 

1950 

16 

9534 

5.3 

498 

1951 

1  1 

927  1 

5.5 

485 

1952 

14 

992  3 

5.  1 

500 

1953 

14 

9919 

5.  1 

508 

1954 

1  0 

9209 

5.0 

459 

1953 

6 

9640 

4.9 

467 

1956 

9605 

4.9 

472 

1 

7740 

405 

1        766  3 

407 

1957 

3 

9477 

5.2 

49  1 

1958 

2 

8815 

4.  d 

422 

1 

7540 

405 

1        788  1 

4  12 

1959 

2 

10230 

5.  1 

522 

1 

8400 

442 

2  8388 

415 

438172  1 

9 

7920  5.1 

403 

1948 

1 

6880 

4.9 

336 

1949 

1 

8970 

5.4 

486 

1950 

1 

8610 

5.2 

452 

195  1 

1 

7960 

5.4 

428 

1952 

I 

9540 

5.  1 

483 

1953 

1 

7810 

5.0 

392 

1954 

1 

7050 

4.8 

34  1 

1955 

8040 

4.8 

388 

1956 

| 

642  0 

5.0 

320 

43o400  2 

2 

6635  D.7 

37/ 

1953 

2 

6635 

5  .  / 

37  7 

439588  2 

10 

6212  5.4 

329 

1949 

1 

7570 

S.4 

412 

1950 

1 

7830 

5.3 

4  1  3 

1951 

1 

7550 

5  •  1 

385 

1952 

2 

5905 

5.4 

316 

1953 

1 

6970 

5.  1 

356 

1954 

2 

6415 

5.5 

334 

1955 

I 

5230 

4.9 

258 

1956 

1 

7280 

4.7 

339 

ill*  11  07  1 

3 

6627  5.5 

362 

1954 

1 

6730 

5.  7 

383 

1955 

1 

7200 

5.3 

382 

1956 

1 

5950 

5.4 

321 

i*<*^  1  67  65 

144 

7822  4.9 

375 

1951 

2 

7395 

5.3 

390 

1952 

12 

7733 

4.9 

3b3 

8250 

4  18 

1953 

29 

7942 

4.9 

383 

J 

9780 

506 

1954 

28 

7884 

4.9 

387 

| 

9950 

506 

1955 

28 

7259 

5.0 

363 

| 

10n50 

536 

1  9843 

5  1  8 

1956 

25 

8058 

4.0 

389 

1 

8720 

405 

2  7576 

394 

1957 

12 

7854 

4.  1 

363 

7  1  20 

34b 

1  6573 

320 

1958 

1 

7643 

4.6 

353 

4 

792H 

379 

3       80 12 

384 

I960 

1 

1  1000 

4.2 

457 

1 

7740 

43  1 

1  9025 

47  i 

443591  1 

It 

8228  5.3 

435 

1949 

1 

8130 

5.  1 

4  1  5 

1950 

1 

8920 

5.2 

46  1 

1951 

1 

8200 

5.3 

458 

1952 

1 

7660 

5.4 

4  1  7 

444468  78 

153 

7367  5.2 

38  1 

1953 

10 

8048 

5.  1 

404 

1954 

29 

6860 

5.3 

358 

1955 

46 

7388 

5.  1 

377 

1  8437 

Un  5 

1956 

35 

7710 

5.2 

396 

1 

8820 

484 

2  9309 

493 

1957 

12 

8118 

5.2 

420 

2 

8975 

470 

1  8644 

462 

1958 

12 

7  18  1 

5.3 

382 

2 

82O0 

427 

5  7892 

380 

1959 

6 

8412 

5.2 

434 

2 

8475 

449 

4  8344 

4*8 

I960 

$ 

9663 

5.0 

482 

1 

79bO 

42  1 

2  8099 

4  1  1 

44U9SB  3b 

107 

7038  5.3 

370 

195  1 

5 

7  144 

5.  1 

564 

1952 

19 

6907 

5.3 

366 

1953 

25 

7333 

5.4 

392 

1954 

22 

7038 

5.2 

367 

1955 

16 

7335 

5.3 

390 

1956 

10 

7328 

5.2 

379 

1957 

6 

7715 

5.3 

400 

1958 

3 

699  7 

5.5 

376 

1 

8080 

432 

1       752 1 

404 

1959 

1 

4380 

5.0 

2  1  7 

1 

8820 

484 

1        9  145 

485 

44/544  1 

4 

7698  5.3 

406 

1952 

1 

7360 

5.0 

369 

1953 

1 

7760 

5.5 

428 

1954 

1 

8490 

5.4 

459 

1955 

1 

7180 

5.  1 

366 

448639  1 

1 

6830  4.9 

336 

1952 

1 

6830 

4.9 

536 

449292  18 

23 

7l«b2  5.3 

392 

1955 

5 

66  1  o 

5.2 

546 

1956 

10 

7914 

5.2 

4  10 

1 

6/eO 

353 

1957 

4 

6750 

5.4 

368 

1 

8290 

4  1  7 

1        7  739 

4  54 

1958 

1 

9910 

4.2 

414 

TABLE    15. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I  Lb.  T  I ONS — GROURcD  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMR.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE      OAUGHTEKS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU»             NO«  NO. 

LB. 

PCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB  • 

NO. 

L3  • 

LB. 

N  . 

LB. 

LR. 

JERSEY 

1959 

7790 

5.  3 

406 

i 

6800 

35b 

4  5  7 

Hj^U jl                      1  J 

in  -tR7 

556 

1952 

1 

10390 

557 

1953 

10080 

54  1 

1955 

1 

10690 

j70 

454  144              1  1 

6080 

5.2 

317 

1959 

' 

5.2 

317 

1 

10355 

452 

455387           46  156 

7  161 

5.3 

376 

1950 

\  | 

8139 

5.3 

43  1 

195  1 

2  1 

7463 

5.2 

389 

1952 

24 

7505 

5.3 

396 

1  953 

28 

1  U2  6 

5.3 

370 

1954 

25 

680  5 

5.2 

354 

1955 

1 7 

6984 

5.2 

364 

1956 

1  1 

7294 

5.3 

383 

1  957 

5 

7404 

5.3 

388 

1958 

808  1 

5.5 

438 

| 

7950 

438 

2 

8285 

4**6 

1  959 

, 

8450 

5.3 

437 

3 

8687 

44  1 

3 

8786 

462 

1(566  12             1  1 

8320 

5.4 

453 

1955 

8  320 

5.4 

453 

U569i*7           95  228 

7485 

5.3 

394 

1952 

23 

75  14 

5.3 

397 

1953 

4  7 

7706 

5.4 

4  1  3 

1954 

^7 

7455 

5  .  J 

392 

| 

66  30 

363 

1955 

46 

7632 

5.2 

395 

| 

7180 

356 

1 

6496 

32  5 

1  956 

25 

5.3 

402 

2 

7335 

389 

) 

10  126 

530 

1957 

17 

7618 

5.3 

404 

4 

7535 

388 

2 

7794 

4  1  7 

1958 

a 

7235 

5.3 

382 

3 

86  13 

433 

3 

799  3 

4/.  5 

1959 

77  78 

5.3 

4  1  0 

4 

87  78 

483 

3 

8985 

48  1 

)  960 

i 

7480 

5.6 

4  1  6 

9880 

537 

1 

9472 

52  5 

457043         120             3 1 5 

8071 

5.3 

424 

1950 

4 

8290 

5.5 

445 

195  1 

26 

7952 

5.  5 

434 

1952 

43 

8396 

5.3 

445 

2 

8450 

497 

1953 

5j 

8203 

5.3 

432 

1 

9050 

496 

1954 

52 

8076 

5.2 

420 

2 

8115 

475 

1955 

5  | 

8373 

5.2 

433 

1 

8940 

477 

2 

8644 

445 

1956 

4  1 

8208 

5.3 

430 

4 

8489 

453 

1957 

26 

8624 

5.3 

458 

7 

78o4 

402 

ti 

7939 

420 

1  958 

12 

6370 

5.5 

352 

4 

70O0 

380 

6 

7728 

393 

1  959 

6 

9107 

5.2 

458 

3 

7257 

382 

4 

V270 

444 

1960 

1 

5830 

5.  7 

333 

1 

8600 

452 

1*57095             1  3 

8480 

5.5 

463 

1953 

| 

9360 

5.2 

485 

1954 

11070 

5.6 

6  15 

1  957 

| 

5010 

5.7 

288 

457258             1  I 

4680 

5.6 

262 

1959 

| 

4680 

5.6 

262 

1  0475 

455 

458159           54  90 

7644 

5.  1 

382 

1954 

]  | 

69  1  5 

5  .  1 

349 

1955 

2  1 

5.0 

42 1 

1956 

34 

7292 

5  ■  1 

367 

1 

9260 

479 

1 

85  1  3 

437 

1957 

14 

8206 

5.0 

4  1 4 

3 

9283 

477 

3 

8727 

430 

1958 

7 

7077 

5 .  1 

358 

3 

7333 

38  5 

7897 

399 

1959 

798  7 

5.  1 

4  1  0 

-  2 

79  10 

4  1 9 

3 

80  1 9 

40  9 

460497          184  308 

7998 

5.3 

419 

1950 

1  0 

8808 

5.4 

476 

1951 

15 

8446 

5.5 

458 

1952 

12 

8139 

5.6 

456 

1953 

12 

7848 

5.4 

424 

1954 

12 

8401 

5  .  1 

430 

1955 

)  ^ 

7909 

5.2 

4  1  1 

1956 

34 

83  1  1 

5.  1 

422 

2 

7960 

386 

2 

7729 

41  1 

1957 

2  1 

5.2 

432 

7 

8496 

43  1 

8 

803k 

4  1  3 

1958 

72 

8244 

5.3 

439 

31 

8375 

436 

38 

8887 

462 

1959 

95 

7922 

5.3 

4  1  7 

52 

6  143 

42  1 

50 

9325 

45  1 

1  960 

10 

5649 

5.3 

298 

4 

7630 

384 

7 

7769 

377 

460560              1  5 

9696 

4.5 

434 

1955 

| 

7890 

4.9 

386 

1956 

9830 

4.6 

451 

1957 

1 

1  1380 

4.  3 

491 

1958 

1  0640 

4.3 

459 

1959 

8  740 

4.4 

384 

460676              1  1 

7880 

4.9 

38  7 

1959 

i 

7880 

4.9 

387 

1 

7090 

394 

1 

760R 

428 

460789              3  5 

9009 

5.4 

48  1 

1955 

1 

9710 

5.3 

5  1  3 

1958 

1 

9800 

4.3 

1959 

6.  0 

498 

| 

10060 

522 

10  1  15 

530 

I960 

5900 

6.6 

39  1 

10115 

530 

462961              1  I 

7630 

5.2 

39b 

1956 

| 

763U 

5.2 

398 

463576              3  4 

79  18 

5.3 

420 

1958 

2 

8190 

5.6 

458 

| 

8b  50 

488 

8415 

4  5  4 

1  959 

2 

7485 

5.  5 

4  1 0 

2 

9205 

502 

9287 

5  1  1 

465030            43  89 

7543 

5.2 

392 

1953 

17 

8142 

5.2 

420 

1954 

21 

7783 

5.4 

418 

1 

7620 

428 

1955 

23 

7752 

5.3 

4  10 

8785 

392 

1956 

18 

7314 

5.  1 

375 

6300 

353 

b448 

406 

1957 

8 

6355 

5.2 

328 

2 

6620 

404 

0666 

392 

1958 

2 

8440 

5.3 

445 

1 

73  10 

367 

7401 

370 

466643              5  6 

7375 

5.6 

4  1  1 

1957 

1 

7540 

5.6 

42  1 

1 

7430 

378 

1958 

3 

7983 

5.6 

445 

1959 

1 

726G 

5.6 

405 

8644 

385 

1960 

1 

5950 

5.4 

323 

1 

7180 

397 

7325 

4  1  4 

TABLE    b. — DAUGHTlR— Ai/EKAGE  OF   SIRES    IN   ScRVICt    In  ARTIFICIAL   BRElDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  8'<EEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVLRAGl 

BY  SIRt 

RECORD  AV 

ERAOc   BY  SIRL 

BY 

F  Re  SHEN I  r*G 

YEAR 

305-DAY 

CONTlMP 

•   AV . 

YLAkLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

KLCURuS 

MILK 

FAT 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO  . 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO* 

LlJ. 

LB  . 

NO. 

JER 

i  E  Y 

98 

289 

7529 

5.3 

395 

191*9 

740b 

5.  1 

376 

1  950 

38 

394 

| 

7080 

384 

1951 

50 

7440 

5.2 

387 

3900 

307 

1952 

45 

7796 

400 

1953 

40 

782  / 

5.2 

40  7 

I 

6840 

352 

1951* 

37 

7354 

5.3 

4  1  5 

2 

7525 

595 

1955 

30 

790  / 

403 

2 

7640 

419 

2 

325 

1956 

23 

7673 

j.  1 

393 

3 

7237 

378 

3 

7  7  36 

39  8 

1957 

14 

733/ 

4.9 

365 

2 

0005 

42  1 

1 

8273 

428 

I95B 

6 

907b 

1.  3 

48  1 

2 

7345 

400 

2 

6355 

336 

1959 

1 

424 

468045 

9 

13 

754  0 

5.3 

397 

195U 

2 

433 

1955 

5 

7490 

5.2 

390 

1956 

5 

766M 

5.3 

408 

1957 

1 

6670 

S.5 

364 

1 

84d0 

3d6 

1 

6965 

344 

4680  54 

1 

3 

731/ 

4.9 

362 

1  95U 

1 

6680 

5.3 

337 

1956 

1 

373 

1957 

1 

74  6  C 

4.b 

357 

1 

1 

8950 

4.8 

1*2  I 

195U 

I 

8950 

4.8 

427 

4739S5 

7 

16 

7  103 

5.5 

39  1 

1951 

4 

8120 

5.6 

453 

1952 

6 

6507 

5.6 

360 

1953 

2 

6725 

5.4 

36S 

1  951* 

2 

6820 

5.7 

586 

1955 

2 

8020 

5.2 

415 

474643 

106 

250 

7093 

5.5 

390 

1950 

1 

5580 

5.9 

33  1 

195  1 

16 

7108 

5.7 

407 

1952 

30 

6725 

5.  / 

380 

1953 

38 

7054 

5.7 

401 

1954 

54 

6770 

5.6 

380 

I 

8640 

4  79 

1955 

40 

7317 

5.5 

403 

7800 

480 

3 

857  1 

448 

1956 

31 

7477 

5.4 

408 

3 

6960 

395 

2 

8197 

425 

1957 

20 

7762 

5.5 

424 

4 

9  198 

465 

4 

9)59 

470 

1958 

12 

8080 

3.3 

430 

5 

8348 

4  17 

8  1  1 4 

409 

1959 

4 

8015 

5.4 

439 

2 

8360 

451 

2 

8284 

44  5 

1960 

4 

8483 

5.4 

459 

3 

8567 

449 

2 

b726 

450 

475541 

29 

42 

8668 

5.3 

1*5? 

1954 

3 

9817 

5.3 

525 

1955 

6 

9562 

5.5 

526 

1956 

12 

856-j 

5.3 

453 

1 

8990 

460 

9363 

479 

I9S7 

b 

9  10b 

5.3 

476 

8990 

510 

\ 

b927 

470 

1958 

4 

7553 

5.  3 

395 

3 

7957 

42  1 

4 

8437 

433 

1959 

9 

8543 

5.4 

455 

9 

8997 

466 

7783 

40  8 

475547 

) 

3 

7693 

6.3 

U8  1 

1958 

2 

7990 

6.3 

501 

1959 

7  100 

6.2 

44  1 

1 

06  1  1 

395 

47-j931 

tl 

5 

10510 

5.7 

591* 

1958 

2 

10970 

5.7 

618 

2 

9570 

540 

1959 

2 

9b00 

5.7 

555 

2 

9360 

526 

1960 

1 

1  1560 

5.8 

667 

1 

9150 

525 

477784 

1 

1 

8390 

i*.a 

1*06 

1954 

1 

8390 

4.8 

406 

4  7 Ef 6  SO 

2 

2 

6550 

5.9 

38  1 

1957 

1 

7110 

5.7 

402 

1959 

5990 

6.0 

359 

I 

5900 

33  1 

62  57 

359 

4802  87 

2 

2 

6985 

i*.8 

332 

1958 

6450 

4.9 

319 

1 

6290 

319 

| 

7990 

40  5 

1959 

1 

7520 

4.6 

345 

I 

65  10  - 

304 

7979 

373 

480642 

2 

9 

8650 

5.  1 

1*39 

1952 

2 

8970 

4.  / 

422 

1953 

2 

9020 

5.  1 

461 

1954 

2 

9595 

5.5 

520 

1955 

2 

7515 

5.  1 

382 

1956 

1 

7720 

5.0 

389 

482585 

56 

375 

8108 

5.0 

1*0  1 

1950 

| 

8360 

5.2 

4  32 

1  95  1 

27 

874  6 

5.0 

436 

1952 

47 

8134 

5.0 

408 

1953 

53 

8224 

5.0 

410 

1954 

46 

8145 

5.  1 

4  1  1 

1955 

38 

8487 

5.0 

42  1 

1 

9780 

5  1  5 

7826 

4  1  2 

1956 

43 

7805 

5.0 

389 

| 

74  10 

394 

7**  99 

39  5 

1957 

32 

8119 

4.8 

390 

7 

8650 

431 

1 0 

854  2 

431 

1958 

54 

8383 

5.0 

4  1  7 

2~6 

8097 

42  1 

3  ] 

8523 

435 

1959 

32 

8590 

5.0 

427 

23 

7663 

40  1 

23 

8409 

4  17 

1960 

2 

7165 

4.8 

339 

2 

7065 

350 

2 

7614 

375 

7  1Q 

58 

67U2 

5.6 

372 

1950 

2 

7735 

5.3 

388 

1951 

15 

663/ 

5.7 

374 

1952 

12 

6683 

5.6 

371 

1953 

IS 

7782 

5.5 

426 

1954 

6 

7502 

5.4 

405 

1955 

4 

7510 

5.6 

424 

1956 

2 

8535 

5.6 

461 

1957 

1 

7470 

6.2 

467 

1958 

1 

8740 

5.8 

509 

U82807 

3 

111 

10716 

5.3 

551* 

19S3 

2 

9540 

5.4 

516 

I 

1  1490 

488 

1954 

3 

9180 

5.2 

477 

1 

7650 

319 

1955 

1 

8580 

5.5 

474 

9550 

407 

1 

7085 

37J 

1956 

3 

10267 

5.5 

569 

8560 

346 

TABLE    15. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL  8RLE0IN3  OR  GAN  U  AT  I  0.N5 — GROUPcD   BY  Bn^ED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


UAUGHTEK 

A  V  L  r.  fl  j  L 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

YEAK 

303-DAY 

CONTEMP 

-  AV. 

y  L  ARLY   HERD   A VER A3E 

SIRE  OAUGHTERi 

REC  ORGS 

MILK 

TEST 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

R  t_C0RUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO* 

NO  - 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

Lfa. 

Lb. 

NO  - 

LB  - 

El.  . 

JERSEY 

3 

993  3 

5.3 

403 

1 

6584 

34  9 

1  958 

ij!*iiIi 

4.4 

631 

1 

1  0268 

53  3 

1959 

16330 

4.7 

769 

1 

1  0497 

548 

Uojif  2  7 

49 

80 

7825 

5.0 

39  1 

2 

9080 

5.  1 

"J  \ 

1955 

12 

808  1 

5.  1 

14 

8354 

5.  C 

1 

8513 

4  3  7 

19  57 

771]  0 

4.6 

362 

6 

7337 

370 

1  958 

:!j 

5.  1 

369 

H  /  19 

6 

62  1  3 

4  1  6 

5.  1 

*I« 

9 

8219 

396 

60 

6560 

5.3 

in 
3840 

304 

1 

0464 

35  1 

a 

1 2 

42 

857  1 

5. It 

459 

195  1 

797C 

5.2 

409 

1952 

j 

8273 

5.  1 

423 

9 

9022 

5.5 

1 954 

5.5 

AVI 

1955 

5.3 

1  956 

ftO  1  h 

5.4 

4  76 

1957 

5.  1 

35  1 

19  58 

RflO 

5.5 

85  70 

455 

} 

1 0628 

56  6 

1959 

9590 

4.6 

459 

483 1 70 

86 

183 

77  12 

5.0 

380 

1951 

690  1 

5.4 

3  72 

^' 

1952 

28 

7445 

5.  1 

376 

1953 

33 

61  13 

4.9 

395 

?Ejkn 

5.0 

unil 

36 

8250 

4.9 

404 

23 

7974 

4.9 

^a 

* 

1 

7445 

402 

9 

8939 

4.  7 

4 

O  17k 

490 

2 

8835 

479 

4871 98 

61 

120 

7706 

5.3 

41  1 

1952 

6 

5.4 

42  8 

1953 

1  *i 

80  6 

5.3 

421 

5.3 

1955 

7  1 

5.4 

4  19 

1956 

5.2 

409 

195  7 

7538 

5.  1 

38  7 

1958 

5.3 

39  7 

2  1 

0  7  7  7 

4  i6 

29 

7840 

5.4 

Xirj 

!j 

7  9  9 

396 

1  2 

3604 

4^0 

7 

7143 

5.4 

47  d 

6 

8820 

4  34 

487644 

2 

4768 

5.  1 

244 

1952 

' 

3360 

5.  5 

185 

1953 

5075 

5.0 

255 

1,001  O) 

486  1  82 

9  1 

169 

8  110 

5  .  1 

4  1  3 

1  95  1 

2 

7  175 

5.0 

36  1 

1952 

8 

846  1 

4.9 

418 

1953 

5.0 

4  15 

1 

6U60 

363 

16 

8173 

5.  1 

4  1  7 

1955 

15 

9013 

5.  1 

V->b 

?77 

2 

7625 

415 

1956 

10 

8206 

5.3 

5000 

Vlh. 

2 

'608 

40/ 

1957 

10 

8973 

4.9 

433 

j! 

74  72 

33  1 

6 

1958 

ft 

5.2 

422 

20 

60  19 

422 

19 

o210 

4t4 

1959 

55 

7  99  5 

5.2 

4  1  1 

39 

8105 

4  16 

34 

8831 

44  / 

8363 

5.0 

3  74 

3 

9294 

446 

4882  9 1 

3 

8 

8S6  I 

4  a  9 

4  14 

1951 

"595 

5.3 

455 

1952 

2 

5.4 

393 

W53 

OS  ( 

4.2 

400 

!  oeX 

| 

895U 

5.5 

t^t 

2 

8045 

5.2 

48  90  05 

6850 

5.5 

37 

5.4 

53 

73' 0 

5.  5 

4898  VO 

i 

6000 

6.0 

1 

600o 

6.0 

490529 

68 

1  18 

8433 

5.  1 

42a 

1952 

7 

6  74  3 

5.2 

455 

1 

7870 

39d 

1953 

705^ 

5.4 

440 

7620 

459 

1954 

in 

5.5 

431 

1 

72  30 

43U 

1955 

Oik 

5.  3 

1956 

7     1  A 

1  !t 

5.2 

410 

2 

8535 

440 

2 

/45C 

3/9 

1957 

2  1 

8606 

5.  1 

440 

2 

83  10 

1*38 

3 

70  3  y 

365 

'  n^rt 

1  1 

7450 

5.3 

1 

6  j47 

332 

3 

8259 

3  73 

19  59 

26 

8755 

5.0 

4  37 

1  \ 

82  39 

429 

22 

90  7  3 

44  0 

I9  60 

4 

84  1  3 

5.  1 

4t  9 

8083 

429 

3 

9254 

4  52 

490707 

3 

3 

8737 

5.2 

4  53 

1957 

1 

9150 

U.7 

4  3  1 

, 

7728 

39V 

1 

7600 

5.9 

1959 

1 

9460 

5 .  1 

46' 

1 

421 

493230 

15 

30 

7042 

5.4 

380 

1952 

7 

653o 

5.5 

359 

d 

7483 

5.4 

408 

19  54 

7 

708  1 

5.4 

36  s 

1955 

3 

7513 

5.5 

4  1  1 

1956 

2 

6485 

5.2 

437 

1957 

1 

8280 

5.4 

19  50 

1 

92S0 

5.5 

509 

1 

879  0 

4^8  4 

1 

7608 

4G7 

1959 

1 

7430 

5.5 

409 

1 

86  50 

445 

9123 

467 

493987 

3 

10000 

5.6 

557 

1952 

1 

10190 

5.5 

558 

1954 

1 

1  1070 

5.5 

614 

1955 

1 

8740 

5.7 

499 

496090 

9 

26 

7986 

5.2 

4  14 

1951 

1 

8590 

4.6 

4  10 

1952 

4 

6635 

5.5 

362 

Nth  YUKK 


253 


TABLE    lb.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  1 1  AT  I ONS — GROURtU   BY  BKtED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATt  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGt  BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY  SIRL   BY  FRESHENING  YcAK 


305-DAY  CONTLMR.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRt 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

JtRSEY 

1953 

6 

7125 

5# 

372 

1951* 

4 

7280 

4. 

a 

345 

1955 

1* 

6980 

5. 

4 

382 

1956 

2 

9570 

5. 

0 

480 

1957 

2 

8965 

5. 

3 

479 

1958 

3 

8737 

5. 

2 

456 

1 

7540 

398 

1 

7935 

4  1  6 

496820 

10 

17 

8531 

5.0 

1*2  1 

1956 

1 

8880 

4. 

4 

389 

1 

6680 

5. 

7 

383 

7900 

404 

1958 

7 

8427 

5. 

3 

438 

4 

8048 

430 

4 

7853 

402 

1959 

B 

7391 

5. 

1 

379 

5 

7794 

388 

5 

8507 

424 

4975  16 

2 

5 

761*1* 

4.9 

372 

1957 

1 

9490 

4. 

B 

452 

1958 

1 

9360 

4. 

9 

459 

1959 

2 

6635 

5. 

1 

334 

1 

9000 

475 

1 

9897 

525 

1960 

1 

4320 

4. 

5 

193 

1 

I860 

90 

1 

921  1 

480 

497574 

2 

It 

11524 

5.5 

626 

1959 

2 

1  1540 

5. 

5 

620 

2 

8500 

469 

I960 

2 

12650 

5. 

1 

650 

1 

9120 

504 

2 

9412 

S23 

497599 

8 

12 

7188 

5.0 

358 

1958 

5 

7198 

4. 

9 

351 

t: 

8350 

437 

1 

7935 

416 

1959 

7 

6666 

5. 

1 

339 

4 

82  1 5 

416 

4 

917  3 

45  1 

498531 

81 

7621 

5.1* 

1*  1  1 

W52 

2 

6755 

5. 

7 

383 

1953 

22 

7893 

5. 

6 

436 

1 

5920 

339 

I95U 

18 

761  7 

5. 

6 

423 

6850 

377 

1955 

12 

8216 

S. 

3 

435 

1 

7480 

385 

6464 

325 

1956 

8 

8679 

5. 

4 

462 

1 

7230 

389 

6387 

320 

1957 

1* 

7805 

S. 

0 

387 

1 

7780 

432 

1 

7750 

4  16 

1958 

24 

8254 

5. 

4 

447 

9 

8513 

445 

12 

8822 

465 

1959 

1*4 

7469 

5. 

4 

401 

30 

8065 

410 

26 

8622 

435 

I960 

1  1 

7315 

5. 

4 

394 

7 

8303 

428 

9 

8954 

450 

501902 

5 

6 

148.38 

4.5 

619 

1959 

3 

7100 

4. 

1 

299 

2 

10605 

545 

2 

10301 

537 

5021  14              8                  9       8999     5.3     470          1958  2 

1959  7 

503554            50                74       8307      5.2     429          1953  4 

1954  7 

1955  6 

1956  3 

1957  S 

1958  9 

1959  35 

1960  7 

505057             I                 1       5930     5.0     295         1959  1 

505549             5                 5       7582     4.8     359         1959  5 

506295             2                  5        7470     5.7     429          1953  1 

1954  2 

1955  2 

506697            14                17       9256     5.0     459          1958  5 

1959  12 

508176             5                  6       8054     4.6      364          1959  5 

1960  1 

510322              2                  3       5930     4.9     291          1959  3 

515973           24               44       7724     5.3     409         1953  4 

1954  II 

1955  11 

1956  12 

1957  4 

1958  1 
I960  I 

517080  4                  7       6907      5.3      367          1957  I 

1958  4 

1959  2 

517081  4                 5       6255     5.3     333         1956  1 

1957  2 

1958  2 

517082  1                 2       4720     5.0     235         1958  2 

519244             5                6       7266     5.2     380         1959  5 

1960  1 

SI9BI2              7                12       7622      5.3     403          1954  3 

1955  2 

1956  4 

1957  3 

520O90              3                  3        76B0      5.4     413          1959  I 


9345 

5. 

3 

491 

8740 

464 

1 

9102 

489 

8147 

5. 

3 

427 

6 

8055 

434 

9287 

51  1 

9315 

5. 

3 

495 

936  1 

5. 

2 

490 

8890 

5. 

3 

471 

8240 

5. 

3 

436 

8030 

5. 

3 

422 

7900 

5. 

2 

409 

4 

8015 

412 

4 

8404 

429 

8171 

5. 

1 

418 

24 

8126 

426 

20 

9129 

449 

7847 

5. 

4 

422 

5 

8788 

470 

6 

9078 

436 

5930 

S. 

0 

295 

1 

6490 

340 

6431 

330 

7582 

4. 

8 

359 

4 

7898 

416 

2 

8251 

447 

7330 

5. 

9 

431 

7005 

5. 

5 

382 

7830 

5. 

8 

459 

10022 

5. 

3 

524 

3 

9003 

486 

3 

8302 

44  1 

9029 

4. 

9 

445 

1  1 

7773 

402 

5 

8110 

433 

8604 

4. 

6 

390 

5 

7942 

428 

2 

8022 

424 

1450 

5. 

0 

73 

1 

7935 

419 

6000 

4. 

7 

284 

8560 

426 

2 

8240 

407 

7288 

5. 

4 

389 

7222 

5. 

3 

379 

7787 

5. 

4 

4  19 

8208 

422 

7714 

5. 

5 

424 

8273 

431 

8765 

5. 

2 

456 

1 

8753 

450 

7900 

5. 

9 

463 

10030 

439 

1 

8600 

449 

10070 

5. 

2 

528 

5510 

5. 

3 

295 

4650 

215 

7263 

5. 

1 

374 

6500 

370 

2 

6110 

307 

6685 

S. 

4 

358 

7230 

338 

1 

1  1500 

4  19 

7220 

5. 

5 

394 

524  5 

5. 

3 

278 

7310 

S. 

2 

383 

6630 

359 

2 

7238 

379 

4720 

S. 

0 

235 

7640 

398 

7794 

377 

7662 

5. 

i 

403 

3 

7247 

350 

1 

7717 

409 

3670 

5. 

1 

186 

6460 

5. 

6 

361 

7980 

4. 

9 

39  1 

8933 

5. 

3 

472 

7907 

5. 

1 

407 

6720 

5. 

3 

354 

TABLE    I  5. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIReS    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   URJANI  i  A  T  I  ONS —  GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   CY  FRESHENING  YLAR 

305-DAY  CONTcMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERA^t 


522  J  I  It 

5221*99 
52907b 
531  IBB 
534366 

531*376 


51*52  n 
51*661*8 

54/731 

549805 


550722 
5535D7 

554291 
55UB22 

554b42 
5563  1 1 
557267 


56  1 1*  68 
563U  II* 

563658 

56391*5 
565U29 


3  8707  5.5  48b 

I  9800  5.3  517 

I  62U0  5.9  367 

I  8710  5.5  481 

3  8255  l*.9  40u 

>0  6542  5.5  362 


72  7439  5.5  U08 

12  7953  5.6  1*39 

1  5130  5.1  260 
9  807U  5.1  414 

2  7220  5.5  1*00 
88  775b  5.3  405 


1  931(0  5.5  516 

I*  92bb  I*. 9  1*51 

3  10003  5.2  518 
33  8165  5.5  1*50 

1  9120  5.1*  1*91 

2  76M0  5.5  1*21 
8  6579  5.2  33b 

16  5958  5.5  327 

4  8055  5.U  1*33 

.>  7520  5.7  1*31 

1  4010  5.3  210 

16  7583  5.3  1*01 

71*  7335  5.6  1*11 

id  8107  l*.b  391 

5  87/3  i*.6  397 


FRESH 
YEAR 


RlCUROS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.   PCT . 


FAT 
LB. 


I960 

6160 

5.5 

442 

2 

7945 

422 

195b 

1 

9660 

6.2 

598 

1959 

2 

8230 

5.2 

429 

1 

7520 

418 

1959 

1 

9800 

5.3 

D  1  7 

1959 

1 

6240 

5.9 

367 

1959 

1 

8710 

5.5 

481 

1 

75U0 

37  1 

1957 

1 

8820 

5.0 

442 

1  959 

2 

7690 

4 .  7 

358 

2 

7690 

394 

1951* 

1 

6660 

6.3 

42  1 

1955 

9 

6390 

5.7 

369 

1956 

5 

6736 

5.6 

381 

1957 

2 

7700 

5.6 

425 

1958 

3 

7790 

5.0 

386 

2 

81  15 

410 

1955 

1 

6830 

5.4 

372 

1956 

10 

7554 

5.5 

4  12 

1957 

26 

7844 

5.  5 

430 

5 

8248 

4  1  1 

1958 

22 

7766 

5.5 

422 

6 

7350 

376 

1959 

1  1 

7922 

5.7 

447 

6 

8463 

423 

1  960 

2 

6865 

5.3 

363 

1 

8240 

430 

1957 

3 

8473 

5.4 

458 

2 

9015 

431 

1958 

5 

7028 

5.5 

384 

3 

7253 

381 

1959 

2 

8545 

5.  7 

48  1 

1 

7750 

390 

1960 

2 

7885 

5.8 

454 

1960 

1 

5130 

5.  1 

260 

1 

80  10 

405 

1958 

i* 

8255 

4.8 

396 

2 

7235 

365 

1959 

5 

7746 

5.3 

4  14 

4 

7548 

387 

1959 

1 

6330 

5.  1 

323 

1960 

1 

8110 

5.9 

4  76 

1 

9440 

52  1 

1956 

3 

7473 

5.2 

382 

1 

6530 

352 

1957 

16 

7493 

5.  1 

385 

5 

8688 

446 

195b 

1*1* 

7922 

5.2 

409 

24 

b  1  18 

421 

1959 

22 

799U 

5.3 

419 

14 

85  16 

429 

1960 

3 

7257 

5.0 

56  1 

2 

6285 

322 

1958 

1 

9340 

5.5 

5  16 

1957 

1 

8510 

4.9 

4  15 

1958 

1 

1  1440 

4.7 

537 

1959 

1 

10590 

4.9 

519 

1960 

1 

8340 

4.9 

4  1  1 

5420 

275 

195b 

3 

10003 

5.2 

5lb 

1 

8440 

450 

1957 

It 

6858 

5.4 

367 

8470 

405 

1958 

1  6 

8b22 

5.  / 

498 

8 

8066 

430 

1959 

12 

8185 

5.6 

459 

1  1 

81  18 

423 

I960 

1 

6570 

6.0 

393 

1 

I04ti0 

54  7 

1959 

1 

9120 

5.4 

49  1 

1 

95  70 

502 

195b 

2 

7640 

5.5 

421 

1 

7100 

377 

195b 

1 

4880 

5.9 

287 

1959 

5 

8148 

5.  1 

415 

3 

75  10 

383 

1960 

2 

4665 

5.0 

22b 

1 

2/40 

126 

1958 

it 

5660 

6.0 

334 

3 

7767 

392 

1959 

1 

6289 

5.5 

345 

6 

6948 

346 

1960 

5 

5472 

5.3 

290 

4 

5350 

267 

1958 

2 

7200 

5.4 

389 

1 

8250 

45/ 

1959 

2 

8910 

5.4 

477 

1 

9d70 

506 

1958 

2 

7760 

5.9 

46  1 

1 

6510 

355 

1959 

1 

7280 

5.5 

401 

1 

6710 

352 

1959 

1 

4010 

5.3 

2  10 

1 

8660 

386 

1958 

5 

704? 

5.6 

399 

8540 

437 

1959 

1  1 

803  1 

5.4 

427 

4 

8  165 

408 

1958 

15 

8157 

5.4 

442 

6 

7847 

4  14 

1959 

55 

7474 

5.  7 

424 

42 

8025 

418 

I960 

6 

6460 

5.5 

346 

2 

8550 

440 

1959 

16 

8092 

4.  h 

390 

15 

7566 

390 

I960 

4 

7990 

5.0 

395 

4 

76/0 

400 

1958 

3 

7317 

4.9 

357 

1 

3060 

437 

1959 

2 

8b  1  5 

4.7 

408 

2 

?620 

520 

IRDS 

MILK 

FAT 

). 

LB. 

L-J. 

2 

7777 

405 

1 

7129 

333 

1 

9832 

398 

2 

8153 

4  1  5 

3 

793? 

399 

5 

9555 

4/4 

12 

3874 

4/3 

8 

8706 

42  7 

2 

9996 

485 

2 

885  1 

467 

2 

770  1 

39? 

, 

7096 

362 

3 

7696 

3<>9 

3 

7212 

3b5 

1 

9341 

51  1 

1 

8110 

4U7 

7 

B37A 

454 

28 

M406 

433 

12 

8359 

413 

3 

7383 

376 

1 

6344 

3/4 

2 

8328 

44  1 

3 

7205 

36^ 

1  1 

8379 

439 

1  1 

8300 

430 

1 

9  145 

485 

1 

6453 

320 

2 

8  159 

426 

2 

10563 

495 

3 

7870 

409 

5 

7695 

372 

3 

748  1 

3d7 

1 

897  1 

4V  1 

2 

9309 

489 

2 

7238 

in 

1 

6791 

353 

2 

6557 

43  S 

8 

10385 

46  1 

9 

8306 

404 

32 

8570 

456 

6 

1050  1 

4/6 

12 

8791 

42  1 

3 

787/ 

401 

9  156 
100  12 


486 
540 


NEW  YORK 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  Z  AT  I  ONS — GROOHLO   BY  8KELO, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


OAUuHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RLCHRO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  IRlSHLNING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH  RtCORDS 


MILK  TfcST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


30S-UAY  CONILMR. 
RECORDS  MILK 
NO.  LB. 


AV. 
FAT 
LB. 


YlARLY  HERD  Ai/LKAG*- 
RhCORDS     MILK  FAT 


b68l 9U 

16 

16 

7lt06     b.  1 

37U 

1959 

15 

7569 

5. 

,  1 

3Bb 

1960 

1 

U970 

I». 

,u 

220 

5682  29 

3 

3 

5593  5.2 

292 

1959 

2 

56  IS 

5. 

.5 

307 

I960 

1 

SSSO 

U. 

,  1 

262 

9295  U81 


7630  U08 


9389 
8993 


39  7 


TABLE    13. — DAUGHTER-AVLRAGE  OF   SIRES   IN   SERV1CL    IN  ARTIFICIAL   BREEDING   URoANI  iAT  I ONS — GROUPED   DY   iiRL  ED  » 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATL  ONLY 

UAUGHTtR   AVcRAGe  BY   SIRE  RLCURD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YLAk 

305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVIKAG; 


SIKE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

Rl-XORDS 

MILK 

TESI 

FAT 

RcCOKDS 

MILK 

FAT 

RcCOROS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

Lb. 

NO. 

LB. 

Ld. 

NO. 

LB. 

LB. 

BROWN 

Shi  SS 

37398            1  2 

8445 

4.  1 

340 

1946 

1 

8060 

4.2 

336 

1953 

1 

8830 

3.9 

344 

38049           48  60 

8772 

4.2 

366 

1952 

5 

8660 

4.0 

34  7 

1953 

18 

9131 

4.2 

379 

1954 

13 

922  1 

4  . 2 

366 

1955 

18 

8952 

4.3 

383 

1956 

10 

792  7 

4.2 

336 

I9S7 

9 

8974 

4.3 

390 

1956 

5 

10426 

4.4 

457 

1 

9160 

369 

1 

9058 

372 

1959 

2 

10210 

4.3 

442 

1 

108?0 

46  1 

1 

10769 

45  1 

39593             2  9 

1 1  403 

4.4 

493 

1950 

1 

79  1  0 

4.5 

356 

1951 

1 

1  1480 

4.4 

50? 

1952 

1 

1  1600 

4.2 

301 

1953 

2 

1  1355 

4.2 

471 

1954 

2 

1  1365 

4.3 

46V 

1  955 

1 

10850 

4.5 

489 

1  956 

1 

12440 

4.3 

533 

4514  17             1  I 

4440 

3.9 

1  73 

1956 

1 

4440 

3.9 

173 

48098              1  3 

10427 

4.0 

4  1  2 

1958 

2 

9740 

4.0 

388 

2 

9723 

368 

1959 

1 

1  1800 

3.9 

460 

1250? 

46  i 

406 72                 1  1 

12  100 

3.8 

463 

1958 

1 

12  100 

3.8 

463 

S0092            24  S3 

9517 

4.0 

382 

1952 

5 

1  0434 

3.8 

392 

1953 

1  1 

9487 

3.9 

370 

1954 

13 

9558 

4.0 

364 

1955 

8 

1  0283 

3.9 

394 

1  956 

8 

892  1 

4  .  1 

373 

1957 

5 

9644 

4.  1 

395 

1958 

1 

10470 

3.  7 

3V2 

1959 

2 

10585 

3.4 

36? 

10520 

427 

10867 

44  1 

51890            10  22 

1 1  726 

3.8 

446 

1  953 

I 

12  100 

3.6 

463 

1954 

3 

9230 

3.6 

339 

1955 

5 

1  1240 

3.8 

428 

1 

9710 

413 

1 

10235 

43i 

1956 

3 

1  0887 

3.9 

423 

* 

I  10  10 

478 

' 

1  0649 

43  3 

1957 

1 

9940 

3.4 

34  1 

1 

12540 

543 

1 

10551 

440 

1958 

5 

10306 

3.7 

364 

2 

13320 

54  1 

5 

12104 

460 

1959 

4 

13795 

3.9 

539 

2 

1  1 125 

450 

4 

1  1625 

444 

57994             2  2 

9  125 

4.  1 

373 

195  1 

2 

9  125 

4.  1 

373 

589  18             2  3 

9658 

4.4 

419 

1952 

2 

9660 

4 .  3 

4  1  3 

1953 

1 

1  1930 

4.4 

520 

59699             4  9 

1  1  444 

4.2 

485 

1957 

1 

8760 

3.6 

316 

1958 

5 

1  0996 

4.  1 

449 

1 

1  2840 

5  1  7 

3 

12484 

4o0 

1959 

3 

12187 

4.3 

529 

12?30 

50  1 

2 

12742 

480 

598  11           59  120 

9801 

4.2 

4  14 

1952 

5 

9362 

4.3 

404 

1953 

22 

9650 

4.3 

419 

1954 

23 

9089 

4.3 

393 

1 

9650 

41  1 

1955 

18 

10339 

4.0 

419 

1  956 

1  7 

9425 

4.2 

399 

2 

1  0065 

40  I 

1 

1  0769 

426 

1957 

1  5 

1  0069 

4.2 

4^8 

1958 

12 

10322 

4.3 

436 

4 

9933 

399 

2 

9767 

390 

1959 

7 

1  1343 

4.  1 

469 

3 

12  137 

503 

6 

12005 

485 

1  960 

1 

1  5890 

4.  1 

645 

1 

1213? 

516 

61564              1  1 

105  10 

4.4 

46  7 

1953 

1 

10510 

4.4 

467 

61567              1  1 

4750 

5.0 

239 

1956 

1 

4750 

5.0 

239 

62573           12  28 

10815 

4.  1 

44  1 

1952 

1 

9250 

4.4 

403 

1953 

2 

10765 

4.4 

471 

1  954 

7 

9653 

4.2 

406 

1955 

6 

1  2052 

4  .  1 

494 

1  956 

3 

12973 

4.2 

546 

1957 

1 

1  1500 

3.  7 

430 

1958 

5 

1  1242 

4.0 

456 

1  959 

2 

1  3405 

3.6 

5  1  3 

1 

1  1490 

451 

1 

1  3680 

556 

1960 

1 

1340 

3.6 

51 

1 

3760 

154 

1 

13494 

557 

62834             3  10 

1  1  307 

4.2 

466 

1954 

1 

1  1450 

3.  9 

448 

1955 

2 

10810 

4.2 

443 

1956 

' 

1  1950 

4.0 

4  ?9 

1957 

2 

10170 

4.2 

4  1  9 

1 958 

3 

1  1227 

4.2 

47  1 

12250 

513 

2 

1  1837 

487 

1959 

1 

14400 

4.  1 

390 

1 

9410 

376 

1 

1  1870 

486 

64541              2  4 

12355 

4.5 

555 

1959 

3 

1  1947 

4.4 

531 

3 

1  16  10 

483 

2 

1  1227 

47b 

1960 

1 

13580 

4.6 

625 

1 

9580 

369 

1 

1  1816 

462 

64773            6  13 

102  10 

4.3 

434 

1954 

3 

9097 

4.5 

410 

3 

9970 

416 

1955 

3 

11113 

4.3 

480 

2 

12160 

485 

3 

9116 

377 

19S6 

2 

1  1060 

4.5 

504 

2 

1  1000 

455 

2 

10649 

433 

1957 

2 

12265 

4.2 

511 

2 

10055 

380 

2 

1055  1 

440 

1959 

3 

10407 

4.  1 

428 

3 

106U3 

428 

2 

10682 

425 
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TABLE    lb. — DAUGHTLR-AYERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF    FRESHENING — RECOROS   FROM   THIS   STATi.  ONLY 


-GROUI'tU   BY  BREEL, 


DAUGHTER   AVtRAGE   BY  SIRL 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FklSHc.InG  YlAr 


305-DAY  CONTtMK.   AV.   YEARLY  HERD  A9LRAGF 


SIKE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCURDS 

MILK 

FAT 

RcCOROS 

MILK 

FAT 

NO* 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I  . 

LB. 

NO. 

LL. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

BROWN 

SWISS 

64837 

12  ' 

21 

lOSbb 

4.2 

43b 

1954 

1 

7990 

4  .  1 

327 

1957 

6 

10970 

4.0 

436 

3 

1  1207 

482 

3 

1  196R 

486 

I95B 

8 

12118 

4.2 

492 

4 

119/3 

498 

8 

12009 

48  5 

1959 

6 

10387 

4.2 

43  1 

5 

lOlbO 

4  14 

4 

1  1274 

464 

6:>42  1 

5 

14 

1  1  020 

3.9 

429 

1953 

3 

9960 

3.6 

375 

1954 

3 

9737 

3.7 

358 

195b 

3 

1  1923 

3.  7 

44  7 

1956 

1 

1  3290 

3.9 

b  12 

1957 

3 

1  159  7 

3.9 

456 

1958 

1 

9430 

3.8 

36  1 

68354 

1 25 

220 

9958 

4.2 

4  1  B 

1953 

2 

124  1  0 

4.2 

515 

1954 

1  1 

9984 

4.2 

419 

1. 

3310 

312 

1  955 

34 

10354 

4  .  1 

423 

3 

1  3040 

54  1 

2 

10748 

438 

1956 

3  1 

9616 

4.3 

4  14 

3 

9447 

4  14 

2 

9969 

393 

1957 

32 

9622 

4.2 

404 

2 

9630 

409 

4 

9857 

394 

19S8 

54 

10804 

4 .  2 

4b7 

20 

1  1389 

4  76 

24 

1  1628 

484 

1959 

50 

10219 

4.2 

428 

37 

10497 

436 

34 

109/5 

44  8 

I960 

6 

9873 

4.2 

4  14 

b 

9132 

303 

5 

1074b 

446 

68355 

19 

U7 

I08f3 

4.2 

452 

1954 

7 

10880 

4.  1 

450 

1955 

10 

10700 

4.3 

456 

1956 

13 

1  138  b 

4.  1 

469 

1957 

9 

1U894 

4.3 

468 

195b 

4 

1  1688 

4.0 

464 

1959 

3 

1  1560 

4.  1 

4/2 

1 

14944 

580 

1960 

1 

1  1060 

4.2 

466 

1 

1  1350 

470 

6874  1 

7 

1  5 

10444 

3.9 

400 

1953 

2 

7970 

4.0 

310 

1954 

3 

13477 

3.7 

493 

1955 

1 

12300 

3.6 

43b 

1956 

4 

10903 

3.9 

421 

1 

75  10 

284 

1 

8088 

313 

1957 

3 

1  1337 

3.  6 

437 

1 

/500 

286 

8099 

3  1  1 

1958 

1 

1  b530 

3.8 

588 

1959 

1 

10940 

3.8 

413 

1 

12560 

503 

1 

12731 

505 

69048 

' 

5 

13206 

4.  1 

544 

1954 

1 

14810 

3.9 

582 

1956 

1 

14040 

4.2 

587 

195/ 

12250 

4.3 

523 

1  958 

1 

1  1  5  1  0 

4.0 

456 

1 

11194 

4  11 

I960 

1 

13420 

4.  3 

572 

699  78 

2 

3 

7223 

4.4 

316 

1956 

1 

5570 

4  .  1 

230 

1957 

2 

7830 

4.  b 

355 

700  12 

3 

4 

1072b 

3.9 

42  1 

1956 

2 

11725 

4.  1 

474 

1 

1  1690 

445 

1 

9559 

3n3 

1957 

1 

10990 

4.4 

479 

1959 

1 

8940 

3.6 

322 

1 

9900 

379 

1 

8469 

1/9 

704  10 

2 

2 

8800 

3.8 

332 

1958 

1 

8730 

3.8 

333 

I 

3190 

344 

8480 

348 

1959 

1 

8870 

3.7 

331 

1 

9620 

35n 

7074/ 

9 

III 

107b3 

4.  1 

440 

1955 

1 

7360 

4.  1 

30  1 

1956 

3 

10777 

3.8 

4  12 

1957 

3 

10730 

4.4 

470 

1958 

4 

10580 

4.  1 

437 

1 

1  1420 

4S4 

1 

1  152  1 

464 

1959 

3 

1  0320 

4.2 

434 

2 

I  0  435 

437 

2 

10519 

42  b 

71920 

1 

2 

5b25 

4.0 

2  19 

1953 

1 

5830 

3.9 

22  7 

1955 

1 

5220 

4.0 

210 

7,d394 

3 

3 

10660 

4.2 

433 

1956 

1 

6530 

4.  7 

305 

1959 

1 

13040 

4.  1 

529 

1 

1  1420 

459 

1 

10693 

44  1 

I960 

1 

12410 

3.  / 

46b 

1 

B340 

349 

' 

97  34 

4  1  6 

733  18 

3 

6 

10017 

4.0 

402 

1955 

3 

10090 

4.  1 

409 

1956 

2 

9730 

3.9 

382 

1957 

1 

10370 

4.0 

4  16 

74062 

60 

96 

10359 

4.  1 

42b 

1955 

6 

10668 

4.3 

4b3 

1956 

16 

9700 

4.  3 

408 

1 

I0O40 

4  1  9 

2 

1  1336 

443 

1957 

23 

10254 

4.  1 

4  1  7 

b 

10/22 

429 

5 

10242 

404 

1958 

3  1 

1  IOBO 

4.0 

447 

13 

109  17 

444 

14 

1  1450 

460 

1959 

16 

1  1088 

4.  1 

450 

1  D 

10590 

44  1 

14 

1  1  107 

456 

1960 

4 

8723 

4.0 

34  b 

2 

1  U9'j0 

437 

2 

12235 

482 

76059 

12 

19 

9899 

4.3 

4  13 

1953 

2 

1  0  1  1  5 

4.3 

43  1 

1954 

4 

9900 

4.3 

42  1 

1955 

4 

1  1965 

4 .  1 

4  72 

1956 

2 

8435 

4.4 

372 

1957 

3 

8873 

4.5 

402 

1958 

1 

10670 

4.  1 

435 

1 

1  1920 

442 

1 

9865 

410 

1959 

3 

10633 

4.0 

432 

3 

1  1  103 

4b  1 

3 

1  1053 

452 

76135 

3b 

82 

9676 

3.9 

384 

1953 

8 

8356 

4.2 

351 

1 

121/0 

510 

1954 

17 

9918 

4.0 

392 

2 

117  10 

487 

1955 

15 

9350 

3.9 

367 

1 

9800 

448 

1  1859 

46  1 

1956 

20 

1017  1 

4.  1 

409 

b 

1  1354 

47  1 

4 

1  1  143 

444 

1957 

9 

10431 

3.8 

394 

3 

IOOoO 

404 

2 

12258 

494 
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TABLE    lb. — DAUCHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG— RECOROS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE-   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY   FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
SIRE      DAUGHTERS   RECORDS     MILK   TEST     FAT  FRESH     RECORDS     MILK   TEST     FAT         RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK     FA T 


NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB  . 

PC  T . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

BROWN 

SWISS 

1958 

6 

1  1448 

3.6 

434 

b 

10864 

440 

4 

1  1009 

453 

1959 

5 

10610 

4.0 

428 

2 

10790 

457 

It 

1  1500 

449 

1960 

2 

10530 

3.6 

394 

1 

10b90 

415 

1 

12372 

450 

76202 

139 

226 

10315 

4.3 

446 

1954 

5 

8570 

4.2 

357 

1 

101-30 

464 

1955 

21 

10030 

4.3 

428 

4 

1  1373 

486 

4 

10298 

419 

1956 

26 

9350 

4.3 

400 

4 

1 0  8  b3 

4  39 

5 

9562 

3 

195  7 

36 

I  0250 

4.2 

433 

1  0 

10142 

4  1  2 

9 

114  11 

459 

1958 

62 

11025 

4.4 

48  7 

23 

114  41 

467 

28 

11663 

477 

19  59 

59 

1  0822 

4.3 

469 

4  1 

1  1037 

458 

46 

11427 

462 

I96  0 

1  7 

12064 

4.3 

516 

1  2 

11033 

444 

1  6 

11593 

4  70 

773  19 

2 

2 

13815 

4.2 

572 

1959 

2 

13815 

4.2 

572 

2 

1072b 

43b 

2 

1  1  140 

456 

7777b 

4 

7 

1  1868 

4.  1 

482 

1958 

6 

12180 

4.  1 

493 

1 

13300 

529 

2 

10753 

4  14 

1959 

1 

13640 

3.5 

484 

13200 

460 

78  1  52 

4 

7 

1  2  954 

4.0 

514 

19  55 

1 

11480 

3.6 

44  1 

1  0900 

44  7 

9625 

42  1 

1956 

1 

11090 

3.9 

428 

104^0 

439 

1 

1  1292 

47  7 

1957 

1 

1  1720 

3.8 

44  1 

J 

13630 

559 

1 

10715 

44  1 

1958 

1 

15420 

4.2 

64  1 

1 

15260 

637 

1 

13734 

573 

1959 

2 

1278b 

4.0 

509 

2 

1 0640 

444 

2 

11347 

4  5  9 

I960 

1 

14210 

3.9 

558 

13100 

545 

1 

13091 

SS4 

79564 

2 

4 

10409 

4.3 

44b 

1958 

2 

1  1320 

4.2 

479 

1 

1  1630 

468 

2 

10290 

428 

1959 

2 

10365 

4.2 

436 

2 

1  1260 

457 

2 

1  1004 

449 

821*05 

18 

30 

1  1698 

4.2 

492 

19Sf 

9 

10444 

4.2 

438 

4 

9775 

435 

4 

1  1532 

479 

1958 

9 

12591 

4.2 

531 

3 

10690 

452 

5 

11081 

466 

1959 

9 

12577 

4.? 

529 

8 

1  1331 

U70 

5 

10283 

423 

1960 

3 

14800 

4.2 

628 

1 

10260 

458 

3 

10649 

456 

82U62 

5 

5 

8668 

4.  1 

357 

1959 

2 

6675 

4.2 

302 

2 

1  1365 

436 

2 

104  10 

406 

I960 

3 

9863 

4.0 

394 

3 

12160 

46  1 

3 

1  1318 

436 

B25  1 3 

9440 

4.2 

396 

1952 

944  0 

4.2 

396 

82585 

1  1960 

4.2 

498 

1956 

' 

1  I960 

4.2 

498 

83625 

10  195 

4.  1 

4  14 

1959 

1  1390 

U.2 

478 

1 

1  lObO 

446 

1 960 

9000 

3.9 

350 

12040 

460 

1 

10967 

44  4 

B40  52 

17440 

4  .  1 

7  1  5 

1959 

17440 

4  .  1 

715 

1 

- 

12280 

52  9 

1 

1  1 968 

509 

846  50 

1 

1  4200 

4.4 

629 

1953 

1  4200 

4.4 

629 

849  63 

1  1  240 

4.3 

479 

1955 

1  1  180 

4.3 

478 

1957 

1  1300 

4.2 

479 

86137 

16390 

4.3 

71  1 

1959 

16390 

4.3 

711 

12320 

522 

1 

11707 

500 

86  1  39 

9 

2  1 

1  0670 

4.2 

437 

1952 

1  0050 

4.5 

452 

1953 

2 

864  5 

4.6 

402 

1954 

5 

9928 

4.4 

435 

1955 

4 

9735 

4.  1 

394 

1956 

1 

8050 

4.2 

338 

1957 

2 

1  3490 

4.0 

534 

1958 

3 

12473 

3.9 

462 

l 

1  1V35 

480 

3 

11144 

460 

1959 

3 

10823 

4.3 

459 

3 

1  1  333 

462 

3 

1 2262 

50  1 

87  1  38 

1 

1 

11230 

4.2 

473 

1957 

1 

11230 

4.2 

473 

8  76  30 

2 

3 

1  1  4  1 0 

4.3 

49  1 

1955 

1 

I265U 

4.3 

548 

1957 

1 

13210 

4.  1 

547 

1 

10100 

451 

1 

1  1532 

4?9 

1958 

1 

9890 

4.4 

434 

87677 

59 

121 

9282 

4.  1 

383 

1952 

b 

9706 

4.3 

417 

1953 

14 

9894 

4.3 

426 

' 

10040 

456 

1954 

1  6 

1  049  3 

4.0 

420 

2 

90  15 

42  7 

1  955 

1  6 

9864 

4.0 

396 

1 

9980 

4  1 9 

1 

8982 

3 1  4 

1956 

1 2 

9113 

4  ■  1 

374 

1  957 

9 

8174 

4.0 

328 

1 

9040 

389 

1 

92  6  b 

ill 

1958 

22 

935  3 

4  ■  1 

302 

9 

10260 

420 

1  1 

984  3 

40b 

1 959 

22 

942  7 

4.2 

395 

1  3 

112  19 

489 

1  4 

1  0947 

453 

I960 

b 

7886 

4.3 

33  1 

2 

1  1  1 60 

425 

3 

1109  5 

462 

B768I 

2 

2 

69/5 

4.0 

271 

1959 

1 

10660 

4.0 

425 

1 

1 1770 

487 

1 

1  130  3 

45b 

1960 

1 

3290 

3.9 

128 

1 

13527 

506 

8b4  55 

6 

9 

1089b 

4  .  1 

448 

1952 

1 

8390 

4.3 

362 

1953 

2 

394 

1954 

1 

10810 

4.7 

506 

I9b5 

1 

10310 

4.4 

450 

1956 

1 

1  1420 

4.  1 

466 

1957 

10460 

4.4 

459 

1958 

1 

12780 

3.6 

492 

1959 

1 

14990 

3.9 

579 

i 

1  1400 

496 

1 

10704 

440 

88940 

1 

1 

15390 

3.8 

584 

1959 

1 

15390 

3.8 

584 

i 

15270 

640 

1 

1  360  3 

567 

896  12 

3 

8 

12223 

4.3 

520 

1953 

2 

12675 

4.3 

S25 

1954 

2 

13130 

4.2 

534 

TABLE   1  5. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  StRVICE    IN   ARTIFICIAL   BHLLD1NG  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRLED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATfc  ONLY 

DAUGHTER   AVlRAGl  BY   SIRL  RECORD  A  V  lR AOL   QY   SIRE   BY  FRESHENING  YlAK 


j05-UAY  CONTcMp.   AV.   YtARLY  HERD  AV..RA3E 


SIRt  DAUGHTERS 

REC  UR  OS 

MILK 

T  LST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RtCURDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB . 

PCI 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB  . 

Lb. 

BROWN 

SWISS 

1955 

1 

16370 

3. 

9 

64  3 

1956 

1 

10940 

4. 

1 

445 

195/ 

1 

12630 

3. 

8 

48  1 

1958 

1 

1  2  75u 

4. 

5 

569 

9  1234 

13 

22 

11388 

4.0 

452 

1  956 

3 

9640 

4  . 

, 

433 

1 

1  1430 

404 

12535 

4  /  i 

1957 

4 

11718 

4. 

3 

49  5 

1 

13390 

518 

1 

9091 

347 

1958 

6 

13338 

3. 

9 

512 

2 

122  30 

470 

4 

12383 

47; 

1959 

8 

11951 

3. 

9 

455 

6 

1  1  920 

S  1  3 

7 

1  2336 

49  1 

I960 

1 

1  0540 

3. 

9 

4  1  5 

1 

8/80 

372 

1 

1096  5 

44  0 

9  IU56 

1 

1 

12870 

4.5 

58  1 

1  959 

1 

12870 

4. 

5 

58  1 

1 

12790 

5  16 

937  7  1 

1  00 

140 

10  5  77 

4.3 

454 

1  956 

3 

1112  7 

3. 

9 

436 

195  7 

1  4 

1  034  1 

4. 

3 

445 

1 

92  10 

340 

1 

1042^ 

42  3 

1956 

47 

10332 

4. 

4 

45  1 

18 

1  1374 

474 

18 

1209? 

504 

1959 

65 

10723 

4. 

3 

462 

47 

1  0  7  75 

436 

45 

1  1286 

459 

1960 

1  1 

1220  5 

4. 

2 

3  1  6 

0 

11068 

426 

1  1 

1  2204 

49  7 

94392 

75 

128 

10138 

4.3 

43/ 

1953 

2 

11205 

4. 

1 

463 

1954 

9 

10414 

4. 

4 

457 

1 

12300 

545 

1955 

1  3 

10419 

H. 

3 

45  1 

3 

11)60 

490 

3 

10446 

H;  / 

1956 

28 

9930 

4. 

4 

431 

2 

13300 

58  3 

3 

12303 

50  0 

19  5  7 

2  1 

10520 

4. 

3 

450 

3 

12/67 

555 

4 

1 220  j 

5U  1 

1958 

28 

11571 

4. 

4 

508 

1  1 

1  1  1  07 

462 

1  5 

11092 

46  5 

1  959 

2  1 

10218 

4. 

4 

448 

20 

1  0893 

45  / 

1 6 

11489 

4M4 

I960 

0 

12243 

4. 

2 

509 

4 

1  0470 

4  50 

5 

110  57 

4  33 

94606 

6 

13 

13606 

4.0 

536 

1957 

1 

1304D 

4. 

3 

555 

1 

13840 

529 

1 

12840 

500 

1958 

/ 

13203 

4. 

0 

532 

4 

12260 

49/ 

6 

1  1819 

478 

1959 

5 

12806 

3. 

9 

504 

4 

1  1503 

46  1 

4 

1  1802 

400 

9466b 

7  1 

1 32 

9968 

4.2 

4  1 8 

1  953 

2 

1  2535 

3. 

9 

480 

1954 

1  7 

926  1 

4. 

1 

383 

I9S3 

28 

9899 

4. 

2 

415 

1956 

23 

8448 

4. 

2 

3oS 

1 

8870 

367 

195  7 

1  3 

1064  7 

4. 

1 

440 

1 

1  2  /  /O 

552 

1 

12917 

534 

1 958 

25 

1  2529 

4. 

1 

3  I  3 

8 

114  06 

46  5 

1  0 

11332 

46  3 

19  59 

1  9 

1  0665 

4. 

1 

435 

1  3 

11385 

469 

1  4 

11665 

4  76 

I960 

5 

9946 

4. 

1 

407 

2 

10215 

425 

1 

1  04  1  0 

42  4 

9o4  4  1 

1 

1 

9  180 

4.  1 

380 

1959 

1 

9180 

4. 

1 

380 

1 

1  1520 

466 

' 

10693 

4  14 

994  38 

5 

8 

120  1  1 

4.4 

505 

1957 

2 

8555 

4. 

/ 

388 

1  959 

I960 

2 

8  135 

4. 

1 

329 

1 

9090 

383 

2 

1  0846 

44  H 

1005 13 

5 

10 

1  1072 

4.  1 

453 

1956 

1 

13  160 

4. 

0 

523 

1957 

2 

12565 

3. 

9 

490 

2 

13993 

528 

2 

10966 

4/4 

1958 

4 

1286b 

4. 

1 

5  19 

2 

1  1380 

44  1 

3 

10816 

428 

1959 

2 

12245 

4. 

3 

516 

12  110 

532 

2 

12928 

468 

1960 

1 

8550 

4. 

0 

346 

1 

8  130 

327 

1 

8164 

339 

100544 

15 

26 

851  1 

4.3 

364 

1955 

7 

8429 

4. 

2 

359 

/  190 

287 

1 

7467 

306 

1956 

7 

944  7 

4. 

3 

41  1 

2 

8825 

3/2 

1 

8175 

337 

195  7 

7 

9116 

4. 

3 

392 

1 

10140 

40  1 

1 

8349 

340 

1958 

3 

7563 

4. 

5 

34  7 

1 

1  26  50 

552 

2 

10/9  1 

470 

1959 

1 

9320 

4. 

5 

4  18 

1 

123/0 

525 

1 

1  176  1 

505 

1960 

1 

7760 

4. 

3 

336 

I 

9850 

4  1  3 

10  13  16 

1 

1 

10600 

4.3 

453 

1956 

1 

10600 

4. 

453 

102IB7 

1 

1 

9510 

4.4 

4  14 

1959 

1 

9510 

4. 

4 

4  14 

1 

12550 

532 

1 

1  1  707 

500 

103408 

2 

3 

111  50 

4.5 

504 

1958 

3 

1061  7 

4. 

5 

483 

2 

12265 

52  1 

2 

1  1096 

4/2 

105570 

19 

36 

11280 

4.2 

476 

1956 

3 

9317 

4. 

2 

387 

195  7 

V 

1  0676 

4. 

3 

464 

11780 

5  1 3 

3 

10112 

42  6 

1958 

1  7 

12079 

4. 

1 

303 

4 

1  1846 

489 

13 

1  1793 

4/11 

1959 

5 

1  1274 

4. 

1 

463 

1 

10380 

4  19 

4 

119  11 

454 

I960 

2 

1  4005 

4. 

0 

534 

2 

1  1  003 

433 

1 

1110  7 

4  53 

1063  13 

1 

1  1480 

4.5 

513 

1959 

1 

1  1480 

4. 

5 

515 

1 

12560 

538 

1 

1  1387 

49  5 

106794 

2 

4 

7293 

4.6 

322 

1956 

2 

6783 

4. 

7 

3  10 

1 

97/0 

39  1 

1957 

2 

7800 

4. 

3 

334 

1 

9  7  70 

4U  1 

10  79  IS 

4 

4 

12990 

4 .  3 

549 

1958 

2 

12975 

4. 

1 

529 

1 

10860 

380 

1 

1  2306 

4n0 

1959 

1 

1  5900 

4. 

684 

1 

12300 

533 

1 

11/28 

502 

I960 

1 

10110 

4. 

3 

453 

1 

105  30 

463 

1 

10373 

43  1 

108905 

3 

6 

10653 

4.  1 

44  1 

1958 

5 

1  1226 

4. 

1 

460 

2 

13205 

563 

2 

14148 

58  H 

1959 

1 

12720 

4. 

2 

334 

1 

132  10 

543 

1 

13004 

5  17 

113180 

1 

1 

13220 

4.2 

552 

1959 

| 

13220 

4. 

2 

552 

1 

126  10 

339 

1 

1  1707 

500 

1 135  94 

93 

4. 

2 

363 

195  7 

1  J 

8792 

4. 

1 

36  1 

1 

8980 

342 

1 

10279 

445 

1958 

64 

10092 

4. 

1 

4  13 

23 

10373 

428 

34 

1029* 

42  5 

1959 

5  > 

10702 

4. 

450 

37 

1  1284 

468 

41 

1  1659 

47-1 

1960 

18 

7002 

3. 

9 

276 

12 

9996 

402 

is 

1  1053 

44  1 

1  17125 

1 

1 

14830 

4.3 

643 

1959 

1 

14630 

4. 

3 

643 

120226 

2 

3 

12883 

3.9 

505 

1959 

2 

13155 

4. 

0 

319 

2 

1  1660 

499 

2 

1  1783 

4V7 

I960 

1 

7790 

3. 

b 

29b 

1 

10750 

431 

1 

I0B24 

453 

120448 

30 

40 

12681 

4.  1 

5  19 

1958 

5 

I4O40 

3. 

8 

572 

2 

13^35 

364 

4 

12432 

5)5 

NEW  YORK 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL  BREED  I NG  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVtRAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMp.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGF 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lr,. 

Dnunii 

1959 

29 

12362 

4.  1 

507 

21 

1  1  194 

474 

21 

1  1832 

485 

I960 

6 

14177 

4.2 

590 

5 

1  1428 

47/ 

5 

1  1445 

478 

122766           37  41 

10308 

4.3 

438 

1958 

8 

9S4U 

4.5 

423 

4 

12  165 

508 

2 

12039 

506 

1959 

24 

1091  1 

4.3 

465 

16 

1  1337 

480 

21 

1  186  1 

4M0 

1960 

9 

93B  1 

4.0 

381 

7 

7B40 

317 

9 

1  1731 

479 

124609             8  8 

9573 

4.0 

38  1 

1959 

2 

6600 

4.  1 

264 

1 

9000 

344 

9309 

383 

1960 

6 

10563 

4.0 

420 

3 

1  10  13 

435 

4 

124  18 

4V  1 

125091             1  1 

1  1040 

4.  1 

453 

1959 

1 

1  1040 

4.  1 

453 

1 

120/0 

553 

TABLE    I    . — UAUGHTtR-AVERAoE  OF   SlKLS    IN   S^KVICl   IN  ARTIFICIAL   BKEtU  No  0RGAN1  Z  AT  I  O'JS — GROUPlU   BY  BRttb, 
6Y   YEAR  UF   FRLSHEN1NG— RECORDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


UAUOHTtK 

AVERAGL 

BY  SIR 

RECORD  AVERAGE 

3Y  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

SIRE- 
NO. 

DAUGHTERS 
NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LE. 

ThST 
P  C  T  . 

FAT 
LB  . 

FRESH 
YcAR 

RECORDS  MILK 
NO.  LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB  . 

305-DAY 
RECORDS 
NO. 

CONTLMP 
MILK 
LH« 

AV. 

FAT 
LB. 

YLAKLY  HERD  AVLRAoE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  U. 

M.  SHORTHORN 

179  1  5 

1 

1 

9620 

3.9 

3  7  7 

1 95H 

1  9620 

3. 

9 

377 

277  12 

7 

7 

7003 

3.8 

266 

1957 
195b 
1959 

3  7420 
3  6217 
1  8110 

3. 
3. 

14  . 

7 

a 
l 

273 
23/ 
333 

2 
) 

6600 
6440 

255 
254 

1  6278 
1  6649 

247 

253 

454  43 

3 

4 

8057 

It.  1 

326 

1957 
195b 
1959 

2  9370 
1        6 100 
1  6520 

4. 

3. 

i 

7 

9 

377 
286 
2511 

6440 

256 

1  6649 

25  i 

12 1506 

2 

2 

7260 

4.0 

286 

1958 
1959 

1  51(80 
1  904U 

it. 
3. 

2 
7 

232 
339 

1 

lOfc/0 

36b 

1  11129 

3H0 

NtW  JERSEY 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  A.TIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPtO  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

POT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PC  I 

LB. 

AYRSHIRE 

46522  I 

1 

9  1  30 

4.0 

366 

1  953 

1  9130 

lj  _ 

366 

S95IS  1 

1 

4  2  r*0 

4.5 

192 

1955 

1  4280 

U. 

5 

192 

60744  2 

ll 

92  12 

4.0 

367 

1  956 

2  8645 

3. 

9 

340 

1957 

1  11370 

3. 

9 

442 

1958 

1  9250 

3. 

9 

358 

62636  I 

, 

I05b0 

4.4 

46  1 

1955 

1  10560 

4. 

4 

46  1 

63147  i 

i 

12873 

4.0 

516 

1956 

1  11990 

4. 

1 

488 

1957 

1      14  160 

4. 

0 

369 

I95d 

1  12470 

3. 

9 

490 

671 IU  2 

4 

7913 

It.  1 

327 

1954 

1  7900 

it. 

0 

3  16 

1956 

2        761  5 

4. 

2 

3  19 

1957 

1  8520 

4. 

1 

351 

72686  7 

12 

8555 

4.3 

369 

1953 

1  12510 

If . 

4 

553 

1954 

3  10017 

4. 

4 

437 

1955 

2  6690 

4. 

3 

268 

1956 

6  7813 

4. 

2 

328 

752 35  1 

3 

11013 

4.4 

47V 

1956 

1  9470 

4. 

3 

409 

1957 

1  12280 

4. 

4 

337 

1953 

1  11290 

It. 

4 

492 

75321  2 

6 

7663 

U.O 

304 

1953 

1  10200 

4. 

0 

409 

1954 

1  7980 

4. 

I 

32  9 

1955 

2  7350 

4. 

1 

296 

1956 

2  6550 

3. 

e 

246 

765/2  1 

3 

8693 

4.0 

349 

1953 

1  10410 

4. 

0 

4  19 

1955 

1        82  1  0 

4. 

2 

344 

1956 

1  7460 

3. 

8 

285 

766  13  1 

1 

10920 

4.4 

484 

1956 

1  10920 

4. 

4 

464 

79185  1 

3 

7723 

it. 6 

353 

1954 

1  719C 

4. 

5 

322 

1955 

1  8630 

4. 

6 

394 

1956 

1  7350 

4. 

7 

343 

82628  1 

2 

8395 

1.0 

338 

1956 

1  7100 

3. 

9 

2/6 

1957 

1  969C 

4. 

400 

86390  2 

u 

1  0560 

4 . 6 

480 

1956 

1  9560 

it . 

442 

1957 

2  10940 

4. 

6 

499 

1958 

1  10800 

4. 

4 

480 

86779  1 

2 

7575 

5.  1 

38  1 

1  957 

1  3330 

4. 

5 

374 

1958 

•  5. 

7 

387 

86898  3 

9439 

4.3 

4  0  1 

1  955 

1  8820 

4. 

0 

357 

1956 

2  9310 

4. 

4 

409 

1957 

2  10120 

4. 

4 

440 

1958 

1  9510 

4. 

458 

886  79  1 

1 

6850 

>t.  1 

280 

1954 

1  6650 

4. 

1 

280 

93233  2 

3 

844:> 

it. 3 

363 

1958 

2  8325 

4. 

5 

368 

1959 

1  7970 

4. 

4 

353 

95368  2 

2 

1  1235 

3.9 

425 

1956 

2  11235 

3. 

9 

425 

503-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


9690  400 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RLCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LK. 


1  9592  370 
1  9330  361 
1       9505  3/8 


6290 
8320 


379 
362 


959? 
933" 


370 
3b  1 


2  10105  439 
1        6949  386 


NEW  JERSEY 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SEKVILL  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATION S- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATL  ONLY 


-GROUPED  BY  BREED, 


DAUGHTER   AVlRAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

GUERNSEY 

174644 

43  136 

7402 

b.O 

370 

1947 

1 00 

7bB4 

5.0 

379 

1948 

1  3 

78b2 

4.  e 

379 

1949 

1  1 

7825 

4.8 

374 

1950 

6946 

4.8 

335 

1951 

{ 

8990 

5.  1 

456 

1952 

8680 

4.6 

4  18 

1953 

9020 

4.  b 

4  10 

19S5 

7300 

4.b 

326 

I9247B 

1  1  19 

7802 

4.8 

372 

1  94  7 

1  5 

7958 

4.8 

381 

1948 

8560 

4.7 

402 

1950 

■ 

9640 

4.6 

448 

1954 

9  1  30 

4.6 

425 

1955 

8570 

4.2 

363 

21062! 

8  15 

6947 

b.2 

357 

1947 

1  i 

650  1 

5.2 

340 

1948 

8295 

5.  1 

415 

1949 

6720 

5.  5 

373 

1952 

J 

1  0390 

4.9 

5  1  1 

2 | 3554 

26  82 

83  13 

4.8 

396 

1947 

6730 

4.5 

30  1 

1948 

|  b 

775  1 

5.0 

387 

1949 

12 

7587 

5.0 

375 

1950 

16 

7870 

4.9 

380 

1951 

1 2 

7672 

4.6 

363 

1952 

b 

7958 

5.  1 

396 

1953 

3 

9180 

4.8 

444 

1954 

4 

9040 

5.2 

466 

I95S 

b 

9718 

4.6 

453 

1956 

3 

9487 

4.4 

4  14 

1957 

3 

9433 

4.  1 

386 

1958 

2 

9395 

4.3 

406 

1959 

I 

1  4200 

4.2 

592 

2151  16 

3  9 

7691 

b.O 

384 

1949 

2 

6745 

5.0 

337 

1954 

1 

9460 

5.  3 

499 

1955 

| 

9700 

5.0 

482 

1956 

1  0070 

5.0 

505 

1957 

| 

1  0000 

4.9 

487 

1958 

1 

97  1  0 

5.  1 

492 

1959 

| 

9630 

4.7 

455 

1960 

1 

8520 

5.  1 

43  1 

218621 

19  33 

7626 

4.b 

340 

194  7 

1  8 

7675 

4.6 

349 

1948 

| 

6830 

4.  1 

277 

1949 

4 

76  1  3 

4.6 

35  1 

1950 

1 

6750 

4.4 

297 

195  1 

3 

10450 

4.3 

456 

1952 

2 

7745 

4.3 

332 

1953 

3 

7663 

4.5 

349 

1954 

1 

9640 

4.8 

462 

219604 

22  40 

8692 

4.7 

408 

1947 

21 

8196 

4.5 

369 

1948 

b 

7782 

4.7 

369 

1949 

2 

9400 

5.  1 

470 

1950 

2 

10100 

4.6 

464 

195  1 

12  140 

4.  1 

497 

1952 

| 

8360 

4.3 

357 

1953 

3 

10313 

4.4 

456 

1954 

1  0670 

4.2 

453 

1955 

1 

76b0 

4.4 

337 

1956 

2 

1007b 

4.8 

487 

1957 

14300 

5.3 

764 

223294 

2  4 

694b 

4.9 

338 

1947 

3 

6907 

4.8 

334 

1949 

1 

9210 

4.6 

426 

226I0S 

8  14 

6  779 

4.7 

3  18 

1947 

14 

6767 

4.  7 

315 

226"i97 

1  1 

8  190 

4.7 

388 

1952 

I 

8190 

4.7 

388 

2297  I  1 

4  7  149 

7497 

4.8 

36  1 

1947 

83 

7166 

4.9 

347 

1948 

1  8 

7434 

4.7 

349 

1949 

1  3 

7547 

4.  7 

354 

1950 

1 6 

7483 

4.8 

356 

1951 

9 

8349 

4.8 

404 

1952 

4 

9173 

4.  7 

432 

1953 

2 

702b 

4 .  9 

34  1 

1954 

2 

7280 

4.6 

335 

1955 

1 

6S80 

4.9 

320 

1958 

1 

7150 

4.7 

3  37 

231(360 

4  6 

6319 

b.2 

32U 

1947 

b 

6660 

5.  1 

335 

1949 

8510 

5.0 

429 

237383 

2  9 

9828 

4.9 

478 

1949 

1 

8590 

4.8 

4  14 

1950 

1 

7740 

5.2 

406 

195  1 

1 

9930 

5.  1 

509 

1952 

1 

9120 

4.9 

44b 

1954 

1 

1  1290 

5.3 

oOO 

1955 

2 

9675 

4.9 

478 

1957 

1 

10610 

4.  7 

498 

30b-UAY  CONTEMP .  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVtRAGE 
RcCORDS      MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


85  10 
1  1470 

9600 


330 
482 
330 


I  10072  436 

1  10192  463 

1  10235  453 

1  9548  426 


I      10890  466 


NEW  JLRSEY 
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-D AUGHT EK-Av LKAG t  OF  SIRES  IN  SuRVICl  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  P.KEEU, 
6V   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATU  ONLY 


DAUoHTLR   AVCRAGc   BY  SIRl. 


KECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YlAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.    PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


iO_>-uAY  CONTLMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVEKACE 
RECORDS     MILK     FA  I 
NO.  LB.      L.  . 


GC'cRNsEY 


247725 
252553 


2  5.3  377 


7       9749     4.2  408 


14       U662      4.6  397 


B4S0  4.2  357 
10124     4.4  U3C 


8036     4.9  391 


2534  IU 
258560 


I  93i0  4.4  414 
23       8132     4.7  37V 


8565     4.4  376 


259542 
26  IHo4 


1 

29 


2  5540  4.8  262 
69       837/     4.6  387 


3       9127      4.8  442 


14       93->9     4.6  428 


16        7761      4.9  376 


195b 

1 

1  0570 

4.5 

477 

1952 

1 

7360 

5.3 

389 

1953 

1 

6870 

5.3 

365 

1947 

3 

9720 

4.2 

4  1  I 

1946 

I 

1  0550 

3.9 

4  1  2 

1 949 

t 

1  0250 

4.2 

432 

1  950 

1 

8760 

3.7 

324 

195  1 

1 

1  1220 

3.4 

385 

194  7 

$ 

8697 

4.5 

39  1 

1  948 

7070 

4  .  6 

325 

1949 

2 

9  105 

4 .  4 

40  1 

1950 

5 

H  12  7 

5.0 

40  7 

1  95  1 

2 

6  170 

4.6 

373 

1953 

| 

8590 

5.3 

456 

1956 

I 

10190 

4.  3 

435 

194  7 

1 

8450 

4  .  2 

357 

1  947 

1  0 

9674 

4.4 

423 

1940 

1 

8890 

4.9 

436 

1950 

1 

6460 

4.0 

337 

195  1 

2 

9880 

4.3 

422 

1 947 

9806 

5-  0 

467 

1 94b 

8  137 

4.6 

37  1 

1 949 

20 

7530 

4.  8 

359 

1950 

19 

812  1 

4.9 

393 

195  1 

1  8 

79  7  1 

4.6 

378 

1952 

12 

8824 

4 .  7 

4  I  4 

1953 

8800 

4.8 

420 

1954 

1  1 

7689 

4.6 

363 

1955 

u 

8748 

5.0 

436 

1956 

866C 

4  .  9 

4  1  9 

1957 

8730 

5.2 

452 

1 95b 

I 

7780 

5.3 

4  1  0 

1  958 

1 

9330 

4.4 

4  1  4 

9  1  20 

464 

1  949 

2 

8125 

4.6 

3  78 

1  950 

7656 

4.  h 

37b 

1951 

2 

7476 

4.6 

346 

1952 

5 

7198 

4.6 

333 

1953 

4 

8145 

4.6 

377 

1954 

3 

8000 

4.3 

348 

1955 

8  12  0 

4  .  1 

384 

1956 

| 

1  2230 

4.7 

->  7e 

1  947 

34 

80  I  5 

4.6 

367 

1948 

833o 

4.6 

378 

1 949 

ij 

9770 

4.5 

439 

1950 

9550 

4  .  7 

439 

1951 

3 

1  1133 

4.4 

496 

1952 

1  1300 

4.2 

479 

1 953 

2 

9370 

4  .  a 

4  1  5 

1954 

9360 

4  .  1 

382 

1956 

1 

1079U 

4.  1 

447 

1947 

2 

5540 

4.6 

262 

1 95  1 

9 

7482 

4.  7 

34b 

| 

1 06  30 

5  1  3 

1 952 

1  | 

7820 

4  . 

344 

1 

10370 

479 

1 953 

12 

8872 

4.5 

404 

2 

9">45 

45  1 

1954 

16 

866b 

4.  5 

398 

2 

9460 

436 

1955 

6 

8796 

4.6 

404 

1  956 

96  10 

4.6 

45  1 

9  3V3 

4  1  6 

1 957 

!j 

1  0604 

4.5 

47  7 

| 

9b20 

4  0  1 

195b 

2 

860  5 

4.7 

4  00 

9220 

4  1 2 

1  953 

I 

9650 

4.9 

473 

1954 

| 

7920 

4  .  7 

370 

1955 

| 

98  1  0 

4.9 

483 

1947 

7 

8493 

4.6 

590 

1948 

1 

10500 

5.0 

520 

1949 

1 

10100 

4.  7 

477 

1950 

2 

1  1990 

4.7 

564 

1951 

2 

114  15 

4.  J 

:>I6 

1952 

1 

1  1560 

4.3 

496 

1946 

1 

7480 

4.o 

34  7 

1949 

7 

7393 

4.  o 

358 

1950 

3 

84  10 

6.0 

4/0 

195  1 

1 

5970 

4.2 

25? 

1953 

1 

7380 

4.  1 

300 

1954 

1 

9100 

4.2 

382 

1955 

1 

6820 

4.3 

376 

3 

9221 

4/3 

1 

9516 

44  9 

9060 

4  16 

NEK  JLKjLY 
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TABLE    lb. — DAOGHTtR-AVtRAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS- 
Br   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  hKttl 


DAUGHTtR  AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVlRAGE   BY   jIRE   BY  FRESHENING  YlAR 


SIRE  DAUGHTER} 
NO.  NO. 


RECORDS     MILK   TEST  FAT 
NO.  LB.   HCT .  LB. 


FRESH 
YtAR 


MILK  TEST  FAT 
LB.    PCI.  LB. 


JOS-DAY   CONTEMl  .    AV.    YEARLY   HERD  AVL-lAG^ 
RECORDS     MILK     FAT        RECORDS     MILK     F A T 
NO.  Li).     LB.  NO.  LB.  LU. 


1957 

1 

9290 

4. 

5 

4  19 

262939 

1 

1 

5210 

4.9 

257 

1947 

1 

5210 

4. 

9 

257 

26.il  51 

2 

6 

7484 

5.3 

390 

195  1 

1 

652  0 

5B 

IV52 

2 

7675 

4. 

9 

5lb 

1953 

2 

7195 

5. 

3 

393 

1954 

1 

8300 

5. 

3 

4  38 

265561 

8 

17 

7575 

>t. 8 

357 

1947 

b 

7633 

4. 

V 

363 

1948 

1 

7580 

4. 

3 

329 

1949 

2 

7165 

S. 

0 

359 

1950 

7425 

5. 

386 

1951 

2 

5700 

5. 

2 

298 

1952 

1 

7740 

5. 

3 

4  10 

1953 

1 

6790 

5. 

2 

356 

267532 

2 

M 

7153 

5.  1 

363 

1947 

3 

6970 

S. 

1 

337 

1948 

1 

770C 

4. 

9 

379 

267773 

3 

8 

6UI2 

14.9 

3  1  1 

1947 

2 

6375 

4. 

9 

313 

I94d 

1 

7370 

4. 

8 

3_>4 

194V 

| 

5090 

ll_ 

248 

1950 

1 

6800 

4. 

7 

318 

175  1 

1 

6430 

4. 

6 

294 

1952 

1 

6360 

4. 

8 

306 

1954 

1 

6860 

4. 

7 

320 

2691(62 

9 

24 

7588 

It. 9 

369 

1947 

3 

7227 

4. 

a 

340 

1948 

V 

7322 

4. 

9 

365 

1949 

5 

79H2 

4. 

9 

392 

1950 

4 

82  13 

4. 

9 

403 

1952 

1 

9570 

4. 

s 

427 

1954 

2 

8160 

4. 

b 

388 

27333 1 

2 

6825 

4 . 6 

3 1  r 

1956 

] 

7080 

14. 

328 

1957 

1 

6570 

4. 

6 

305 

274127 

22 

68 

9262 

4.6 

424 

1947 

7 

9881 

4. 

7 

466 

1948 

4 

8923 

4. 

7 

4  15 

1949 

1  1 

9717 

4. 

6 

450 

1950 

10 

986  1 

4. 

5 

444 

1951 

b 

10079 

4. 

6 

459 

1952 

10 

9137 

4. 

5 

409 

1953 

9572 

Il . 

7 

4  55 

1954 

4 

8883 

4. 

6 

406 

1955 

2 

9245 

4. 

8 

437 

1956 

3 

9633 

4. 

3 

4  18 

I95f 

2 

1  1465 

4. 

3 

497 

1958 

1 

9940 

3. 

6 

360 

275036 

fit 

22 

9277 

it. 8 

446 

1952 

3 

7447 

4. 

8 

353 

1953 

3 

7797 

4. 

5 

346 

1954 

9932 

4, 

4  77 

1955 

3 

9703 

4. 

8 

460 

1956 

3 

8907 

4. 

7 

4  18 

1957 

1 

9  120 

4. 

2 

386 

1958 

2 

12880 

4. 

8 

618 

1959 

2 

8943 

4. 

b 

433 

275061 

10 

25 

81  13 

5.0 

403 

1947 

7 

7339 

5. 

2 

378 

1948 

4 

7858 

5. 

1 

395 

1949 

6 

8443 

4. 

7 

398 

1950 

4 

8760 

5. 

1 

443 

195  1 

1 

V220 

4. 

2 

388 

19  52 

| 

8600 

1^  < 

367 

1954 

1 

9460 

4. 

0 

376 

1958 

1 

8690 

4. 

8 

4  1  4 

275969 

20 

51 

8623 

It.  It 

373 

1  9U  7 

18 

8275 

4. 

5 

364 

1948 

6 

9922 

4. 

4 

429 

1949 

6 

9873 

4. 

2 

408 

1950 

5 

8422 

4. 

4 

367 

1951 

3 

10757 

4. 

4 

460 

90  1  0 

4, 

0 

355 

1953 

3 

I042  f 

4. 

3 

440 

1954 

2 

12455 

4. 

1 

309 

1955 

1 

I058U 

3. 

8 

397 

1956 

1 

6690 

4. 

5 

300 

1957 

1 

8780 

4. 

4 

3o8 

276772 

12 

26 

9176 

4.2 

38/ 

1951 

2 

9625 

4. 

2 

40  1 

1952 

3 

B9be 

4. 

1 

367 

1953 

H 

906b 

4 

2 

38  1 

1954 

4 

9743 

4 

420 

1956 

k 

VOle 

4 

4 

39  1 

1957 

1 

10970 

4 

2 

460 

1958 

1 

8770 

4 

1 

362 

1959 

8390 

4 

2 

350 

277694 

21 

68 

8325 

4.9 

403 

1947 

24 

8072 

4 

8 

387 

1948 

10 

8046 

4 

9 

39  1 

1949 

8 

897  1 

4 

8 

434 

1950 

9 

864  9 

4 

V 

4  19 

1951 

0 

10260 

4 

8 

492 

1952 

5 

9046 

5 

0 

449 

1953 

3 

0393 

5 

2 

43(* 

1954 

? 

7780 

5 

4 

4  16 

I        9680  311 


1  11980  637 

2  I0UO  465 


2        9058  4/9 


I      10350  48b 


8HH4     4  Hi 


(•390     35  1 


■JlI.  J lK  i l y 


TABLE    lb. — uAUGHT._>).-Av  ERAGE  OF   SlKLS    IN   SlRVICE    lit   ARTIFICIAL   BKEtulNi  Gk„AiMI< 
BY   YEAx  OF   FRE  SHEN  I  NO — RtCORDS   FROM   THIS   STAT..  ONLY 


iflGUi — OROOPLO   BY  Mltu, 


DAUGHTER   AVlRAGl   BY  SIRL 


*  V  c  R  A  G  E    SY   SIRE   BY   FK.SnchlllG  YXAK 


S 1  Kl  DAUGHTERS  KE..ORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
L3.  HtT. 


b3       B7ol      U. 6  419 


28  17  33 
28*3b2 


3  77j0  4.8  36b 
23       861b     4.9  41? 


Ill        7779     it. 9  376 


2B30lt7  I 
2B3IU9  162 


2       9620      b.O  ItBO 


Itl2       7B62     5.2  406 


289164  I 
289B63  It 


290572  12 


2  BV90  U. It  391* 

10  8b83  4.5  386 

5  94V6  4.0  384 

6  7746  1.8  371 

2  717b  b.l  360 

3  10613  1.9  518 

9  786lt  b.O  386 


1  8070  b.3  U30 
II        9076     It. 9  Itltb 


30       831b     4.6  379 


FKE  ih 
YEAR 


I9SB 

1952 
1953 
1951* 
1955 
1956 
1957 
l95o 
1959 

191*7 

191*9 
1950 
Wb  1 
I9b2 
1953 
195U 
1955 
I9b6 

191*  I 
I9U8 
191*9 
1950 
195  I 
1952 
1953 
19bl* 
1955 
1956 
1957 

1952 
1954 

195  I 
1952 
1953 
I95U 
195b 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1951* 
1956 

1950 
195  I 
1952 
1  /S3 
1951* 
Wbb 

191*9 
1950 
19b  1 
1953 

195  I 
1952 
I95U 
1955 

1951 
1952 

1953 
1951* 
1958 

1952 
1953 
1951* 
1955 
1958 

1955 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951* 

1947 
191*8 
191*9 
1950 
1951 
1952 


RECORDS     MILK   TEST  FAT 


1. 

LB. 

PCT 

Ld. 

•UlRNSEY 

1 

8240 

4. 

355 

1 

9080 

5. 

4 

4  v  I 

12 

8928 

4 . 

11 

427 

9 

9379 

4 . 

6 

446 

b 

7909 

4  • 

9 

385 

i  l 

9477 

4  a 

11 

4b5 

b 

9  134 

4  > 

6 

4 1  b 

6 

82e  I 

3  J  1 

1 

1  004  0 

4. 

43  1 

5 

7730 

4  . 

8 

365 

3 

8557 

3 

451 

6 

G  0  1  0 

5. 

0 

389 

I* 

320b 

5  > 

1 

4  1 6 

2 

9900 

4* 

' 

464 

9140 

4  . 

t 

42  7 

I 

9585 

4  . 

7 

452 

I 

8570 

4  . 

7 

404 

\ 

9360 

4  . 

6 

430 

26 

7694 

5. 

u 

380 

20 

7330 

4a 

9 

356 

2  1 

806  1 

4. 

9 

393 

10 

8546 

4. 

9 

4  17 

6 

84  1  1 

4  • 

° 

390 

I 

8054 

4* 

b 

56  I 

lj 

8840 

4  . 

9 

426 

6 

8237 

4  . 

V 

403 

** 

8080 

5- 

0 

uOO 

b 

8  1  lr. 

5« 

0 

402 

2 

7645 

5  a 

0 

330 

1 

9600 

5* 

jOO 

1 

9640 

4. 

b 

459 

D 

8  190 

5  a 

1 

4^3 

2  1 

7b0b 

5. 

2 

406 

43 

7386 

5. 

4 

395 

to 

7986 

5  a 

2 

4  1  6 

94 

7909 

5a 

3 

4  1  7 

7  1 

7892 

5  a 

2 

4  1  1 

56 

8528 

5a 

2 

44  3 

34 

8555 

5a 

1 

<+34 

10 

9222 

5. 

2 

47d 

2 

I  128U 

4. 

7 

530 

1 

8990 

4a 

3 

387 

1 

8990 

4  a 

4 

400 

8435 

4. 

b 

404 

1 

8080 

5a 

8 

469 

3 

8377 

4  a 

3 

365 

I 

7800 

4. 

4 

339 

1 

9570 

4. 

0 

385 

I 

8970 

4. 

2 

373 

1 

10510 

4. 

0 

423 

1 

9510 

4. 

1 

386 

1 

8870 

4  a 

1 

366 

2 

9295 

4a 

0 

374 

1 

9840 

4. 

9 

484 

1 

7000 

4  a 

9 

343 

3 

3223 

4  a 

8 

3b9 

1 

6640 

4a 

4 

29b 

1 

7420 

4- 

9 

360 

1 

6930 

5. 

2 

360 

1 

1  1  940 

5. 

0 

595 

I 

13370 

4 . 

0 

655 

1 

6530 

5a 

0 

325 

3 

844  J 

4a 

9 

4  1 1 

2 

7555 

5a 

3 

599 

1 

9330 

4. 

6 

45z 

) 

1  0050 

4. 

7 

473 

2 

6160 

4a 

7 

28  7 

1 

8070 

5. 

'6 

430 

2 

9355 

5. 

436 

1 

9750 

5a 

1 

49  3 

3 

8840 

4a 

7 

4  19 

2 

8515 

5. 

1 

43  1 

2 

10135 

4a 

V 

499 

1 

9490 

4. 

5 

425 

I* 

7310 

4. 

b 

353 

5 

9b38 

4. 

3 

405 

4 

8910 

4. 

/ 

4  19 

3 

7877 

5. 

1 

404 

3 

9133 

4. 

8 

431 

4 

8390 

4. 

6 

380 

jOb-GAY   CONTuMt-.  AV. 
R^COKGS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  L8. 


YLARLY  HERU   AVI RAJl 
RlCOKUS     MI  LI-  F.T 
NO.  LB.  UBS 


b 

91*21* 

449 

4 

9745 

460 

2 

66  10 

42  7 

2 

8382 

407 

1* 

8783 

460 

3 

8393 

4  U 

2 

1051*0 

ill 

1 

8382 

4  1  u 

I* 

927  5 

4311 

4 

904  7 

432 

1 

83d0 

396 

1 

88  13 

4  1  ') 

7960 

400 

5 

8462 

42  1 

5 

8315 

4 

9005 

4m7 

3 

8655 

6 

10192 

463 

3 

6967 

9 

9726 

44^ 

8 

9662 

6 

9D63 

456 

3 

9323 

2 

IOt.nO 

504 

1 

1  1478 

<98 
4.  6 
440 
U4<* 
IS  1 
455 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN U A T I ONS- 
BY   YEAR  GF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


GROURcO   BY  BkllD, 


DAUGHTER   AV C RAGc   BY  SIRE 


RECURU  AVERAGE   BY  SIRE   CY  FReSHcMNG  YlAR 


305-UAY  CONIlHR.  Av. 


YEARLY   HlRG  A7lRAGi_ 

fa  r 

LA  m 


SIRE  DAUGHTER^ 

RECORDS 

MILK 

test 

F  A I 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCOROs 

MI  LK 

FAT 

R  E  CUR  OS 

MILK 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

NO. 

L  ii  . 

LB. 

NO. 

LD  . 

GUERNSEY 

I9b3 

9  12b 

4.6 

407 

I9S4 

1 

7350 

5.7 

4  1 6 

I9b5 

2 

10900 

4.6 

49  1 

1956 

2 

8355 

4.4 

352 

295593  29 

68 

8919 

4.7 

4  1  9 

1949 

8265 

4.9 

403 

1950 

B354 

4.7 

393 

19S1 

1  0 

B  50  0 

4.8 

40  1 

1  1  1  10 

568 

1952 

g 

4.8 

399 

1  953 

87  79 

4.4 

390 

1954 

9 

888  1 

4.7 

4  1  7 

1955 

4 .  7 

4  10 

1956 

901b 

4.9 

448 

8630 

436 

1957 

il 

4 .  o 

40  7 

| 

8M30 

438 

1958 

9958 

4 .  7 

474 

I 

fj  9  4  0 

373 

I 

7107 

1959 

2 

9730 

4  .  b 

438 

9  155 

4  1  5 

2 

004  6 

1960 

1 

8740 

4.3 

379 

| 

10750 

50  3 

2942 14  51 

IU8 

8700 

4.8 

4  1  9 

1949 

2 

8570 

5.  0 

436 

1950 

8115 

4.6 

369 

1951 

1  ^ 

8634 

4.7 

404 

1952 

82  1  9 

4.9 

399 

1953 

■4 

7909 

4.  7 

371 

1 

54  30 

244 

1954 

1  8 

1  025  1 

4.8 

486 

1955 

1  b 

896U 

4.8 

43/ 

1956 

1  4 

8923 

4.0 

4  30 

1957 

10 

9570 

4.8 

455 

19bB 

J 

b354 

4  .  6 

383 

8190 

423 

1 

8044 

1959 

9894 

4.8 

479 

4 

10423 

465 

3 

9719 

I960 

2 

6150 

4.7 

287 

1 

8  760 

357 

1 

9679 

29475s  1 

1 

86  10 

it.  7 

408 

1950 

8610 

4.  1 

408 

2950  16  4 

23 

B1S3 

4.7 

379 

194  7 

7  B2  6 

4.1 

375 

1  948 

. 

7920 

4.6 

3o  1 

1  949 

939  5 

4.7 

44  1 

1950 

2 

9110 

4.4 

402 

1951 

2 

1065b 

4.0 

506 

1952 

1 

8220 

4.4 

358 

1953 

1 

1  0980 

4 .  C 

b  12 

1954 

I 

9960 

4.6 

400 

29b26S  I 

1 

6b  1  U 

4.4 

28  7 

1953 

1 

6blG 

4.4 

2b7 

29b390  2 

7 

9  1  US 

4.7 

423 

195  1 

1 

7900 

4.  7 

3o9 

1952 

1 

10/00 

4.5 

485 

1953 

| 

9060 

4.5 

409 

1954 

I 

8280 

4.6 

364 

1 

99sC 

4  59 

1955 

1 

898C 

4.1 

434 

1 

10060 

459 

1 

9014 

1956 

1 

9630 

4.5 

438 

1 

89  10 

394 

1 

922  1 

1958 

1 

9390 

4.  7 

439 

1 

9350 

4  1  7 

1 

9080 

295oG2  10 

|9 

6  ruo 

b.  1 

34  1 

1947 

2 

6  1  OG 

4.9 

296 

1948 

o 

6107 

5.0 

302 

1949 

J 

6424 

5.2 

335 

19b0 

3 

780b 

b.2 

405 

1951 

1 

6840 

4.9 

334 

30  10  60  ) 

1 

5740 

4  ■  8 

1  79 

1952 

1 

374G 

4.8 

179 

30jB20  2 

6 

7483 

4.7 

340 

1947 

5905 

4.  o 

285 

I94H 

7230 

4.  < 

338 

1  949 

1 

80  10 

4.6 

370 

1954 

\ 

H2B  0 

4.  b 

369 

5059  12  1 

j 

13210 

4.6 

o03 

1957 

. 

1  32  1  G 

4  .  0 

603 

30  54  09  1 

3 

704  1 

4.4 

309 

1949 

1 

7530 

4.6 

343 

1950 

I 

6450 

4.b 

208 

195  1 

1 

7160 

4.  1 

295 

30  54  90  4 

1  3 

8397 

4.5 

374 

1948 

1 

8620 

4.3 

3t.4 

1949 

1 

11510 

4.3 

496 

1950 

74  8  0 

5.0 

if  1 

1951 

8590 

4.5 

304 

1952 

1 

974L 

4.4 

429 

1953 

2 

799L 

4.3 

54b 

1954 

2 

8520 

4.  1 

546 

195  b 

1 

8560 

4.4 

579 

1956 

1 

6910 

4.  1 

2o6 

1957 

1 

701G 

4.0 

?fc 

30o548  1 

3 

7bjO 

b.O 

382 

1951 

1 

7  170 

5.^ 

57  3 

1952 

1 

643u 

4  .  < 

502 

1953 

1 

9050 

5.  £ 

4  m 

5088 76  5 

10 

7246 

4.8 

348 

1949 

2 

753c 

5.2 

So  1 

1950 

2 

658  > 

5.4 

556 

1951 

2 

724C 

4.5 

Jz6 

31.7 
4  13 

4o0 


4-  3 
4  I  6 
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TABLE    13.— DAUGHTER-AVERAoE  OF  SIRLS   IN   SLRVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANl ZAT I ONS- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPLD   BY  BREED* 


DAUGHTER   AVlKAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVcRAoE  BY   SIRE   BY  IRlSHENING  YEAR 


SIrl 
NO. 


DAUGHTLRS  kECORDs 
NO.  NO. 


305-DAY  CONTLMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVLRAGE 
MILK   TEST     FAT  FRESH     RECORDS     MILK   TEST     FAT         RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 

Lb.   HCT  .      LB.  YEAR  NO.  LB.    PC  T .      LB.  NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  LR. 


1952 

2 

6775 

5.  1 

334 

W53 

1 

9520 

U.J 

107 

1957 

1 

71.30 

it. 3 

321 

3lu263  1 


J12B03  I 
3I2V60  19 


7       9035  399 


It       9018     3.7  33o 


2  6770  5.0  338 
61        8470     4.9     41  I 


64        8100     4.8  383 


1951 

1 

696U 

4. 

1 

287 

1952 

1 

9880 

4. 

8 

470 

1953 

1 

10060 

4. 

8 

486 

1954 

1 

8190 

5. 

0 

407 

W55 

1 

9800 

4. 

8 

468 

1956 

2 

10355 

4. 

2 

436 

1951 

1 

12860 

3. 

9 

502 

1952 

1 

8670 

3. 

7 

JiO 

1953 

1 

10000 

3. 

4 

344 

1954 

1 

4540 

3. 

9 

177 

1947 

2 

6770 

5. 

0 

338 

1949 

4 

9108 

4. 

9 

441' 

1950 

6 

8223 

5. 

0 

409 

1951 

10 

8629 

4. 

a 

410 

1952 

12 

7738 

4. 

8 

371 

1953 

9 

9456 

4. 

H 

455 

1954 

a 

9622 

4. 

9 

469 

1955 

4 

8895 

4. 

8 

429 

1956 

5 

9354 

4. 

7 

449 

1957 

3 

1031  3 

4. 

I 

489 

1958 

9120 

4. 

5 

415 

1949 

1 

7310 

S. 

0 

3o2 

1950 

9 

8047 

4. 

7 

379 

1951 

10 

8238 

4. 

7 

386 

1952 

9 

8563 

4. 

7 

401 

1953 

10 

8447 

5. 

0 

4  15 

1954 

10 

8761 

4. 

7 

407 

1955 

9 

8379 

4. 

9 

4  1  1 

1956 

4 

8665 

4. 

5 

382 

195/ 

2 

b675 

4. 

1 

407 

8600 

431 

1 

9780 

469 

i 

1  1347 

399 

2 

10260 

517 

9060 

437 

1        90  14 

422 

2 

10025 

490 

1        922  1 

423 

1 

10040 

4  1  1 

1        95  16 

44  9 

2 

9135 

437 

1  9080 

416 

315130 

1 

1 

6  140 

4.9 

302 

1955 

1 

6140 

4.9 

302 

3  1  57  6  1 

2 

5 

6990 

3.0 

340 

1  94  7 

1 

6590 

5  .  1 

338 

1948 

1 

4200 

5.2 

218 

1949 

1 

6430 

5.2 

334 

1951 

1 

9080 

4.5 

4  1  1 

1954 

1 

7430 

4.8 

354 

31  7646 

1 

1 

1  1090 

4.6 

5  14 

1956 

1 

1  1090 

4.6 

314 

3182  89 

2 

4 

84  10 

4.7 

394 

195  1 

1 

6770 

4.  5 

303 

1952 

1 

8560 

4.8 

409 

1954 

2 

782  5 

4.  7 

367 

318429 

3 

8 

694  1 

5.  1 

356 

1954 

1 

5110 

5.2 

265 

1955 

3 

5703 

4.  ■/ 

277 

1956 

3 

8027 

5.  1 

424 

1953 

1 

9080 

5.5 

303 

319075 

1 

1 

7720 

4.3 

330 

1953 

1 

7720 

4.3 

330 

320873 

5 

17 

64  10 

4.7 

300 

1948 

1 

5500 

4.8 

262 

1949 

2 

9185 

4.  7 

437 

1950 

4 

6583 

4.7 

308 

195  1 

4 

6945 

4.0 

316 

1952 

3 

3280 

4.6 

238 

1953 

1 

6310 

4.0 

255 

1954 

2 

5755 

4.3 

248 

322600 

1 

2 

9735 

4.  1 

403 

1953 

1 

1  1450 

4.2 

485 

1955 

1 

8060 

4.0 

320 

324192 

1  1 

25 

8  1  76 

4.7 

385 

1948 

1 

9000 

4.9 

44  1 

1949 

1 

8I5C 

4.6 

393 

1950 

4 

7810 

4.9 

383 

1951 

4 

7990 

4.  1 

376 

1952 

8112 

4.6 

3/3 

1953 

2 

9  165 

4.  1 

429 

1954 

4 

8295 

4.3 

373 

1956 

3 

8  183 

4.  7 

382 

1957 

98  IG 

4.9 

4bO 

3285 14 

2  1 

47 

8073 

4.6 

372 

1948 

! 

7219 

4.4 

316 

1949 

7 

8346 

4.6 

386 

1950 

10 

7849 

4.  / 

369 

1951 

7 

8309 

4.0 

4  15 

1952 

7 

8909 

4.  / 

425 

19S3 

1 

5790 

4.  / 

274 

1954 

4 

9480 

4.9 

462 

1953 

? 

9345 

5.3 

430 

1956 

1 

9380 

4.  7 

43b 

195b 

1 

10430 

4.  1 

425 

330093 

1 

2 

5945 

4.6 

274 

1956 

1 

6710 

4.7 

3  15 

1957 

1 

5180 

4.3 

233 

330/20 

32 

92 

7946 

!>.  1 

40  1 

1954 

12 

7363 

5.3 

390 

1955 

22 

7623 

5.  1 

387 

9770  486 
7780  402 


104  10  5u3 


I  7  160 
I  9920 


387 
574 


9390  45/ 


8960  4/4 
IIUIO  518 


B884  438 


NLM  JlRSEY 


.      OAUGHTLR-AVtKAuE  OF   SlKtS   IN   StRVILc    IN  AKTIFICIAL   BRELD I  No   URuAN  17  A  I  I  UN  S--GROUP  LD   BY  BRLEUi 
BY   YtAK  OF   FRESHENING--  RtCORUS   F  KOM   THIS   S  TA  Tc  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGE 

BY  SIRt 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

505-DAY 

CONTLMk 

AV. 

S  I  RL 

uAUGHTtRS 

RECORDS 

MILK  Tti>T 

FAT 

FRfcsH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCuRDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1956 

2  1 

B  19b 

5. 

0 

409 

4 

9107 

1957 

2  1 

864b 

5. 

0 

4  32 

b 

10043 

448 

195b 

5. 

1 

4  15 

4 

1070b 

430 

1959 

5 

8B2b 

4. 

6 

422 

1000  3 

1960 

2 

8bSU 

4. 

4 

379 

2 

9795 

439 

33  i^OU 

1 

2 

7030  1.8 

336 

1958 

2 

7030 

4. 

B 

136 

1 

8770 

4  16 

332 1 85 

1 

2 

6965  4.9 

340 

1959 

1 

8250 

3bb 

1 

10350 

447 

I960 

1 

5680 

5a 

1 

292 

| 

9930 

42  b 

3329 60 

1 

5 

10324  4.4 

457 

1949 

1 

9  770 

4. 

3 

42  1 

195  1 

1 

1  1360 

4. 

3 

4  85 

1952 

1 

10490 

4. 

5 

472 

1953 

1 

948  U 

4. 

7 

446 

1954 

1 

10520 

4. 

4 

460 

3331 76 

2 

2 

6420  4.9 

312 

1950 

1 

8390 

4. 

9 

407 

195  1 

1 

4450 

4. 

9 

216 

3359 65 

17 

4  1 

8491  4.6 

389 

1949 

b 

839  1 

4. 

9 

403 

1950 

5 

9  1  lb 

4. 

fa 

439 

1951 

8168 

4. 

5 

369 

1952 

6 

B340 

4. 

7 

39  1 

1953 

6 

8097 

4. 

7 

384 

1954 

4. 

6 

322 

1955 

1 

7290 

5. 

ji  ■ 

371 

1956 

4 

8773 

4. 

7 

390 

1957 

1 

1  I960 

462 

1958 

1 

10  130 

4. 

1 

4  14 

336228 

US 

1  00 

7999  4.8 

379 

1950 

3 

B367 

4. 

5 

376 

1  9b  1 

12 

B270 

4. 

7 

3b3 

1952 

21 

d302 

4. 

7 

391 

1953 

23 

7949 

5. 

0 

390 

1954 

lh 

8  156 

4. 

7 

38  1 

1955 

12 

85  13 

4. 

7 

400 

1956 

4. 

9 

37b 

1957 

7 

6b8l 

4. 

V 

336 

1 

8060 

34o 

33o555 

IB 

56 

842b  5.0 

415 

1949 

2 

9830 

4t>5 

1950 

5 

8928 

4. 

8 

425 

I9S  1 

887  7 

4. 

fa 

4  19 

1952 

tl 

9288 

5. 

1 

472 

1953 

1  1 

8268 

5. 

0 

4  1  0 

1954 

5 

7734 

9 

377 

1955 

5 

930b 

4. 

9 

450 

1956 

b 

b244 

5. 

1 

4  19 

1957 

4 

8655 

4. 

ft 

4  14 

1 

10  160 

4  13 

1958 

4 

8600 

4. 

8 

405 

2 

9020 

409 

I9S9 

1 

7270 

5. 

2 

38  1 

1 

86o0 

40  . 

3365b? 

4 

9 

8380  5.1 

42  1 

1951 

3 

6950 

5. 

2 

36  1 

1952 

3 

8433 

5. 

2 

436 

1953 

2 

9555 

4. 

b 

452 

1954 

4. 

6 

494 

336990 

70 

131 

8300  4.9 

405 

1948 

1 

8060 

5. 

1 

409 

1949 

4  74 

1950 

b 

9474 

4. 

ft 

4b7 

195  1 

3 

8907 

4. 

6 

424 

1952 

3 

7  113 

339 

1953 

7764 

4. 

b 

372 

1954 

19 

3824 

4. 

9 

43  1 

1955 

4. 

9 

386 

2 

10340 

48  1 

1956 

19 

7852 

386 

4 

103  15 

529 

1957 

4. 

8 

442 

4 

1  1693 

54  5 

1958 

7 

9393 

i 

4bO 

4 

106  30 

55/ 

1959 

10 

8674 

4. 

9 

4  1  7 

8 

9586 

466 

338467 

2 

6410  4.2 

270 

1957 

1 

6580 

4. 

3 

2d4 

1958 

4. 

1 

255 

3393  78 

1 

3 

7003  4.8 

340 

1  956 

1 

6270 

4. 

6 

2bB 

1957 

1 

7670 

3/0 

1958 

1 

7070 

s! 

1 

36? 

340985 

1 

1 

9460  5.4 

509 

1953 

1 

9460 

5. 

4 

509 

3427  18 

1 

1 

8700  4.9 

427 

1959 

1 

8700 

4. 

9 

427 

1 

7700 

3  75 

342/86 

1 

l( 

9530  4.7 

453 

1951 

9090 

4. 

4 

4U0 

1952 

8660 

4. 

7 

407 

1953 

9610 

4. 

fa 

463 

1956 

10760 

5. 

0 

54  1 

345683 

lb 

50 

7966  4.8 

373 

1951 

8 

8451 

4. 

9 

4  10 

1952 

6 

8002 

4. 

7 

37  1 

1953 

b 

6936 

5. 

0 

343 

1954 

2 

8655 

4. 

4  1  1 

1955 

4B95 

5. 

2 

255 

I9b6 

2 

7770 

4. 

9 

380 

1957 

1 

8310 

4. 

6 

379 

1958 

1 

9B30 

4. 

42  1 

1 

9220 

3B7 

1959 

2 

95  15 

4. 

3 

405 

2 

83^5 

545 

RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FA  I 
LB. 


2 

9064 

409 

S 

957" 

4  1  6 

4 

10320 

446 

2 

1  1064 

4<>? 

2 

1  0688 

467 

1 

1  1532 

504 

1 

9625 

455 

97  2  3     4, 7 


1 

9516 

44  1 

2 

9064 

4/4 

1 

8B  1 8 

415 

I  10 126  4  17 
I  I  1 1 7  i  453 
6       9591  450 


1  10410  4b. < 

2  B79I  J<>8 


NEW  JERSEY 


//O 


TABLE    I -j. — OAUGHTlR-Av LRAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRECDIN&   ORGAN  I  Z  A  T I 0N3 — GROUPED   BY  6REED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY   SIRE  RECORD  AVLRAGE   BY   SIRE   BY  FRlSHEMNG  YcA.< 

J05-DAY  CONTlMk.   AV.   YL/.RLY   HERD  AVLRAJ J 


SIKE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

KLCURUS 

MILK 

FAT 

RtcORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

Lb. 

PCT  . 

LB . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1  . 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB . 

Lil . 

GUERNSLY 

I960 

1 

6700 

4.5 

302 

1 

8740 

4  1  1 

344841              1  4 

10295 

5.0 

51  1 

1953 

j 

9b30 

4.6 

4e7 

1 

8830 

442 

1955 

9350 

5.4 

505 

1 

8330 

473 

97  12 

45U 

1957 

1  IbOU 

4.t 

566 

1 

86/0 

428 

1 

95  16 

44  4 

1958 

1 

1  0200 

5.  0 

307 

I 

66  10 

412 

1 

969  / 

40  2 

3453  10             1  1 

8070 

4.2 

337 

1956 

1 

6390 

4.2 

266 

1957 

[ 

8000 

4.2 

338 

1959 

7920 

4.3 

340 

1 

1  140  1 

4  '4 

I960 

9970 

4.  1 

405 

1 

1  0606 

4  1  i 

3462  95             2  2 

8985 

4.5 

405 

1959 

2 

8985 

4.5 

405 

2 

B655 

4  1  / 

2 

9538 

4/3 

31(6301            33  68 

7958 

4.8 

377 

1952 

2 

7300 

4.4 

322  ' 

1953 

12 

8  150 

4.b 

306 

1954 

13 

8  198 

4.  7 

387 

1955 

19 

795  1 

4.U 

380 

1 

7370 

477 

1 

1  0072 

4i6 

1956 

10 

8  162 

4.  b 

38  7 

1957 

b 

7896 

5.0 

386 

1 

1  0660 

3  1  0 

1 

1  0233 

453 

1958 

2 

7725 

5.5 

4  16 

1959 

2 

7710 

4.7 

365 

2 

8620 

4  lb 

2 

7963 

378 

346708              1  3 

10277 

4.7 

481 

1952 

1 

9580 

4.  7 

453 

1953 

1 

1  1480 

4 .  r 

542 

1954 

1 

9770 

4.6 

449 

3492  56            19  36 

7988 

4.6 

367 

1952 

2 

7205 

4.4 

3  16 

1953 

16 

797  1 

4.5 

356 

1954 

14 

867  1 

4.6 

395 

1955 

9 

8120 

4.  7 

378 

1956 

8 

7976 

4.6 

371 

1 

7670 

38  1 

1 

10083 

40} 

1957 

6 

8050 

4.  7 

3/4 

1 

7660 

326 

1 

10061 

405 

1958 

1 

5710 

4.  3 

247 

350208            6  18 

8430 

4 .  7 

395 

1952 

1 

8760 

4.6 

407 

1953 

6 

7678 

4.6 

355 

1954 

5 

8770 

4.b 

4  18 

1955 

2 

8785 

5.  1 

444 

1956 

2 

9210 

4.7 

430 

1957 

8600 

4 .  6 

398 

1958 

10890 

4.6 

dO  1 

350867              1  2 

8715 

5.3 

465 

1954 

! 

8230 

5.3 

438 

1955 

1 

9200 

5.3 

492 

3540/3              2  5 

8564 

4.8 

408 

1955 

i 

9230 

4.8 

446 

1 

6420 

333 

1 

837  1 

365 

1956 

1 

7060 

4.6 

328 

1957 

8175 

4.  9 

400 

1 

3620 

406 

1 

862? 

405 

1958 

\ 

1  1870 

4.6 

548 

1 

87  10 

423 

1 

9374 

4U  / 

354224              1  1 

9  1  70 

4.4 

403 

1959 

. 

9170 

4.4 

403 

1 

10670 

533 

1 

9756 

44.1 

3569  19            19  64 

7610 

4.9 

368 

1949 

3 

8373 

4.9 

406 

1950 

9 

8456 

4.8 

403 

1951 

7 

8  190 

4.8 

388 

1952 

14 

7096 

4.0 

34  1 

1953 

12 

760  1 

5.1/ 

3  1 8 

1954 

6 

8130 

5.0 

402 

1955 

6 

742b 

4.9 

362 

1956 

5 

9316 

4.9 

45  1 

1 

10600 

300 

1957 

2 

7325 

4.9 

363 

3586  14              2  7 

9587 

4.7 

452 

195  1 

I 

1  1070 

4.4 

489 

1952 

I 

1  0040 

4.3 

436 

1953 

2 

8705 

4.8 

4  lo 

1954 

1 

9950 

4.4 

438 

1955 

1 

9530 

4.3 

4  1  1 

1956 

| 

1  0890 

4.6 

503 

3590  70              1  1 

8210 

5.  1 

4  1V 

1954 

1 

82  1  0 

5.  1 

4  19 

362356             4  4 

8038 

5.  1 

408 

1  959 

u 

803b 

5.  1 

408 

I4 

9  346 

430 

14 

9684 

43? 

363656              7  14 

84  17 

4.8 

407 

1955 

2 

6975 

5.  1 

362 

1 

74o0 

296 

1 

704  1 

3-  4 

1956 

3 

7057 

5.0 

352 

| 

83  10 

34  3 

1 

7336 

33? 

1957 

3 

8157 

5.t 

422 

| 

7/50 

3  1  1 

1 

753? 

3  la 

1958 

1 

8390 

5.2 

440 

1959 

4 

9833 

4.6 

452 

3 

9V23 

434 

2 

9236 

37  i 

I960 

1 

13980 

4.  6 

645 

I 

11530 

510 

363826          108  217 

80  10 

5.0 

396 

1950 

2 

10745 

4.9 

518 

1951 

V 

8548 

4.8 

4  10 

1952 

17 

7903 

4.9 

386 

1953 

36 

7793 

4.8 

376 

1954 

37 

7866 

4.  V 

388 

1955 

32 

7616 

5.  1 

39  1 

1 

7  1  JO 

323 

1 

8371 

3o5 

1956 

33 

8222 

5.0 

409 

2 

8105 

42  1 

1 

6644 

404 

1957 

18 

8396 

5.  1 

423 

4 

8773 

45  1 

1 

062? 

40  j 

1958 

16 

8048 

4.  t 

382 

6 

6700 

409 

4 

834  1 

in 

1959 

12 

7889 

5.0 

388 

7 

106V6 

460 

8 

10213 

4/3 

TABLb    lb.  —  OAUGHTli<-AVlRAGC  OF   SIRES    IN  SERVILC    IN   Art  T  I  F  I  L  I  AL   BREtUING   ORGAN  W  AT  1  ONS — GROUPlU  BY  BULEu, 
OY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FrtOH   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVlRAGc   BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   t'Y   >1RE   BY  l-rtcSh..N  I  (<G  YcAn 

303-UAY  CONTl-Ml'.   AV.    YEARLY  HERO  AV^RAG. 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

EAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TCsl 

FAT 

REC0RD3 

MILK 

F  A I 

RECORDS 

MILK 

FA1 

NO.  NO. 

NO. 

LB* 

(-CT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

NO. 

La. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lii. 

GUcRNSlY 

1960 

5.  1 

497 

4 

9690 

489 

1 

1200  1 

499 

366048  1 

1 

82  10 

4.4 

364 

1959 

4.4 

3b4 

9340 

49  3 

| 

bb29 

45  1 

371263  18 

44 

863  1 

U.6 

399 

1951 

1 

9820 

4 . 4 

429 

1952 

3 

7242 

4.6 

336 

7120 

32  3 

1953 

12 

8482 

4 .  6 

39  1 

| 

1  0  1  oO 

55.3 

1954 

1  1 

9  119 

4.7 

424 

1 

3900 

371 

1953 

730o 

4.9 

36C 

1 

8430 

372 

1 

8600 

3// 

1956 

4 

9088 

4.5 

408 

2 

6920 

39/ 

1 

6328 

3/0 

1957 

2 

8b2  3 

4.3 

393 

1958 

3 

8920 

4.6 

409 

1 

74b0 

349 

1 

7  107 

5  ■  5 

1959 

1 

8980 

4.0 

36  1 

37IBt>3  1 

1 

7260 

4.4 

3  16 

1958 

1 

7260 

4.4 

3  16 

37/994  1 

1 

81(90 

3.  1 

437 

1954 

1 

8490 

5.  1 

437 

380178  12 

1  7 

8584 

4.8 

407 

1955 

7B3  1 

5.0 

3b8 

1956 

4 

8O60 

4.  1 

42  1 

1957 

2 

6790 

4.4 

301 

1959 

3 

1  1033 

4.3 

494 

2 

0945 

43J 

1 

8840 

4-  0 

1  960 

1 

9340 

4 .  0 

3  72 

1 

8330 

40/ 

380662  1 

U 

9903 

5.0 

48b 

1955 

1 

7880 

4.9 

3b4 

1956 

| 

1  04  1  0 

5.0 

322 

1958 

1 

10130 

5.0 

303 

1959 

1 

1  1  190 

4  .  9 

344 

381020  5 

1  | 

6697 

5.  1 

34  1 

1951 

4 

6880 

5.  1 

347 

1952 

5990 

4.  V 

294 

1953 

4 

6963 

5.  0 

348 

1954 

1 

5130 

4.9 

230 

385369  3 

7 

7297 

5.0 

36  1 

1956 

2 

8150 

5.0 

405 

1 

8000 

379 

1 

8339 

37/ 

1958 

2 

8120 

4.6 

388 

2 

7e  10 

35  1 

2 

8240 

3  j8 

1959 

2 

74  10 

4.9 

356 

2 

7600 

370 

2 

6344 

275 

1960 

1 

6350 

4.6 

2b9 

1 

79VO 

375 

1 

747  7 

3  1  3 

386975  1 

1 

80/0 

5.0 

400 

1959 

1 

8020 

5.  0 

400 

1 

6750 

4  1  4 

1 

9538 

4/3 

38  78  79  5 

9 

78ol 

5.  1 

400 

1954 

2 

9015 

5.3 

494 

1955 

4 

7743 

5.  1 

387 

1956 

3 

6587 

4.0 

316 

390507  1 

1 

8650 

5.5 

478 

1952 

8650 

5.5 

47b 

3909  1b  4 

13 

10737 

4.8 

510 

1953 

1  57  1  U 

4.4 

696 

1954 

965U 

4.9 

475 

1 

8690 

4  1  7 

1955 

3 

1  1983 

4.6 

352 

1956 

8355 

s.o 

420 

9300 

44o 

1 

3949 

4?  1 

1957 

10260 

4.b 

4b5 

1 

9130 

459 

1958 

1 

1  1280 

3.  1 

5  74 

1 

9830 

47m 

3912/5  2 

6 

86  13 

4.  7 

403 

1953 

8030 

4.o 

366 

1954 

1 

7580 

4.5 

34  1 

1955 

! 

9480 

4.  / 

44  1 

1956 

8770 

4.9 

43  1 

1  957 

i 

8610 

4.7 

403 

1958 

1 

922o 

4.9 

449 

39^657  1 

1 

9540 

5.2 

494 

1959 

i 

9540 

5.2 

494 

1 

9  1  20 

433 

9538 

4,  3 

39o390  7 

10 

8370 

5.0 

420 

1953 

i 

7420 

5.3 

395 

1  954 

8840 

5.0 

439 

1955 

9380 

4.9 

463 

1956 

6803 

5.  1 

34b 

1959 

9050 

4.7 

429 

1 

9320 

460 

1960 

i 

1  1760 

5.2 

0  10 

1 

10550 

482 

395303  1 

2 

7310 

4.7 

350 

1959 

7650 

4.7 

360 

1 

8080 

394 

1 

8  Ib6 

3»6 

1960 

i 

7370 

4.6 

339 

1 

7600 

373 

1 

8083 

366 

396)52  1 

2 

8060 

4.3 

343 

1959 

j 

8910 

4.4 

392 

1 

10670 

534 

1 

9756 

44  U 

1  960 

7250 

4.  1 

297 

6640 

309 

1 

76  19 

34  7 

3996  70  2 

i* 

6373 

4.5 

283 

1954 

i 

6090 

4.3 

276 

1956 

i 

6980 

4  .  4 

304 

1 

7  172 

32  2 

1959 

i 

7940 

4.  7 

370 

1 

10o90 

534 

1 

9756 

447 

1960 

i 

4480 

4.2 

189 

1 

69  70 

314 

7870 

356 

39967U  4 

6 

6855 

4.8 

320 

1953 

810U 

4.9 

395 

1954 

6380 

4.9 

3  19 

1955 

H  150 

4.3 

370 

1959 

9010 

4.6 

4  17 

1 

8540 

408 

1(02?  36  1 

3 

8530 

4.8 

4  1  1 

1952 

8820 

4.5 

393 

1953 

6680 

5.0 

336 

1955 

10090 

5.0 

503 

U067O2  5 

20 

8896 

5.0 

439 

1953 

7723 

5.  1 

390 

108/0 

4  10 

1954 

3 

8483 

5.  1 

434 

1 

10/90 

4  18 

1955 

3 

891  7 

5.0 

449 

1 

10160 

423 

1 

10126 

4  19 

1956 

2 

9073 

3.  1 

459 

1957 

2 

7670 

5.  1 

384 

1958 

2 

6680 

4.9 

324 

NEW  JERSEY 
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-DAUGHTER- AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN 1  /  ■'<  I  I  ON} — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STA  Tc  ONLY 


DAUGHTER  AVcRAGt   BY  SIRE 


record  average  by  sirl  by  frcSHc.ning  ycak 


505-DAY  CONTLMf.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAGc 


SI  Kb      DAUGHTERS  KECuRDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECOROS  MILK 

TE  ST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORCS  MILK 

f r 

NO*                        NOa                           N  U  a 

L  ^ . 

GUERNSEY 

1959 

4  11030 

4.9 

54  1 

1 

99U0 

44b 

1960 

1  10330 

5.4 

555 

1 

8190 

404 

4090  32              3  6 

8948 

U. 6 

l«  1  1 

1953 

1  8U80 

5.  1 

430 

195"* 

1  12750 

4.  4 

556 

195b 

1  8580 

it.  / 

402 

1956 

1  7220 

It. 9 

35  1 

1959 

1  10270 

It. 5 

463 

1 

10650 

532 

1  9756 

44  7 

I960 

1  6390 

It.  1 

263 

1 

6880 

310 

1        8  153 

3/2 

4  120  90 

1 

2 

8  74  0 

5.4 

465 

19  59 

1 

843  0 

5  • 

443 

1 

5  /  50 

279 

6344 

275 

1960 

1 

90b0 

5. 

4 

486 

1 

Z320 

326 

1 

7477 

313 

4 1 34  36 

1 

5 

72d0 

5.4 

39  1 

195  1 

1 

8050 

5. 

8 

464 

195  3 

6930 

5  m 

39b 

1954 

1 

7310 

5. 

9 

431 

1955 

1 

8170 

4. 

5 

3/0 

1956 

1 

S940 

5* 

0 

297 

4  14  145 

27 

52 

8255 

4.8 

398 

1953 

3 

6  VOu 

4  . 

423 

1954 

1  0 

8  33  o 

4  - 

* 

4  0b 

1  ^  c  "* 

ti^1 

\ 

92  '0 

00/2 

4  _  0 

19  56 

0 

e>42  8 

4  ■ 

400 

1 

89  bO 

4/0 

2 

957  6 

464 

195/ 

82  70 

" 

407 

\ 

465 

3 

969  / 

4^6 

1958 

b 

84  5  b 

5 

3*8 

3 

9097 

428 

3 

966  3 

4  b  1 

1959 

7 

8607 

4. 

6 

39b 

0 

9b68 

427 

6 

9439 

430 

4  1  53  53 

29 

94 

9  0  58 

b  •  1 

46  1 

195  1 

5 

8222 

5. 

44b 

1952 

4_»6 

1 

9420 

44  5 

1953 

12 

8692 

5. 

C 

43b 

3 

8633 

4  14 

1954 

»3 

8308 

5. 

415 

3 

8743 

4  12 

1  ' 

U7  ! 

'  oann 

^ 

^ 

!  7 

9  190 

\ 

0 

M  *0  < 

^.  ^ 

1957 

1  1 

1  0 1 0  o 

5  ■ 

■ 

b06 

6 

10  1  12 

49 

5 

838  2 

4 10 

1958 

1 0 

93  f8 

5. 

1 

474 

/ 

1  03  0  1 

522 

2 

904  7 

432 

1959 

2 

1008C 

2 

4166  75 

2 

3 

8498 

5.  1 

431 

1958 

1 

7480 

5. 

4 

402 

1 

10390 

440 

1 

921  1 

44  / 

1959 

2 

857  b 

5  ■ 

2 

4.44 

2 

88-.0 

427 

2 

9538 

4/5 

41  iz07 

4 

/ 

8  135 

5.0 

405 

1954 

4 

828  b 

5. 

1 

42  I 

19  5b 

2 

7035 

5. 

0 

34  8 

1956 

t 

9^90 

4. 

4b4 

4225  38 

1 

1 

7060 

4.  1 

28b 

1958 

) 

706  0 

4. 

1 

28b 

4261  T3 

18 

39 

7/3G 

5.  1 

392 

1955 

2 

5480 

4. 

9 

267 

1954 

13 

792  5 

5. 

0 

394 

1 

9  1  10 

448 

1955 

o 

7556 

5. 

2 

590 

1 

7096 

34  1 

1956 

8 

838  1 

5. 

2 

438 

4 

9/50 

453 

4 

836  3 

40  / 

1957 

3 

7753 

5. 

6 

43  1 

2 

10  1/0 

4  1  b 

2 

6660 

4'  9 

1  958 

4 

9360 

5. 

1 

4/3 

5 

9o20 

444 

3 

924  3 

446 

I960 

\ 

795  0 

4  ■ 

o 

58  3 

1 

1  0  1  bO 

452 

1 

8/96 

4  1  4 

429396 

5 

9 

8293 

4.9 

406 

1955 

4 

8558 

5. 

0 

45  1 

1956 

3 

7920 

4. 

7 

370 

1957 

2 

7785 

4. 

6 

356 

431523 

15 

29 

8326 

5.3 

435 

1954 

0 

6992 

5. 

b 

38/ 

1955 

4 

8335 

5. 

0 

4  12 

1  956 

8 

832  3 

5. 

r 

43  1 

2 

1004  5 

509 

195/ 

4 

899  3 

5* 

4 

4/9 

2 

119  15 

62  3 

1958 

6 

5 

9  1  30 

4  72 

1959 

1 

737C 

5. 

0 

366 

1 

9500 

493 

431395 

32 

66 

7H2 

4.8 

37  1 

1952 

2 

8245 

5. 

0 

4  10 

1953 

10 

8280 

4 

9 

408 

1 

10200 

50  1 

1954 

14 

7476 

4. 

9 

560 

1 

9280 

465 

1955 

13 

8396 

4 

( 

393 

2 

94o5 

44b 

4 

8164 

3o3 

1956 

b 

7765 

4. 

7 

35b 

5 

8n30 

427 

3 

8746 

405 

1957 

9 

8519 

4. 

8 

408 

1 

10/10 

538 

1 

802? 

34  c' 

1958 

828  1 

4 

b 

380 

4 

9353 

444 

2 

8562 

3/d 

1959 

7645 

4 

364 

1 

9900 

392 

2 

9173 

3C7 

I960 

6730 

4 

4 

29b 

1 

105  10 

454 

1 

10/  lb 

4  1  2 

433065 

4 

9 

9266 

4.4 

40b 

1953 

6310 

4 

267 

1954 

8745 

4 

D 

393 

1955 

7120 

4 

2 

50o 

1956 

7120 

4 

4 

512 

1957 

9790 

4 

4 

429 

1959 

10520 

4 

4 

46  1 

1 

10330 

432 

1 183/ 

471 

433384 

1 

1 

10  120 

5.4 

544 

1954 

10120 

5 

4 

544 

433*50 

1 

2 

6000 

5.4 

325 

1959 

6240 

5. 

b 

343 

8590 

422 

1 

9538 

4.  i 

1960 

5/60 

5 

30/ 

1 

lOCo  1 

it  o  9 

435b69 

5 

7 

6769 

5.2 

354 

1954 

2 

6735 

5 

7 

379 

1955 

1 

8250 

5 

0 

4  15 

1956 

2 

6490 

5 

326 

TABLE    15.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRLS    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRELDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY      IRE  RECCRu  AVERAGE   UY  SIRE  BY  FRLSHLNING  YEAR 


305-uAY 

CONTLMI- 

.  AV. 

YLAKLY  HERO  AVLRAGC 

SlKt      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KLCURDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

TAT 

RlCORDS  MILK 

FIT 

NU.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO.  LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1958 

1 

6690 

4.  5 

298 

1 

7/20 

330 

1  9363 

4  10 

1959 

1 

6460 

5.0 

323 

1 

3020 

560 

1  8666 

37  5 

437V66            11  15 

7821 

4.8 

374 

1956 

1 

8V90 

4.6 

4  16 

1957 

5 

7556 

4.9 

368 

1958 

3 

5513 

4  .  / 

262 

1959 

6 

872U 

4.7 

h  14 

6 

9533 

423 

6  9990 

455 

436329             7               1  1 

7779 

5.0 

388 

1954 

1 

83  70 

5.0 

4  1  7 

1955 

2 

9220 

5.2 

4(4 

1956 

3 

7063 

5.2 

365 

1957 

4 

802b 

4.8 

382 

2 

9325 

387 

2      1  1  162 

466 

1959 

1 

926C 

4.7 

4  32 

1 

95  70 

45V 

440968            lb                4 1 

7  752 

4.5 

343 

1952 

5 

86bo 

4.2 

364 

1953 

6 

b403 

4.0 

384 

1954 

12 

7403 

4.5 

334 

1 

10840 

512 

1955 

a 

7666 

4  .  1 

35  1 

1  8666 

408 

1956 

5 

7494 

4.B 

360 

1  8640 

422 

1957 

4 

9705 

4.5 

435 

1       637 1 

426 

1959 

1 

9000 

4.b 

402 

442561           31  7b 

8145 

4.8 

383 

1953 

4 

7803 

4.6 

358 

1954 

13 

7898 

4.6 

355 

1 

6340 

435 

1955 

15 

7945 

5.  0 

392 

4 

84V8 

4  In 

4  8240 

40C 

1956 

16 

7674 

5.0 

380 

7 

9081 

420 

7  8597 

4  1  9 

195  1 

13 

8770 

4  .  b 

4  1  V 

5 

10328 

473 

4  8886 

422 

1958 

11 

8193 

4.9 

402 

4 

8026 

374 

3  8920 

45  1 

1959 

8593 

4.  7 

396 

3 

8390 

393 

3  8818 

415 

4U33I2             1  1 

742U 

3.9 

286 

1954 

1 

742  0 

3.V 

286 

4444  18              1  1 

I05b0 

4.7 

499 

1953 

10580 

4.7 

4V9 

444846              1  1 

82  1  0 

4.7 

384 

1957 

I 

8210 

4.  1 

364 

1 

8520 

429 

1        958 1 

39  1 

445235             3  4 

7  73B 

5.  1 

396 

1958 

6380 

5.2 

333 

1 

1  0700 

516 

1  8949 

4/0 

IVS9 

786  f 

5.  1 

405 

3 

10100 

446 

3  10268 

450 

4466/7                 1  1 

8840 

4.4 

3bb 

1957 

• 

884  0 

4.4 

388 

1 

85  10 

422 

1        958 1 

39  1 

44  7V  71             1  1 

8220 

4.9 

40  1 

1959 

8220 

4.9 

40  1 

1 

8740 

4  14 

1  9538 

42  3 

452438           26  44 

78V3 

4.9 

390 

1955 

6 

8205 

4.9 

403 

1956 

1  U 

780  1 

4.8 

37  1 

1957 

1  0 

6  167 

4.8 

397 

1 

6020 

34  7 

1  9723 

42  7 

1958 

7 

62  1  0 

5.0 

4  1  2 

4 

9  1  35 

400 

4  10156 

44  3 

19S9 

V 

8580 

5.0 

431 

6 

9802 

429 

6  10351 

463 

I960 

2 

4965 

5.2 

260 

6500 

345 

1  11946 

480 

453191              2  2 

76  10 

4 .  7 

35V 

1958 

8450 

4.7 

400 

I9S9 

J 

6770 

4  .  7 

3  1  8 

1  8077 

355 

457544              1  1 

6340 

4.8 

305 

I960 

6340 

4.8 

305 

14020 

53  1 

1  12906 

471 

465469             2  3 

77  15 

4.  7 

363 

1  955 

1 

C670 

4.7 

404 

1956 

1 

8650 

5.2 

450 

1959 

6770 

4.4 

299 

1 

lov/o 

562 

1  9625 

436 

46844  1              4  9 

74b6 

4.8 

364 

1954 

7683 

4.6 

359 

1955 

7560 

4.7 

352 

1V56 

7823 

4.8 

381 

1957 

8220 

4.V 

405 

1958 

] 

5970 

5.3 

318 

470947              1  2 

9305 

4.4 

403 

1955 

VB20 

4.3 

420 

1956 

[ 

8790 

4.4 

386 

4  73962            44  59 

6863 

4.  7 

4  10 

1955 

1 

8830 

4.3 

379 

1V56 

0 

838b 

4.  _> 

355 

1957 

19 

9127 

4.6 

42  1 

2 

V4  1  5 

39/ 

2  11522 

465 

I95H 

1 2 

8  159 

4.7 

383 

3 

9363 

426 

4  10034 

446 

1959 

17 

963V 

4.  1 

449 

17 

1004V 

442 

17      1024  3 

44  7 

I960 

4 

7615 

4.7 

359 

4 

10553 

442 

4      1  1  184 

451 

47B224             7  8 

8456 

5.0 

424 

1957 

2 

7120 

4.4 

31  1 

1 

7  1  10 

5  12 

1  10584 

453 

1958 

1 

8480 

4.2 

355 

1 

9350 

394 

I      104  10 

452 

IV5V 

5.2 

b09 

3 

9033 

449 

1  9984 

462 

I960 

1 

8440 

6.3 

535 

1 

9960 

506 

479»75             1  2 

6bb0 

5.0 

340 

1956 

1 

6940 

5.0 

344 

1957 

1 

6820 

4.9 

336 

480296            2  4 

6065 

5.2 

304 

1956 

2 

7765 

4.V 

3(10 

1957 

2 

4365 

5.3 

229 

4836^5              5  5 

8268 

4.9 

406 

1958 

1 

6660 

4.4 

291 

1 

8430 

584 

1  9625 

419 

1959 

3 

901  7 

4.  V 

445 

3 

10940 

432 

3  11398 

459 

I960 

1 

7630 

5.3 

404 

1 

I24V0 

464 

1  13178 

4/  i 

487591              1  1 

8490 

4.8 

4  1  1 

1959 

1 

8490 

4.8 

4  1  1 

1 

8730 

4  14 

1  9538 

4/3 

488743            14  33 

937b 

5.  1 

473 

1955 

6 

871  I 

4.9 

422 

2 

9000 

425 

1  8371 

385 

rABLfc    I  j. — OAOGHTtR— Av  ERAGE  OF  SIRlS    IN   SLRVIGi.   IN   ARtlFICIAL   BKElUING   URGAN  [  ,  '  I  I  i .  .  , — GROUPED   8r  BKELG, 
BY   YtArv   Of-    FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STAIE  ONLY 


uAGGHTEK 

AVERAGE 

BY  SlRE 

RECURI)  AVLKAGE  B 

Y  SIkE 

BY 

FRESHENING 

YtAK 

305-UAY 

CONtLMf  , 

.  AV. 

YtAKLY   HERO   A  V  LK  AG  L 

SIRL  OAUGHTER5 

RECORDS 

MILK  FlST 

FAI 

FRESH 

RtCOROS  MILK 

TEST 

f  AT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

KtCORUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

LB. 

Ll!. 

GUlRNSEY 

I9b6 

6  923b 

5.  1 

470 

2 

9bl0 

429 

1 

fa644 

4L4 

195  7 

5  9756 

b  1  3 

1 

b62? 

I95d 

U  12155 

4 .  a 

1 

1  llWO 

552 

1 

10421 

513 

1959 

II  9701 

b.  1 

497 

9b6b 

433 

5 

1048  1 

4rt0 

I960 

1  8010 

4.  7 

373 

1 

9oo0 

396 

1 

I0B56 

42  B 

494007  2 

3 

6bBb  4.5 

300 

1956 

1  59B0 

It.  1 

24e 

I9b7 

1  3310 

4.4 

146 

1959 

1  tib30 

4 .  I 

403 

1 

7290 

33B 

1 

7B59 

in 

507027  3 

3 

10150  4.6 

463 

1959 

3  IUISO 

U.6 

463 

i 

1  04V0 

467 

3 

10664 

4oU 

NLW  JLKSEY 


. — D AUGHT t R-AV  tK AG  E  OF   SIkLS    IN  SfcRVICL   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUND   BY  BKEEUi 
BY   YEAR  OF   FRESHtNING — klCORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


UAUGHTER 

AVERAGL 

BY  SIKE 

RECORD  AVERAGE   BY   S I Rfc 

6Y 

1 RcSHLNINC 

YtAK 

305-DAY 

CONI LMf 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TtST 

FA  I 

FRESH 

R  tCORDS 

MILK 

Tt  S  T 

FAT 

RLCuRUS 

MILK 

NO.  NO. 

NO. 

L8.  PCT. 

LB. 

YEAR 

LB  • 

PCT  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

HOL  S 1 

L  I  N 

5617  89  1 

u 

13220  3.6 

475 

1947 

2 

1  2535 

3.6 

448 

1  948 

1 

1  3550 

3.5 

4/5 

1 949 

| 

1  4290 

3.  7 

532 

654594  28 

1  1  5 

114  11      3 . 8 

434 

1947 

55 

1079  1 

3.9 

4  1  5 

1948 

1  3 

1  2355 

3.7 

458 

1949 

1  3 

1259? 

3.  b 

4/5 

1950 

14 

1  1402 

3.8 

432 

195  1 

1  0 

12342 

3.  B 

467 

1952 

12327 

3.6 

444 

1953 

3 

1246  / 

3  ■  b 

479 

1954 

I 

14250 

3.8 

548 

1  956 

I 

8380 

3.6 

298 

66922U  55 

168 

12 127  3.5 

425 

194/ 

132 

1231  3 

3.5 

433 

1948 

8 

12  130 

3.8 

458 

1949 

8 

13630 

3.7 

49b 

1950 

4 

12075 

3.8 

45  1 

1951 

5 

12724 

3.0 

454 

1952 

4 

I  14  05 

3.6 

4  12 

1953 

2 

1  3050 

3.  7 

482 

1954 

2 

12810 

3.  B 

480 

1955 

2 

12035 

3.7 

445 

1957 

1  3090 

3 . 5 

454 

669721  1 

1 

104 10     3.  1 

325 

1955 

1 

10410 

3.  1 

32  5 

673095  2 

1  1 

1311b  3.5 

466 

1947 

i 

13030 

3.5 

459 

1948 

2 

1  3045 

3.6 

469 

1949 

| 

1  1240 

3.9 

434 

1950 

1  1220 

3.4 

382 

1951 

1 

1  566  U 

4.0 

626 

1952 

I 

1  77  1  0 

3.  / 

66  1 

1953 

| 

147  10 

3.  6 

534 

673525  96 

354 

1 1 704  3.8 

440 

1  947 

98 

1  1224 

3.  3 

42  1 

1948 

35 

112  17 

3 .  7 

4  1  9 

1949 

4  1 

1  1983 

3.8 

453 

1950 

40 

12360 

3.  i 

46  1 

1  95  1 

33 

12242 

3.7 

448 

1 

10490 

1952 

30 

12667 

3.7 

47  1 

1 

12220 

I9S3 

29 

1  3646 

3.  / 

497 

1954 

2  5 

1  350u 

3.7 

490 

2 

112  7  5 

1955 

12 

14215 

3.7 

526 

1956 

6 

13592 

3.6 

489 

2 

1  3  V  4  5 

1957 

14  140 

3.6 

5  1 4 

2 

1  3945 

1958 

1 

1  1020 

4.  1 

45/ 

1 

12  140 

1959 

1 

9650 

3.  1 

301 

' 

12930 

675043  2 

6 

13627  3.6 

485 

1950 

I 

1  6250 

3.7 

599 

195  1 

1 

1  42  1  0 

3.7 

320 

1952 

2 

167  10 

3.5 

58  7 

1953 

I 

1054  0 

3.4 

358 

1954 

I 

7340 

3.  o 

26  1 

675837  60 

175 

10483  3.6 

378 

1947 

134 

10558 

3.6 

38^: 

194b 

9 

1  1934 

3.5 

422 

1949 

1  | 

1  1S85 

3.6 

418 

1950 

8 

118  13 

3.6 

43  1 

1951 

Cj 

12513 

3.5 

442 

1952 

4 

1  3045 

3.5 

450 

1  953 

| 

1  1640 

3.3 

388 

1954 

1 

1  6240 

3.6 

385 

1956 

1 

14880 

3.6 

542 

675839  33 

135 

11151  3.6 

395 

1  947 

82 

112  12 

3.6 

40  1 

1  94b 

16 

1  1606 

3.5 

404 

1949 

1  0 

12267 

3.4 

422 

1950 

7 

1  1880 

3.6 

423 

1951 

/ 

12050 

3.5 

428 

1952 

7 

1  1644 

3.5 

409 

1953 

3 

10553 

3.5 

369 

1954 

1 

14030 

3.4 

484 

1955 

| 

1424  0 

3.  b 

54  1 

1956 

1 

10350 

3.4 

352 

675841  2 

3 

8893  3.9 

347 

1  947 

2 

8615 

3.9 

336 

1948 

1 

9530 

3.  7 

357 

679129  15 

66 

12107  3.5 

42  1 

1947 

52 

12430 

3.o 

44  1 

194b 

1  3780 

3.6 

492 

1949 

4 

12183 

3.5 

429 

1950 

3 

1  3660 

3.5 

4/b 

1951 

1  1960 

3.6 

426 

1952 

13920 

3.c 

523 

6800/4  1 

1 

16340  3.5 

574 

1947 

16340 

574 

,  AV.  YLARLY  HLRU  AVLKAjL 
FAT  R..CORLS  MILK  FAT 
LB.  NO.  LB.  La. 


509 

437 

534 
506 
46/ 
5  I  1 


1 

1  1685 

456 

2 

10917 

409 

2 

13200 

493 

1 

12208 

461 

1 

1  2764 

407 

11355  5.5 


1949 
1952 


8020 
14650 


299 
474 


12440     3.8  466 


195  1 
1952 


13220 
1  1  140 


459 
429 
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-DAUGHTtR-AVLRAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 


OAUGHTER 

AVLRAGE 

BY  SIR 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  ILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO  . 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  . 

HOLSTUN 

1953 

| 

1  2060 

3.  7 

44  5 

1954 

1 

12690 

3.9 

499 

1955 

1 

13090 

3.8 

498 

695644 

1 

2 

12530 

3.7 

1*55 

1949 

10890 

3.8 

4  1  5 

1950 

| 

14  170 

3.5 

495 

698483 

2 

8 

1  1  272 

3.5 

395 

1  949 

| 

8070 

3.5 

286 

1950 

986U 

3.4 

328 

1951 

i 

13375 

3.6 

480 

1952 

1 

12600 

3.4 

433 

1953 

1 

13900 

3.5 

484 

1954 

1 

12160 

3.5 

42  3 

69911 52 

, 

2 

12670 

3.6 

U55 

1950 

1 

1  1  140 

3.5 

396 

1951 

1 

14200 

3.6 

5  1  3 

7008  4  1 

11*930 

3.3 

496 

1950 

1 

14930 

3.3 

496 

7047  47 

3 

8 

1  31*1*1* 

3.3 

440 

1949 

i 

12983 

3.3 

427 

1950 

\ 

11270 

3.3 

373 

195  1 

2 

12930 

3.2 

4  1  5 

1953 

1 

12930 

3.4 

438 

1954 

16260 

3.4 

547 

7051 01 

1 

1 

6650 

3.6 

236 

1949 

1 

6650 

3.6 

236 

7 1 09  57 

1 0 

30 

112  70 

3.5 

394 

1 948 

1 

13300 

3.2 

431 

1949 

5 

1118  7 

3.4 

379 

1950 

6 

12373 

3.4 

423 

195  1 

il 

12  113 

3.3 

40  1 

1952 

1 2  788 

3.5 

442 

1953 

1  1830 

3.8 

452 

1954 

ll 

12858 

3.7 

484 

1955 

2 

1  0970 

3.7 

406 

1956 

8620 

3.  1 

264 

71  1323 

7 

2  1 

12091* 

3.7 

442 

1  947 

14 

12044 

3.7 

44  1 

1  948 

3 

12487 

3.8 

466 

1949 

5 

1  1  180 

3.8 

4zO 

1950 

1 

14380 

3.2 

46? 

7 155  12 

27 

90 

1  1  988 

3.5 

424 

1947 

28 

1  1473 

3.6 

409 

1948 

1  5 

1  1876 

3.5 

42  1 

1949 

9 

12939 

3.5 

450 

1950 

1  1 

12679 

3.6 

456 

195  1 

1  1 

12435 

3.4 

422 

1952 

4 

12870 

3.4 

433 

1  953 

4 

1  3470 

3.5 

473 

1954 

14  192 

3.5 

300 

1955 

2 

1  1970 

3.9 

459 

1956 

3 

1  1870 

3.5 

42  1 

7183  03 

22 

83 

1  1753 

3.7 

432 

1947 

49 

1  147  1 

3.7 

425 

1948 

1  1 

11 42  7 

3.7 

4  19 

1949 

1  0 

1  3405 

3.7 

496 

1950 

13880 

3.  1 

5  12 

195  1 

7 

1  3280 

3.  7 

497 

1952 

1 

12820 

4.0 

508 

1953 

2 

13945 

3.6 

494 

7183i*i* 

1 

5 

11552 

3.3 

378 

1953 

| 

1  0280 

3.3 

336 

1954 

13130 

3.4 

44  1 

1  955 

1 

9840 

3.3 

328 

1956 

| 

1  1800 

3.0 

354 

1958 

| 

12710 

3.4 

429 

7 1 9598 

| 

1 

13160 

3.1* 

453 

1949 

| 

13160 

3.4 

453 

721*2  70 

9 

11273 

3.7 

412 

1947 

12560 

3.7 

459 

1948 

| 

1  1380 

3.8 

431 

1950 

1 

15100 

3.6 

546 

1 95  1 

1 

15390 

3.5 

536 

7242  72 

8 

I  3 

1  1  270 

3.7 

405 

1947 

1  1 

1  1358 

3.6 

406 

1 949 

I 

1  1 34  0 

3.6 

4  1  1 

1950 

| 

1042  0 

3.7 

38  1 

721*2  77 

ll 

13 

1  11*1*5 

3.5 

404 

1947 

1 

7880 

3.2 

249 

1948 

3 

10897 

3.4 

376 

1949 

2 

12195 

3.5 

413 

1950 

2 

13210 

3.5 

457 

1 95  1 

2 

1  1400 

3.  6 

404 

1952 

J'  ■ 

12710 

3.8 

477 

1953 

1  1800 

3.8 

446 

1954 

1 

12070 

3.9 

468 

725760 

1 

1 

12720 

3.  1 

393 

1949 

12720 

3.  1 

393 

7260  51* 

20 

58 

10732 

3.7 

394 

1949 

6 

12120 

3.7 

443 

1950 

1  1 

10354 

3.  7 

387 

1951 

( 

1068  7 

3.9 

412 

305-DAY  CONTCMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.      LB.  NO.  LB.  LdJ 


1      12270  460 


1  1550 
14  160 
15220 
12ol0 
13670 


427 
456 
514 
455 
477 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


45     10968     3.7  409 


16     10977     3.7  394 


727609  1 

729025  1 

733976  1 

738B51  167 


1  9660 

2  12160 
1  12810 

572  1  11491 


7U2676 
743063 


2       9595     3.6  339 

1  14610  3.6  531 
5     13622     3.8  515 


5     15950     3.2  519 


22     11337     3.3  372 


748439  124 


419      11958     3.6  431 


748441  54 


171      11960     3.6  428 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

HOLSTEIN 

1952 

1  1 

10867 

3.7 

399 

1953 

9 

1  1298 

3.6 

404 

1954 

6 

1  1347 

3.6 

402 

1955 

12094 

3.6 

436 

1956 

3 

12197 

3.4 

419 

1947 

23 

1  0979 

3.7 

407 

1948 

7 

11127 

3.  7 

407 

1949 

5 

1  2396 

3.6 

446 

1950 

3 

10553 

3.5 

37  1 

1951 

3 

12080 

3.7 

446 

1952 

2 

8700 

3.  5 

299 

1953 

1 

12850 

3.5 

446 

1954 

1 

1  1040 

3.5 

386 

1947 

4 

1  1093 

3.5 

378 

1948 

2 

11770 

3.6 

382 

1  950 

1 

14720 

4.2 

615 

1951 

1 

14740 

4.0 

596 

1952 

1 

11390 

4.2 

478 

1953 

1 

10630 

4.  1 

438 

1  954 

z 

12175 

4.  1 

499 

1955 

2 

1  0005 

4.  1 

409 

1956 

1 

10630 

4.  1 

436 

1957 

12250 

4.0 

490 

1948 

1 

9660 

3.4 

33  1 

1947 

2 

12  160 

3.5 

425 

1953 

1 

12810 

3.7 

470 

1947 

46 

10605 

3.7 

396 

1948 

28 

1  1348 

3.6 

410 

1949 

2b 

1  1637 

3.7 

431 

1950 

42 

1  1550 

3.7 

426 

195  1 

60 

1  1857 

3.  7 

443 

1952 

84 

1  1574 

3.8 

441 

1953 

78 

1  1827 

3.6 

446 

1954 

64 

12  165 

3.7 

454 

1955 

5B 

12136 

3.B 

45b 

1956 

43 

12445 

3.  8 

473 

1957 

26 

13213 

3.8 

b02 

1958 

1  0 

12  137 

3.6 

458 

1959 

4 

1  1578 

3.4 

395 

1960 

1  1230 

3.2 

357 

1947 

1 

7920 

3.  5 

276 

1949 

1 

1  1270 

3.6 

402 

1950 

1 

14610 

3.6 

531 

1948 

1  0230 

3.7 

375 

1949 

I 

1  3640 

3.  b 

52  I 

1950 

1 

1  4050 

4.0 

562 

1951 

1 

1  4250 

3.  7 

52  1 

1952 

1  5940 

3.7 

594 

1948 

1 

16550 

3.  1 

Dl3 

1949 

1 

16130 

3.3 

539 

1951 

1 

17380 

3.2 

553 

1952 

1 

15490 

3.4 

530 

1954 

1 

14200 

3.2 

458 

1951 

2 

1  1575 

3.2 

372 

1952 

7 

1  0229 

3.2 

333 

1953 

6 

12052 

3.2 

385 

1954 

2 

8625 

3.  1 

278 

1955 

2 

10700 

3.6 

362 

1956 

1 

5680 

3.4 

19b 

1957 

1 

12070 

3.0 

366 

1958 

1 

15430 

3.6 

557 

1947 

99 

1  IE24 

3.7 

435 

1948 

56 

1240  1 

3.6 

449 

1949 

S9 

12802 

3.  7 

468 

1950 

52 

12739 

3.  1 

466 

195  1 

4  1 

1  3356 

3.6 

481 

1952 

37 

12465 

3.6 

451 

1953 

30 

12313 

3.  6 

44  1 

1954 

23 

12615 

3.6 

449 

1955 

14 

12S59 

3.5 

433 

1956 

5 

1  1440 

3.4 

385 

1957 

2 

15455 

3.4 

521 

1958 

1 

12880 

3.7 

4/9 

1947 

41 

1  1356 

3.5 

40  1 

1948 

1  1 

1  1275 

3.5 

395 

1949 

13 

1372E 

3.6 

484 

1950 

9 

1  1906 

3.6 

427 

1951 

14 

12286 

3.  7 

454 

19S2 

lb 

12089 

3.6 

437 

1953 

18 

1  1965 

3.6 

434 

YEARLY  HEKU  AVERAGE 
RECOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


1 

16060 

503 

1 

9320 

306 

2 

1  39j0 

513 

2 

1  3470 

485 

6 

1  3548 

48  1 

5 

13646 

512 

5 

127  ie 

5 

13192 

506 

6 

12128 

S 

13624 

493 

5 

125  15 

2 

112  10 

438 

2 

10640 

3 

10633 

388 

3 

1  1  122 

10/50 

360 

1 

10529 

477 
457 
474 
4  12 
41  I 
36  3 


1      12940  466 


I      15360  534 


I  13870  517 
I  16320  623 
I      15650  616 


I      107RC  392 


1      13309     50  1 
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-OAUGHTER-AVtRAGE  OF  SIRES  IN  StRVICE  IN  ARTIFICIAL  BRELOING  ORGAN1 ZAT I ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING —  RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


-GROUPED  by  BREEO, 


OAOGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RELORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH  RECORDS 
YEAR  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVtKAGt 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  LB.  Lb. 


748442  27  110     I  3.7  <tlB 


9      10387     3.5  362 


4       82U0     3.6  29b 


749201  126  1(02      I  1 9 1*  7     3.6  434 


195a 

16 

12833 

3.7 

473 

1955 

11* 

14091* 

3.7 

517 

1956 

7 

14784 

3.  7 

55  1 

1957 

7 

13593 

3.7 

502 

1958 

2 

13460 

3.B 

510 

1959 

1 

8330 

3.  7 

305 

1 

9830 

356 

19U7 

51* 

1  1094 

3.7 

4  10 

1948 

lit 

10923 

3.7 

403 

19U9 

10 

12  160 

3.5 

423 

1950 

1  1 

12622 

3.6 

454 

1951 

6 

12047 

3.  7 

439 

1952 

7 

12689 

3.7 

465 

1953 

5 

1  2220 

3.5 

429 

1 951* 

2 

12SS0 

3.7 

466 

1955 

1 

15270 

3.  1 

474 

1952 

2 

9715 

3.  7 

357 

1953 

2 

9365 

3.6 

335 

I95U 

2 

12385 

3.5 

435 

1955 

1 

10490 

3.7 

390 

1956 

12510 

3.6 

445 

1957 

1 

1  1270 

3.5 

393 

1952 

1 

7780 

4.0 

309 

1953 

2 

48  15 

3.5 

171 

1959 

1 

13150 

3.4 

453 

I 

12070 

431 

I9U7 

36 

1  1873 

3.5 

4  14 

194B 

19 

12155 

3.5 

428 

1949 

16 

12814 

3.6 

460 

1 

12730 

455 

1950 

1*9 

12136 

3.7 

447 

1 

13250 

522 

1951 

6  1 

12205 

3.6 

441 

2 

130  10 

524 

1952 

1*9 

12549 

3.7 

459 

2 

13305 

530 

1953 

1*1* 

12120 

3.6 

437 

2 

13295 

493 

I95U 

37 

13012 

3.6 

472 

3 

13243 

545 

1955 

33 

13055 

3.7 

480 

2 

14600 

55  1 

1956 

27 

12224 

3.7 

449 

3 

14650 

557 

1957 

19 

12359 

3.6 

440 

3 

14B93 

581 

1958 

5 

12062 

3.  9 

463 

3 

13657 

529 

1959 

5 

13090 

3.8 

489 

5 

1  1244 

424 

1960 

2 

12120 

4.0 

481 

2 

10810 

416 

1      10747  391 


1      10268  383 


12579 
12135 
13462 
I  1696 
1  1685 
1  1375 


478 
461 
51  I 
464 
451 
432 


II      12260     3.5  427 


1949 

1 

11210 

3.  5 

396 

1950 

1 

13630 

3.6 

485 

1951 

2 

1  1705 

3.8 

440 

1952 

1 

1  1390 

3.4 

385 

1953 

2 

14625 

3.3 

471 

1954 

2 

1  1020 

3.7 

406 

1956 

1 

12390 

3.6 

448 

1959 

1 

11510 

3.  1 

359 

755101 
755659 


I  6980  3.7  260 
75      10399     3.6  372 


6980      3.7  260 


756626  4  7      11490     3.7  423 


758846  4  10      13307      3.8     50  1 


1947 

29 

10494 

3.6 

374 

1948 

9 

10126 

3.6 

366 

1949 

10 

1  1080 

3.  7 

401 

1950 

6 

1  041  U 

3.6 

379 

195  1 

9 

10483 

3.5 

365 

1952 

3 

1  1863 

3.4 

404 

1953 

1  Il60 

3.7 

419 

1954 

9000 

3.8 

346 

1955 

9950 

3.6 

381 

1956 

10130 

4.0 

403 

1957 

9540 

3.6 

340 

1956 

8140 

3.9 

319 

1959 

8110 

3.6 

293 

1952 

1  9760 

4.0 

390 

1953 

1  9210 

4.2 

390 

1955 

2  11445 

3.8 

428 

1956 

1  12800 

3.6 

461 

1957 

1  10290 

3.4 

350 

1959 

1  15180 

3.4 

518 

760474 

2 

5 

14  102 

3.8 

529 

1955 

1  12020 

3 

7 

44  5 

1956 

1  13120 

3 

7 

492 

1957 

1  13000 

3. 

8 

494 

1958 

1  14190 

3 

6 

506 

1959 

1  15120 

3 

a 

573 

760856 

2 

7 

12836 

3.4 

434 

1948 

1  12810 

3 

3 

427 

1950 

1  12390 

3. 

4 

426 

1951 

2  12380 

3 

7 

453 

1952 

1  11350 

3. 

2 

366 

1953 

2  12665 

3. 

2 

402 

761977 

3 

10 

10730 

3.8 

399 

1951 

1  12760 

3 

6 

455 

1952 

1  11200 

3. 

8 

426 

1953 

2  11635 

3 

6 

4  19 

1951 

1  16670 

3.5 

590 

1952 

1  13800 

4.  1 

S63 

1953 

2  13920 

3.7 

501 

1954 

2  13425 

3.6 

501 

1955 

2  14200 

3.7 

522 

1957 

2  11550 

3.7 

423 

I      15220  560 


1     15925  564 


I      12770  480 


13625  499 
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-D AUGHT ER-AVERAbE  OF  SIRtS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


■GRUUMlD  by  breed. 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YlAr 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK.  1  EST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


158      11343     3.8  427 


33      11105     3.6  403 


766065 
7691 10 


7850     3.4  269 


44      11(1(05     3.8  550 


770146  II 


32     11075     3.6  400 


772189  I 


77^580  I 


772932  14 


775264  1 
776652  I 


6      10704     3.8  411 


3     12610     3.4  436 


4      11635     3.8  440 


43       9872     4.0  390 


1  16260 

2  12740 


3.6 
3.3 


579 
424 


779715  2 


7802  14  17 


8      10890      3.6  387 


10       9471      3.4  317 


52      I09o5     3.6  388 


jUD-UAT  CUNIlMP 

vi  aui  v    u  l  c  n    awl  j  1 1  i 
TLAKLT    n  fc  K  U    flv LKAUL 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

RECORDS     MILK  FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PLT. 

L8. 

NO.  LU. 

LB. 

NO.            LB.  Lb. 

HOLSTLIN 

1954 

2 

12015 

3.  7 

438 

1955 

1 

132  10 

3.8 

503 

1957 

3.6 

4  16 

1958 

1 

12900 

3.5 

449 

1959 

1 

9740 

4.0 

386 

1      1 1 1 70 

404 

1      1213?  453 

1947 

79 

1  1335 

3.8 

427 

1948 

1  7 

12026 

3.0 

1949 

13 

1203b 

3.9 

46/ 

1950 

15 

1  1  197 

3.9 

442 

1951 

7 

1  1714 

3.8 

438 

1952 

7 

12  120 

4.0 

483 

1953 

4.0 

537 

1954 

6 

1431  7 

3.9 

549 

1955 

3.B 

607 

1956 

3 

1  1  103 

3.9 

431 

1957 

2 

13430 

4.0 

53  1 

194/ 

2  1 

108S4 

3.6 

392 

194  8 

2 

1  1540 

3.4 

398 

1949 

4 

I2o08 

3.4 

420 

1950 

1 

1  1340 

2.8 

3  19 

1951 

1 

13000 

3.8 

492 

1952 

1 

14790 

3.8 

562 

1954 

1 

16190 

3.6 

577 

1955 

1 

13280 

3.7 

496 

1956 

3.8 

434 

1951 

1 

7850 

3.4 

269 

1950 

2 

12400 

3.9 

481 

3 

1  1560 

4  33 

1952 

3 

14207 

3.8 

535 

1953 

5 

1  3472 

3.8 

5  15 

1954 

4 

15258 

3.4 

532 

1955 

1  5564 

3.8 

59  1 

1956 

5 

16896 

4.0 

667 

1957 

5 

15476 

3.7 

575 

1958 

5 

16566 

3.8 

632 

2  14130 

532 

1      1626'     64  5 

1959 

6 

14033 

3.9 

546 

6  14100 

546 

5      13706  535 

1 960 

1 

13470 

3.5 

473 

1  13790 

507 

1      1 3636  509 

1948 

3.6 

420 

1949 

5 

12  106 

3.6 

43V 

1950 

8 

1  1280 

3.  7 

4  15 

195  1 

4 

12900 

3.7 

480 

1952 

2 

12815 

3.5 

450 

1953 

2 

13060 

3  t> 

1954 

3 

12857 

3.4 

438 

1955 

2 

1  1950 

3.5 

409 

1951 

4  7  1 

1952 

1 

10430 

3.  5 

367 

1953 

1 

9250 

3.5 

32  1 

1954 

1 

10230 

3.3 

36  1 

1955 

I 

9570 

3.5 

338 

1  12320 

455 

1      10072  364 

1956 

1 

1  0060 

3.6 

36  1 

1      1 1 530 

1      11118  404 

1950 

3.4 

4  10 

1951 

1 

1  1940 

3.3 

398 

1953 

1  3750 

3.6 

4V9 

1950 

1 

12470 

3.8 

480 

195  1 

3.7 

432 

1952 

| 

10310 

3.9 

399 

1 

1210O 

3.7 

1947 

29 

9499 

4.  1 

386 

5 

10232 

3.6 

364 

1949 

4 

10983 

3.9 

428 

1950 

1 

13570 

3.9 

525 

1951 

11320 

3.8 

429 

1952 

1 

11140 

3.3 

37  1 

1958 

I 

16260 

3.6 

579 

1  12650 

486 

3.4 

1955 

1 

1  3070 

3.2 

423 

1947 

2 

10485 

3.4 

359 

1948 

1 

8520 

3.9 

333 

12610 

3.8 

460 

1950 

1 

96  lu 

3.6 

342 

1951 

1 

15240 

3.7 

558 

1952 

1 

16220 

3.6 

j88 

1953 

1 

5570 

3.4 

19  1 

1947 

4 

1  1808 

3.4 

402 

1948 

2 

9675 

3.3 

3  18 

1949 

2 

8585 

3.4 

<!U7 

1950 

2 

9915 

3.3 

321 

194  7 

6 

10882 

3.7 

400 

1948 

8 

10518 

3.6 

370 
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TABLE    lb. — DAUGHTER— AV  ER AGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


•GROUPED  BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


218      11464     3.7  123 


20b     11SS6     3.6  412 


1.1      11514     3.S  401 


784231 

786366 
7870  14 
787382 

7883  99 


2  79b0  4.1  320 

1  12760  3.3  419 

1  9940  3.6  361 

3  11723  3.7  429 

17  11328  3.6  411 


791296  2 


792129  5 


6      12124      3.2  38b 


12      llblB     3.3  38b 


5     11934     3.5  41b 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

HOLSTEIN 

1949 

b 

1055? 

3.4 

357 

1950 

6 

10778 

3.7 

396 

1951 

8 

1  1  13  1 

3.5 

391 

1952 

b 

12410 

3.5 

434 

1953 

b 

1  1478 

3.5 

407 

1954 

4 

1  3353 

3.5 

475 

1955 

3 

1  04  3  7 

3.  5 

362 

1  956 

1 

1  1030 

3.5 

382 

1  957 

1 

12910 

3.  2 

409 

1 94  7 

67 

1  1653 

3.6 

422 

1948 

23 

11170 

3.7 

4  1  1 

1949 

28 

1  2376 

3.8 

46  1 

1 950 

26 

10573 

3.8 

401 

1951 

29 

12044 

3.6 

432 

1952 

1  6 

1  1923 

3.  7 

438 

1953 

12 

12413 

3.6 

44  1 

1954 

8 

1200  1 

3.7 

444 

1955 

4 

10965 

3.9 

426 

1956 

3 

1  0620 

3.8 

4  01 

1  958 

1 

1519  0 

3.2 

484 

1  959 

1 

12  780 

3.5 

44  7 

1947 

12 

1  1549 

3.  b 

404 

1 948 

14 

1  1489 

3.4 

39  1 

1 949 

31 

1  1  959 

3.5 

420 

1950 

3  1 

12139 

3.6 

445 

1951 

30 

1  1839 

3.6 

43  1 

1952 

30 

1  208? 

3.6 

44  1 

1953 

20 

1  1993 

3.6 

432 

1954 

9 

1  256  1 

3.  4 

435 

1955 

6 

1  2396 

3.7 

462 

1956 

1  188  1 

3.8 

451 

1957 

11890 

3.9 

468 

1958 

9292 

3.7 

339 

1959 

1  1050 

3.5 

382 

1960 

1 

10400 

3.2 

33b 

1 947 

, 

10980 

3.5 

385 

1 948 

10 

10443 

3.4 

352 

1949 

22 

1  1484 

3.5 

39  7 

1  950 

32 

1  1480 

3.5 

400 

1951 

18 

12028 

3 .  b 

419 

1952 

22 

12008 

3.5 

4  19 

1  953 

14 

1  1  809 

3.5 

408 

1954 

12 

12554 

3.5 

437 

1955 

10 

12070 

3.4 

411 

1956 

■ 

1  2649 

3.4 

427 

1957 

1  3990 

3.4 

474 

1959 

1  5830 

2.9 

465 

1954 

' 

9330 

3.9 

365 

1957 

6570 

4.2 

274 

1  958 

12760 

3.3 

4  19 

1959 

9940 

3.6 

36  1 

1951 

2 

1  1055 

3.  6 

397 

1  953 

1  2390 

3.  7 

46  1 

1949 

9090 

3.2 

29  1 

1950 

10270 

3.5 

356 

195  1 

j 

1  1760 

3.4 

397 

1952 

1 

8810 

3.3 

290 

1953 

1029b 

3.4 

349 

1  954 

10955 

3.6 

39  7 

1955 

1  0885 

3.5 

39  1 

1956 

2 

1  0370 

3.4 

3b  1 

1957 

1  1343 

3.7 

42  1 

1958 

] 

12890 

3.7 

477 

1959 

1  1840 

3.5 

419 

1946 

1  1  B60 

3.5 

4  15 

1949 

1  1295 

3.2 

363 

1  950 

1 

12390 

2.9 

363 

1951 

1  2230 

3.0 

366 

1954 

14310 

2.7 

387 

1947 

13760 

3.3 

455 

1  950 

9235 

3.3 

299 

195  1 

10835 

3.6 

38  1 

1  952 

10070 

3.6 

36  1 

1953 

12750 

3.4 

4  36 

1954 

10720 

3.3 

356 

1956 

7940 

3.3 

261 

1954 

1  1220 

3.5 

388 

1955 

10  160 

3.8 

367 

1957 

13150 

3.4 

445 

1958 

12620 

3.4 

425 

305-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  L6.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LS. 


1      13290  50= 


12502  464 


1  10100  370 

2  9860  380 
1      10760  381 


2  10742  394 
2  9756  369 
1      10529  363 


I      11520  406 


I  11270  439 
1      12460  455 


1  11456  437 
1     12393  452 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRlS  IN  SLKVICL  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATi  ONLY 


ORGANI/AT  IONS — GRO'JHLD   BY  BKEEU, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIKL  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   fCT.  LB. 


79B45I 
799461 


I  1        9620     U.i*  425 

3  13      12597     3.5     44  1 


I  oh      114  .1      3.6  412 


802505 
804734 


5     11124     3.9  439 


1  9170  3.8  350 
3      12227      3.4  4|5 


2       8045     3.3  268 


187     1  1213     3.7     4 1 S 


179      11458     4.0  455 


6      11790     3.9  456 


8098  13 
81 1743 


12540 
11506 


3.6 
3.6 


It  1*6 
416 


812359 
812635 


I 

92 


9600 
1  1485 


2.8 
3.8 


269 
436 


RECORD  AVcRAGE   8Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


1951 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1953 

1947 
1948 
1949 
1950 


RCCORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  RCT. 


HOLS  IE  IN 
1  12520 


2 
60 
125 
165 
186 
120 
84 
54 
33 
4 


13550 
8295 
1  1214 
1  1377 
1  1801 
12109 
1  1748 
12356 
1  1682 
12147 
9110 


3.0 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 


9360 
1  1099 
1  1592 
10855 


3.9 
3.8 
3.8 
3.8 


FAT 
L8. 


1949 

I 

9620 

14  . 

4 

425 

1947 

1 

1  1600 

3. 

2 

365 

1948 

1 

1  1  140 

J. 

I 

349 

1950 

2 

10330 

3. 

5 

360 

1951 

2 

1  1330 

3. 

5 

389 

1952 

1 

10130 

3. 

5 

334 

1953 

2 

10315 

3. 

7 

361 

1954 

1 

14530 

3. 

5 

510 

1955 

1 

16670 

3. 

9 

644 

1957 

1 

12230 

3. 

7 

447 

I960 

1 

14730 

3. 

6 

524 

1947 

32 

12  IBB 

3. 

6 

438 

1948 

22 

10973 

3. 

6 

395 

1949 

28 

1  1996 

3. 

5 

42  1 

1950 

25 

1  1703 

3. 

6 

423 

1951 

21 

1  1058 

3. 

6 

391 

1952 

13 

1  1519 

3. 

6 

408 

1953 

10 

12454 

3. 

5 

428 

1954 

7 

1  1653 

3. 

4 

399 

1955 

5 

12014 

3. 

6 

430 

1956 

4 

1  132  3 

3. 

6 

406 

1957 

1 

7030 

3. 

8 

267 

1  948 

1 

1  1230 

3. 

8 

425 

1949 

| 

10080 

4. 

0 

400 

1950 

7810 

3. 

4 

268 

1951 

13350 

4. 

2 

555 

1952 

| 

13150 

4. 

2 

548 

1955 

9170 

3. 

b 

350 

1951 

| 

1  1870 

3. 

4 

409 

1952 

1 

1  1650 

3. 

3 

368 

1953 

13160 

3. 

4 

447 

1955 

| 

7540 

3. 

4 

259 

1956 

| 

8550 

3. 

2 

277 

1948 

2 

9600 

3. 

8 

364 

1949 

23 

10987 

3. 

7 

4  12 

1950 

29 

10792 

3. 

6 

407 

1951 

26 

1023B 

3. 

8 

390 

1952 

29 

1  1362 

3. 

6 

411 

1953 

20 

1  1770 

3. 

8 

442 

1954 

21 

12504 

3. 

6 

453 

1955 

IB 

1283  1 

3. 

6 

466 

1956 

6 

13772 

3. 

5 

4  79 

1957 

10 

13438 

3. 

5 

477 

1958 

2 

16975 

3. 

5 

598 

I960 

1 

1  1650 

3. 

6 

416 

1949 

2 

12485 

4. 

0 

503 

1950 

3 

9303 

4. 

0 

377 

1952 

3 

1  1393 

4. 

0 

454 

1953 

29 

10796 

4. 

0 

425 

1954 

40 

1  154  7 

4. 

0 

462 

1955 

34 

1  1672 

4. 

0 

463 

1956 

25 

1  1846 

4. 

0 

472 

1957 

19 

12169 

3. 

9 

474 

1958 

12 

1  1947 

3. 

9 

459 

1959 

1  1 

1  1739 

3. 

9 

458 

1960 

13520 

3. 

6 

486 

1952 

10060 

3. 

6 

362 

1953 

9820 

3. 

7 

361 

1954 

10510 

4. 

0 

423 

1955 

12620 

3. 

9 

489 

1956 

13970 

3. 

9 

542 

1957 

13760 

4. 

1 

561 

12540     3.6  446 


402 
292 
409 
4  13 
424 
440 
428 
444 
4  18 
438 
317 


9600     2.8  269 


362 
423 
435 
413 


i03-UAY  CONTlMC.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YlARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FA  f 
NO.  L8.  LJ.. 


12B40  426 


1 

10000 

396 

2 

1  1240 

416 

2 

13485 

505 

2 

12960 

476 

2 

1  1451 

421 

2 

1  1  135 

419 

2 

12743 

465 

2 

12900 

47  1 

2 

12432 

456 

1 

159S0 

57  1 

13963 

52  5 

13800 

512 

1 

150B6 

550 

1 

10560 

373 

1 

13990 

454 

1 

10399 

414 

2 

10245 

388 

1 

13850 

473 

3 

1  IBdO 

438 

3 

12030 

452 

a 

13040 

487 

9 

12B53 

48  1 

i 

10800 

382 

10617 

3B6 

1  1 1  10 

380 

8 

11513 

433 

8 

13429 

495 

13 

12493 

469 

15 

1  1944 

14 

13184 

499 

14 

12426 

1U 

13336 

503 

17 

12472 

IB 

12264 

467 

15 

12244 

28 

12709 

472 

26 

12479 

4 

12305 

446 

2 

12491 

440 
466 
471 
457 
462 
469 


NEW  JERSEY 


282 


TABLE    13. — DAUGHTER- AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREtDING  ORGANIZATIONS- 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  BRttD, 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTEHP. 

AV. 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

Rt-CURDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOL  STEIN 

1951 

16 

1  1475 

3.8 

437 

1952 

14 

1  1  134 

3.6 

423 

1953 

3 

10572 

3.7 

391 

1954 

7 

1  1566 

3.6 

420 

1955 

3 

1  1017 

3.8 

4  18 

1956 

2 

1  1205 

3.9 

43  1 

1957 

1 

10870 

4 .  1 

443 

1958 

2 

9695 

3.8 

364 

81 3564  1 

8380  3.6 

305 

1952 

1 

8380 

3.6 

305 

81>t6  76  1 

12640  3.3 

415 

1952 

1 

12640 

3.3 

4  15 

813143  8 

14 

12781  4.3 

538 

1955 

2 

10545 

4.3 

449 

1956 

1 

1  0760 

4.4 

477 

1957 

1 

1  1940 

4.4 

528 

1958 

4 

1  3423 

4.6 

610 

3 

140  17 

590 

1959 

6 

1  U  182 

4.  1 

576 

3 

13558 

542 

818179  5 

10 

9146  3.6 

322 

1948 

1 

7850 

3.8 

300 

1949 

2 

10690 

3.5 

373 

1950 

1 

1  1560 

3.8 

44  1 

1952 

1 

12290 

3.4 

4  1  8 

1953 

1 

9890 

3.4 

335 

1954 

2 

9855 

3.2 

316 

1955 

1 

6790 

3.9 

265 

1956 

1 

5260 

3.B 

198 

8IB3I3  lb 

33 

11656  3.4 

393 

1947 

15 

1  189  1 

3.3 

394 

1948 

3 

10703 

3.4 

360 

1949 

4 

12120 

3.5 

4  17 

1950 

4 

12346 

3.6 

435 

1951 

2 

12065 

3.4 

4  16 

1952 

3 

12207 

3.4 

413 

1953 

2 

10210 

3.5 

354 

8184  59  1 

1 

9080     4. 1 

370 

1952 

9080 

4.  1 

370 

820086  70 

178 

11312  3.8 

426 

1950 

2 

9220 

4.0 

37  1 

195  1 

2 

1  1825 

3.9 

459 

1952 

15 

10237 

3.9 

396 

1953 

4  1 

1  1606 

3.9 

452 

1 

1  I960 

464 

1954 

35 

1  1  73b 

3.8 

448 

2 

13990 

547 

1955 

33 

1  0946 

3.8 

413 

1 

12250 

482 

1956 

22 

1075  1 

3.8 

407 

1957 

14 

1  1364 

3.7 

425 

1958 

5 

13250 

3.8 

50  1 

1 

1  1890 

428 

1959 

0 

12676 

3.5 

441 

6 

12030 

432 

1960 

1 

7500 

3.5 

264 

822U64  1 

6 

11192  3.6 

406 

1949 

1 

12740 

3.7 

475 

1950 

1 

10980 

3.8 

415 

1951 

10230 

3.7 

376 

1952 

1 

1  1330 

3.4 

389 

1953 

1 

1  0240 

3.5 

357 

I95S 

1 

1  1630 

3.6 

422 

822065  HO 

168 

10700  3.9 

413 

1950 

1  1 

1  0356 

3.8 

394 

1951 

26 

1  0023 

3.9 

391 

1952 

25 

10623 

3.9 

417 

1 

10920 

424 

1953 

21 

11147 

3.6 

427 

1 

1  10  10 

403 

1954 

26 

1  1633 

3.8 

440 

1 

12400 

470 

1955 

19 

1  1601, 

3.8 

438 

2 

I22B5 

490 

1956 

15 

11614 

3.8 

439 

2 

12030 

463 

1957 

1 1 

1  12S0 

3.7 

4  1  9 

2 

1  3605 

493 

1958 

1  1 

10116 

3.8 

384 

3 

1  2943 

495 

1959 

2 

1  1050 

3.8 

415 

1960 

1 

1  1  780 

4.  1 

467 

822438  1 

1 

11410  3.9 

446 

1954 

1 

11410 

3.9 

446 

8229  13  2 

7 

12126  3.9 

470 

1950 

14000 

3.8 

530 

1951 

1 

1  3400 

3.8 

303 

1952 

1 

12280 

3.  7 

449 

1953 

1 

1  3680 

3.8 

515 

1954 

1 

1  7930 

3.7 

660 

1956 

1 

1  3680 

3.9 

540 

1959 

1 

10090 

4.0 

40  7 

1 

129  10 

483 

8237 10  1 

1 

12060  3.2 

386 

1955 

1 

12060 

3.2 

3b6 

824335  2 

3 

12505  3.8 

460 

1954 

1  1  140 

4.2 

466 

1955 

1 

15090 

3.3 

493 

1956 

1 

12650 

3.3 

4  14 

8264  71  17 

60 

12535  3.8 

478 

1949 

8930 

3.7 

326 

1950 

9 

1  1249 

3.9 

433 

14340 

537 

1951 

8 

12851 

3.8 

488 

12060 

413 

1952 

9 

12068 

3.9 

472 

1953 

9 

1  1650 

3.9 

456 

1954 

5 

12668 

3.6 

458 

1955 

5 

12750 

3.7 

470 

1956 

6 

1073b 

3.6 

391 

1 

13480 

499 

1957 

2 

14430 

3.7 

526 

1 

1  7330 

59o 

RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


<AoE 
FAT 
LB. 


I      12622  482 


1  1189?  452 
5  12533  455 
1      1188  1  443 


1  11194  426 

1  11936  437 
3  11318  429 

2  11549  442 


1  12590  465 
1  14759  531 
1      14225  511 


NEW  JERSEY 
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TABLE    I  b.— DAUGHTEK-AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN  ARI1FIC1AL   BREEDING  ORGANIZATIONS  —  GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVtRAGE  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMN.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


JAUGHTERS 

REG  OR OS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

ft tCOR  OS 

M I  LK 

FAT 

ft  ECOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

N  . 

NO. 

L8. 

PCT  . 

LB  . 

NO. 

L8. 

LB. 

NO  ■ 

LB  ■ 

LB  ■ 

HOL  STEIN 

2 

1  3505 

3.6 

4  79 

2 

1  2  1 60 

427 

2 

12377 

1959 

3 

1457  3 

^79 

2 

12820 

468 

3 

455 

1960 

1 

1  6080 

3.3 

526 

I 

12160 

437 

1 

1  164  1 

422 

827033 

30 

96 

1  1  464 

3.8 

433 

1950 

2 

12595 

1951 

12 

1053b 

7*  ft 

10ft 

166 

21 

1204  1 

3  7 

1953 

17 

1  1409 

3.9 

444 

1  3690 

518 

1954 

1 3 

1207  7 

3.B 

455 

1 

13030 

486 

1955 

15 

1210b 

3.7 

454 

1 

14260 

532 

12339 

456 

1956 

8 

12443 

3.6 

470 

12720 

535 

1 

12350 

46  1 

1957 

1  53  1  0 

3.B 

582 

1 

16910 

632 

1 

13494 

506 

1 956 

3 

14347 

542 

j 

1 345 1 

50  6 

1959 

1 

14490 

3.7 

531 

1 

13669 

526 

8275 12 

3 

5 

1 2345 

3*3 

4  1  1 

1953 

1 

8690 

3.5 

309 

1954 

I 

11390 

3.5 

396 

1955 

1 

1 2820 

2.9 

374 

1 958 

1 

13820 

3*6 

1  5490 

565 

1 

1 4628 

534 

1 959 

1 

14330 

3.6 

1  5300 

560 

1  592  5 

584 

8302  69 

i 

1 0760 

3  6 

385 

1956 

1 

10760 

3  6 

3B5 

830593 

2 

3 

8585 

3.7 

313 

1953 

2 

9150 

3.6 

327 

1954 

7160 

3.8 

272 

8307  i* 

11425 

1 

1  1790 

1953 

1 

1  1060 

3.5 

388 

ft  <07  h A 

1 4 

4.3 

396 

1  94  7 

6 

9562 

1948 

3 

11677 

3.8 

447 

1949 

2 

12315 

3.6 

443 

1  950 

2 

8630 

4  ■  1 

36  3 

1  51 

7630 

3.3 

248 

83 10  73 

1 

| 

1 0960 

3.5 

38  1 

1 959 

10960 

3.5 

38  1 

1 2880 

473 

1  566  3 

55  7 

83 1 870 

2 

3 

15263 

3.7 

556 

19  58 

I  3970 

3.7 

521 

1  959 

1  5030 

1 1  550 

429 

2 

1 1936 

44  5 

832754 

1 

2 

9755 

3.8 

374 

1951 

1  1 250 

3.6 

431 

1953 

8260 

3.8 

3  1 7 

833599 

a 

1  1 242 

3.7 

419 

1 950 

, 

10230 

3.6 

373 

1951 

10350 

3.5 

1 952 

] 

1 0890 

3.5 

377 

1953 

1  1640 

4.2 

483 

1954 

8680 

3.8 

329 

1955 

; 

1  086  5 

3.7 

400 

1956 

1 

12640 

4.2 

529 

1 957 

1 

1  3250 

3.7 

494 

4 

1951 

1 03  1  0 

4  2 

432 

1 952 

906U 

4.  1 

367 

9560 

3.9 

368 

1954 

1  5390 

1955 

10  740 

7"  A 

3d6 

12510 

3  9 
^"ft 

487 

1 

1  1540 

" 

442 

835302 

37b 

1  16  1 

11316 

4  1  3 

1948 

3 

1  0947 

3  8 

420 

1949 

36 

1  1530 

3.7 

426 

1950 

86 

11  138 

3.  7 

407 

1951 

1 25 

11334 

3.6 

1 

1 3330 

5  1 2 

1 9  52 

1 40 

1  1  280 

3.7 

4  1  5 

3 

13917 

575 

1953 

1  7  7 

1  1 392 

3.7 

418 

5 

13638 

510 

1954 

207 

11794 

3.  / 

431 

1  1 

13604 

522 

1955 

1 59 

1  1 684 

3.6 

424 

]  | 

1  3046 

494 

1  6 

1  1887 

448 

1  00 

1  1  926 

3.7 

435 

1  3243 

502 

1  | 

1  24  63 

48  1 

1957 

75 

1  1989 

3.6 

43  1 

1  3 

1  3353 

499 

1 4 

12344 

46  5 

1958 

41 

1  1974 

3.6 

433 

1  3 

13118 

1 2 

1 2699 

478 

1 959 

1  0 

117  10 

3.5 

403 

7 

1 2603 

450 

7 

12918 

47  7 

10740 

3.  6 

386 

2 

1  1  !?00 

408 

1  0529 

3b  3 

835579 

1 

4 

12323 

3.9 

478 

1947 

, 

12150 

3.6 

464 

12970 

3.9 

i05 

1950 

12085 

3.9 

471 

837025 

it 

1  1 

1 1  112 

4.  1 

456 

1953 

10030 

3.6 

360 

1954 

8630 

3.5 

298 

1955 

10015 

4.7 

463 

1956 

10720 

4.3 

465 

1957 

1  1830 

4.0 

470 

1958 

9780 

3.4 

337 

1959 

10220 

4.4 

45  1 

1 

13230 

493 

1  1532 

437 

837231 

2 

3 

14965 

3.8 

562 

1958 

15730 

3.9 

607 

9030 

320 

1959 

14200 

3.6 

517 

12540 

46  1 

2 

12557 

469 

837589 

1 

1 

13170 

3.3 

436 

1955 

13170 

3.3 

436 

837641 

I 

13170 

3.7 

488 

1959 

13170 

3.7 

486 

1 

13700 

507 

14900 

54  0 
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-DAUGHTER- AVER AGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS- 
8Y   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPtD   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVtRAGt  BY  SIRl 


SIRt  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORO  AVcRAGE   BY   SIRE   BY  FRtSHtNI NG  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEST 
NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  Le. 


69      11899     3.5  413 


1947 

1 

12130 

3.3 

UOO 

I9U8 

3 

12527 

3.6 

454 

1949 

10 

1  1  193 

3.3 

376 

1950 

15 

1  18  lU 

3.4 

397 

1951 

1  1 

11519 

3. K 

394 

1952 

9 

12239 

3.6 

U36 

I9S3 

6 

12020 

3.5 

It  1 6 

1954 

5 

12752 

3.6 

U66 

1955 

5 

12752 

3.7 

It72 

1956 

3 

1  I3«t0 

3.7 

420 

1957 

1 

10780 

3.8 

410 

8442  76 
8453  57 


2      11595     3.3  377 


1957 
1958 


I  1760 
I  1430 


3.2 
3.  3 


374 
379 


844122 

5 

9      12221  3.8 

452 

1956 

1 

10650 

3.6 

386 

9200 

I95B 

3 

1  1967 

3.7 

437 

2 

1  IB35 

473 

2 

1  1680 

1959 

3 

1  1677 

3.7 

428 

3 

123  10 

463 

3 

1321  1 

1960 

2 

14385 

3.8 

527 

2 

13120 

464 

2 

12764 

1  14900  3.7  554 
6     12553     3.5  433 


I      14900  3.7 


1947 

1  11550 

3.6 

416 

1949 

1  10960 

3.5 

381 

1952 

1  7360 

3.4 

247 

1953 

1  17930 

3.4 

612 

1955 

1  15760 

3.4 

542 

1956 

1  14350 

3.3 

467 

1      14960  590 


331 
432 
491 
465 


845968 
846425 


1  11250     3.4  382 

2  9560     4.3  398 


1957 
1958 


11250     3.4  382 


1  1590 
7530 


3.7 
4.9 


424 
372 


I  1840  504 


I      11892  452 


b46979 

8 

10     12146     3.7  449 

1956 

1 

1  1690 

4. 

,  1 

475 

1958 

3 

12333 

3. 

.4 

423 

3  12160 

45/ 

3 

1  184  1 

1959 

6 

1  1840 

3. 

.6 

434 

6  11695 

44  1 

5 

1  1862 

84  7579 
8502  98 


3  16473     4.0  653 

4  13360      3.5  466 


111      11960     3.7  445 


110      12800      3.8  486 


8542  10  871 


2295     12223     3.8  457 


8542  98  1 


1        9010     4.5  406 


1958 
1959 


15425 
19330 


610 
8  16 


15195  572 
14190  546 


9010     4.5  406 


13146 
1449/ 


458 
454 


4/7 
57  I 


1955 

1 

10250 

3.4 

347 

1956 

1 

10420 

3.5 

362 

1959 

1 

17860 

3.5 

628 

1  15150 

565 

13996 

I960 

1 

14910 

3.5 

524 

1  14080 

513 

14181 

1947 

19 

10599 

3.7 

389 

1948 

14 

12216 

3.6 

441 

1949 

13 

1395b 

3.  7 

517 

1950 

13 

12809 

3.7 

475 

1951 

12 

12378 

3.7 

460 

1952 

14 

12831 

3.9 

494 

1953 

9 

12469 

3.7 

466 

1954 

8 

13695 

3.8 

512 

1955 

4 

14623 

3.8 

547 

1956 

3 

12387 

3.9 

488 

1957 

2 

15955 

3.7 

579 

1950 

1 

1  1440 

3.0 

410 

1951 

7 

1  1426 

4.0 

452 

1952 

17 

13062 

3.8 

494 

1  11460 

450 

1953 

15 

1  1758 

3.8 

445 

1  11430 

458 

1954 

19 

12548 

3.8 

472 

1      12  170 

479 

1955 

17 

12431 

3.7 

460 

1  11300 

433 

2 

10791 

1956 

1  1 

11312 

3.8 

422 

1  10140 

381 

1 

1  1936 

1957 

9 

12531 

3.5 

443 

1  11900 

446 

1 

10656 

1958 

7 

12867 

3.6 

471 

2  12370 

468 

3 

1208  1 

1959 

6 

15732 

3.9 

606 

6  13805 

519 

6 

13427 

1960 

1 

16630 

4.2 

691 

1  138/0 

539 

1 

13385 

408 
457 
405 
465 
512 
523 


1947 

59 

1  166  1 

3.8 

436 

1948 

62 

1 1775 

3.7 

434 

1949 

109 

1208  1 

3.8 

453 

1950 

139 

12062 

3.7 

446 

1951 

170 

1  1760 

3.  7 

433 

1 

13060 

538 

1952 

212 

12120 

3.7 

453 

7 

12819 

481 

1953 

246 

12301 

3.  / 

459 

4 

13808 

528 

1954 

292 

1266  1 

3.7 

473 

1  5 

12609 

473 

1955 

294 

12672 

3.6 

4/6 

16 

12555 

477 

15 

12000 

1956 

257 

12642 

3.8 

4/5 

25 

13150 

495 

25 

12331 

1957 

216 

13048 

3.6 

49  1 

30 

126H5 

488 

33 

12663 

1958 

136 

12879 

3.  7 

462 

5  1 

12655 

479 

4  1 

12508 

1959 

8/ 

13049 

3.8 

495 

lu 

12498 

466 

/  1 

12976 

1960 

16 

13306 

3.9 

518 

15 

12581 

470 

14 

12660 

854723  1 

5     14114     3.7  520 

1954 

1  13730 

3. 

.7 

Sl4 

1  124d0 

438 

1955 

2  13805 

3. 

.7 

512 

2  I6b70 

590 

2  13124 

1956 

1  13750 

3. 

.8 

519 

1  17350 

609 

1  15860 

1957 

1  15480 

3. 

,5 

542 

1  13310 

480 

1  14911 

44  9 
46  I 
4/6 
477 

486 
466 


4/4 
560 
52  6 


855351  1 

3      14823     3.3  493 

1953 

1  14110 

3.3 

460 

1956 

1  14810 

3.4 

505 

1957 

1  15550 

3.3 

513 

TABLE    I b.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICt   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIIAT1 ONS — GROUPED  BY  BRLEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVtRAoC 


SIRt  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

HOLSTEIN 

8572  69 

8 

2  1 

1  1  708 

3.6 

426 

1952 

1 

5960 

3.9 

234 

1953 

4 

10485 

3.5 

363 

1954 

5 

12128 

3.5 

421 

1955 

3 

9560 

3.6 

344 

1956 

3 

14323 

3.6 

516 

1957 

2 

13910 

3.6 

496 

1958 

2 

13380 

3.8 

506 

1959 

1 

16640 

4.2 

699 

1  4000 

57  7 

] 

1  34  72 

544 

857489 

1 

1 

14090 

3.7 

518 

1958 

i 

u 

3.7 

518 

BS7502 

1 

1 

13720 

3.  4 

464 

1  959 

1 

13720 

3.4 

464 

14980 

532 

1  5456 

5B4 

uiah  18 

6 

B 

1  1932 

3.5 

417 

1954 

1 

1  1820 

3.5 

4  16 

1956 

2 

12755 

3.3 

41  1 

1957 

2 

11630 

3.5 

399 

1958 

3 

1293  7 

3.6 

458 

| 

1  1590 

428 

| 

11031 

408 

856839 

1 

1 

1 1350 

3.4 

390 

1955 

1 

1  1350 

3.4 

390 

8592  38 

1 

1 

9  140 

3.2 

288 

1959 

1 

9140 

3.2 

288 

1 

10590 

366 

1 

1  1303 

399 

86 1 ) U4 

1 

14  130 

3.7 

519 

1955 

1 

14130 

3.  7 

519 

8622 1*8 

4 

4 

1  1870 

3.6 

425 

1954 

7440 

3.8 

283 

1956 

.  .  .. 

3.4 

385 

1959 

J 

14110 

3.8 

540 

1 

1  1320 

425 

1 

1  1696 

432 

1960 

I 

1 452  0 

3.4 

493 

1 

16250 

600 

1 

13156 

508 

864818 

1 

1 

1  1000 

3.9 

434 

1956 

^  *  1  ' 

1 1  non 

3.9 

434 

865323 

22 

28 

12100 

3.8 

453 

1957 

6 

13183 

3.8 

504 

1 

15370 

582 

1 

14770 

54  7 

1958 

9 

1  1383 

3.9 

440 

4 

12633 

462 

m 

13285 

484 

1959 

1 0 

12311 

3.7 

453 

10 

1  1967 

440 

7 

121  10 

44  9 

I960 

3 

1  1243 

3.6 

401 

2 

12190 

438 

3 

12055 

440 

865513 

1  17 

208 

1  1954 

3.8 

454 

194  9 

1 

10140 

4.0 

410 

1950 

1 

12600 

4.0 

500 

1951 

2 

1  1 750 

3.8 

446 

1952 

2 

1  1 385 

3.  8 

429 

1953 

2 

13320 

4.2 

546 

1954 

1 2 

11816 

3.6 

429 

1 

14870 

533 

1955 

39 

1  1305 

3.9 

436 

2 

12105 

465 

b 

12226 

456 

1956 

39 

1  1394 

3.8 

430 

3 

12723 

448 

9 

12287 

460 

1957 

33 

1  161b 

3.9 

448 

7 

12740 

467 

8 

1  1455 

43  3 

1958 

34 

1  1 83  1 

3.8 

452 

18 

13015 

487 

16 

1  2248 

459 

1959 

4  0 

13103 

3.7 

489 

38 

12893 

479 

33 

12731 

472 

1960 

3 

1  5877 

3.8 

602 

3 

15063 

572 

2 

12770 

504 

866063 

1 

2 

12080 

3.6 

428 

1953 

1 

10280 

3.5 

360 

1954 

1 

13880 

3.6 

496 

8661 39 

8 

31 

10796 

3.6 

392 

1947 

1  0 

10304 

3.6 

373 

1948 

1  0986 

3.8 

415 

1949 

1 2645 

3.7 

467 

1950 

lj 

1  1753 

3.5 

407 

1951 

9570 

3.4 

323 

1952 

2 

12820 

3.2 

404 

1953 

3 

12557 

3.2 

401 

1955 

1 

12340 

3.  1 

383 

866146 

1 

5 

12470 

3.  1 

381 

1952 

13130 

3.0 

393 

1953 

j 

1  4070 

3.  1 

431 

1954 

1 

12180 

3.2 

388 

1955 

I 

11070 

2.9 

324 

1956 

1 

1  1900 

3.  1 

367 

866148 

120 

318 

12067 

3.6 

433 

1952 

6 

1 1983 

3.5 

420 

1953 

64 

12081 

3.6 

430 

2 

13280 

49  1 

1954 

7  | 

124  1  7 

3.6 

452 

5 

13758 

524 

1955 

52 

12342 

3.6 

445 

6 

13020 

512 

6 

12731 

466 

1956 

1 2798 

3.6 

459 

7 

12763 

489 

9 

12994 

482 

1957 

36 

3.5 

459 

8 

13623 

515 

9 

12822 

485 

1958 

2  7 

3.5 

453 

8 

12911 

466 

9 

12738 

467 

1959 

12223 

3.7 

449 

10 

1  1658 

436 

8 

12501 

467 

1960 

2 

9530 

3.6 

344 

1 

8400 

365 

2 

10377 

404 

867135 

2 

5 

12503 

3.4 

428 

1953 

14100 

3.7 

517 

1 

10860 

410 

1954 

1 

17030 

3.5 

600 

1 

14450 

519 

1955 

1 

9880 

3.2 

315 

1957 

1 

14180 

3.  5 

492 

1 

13580 

532 

1 

12099 

46  7 

1958 

1 

15190 

3.6 

549 

12990 

520 

867412 

1 

1 

14960 

3.9 

590 

1958 

1 

14960 

3.9 

590 

14900 

554 

867523 

162 

625 

12026 

3.6 

437 

1948 

5 

1  1554 

3.7 

425 

1949 

31 

1  1339 

3.7 

413 

1950 

82 

1  1675 

3.7 

431 

1 

104  10 

378 

1951 

90 

1  1898 

3.  7 

436 

2 

1  1870 

43  1 

1952 

89 

1  1939 

3.  1 

436 

1 

1  1  190 

449 

1953 

87 

12258 

3.7 

449 

3 

1  1383 

420 

1954 

76 

12951 

3.6 

471 

3 

12647 

483 

TABLt    15. — DAUGHTcR-AVlRAGE  OF   SIRtS    IN  SlRVICl   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  Z  AT  I  UNs —  GROUPlD   BY  bRLED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-uAY  CONrcHC.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAG 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

T  LST 

FAT 

FRESH 

RcCORDS 

MILK 

TES  T 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

R  LCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LE. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

Lb. 

Ll!  . 

HOLS  TE 1 N 

1955 

66 

1  2740 

3.6 

465 

4 

12823 

492 

4 

13017 

49S 

1956 

43 

12902 

3.6 

462 

6 

12902 

475 

4 

135  1  6 

49  1 

1957 

32 

1  3331 

3.6 

478 

6 

128  15 

46  1 

6 

12016 

457 

1958 

20 

13  137 

3.6 

469 

9 

12799 

482 

7 

12742 

482 

1959 

4 

1  1  168 

3.4 

3a2 

2 

10705 

38b 

2 

1  07  Is 

389 

867648 

1 

1 

1  1450 

3.5 

396 

1959 

1 

1  1450 

3.5 

396 

1 

1  1  320 

4  19 

1 

1  3483 

504 

8694  73 

27 

a  i 

12  1  13 

3.8 

kit 

195  1 

3 

14460 

3.9 

557 

1952 

6 

12900 

3.8 

492 

1953 

13 

1  1433 

3.8 

437 

2 

134BS 

500 

1954 

13 

1  1507 

3.7 

428 

1 

127  10 

472 

1955 

12 

12874 

3. a 

437 

13210 

493 

2 

1  1298 

44  5 

1956 

14 

12449 

3.8 

467 

1 

1  1020 

452 

1957 

9 

1  3294 

3.9 

5  13 

| 

15140 

58  7 

2 

12710 

500 

1958 

7 

13187 

3.9 

520 

3 

12733 

499 

4 

12966 

502 

1959 

2 

12020 

3.7 

444 

2 

12625 

496 

2 

12137 

468 

870302 

57 

1  78 

12155 

3.5 

429 

1949 

4 

12623 

3.  6 

449 

1950 

21 

12181 

3.5 

425 

1951 

25 

12608 

3.4 

430 

1952 

,30/ 

12  167 

3.5 

423 

1953 

32 

12305 

3.6 

439 

1954 

2  1 

1  3309 

3.6 

474 

1 

10950 

4  1  1 

1955 

18 

14  113 

3.5 

488 

1956 

14 

1  0832 

3.4 

37  1 

1 

1  1652 

417 

1957 

8 

1  1486 

3.4 

384 

' 

1  139  1 

405 

1  958 

2 

1  1905 

3.4 

394 

1959 

3 

1  3397 

3.6 

478 

3 

12057 

437 

3 

12165 

44ii 

870736 

3 

5 

14441 

3.7 

52  7 

1956 

14970 

4.0 

603 

1 

13113 

482 

1957 

3 

14537 

3.7 

530 

1 

12500 

435 

12993 

462 

1  958 

1 

12010 

4.3 

5  1  7 

1 

1  1  760 

393 

1 

1299  3 

474 

672234 

1 

1 

15860 

3.  i 

490 

1959 

] 

1  5860 

3.  1 

490 

1 

12990 

493 

1 

13331 

494 

8721(22 

1 

2 

1  4970 

3.6 

539 

1955 

16160 

3.7 

590 

1956 

1 

13780 

3.5 

4o7 

876262 

1 

4 

13000 

3.6 

470 

1949 

J 

1  6330 

3.9 

635 

1950 

1  1  190 

3.5 

388 

1951 

1  1  160 

3.4 

374 

1952 

1 

13320 

3.  b 

482 

870822 

1 

3 

I  1390 

3.4 

386 

1952 

13100 

3.6 

472 

1954 

1  1870 

3.3 

396 

1955 

1 

9200 

3.2 

290 

879309 

24 

43 

1  1348 

3.8 

429 

1955 

94  18 

3.9 

365 

1956 

1  1675 

3.9 

455 

1 

14850 

579 

1 

15113 

500 

1957 

j. 

1  1980 

3.9 

460 

2 

13505 

508 

1 

9886 

376 

1958 

1  1616 

3.8 

444 

3 

12117 

444 

3 

1  1627 

43  i 

19S9 

14 

1  1463 

3.7 

424 

1  1 

1  16  18 

425 

1  1 

11410 

420 

1960 

1  1950 

3.7 

439 

3 

1  1450 

42  1 

3 

10969 

405 

8802  10 

2 

4 

10065 

3.8 

376 

1956 

j 

14  110 

3.  7 

525 

1957 

8070 

3.9 

310 

1958 

j 

1  4860 

3.5 

523 

880723 

3 

4 

10378 

4.4 

449 

1953 

8350 

4.4 

366 

1954 

! 

10780 

4.6 

493 

1958 

10785 

4.4 

459 

88 1376 

121 

240 

118  18 

3.9 

458 

1947 

13  100 

3.9 

512 

1948 

101  10 

4.0 

402 

1950 

i 

13720 

4.0 

544 

1953 

1 1 

1  1996 

3.9 

468 

1 

12880 

484 

1954 

35 

1  1395 

3.9 

445 

3 

12700 

492 

1955 

39 

1212  1 

4.0 

482 

4 

1  1970 

473 

4 

12451 

477 

1956 

46 

1  1918 

3.9 

470 

6 

13662 

502 

10 

12173 

459 

1957 

44 

12260 

3.9 

482 

1  1 

13397 

50  1 

8 

I  1880 

439 

1958 

30 

12185 

3.8 

466 

9 

12864 

475 

10 

1  1640 

435 

1959 

27 

12663 

3.7 

475 

25 

1  2935 

483 

24 

12802 

479 

1960 

5 

12496 

3.8 

473 

4 

130  15 

48  1 

4 

1306  1 

484 

881377 

1 

1 

12180 

3.7 

451 

1954 

| 

12180 

3.7 

451 

8829  31 

it 

3 

14078 

3.4 

483 

1957 

13560 

3.2 

435 

12  190 

443 

1 

12927 

479 

1958 

13685 

3.4 

461 

1 

12860 

464 

1959 

14790 

3.  7 

548 

1 

12900 

486 

1 

14279 

525 

1960 

14990 

3.5 

5  19 

1 

127  70 

429 

1 

12088 

415 

8814285 

1 

14380 

3.7 

527 

1956 

14380 

3.7 

527 

8843311 

US 

123 

11 031 

3.9 

428 

1951 

1  1290 

3.6 

406 

1952 

30 

10162 

3.9 

401 

1953 

25 

10610 

3.9 

412 

1954 

21 

1  1808 

3.8 

454 

1 

1  1  180 

465 

1955 

17 

12009 

3.8 

461 

1 

1  1460 

478 

1 

12993 

476 

1956 

9 

12290 

3.8 

466 

1 

1  1660 

468 

1 

14519 

543 

1957 

6 

12420 

4.  1 

51  1 

1 

134  10 

531 

1 

13080 

488 

NEW  JERSEY 


287 


TABLE    1  5.  — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   8REEUING   ORGANIZATIONS — GROUPlD   BY  BKEEUi 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  YbA.< 


303-UAY   CONTcMP.    AV.    YlARLY   HERO  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

REC0RD3 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LG. 

HOLSTEIN 

1958 

6 

1  3057 

4. 

0 

526 

2 

14235 

S56 

2 

12797 

500 

1959 

b 

1  3389 

3. 

9 

518 

5 

1  3962 

323 

5 

13117 

492 

884838 

55 

81 

11858 

3.9 

453 

1955 

9863 

3. 

8 

376 

1956 

1  / 

10768 

3. 

9 

413 

2 

141  10 

522 

2 

1  1478 

4  12 

19S7 

2  1 

1  1  743 

S. 

7 

438 

0 

13463 

489 

5 

12775 

476 

1958 

16 

1  1604 

3. 

8 

440 

8 

1  1  905 

44^ 

6 

12194 

456 

1959 

17 

13362 

3. 

9 

516 

1  I 

135  19 

304 

14 

12509 

472 

I960 

12980 

4. 

0 

514 

5 

12302 

463 

4 

12222 

45  1 

885850 

3 

4 

10  1  12 

3.6 

36  7 

1959 

10530 

3. 

7 

385 

3 

10953 

400 

3 

1  1703 

427 

1960 

1 

7660 

3. 

7 

284 

1 

127  70 

472 

1 

132  1  1 

46  7 

8878  It 

4 

7 

10  106 

3.8 

381 

1952 

1 

8410 

3. 

7 

314 

1953 

1  1230 

3. 

9 

437 

1954 

4 

9165 

3. 

9 

350 

1955 

' 

1  1390 

3. 

4 

391 

888593 

1 

5 

149  10 

3.6 

540 

1 953 

1  3520 

3. 

4 

465 

1954 

1 

15690 

3.6 

558 

1955 

15450 

3. 

6 

562 

1956 

J 

15550 

3. 

6 

586 

1958 

I 

14340 

3. 

7 

528 

888689 

4 

6 

146  1  1 

4.0 

S79 

1956 

1  1080 

3. 

t] 

42  1 

1957 

] 

12270 

3. 

8 

470 

1958 

12330 

3. 

6 

440 

1959 

2 

1  7240 

3. 

6 

663 

2 

15  725 

612 

2 

13b65 

535 

I960 

1 

12070 

4. 

5 

545 

1 

103  50 

404 

11543 

431 

8893  12 

1 

| 

8790 

3.6 

318 

1959 

8790 

3. 

6 

3  18 

1 

1  1640 

436 

1 

1  1532 

437 

8901 81 

17 

2S 

1  1  134 

4.0 

435 

1958 

11128 

3. 

9 

438 

V 

1  1V01 

429 

8 

1273H 

468 

1959 

14 

10850 

4. 

0 

43  1 

1  4 

12270 

450 

1 3 

1  197  i 

44  3 

I960 

2 

13520 

3. 

6 

488 

12005 

435 

2 

1  1205 

4  1  7 

890281 

1 

3 

14000 

3.2 

450 

1953 

1 

12100 

3. 

2 

392 

1954 

13130 

3. 

0 

397 

1955 

J 

16950 

3. 

3 

560 

890463 

3 

4 

9587 

3.8 

366 

1957 

1 

12110 

4. 

1 

494 

19  58 

9930 

3. 

7 

363 

1 

136  30 

1959 

| 

5370 

3. 

4 

182 

1 

13  110 

488 

1 

13  178 

494 

1960 

9000 

3. 

7 

331 

1 

12120 

442 

1 

10028 

377 

89 16  36 

I* 

1  0 

10253 

3.8 

391 

195  1 

1 

1  0900 

4. 

0 

432 

1952 

1 

10950 

4. 

0 

443 

1953 

1  1360 

3. 

9 

442 

1954 

1 

10010 

3. 

9 

390 

1955 

10230 

4. 

0 

409 

1953 

1  00  1  7 

3. 

7 

373 

2 

13OB0 

48o 

2 

13146 

498 

1959 

1 

1220O 

3. 

7 

4d0 

1 

134<:0 

513 

1 

13963 

529 

892877 

1 

3 

12087 

3.5 

423 

1952 

, 

12280 

3. 

6 

44  1 

1953 

] 

12500 

3. 

5 

435 

1955 

1  1480 

3. 

4 

3b7 

B93550 

42 

129 

11519 

3.9 

442 

1950 

1066  1 

4. 

0 

421 

19  51 

14 

1  1366 

U. 

0 

447 

1952 

30 

11715 

3. 

8 

447 

1 

141  10 

50  1 

1953 

20 

1  1718 

3. 

8 

443 

12990 

486 

1954 

23 

1  1875 

3. 

8 

455 

1  2600 

4  5  7 

1955 

1  1 

12347 

3. 

9 

486 

! 

13860 

514 

1 

12339 

456 

19  56 

8 

1312b 

3. 

9 

514 

' 

1  39o0 

520 

' 

12350 

46  1 

1957 

8 

12180 

3. 

9 

47  1 

1958 

3 

14027 

3. 

9 

545 

2 

12S90 

503 

2 

13473 

519 

1959 

4 

1  1  893 

3. 

4 

400 

3 

12507 

465 

2 

12726 

477 

8959  111 

1 

1 

9640 

2.9 

284 

1958 

1 

9640 

2. 

9 

284 

896304 

1 

2 

13530 

3.6 

48z 

1949 

1 

13850 

3. 

7 

319 

1950 

1 

1  32  1  0 

3. 

4 

444 

896853 

1 

1 

13100 

3.7 

480 

1959 

j 

13100 

3. 

7 

480 

1 

9820 

350 

1 

1  1500 

4  1  9 

898193 

76 

2  1  7 

11996 

3.6 

42  7 

1949 

a 

1  1763 

3. 

5 

4  1 5 

1950 

22 

1  1837 

3. 

6 

427 

195  1 

34 

1  1  768 

3. 

7 

427 

1952 

40 

1  1584 

3. 

6 

42  1 

1953 

34 

12752 

3. 

5 

44b 

1 

10330 

346 

1954 

29 

1  1920 

3. 

5 

4  16 

1 

10340 

358 

1955 

22 

12207 

3. 

7 

444 

1 

10720 

379 

1956 

1  1 

14392 

3. 

4 

492 

1 

12040 

439 

1 

12862 

47? 

1957 

3 

14  109 

3. 

<5j 

492 

1958 

5 

1328b 

3. 

4 

453 

1 

10420 

397 

1 

12938 

475 

1959 

4 

14955 

3. 

4 

497 

3 

12543 

48  1 

1 

12666 

467 

899b 73 

10 

29 

1  1550 

3.8 

432 

1947 

1 

1  0600 

4. 

0 

427 

1948 

1 

8600 

3. 

328 

1949 

6 

10  18  7 

3. 

B 

389 

1950 

5 

1  1904 

3. 

7 

439 

1951 

3 

12900 

3. 

a 

495 

10560 

436 

1952 

4 

12o5b 

3. 

8 

482 

1 

1  3470 

5  14 

1953 

3 

1  1787 

4. 

0 

464 

1 

1  75  70 

70  3 

1954 

2 

15035 

4. 

0 

597 

1955 

1 

1  3270 

3. 

6 

477 

1 

13250 

5  12 

1 

1043  1 

426 

1956 

15660 

3. 

6 

.568 

1 

15430 

594 

1 

10344 

422 

NEW  JERSEY 


80 


TABLE    15. — DAUGHTER— A «/  CRAGE  OF   SIRES   IN  SERVlCL    IN    1RTIF1C1AL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPtD  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RtCORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGt   BY   SIRE  RECORD  AVcRAGE   BY  SIRE   BY  FRcSHENINS  YEAR 

405-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  UAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB- 

PCT  . 

LB  • 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO- 

L  " 

LB. 

NO, 

LC  . 

HOL  STEIN 

1957 

1 

1  7550 

3.8 

662 

| 

1  2660 

4o8 

1958 

1 

16360 

3.4 

559 

1 

432 

1  1739 

46  1 

9002  74 

9 

1  1 

1 201*1* 

3.7 

449 

1958 

1 

14520 

3.8 

54  7 

1 

13300 

490 

1 

1  1042 

402 

1959 

8 

1  1873 

3.  7 

439 

8 

12194 

445 

4 

12244 

456 

1960 

1  1450 

3.9 

448 

2 

12690 

464 

2 

1  1500 

434 

90  1445 

3 

6 

12489 

3.7 

4S9 

1951 

| 

1 2850 

3.9 

502 

1952 

'  454 C 

4.  1 

510 

1953 

3.7 

1  66 

1956 

1 

13830 

3.8 

52  1 

1957 

14820 

3.  3 

492 

1 958 

1 

12520 

3.4 

43il 

902501 

1 

1 

13480 

3.4 

458 

1957 

1 

13480 

3.4 

use 

1 

12790 

482 

1 

13309 

530 

902551 

1 

2 

12310 

3.7 

454 

1952 

1 

10280 

3.7 

378 

1953 

1 

14340 

3.  7 

529 

9029 15 

5 

8 

12453 

3.6 

447 

1954 

t 

10110 

3.9 

392 

1955 

1 

13300 

3.3 

4  34 

10250 

39  1 

1 

12034 

4^5 

1956 

3.4 

443 

1 

13581 

485 

1957 

y 

3.3 

5  1  6 

1 2890 

470 

1 

1  2579 

453 

1958 

\  1  nn 

3.5 

472 

10685 

394 

2 

1  1636 

4X4 

1959 

13  100 

3.  1 

47b 

12  755 

4/9 

2 

12454 

467 

903537 

| 

1 8430 

3.0 

560 

1959 

1  8430 

3.0 

560 

1 5490 

58  I 

| 

1 30  1 5 

4  7  1 

9042  20 

| 

12170 

3.8 

466 

1959 

1 

12170 

3.8 

466 

12820 

482 

I 

13178 

494 

904B91 

1 

1  3370 

3.2 

423 

1957 

1 

13370 

3.2 

423 

2 

13865 

3.9 

533 

1958 

3.6 

512 

12670 

47  1 

1 

13156 

509 

1959 

4  .  1 

554 

J 

1 4040 

527 

1  3560 

5  1  3 

v  uou  uu 

,!> 

25 

10925 

3.9 

421 

1954 

( 

94  50 

3.6 

338 

1955 

2 

7  755 

3.  t 

287 

1956 

10153 

4.  1 

418 

1957 

4 

1 4006 

3.9 

535 

1958 

4.2 

463 

2 

1  0580 

396 

2 

10802 

404 

1959 

1 0 

1044h 

3.  8 

397 

9 

1  2496 

453 

3 

11512 

424 

1 960 

' 

.  .-,r 
55 

4.2 

487 

9092  29 

2 

2 

15615 

3.7 

566 

1957 

1 

19480 

3.6 

697 

14660 

54  1 

1 

1  2633 

4  72 

1959 

1 

1  1750 

3.  1 

434 

14110 

514 

1 

1  42  1  4 

534 

910027 

138 

345 

1  1  426 

4.0 

457 

1949 

1 2 

11678 

4.  1 

478 

1950 

4.2 

498 

1951 

11727 

4.2 

487 

1952 

1  fsog 

4  •  1 

549 

} 

10960 

420 

1953 

in 

iln 

4  .  1 

599 

| 

1  2870 

457 

1954 

■>ATO 

3.9 

474 

ft 

14018 

516 

1955 

71 

1  1803 

4.0 

472 

1  0 

1  3  1  U4 

490 

Q 

1  33  1  8 

500 

1956 

59 

1  1412 

4.0 

452 

1  0 

13242 

506 

g 

1  3344 

496 

1957 

55 

1  1820 

4  •  1 

479 

1  6 

1  2  336 

46  1 

1 4 

1 2392 

47  / 

1958 

4.0 

493 

20 

1  3404 

502 

1  9 

13097 

489 

1959 

01? 

3.9 

454 

22 

12608 

475 

22 

1245? 

463 

I960 

12062 

3.7 

448 

6 

1  1840 

439 

6 

1  1816 

423 

72 

157 

1  1  598 

3.8 

433 

19  52 

3-9 

4  79 

1953 

1  8 

1  1  496 

3.8 

428 

2 

1  3600 

4  99 

1954 

3.9 

430 

I 

1 6  750 

6  1  8 

1955 

34 

1  1377 

3.8 

428 

2 

1 2855 

480 

ii 

1 1 323 

4  1 9 

1956 

24 

1  1373 

3.8 

434 

fa 

14155 

510 

1  1473 

430 

1957 

25 

1  1944 

3.7 

4  39 

119/3 

436 

11015 

4  1  1 

1 958 

18 

12280 

3.8 

462 

8 

1 3338 

496 

g 

1  2237 

4  60 

1959 

3.7 

435 

5 

130/0 

498 

5 

1  19b7 

453 

i960 

1397 

3.6 

507 

i 

12643 

4  74 

2 

1  1767 

44  7 

0  1  ( )!■  lift 

50 

108 

12649 

3.6 

449 

1953 

12411 

3.5 

427 

1954 

1  9on? 

3.6 

4  7  1 

2 

1  1 89b 

403 

1  955 

'>-> 

3.6 

457 

1  2047 

454 

2 

1  3832 

5 1  7 

1956 

2  I 

13069 

3.6 

467 

li 

13073 

495 

12590 

48  5 

195  7 

3.5 

485 

1  3443 

537 

ll 

11513 

44  5 

1958 

9 

1  4^67 

3.5 

502 

1  29  b7 

507 

5 

1  1 90  1 

46  1 

1959 

13343 

3.5 

470 

1  30^0 

47  7 

3 

1  1834 

452 

1 960 

3 

14457 

3.6 

5  1 6 

1  3693 

517 

1 4603 

5  54 

9106  30 

I 

168/0 

3.3 

55  7 

19  59 

1 

16870 

3.3 

557 

115  10 

419 

1  1979 

435 

9107  74 

607 

1110 

1  1910 

3.8 

452 

1951 

26 

12493 

3.8 

470 

1952 

54 

12136 

3.  8 

460 

2 

1  37b5 

503 

1953 

80 

1  180b 

3.8 

446 

3 

1  1293 

442 

1954 

1  14 

1  1594 

3.8 

442 

6 

136o3 

510 

1955 

145 

1  1747 

3.8 

446 

9 

13422 

497 

8 

12458 

470 

1956 

134 

1  1997 

3.8 

456 

14 

13137 

493 

16 

12244 

464 

1957 

137 

12000 

3.8 

454 

27 

13444 

499 

26 

12403 

470 

1958 

164 

12045 

3.8 

453 

72 

12S/3 

466 

65 

1247  1 

465 

1959 

215 

12117 

3.8 

46  1 

19/ 

12409 

463 

1  /4 

12234 

458 

I960 

4  1 

1  1927 

3.9 

459 

38 

12655 

479 

32 

12571 

47  1 

9118  10 

1 

1 

10530 

3.3 

352 

1952 

1 

10530 

3.3 

352 

TABLE   I  5.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRCS    IN  SERVICi    I  .n   ARTIFICIAL   BREEDING  ORoANI  7AI  lONS--GR0UI>a>   BY  8«lEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   S  TATc  ONLY 

DAUGHTER   AVhRAGt   BY   SIRE  Rl-.LORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SI  Kti 

UAUGHT tRS 

RECORDS 

MILK 

I  lS  T 

VP  AU  H 

RECORDS 

MILK 

TEST 

EAT 

RtCORUS 

MILK 

FAT 

R  LCORUS 

M  1  LK 

f  A  T 

NO. 

NO  . 

LB. 

PCT  . 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

Lti- 

NO. 

L8. 

LU  . 

HOLSTt IN 

9  1  33 8  \ 

1  04 

267 

1  1  566 

406 

1949 

3 

1  1677 

3.5 

405 

1950 

18 

1  1804 

3.0 

423 

1951 

21 

1  144/ 

3.5 

404 

19S2 

43 

1  1676 

3.6 

4  19 

1 

135  10 

427 

1953 

46 

1  1930 

3.5 

4  19 

2 

127  10 

43o 

1954 

37 

1  169  1 

3.5 

4  16 

2 

123  10 

hS2 

1955 

29 

1  1473 

3.5 

400 

3 

140  10 

49  I 

2 

1  1958 

422 

1956 

23 

1  1523 

3.4 

396 

2 

130  10 

47b 

1957 

1  6 

12078 

3.5 

418 

2 

132  15 

471 

1 

10453 

367 

lO^O 

16 

12392 

3.5 

4  32 

1  0 

1  1  748 

42  1 

8 

1  2259 

44  3 

10 

12210 

3.3 

4  06 

1  0 

1  2  1  0  1 

436 

I  0 

1224? 

44  5 

1  960 

b 

10324 

355 

5 

1  lV^O 

442 

5 

126  3 

468 

91398B 

1 

1 

10430 

4.2 

438 

1958 

1 

1  0530 

4.2 

438 

914050 

I 

1 

ISB90 

3.8 

599 

1957 

1 

1  5890 

3.8 

599 

9  1  56  45 

| 

1  ?u  /it 

1 

12470 

4  .  1 

506 

9  1  jti  1  1 

I 

16740 

3  8 

628 

1955 

1 

1798U 

3.6 

649 

1956 

1 

14690 

3.  7 

545 

1957 

1 

19090 

4.0 

767 

1958 

1 

1  5000 

3.7 

550 

9 1 6h 7  1 

7 

1954 

1 

7120 

3.7 

266 

9  1  96  08 

■j 

3 

1  2090 

3.8 

457 

12  72  0 

495 

1424  6 

52  9 

1  956 

3 

1  3480 

3.6 

5  1 9 

523 

1  289 1> 

I9S7 

3 

12987 

4.  1 

S32 

| 

14790 

545 

1 

1309  1 

50  7 

1958 

1 

13760 

3.8 

528 

129  10 

504 

I410S 

54  1 

1959 

9670 

3.3 

315 

J 

10200 

374 

j 

9690 

365 

92  0869 

466 

1952 

2 

1  1365 

3.6 

408 

1953 

4 

12778 

3.6 

462 

1954 

0  5 

12906 

3.6 

455 

lO^A 

H 

13901 

507 

10^7 

4 

13193 

7  7 

X  I 

!*  JH 

4 

12580 

1958 

4 

13913 

XA 

3.6 

493 

I 

58 

1 

74  70 

3 

1  1757 

404 

1959 

3 

13903 

4  2 

12  1  77 

47  1 

12906 

4b8 

9233  18 

232 

486 

12129 

3.  7 

446 

1951 

3 

1  1540 

3.4 

390 

1952 

12 

12667 

3.7 

472 

1953 

47 

1  1652 

3.7 

432 

2 

13895 

489 

60 

12383 

1955 

'  '86 

12404 

3"  7 

463 

* 

1  m! 

1  |!f  A 

Tzz 

1 956 

84 

12006 

3.7 

442 

49  J 

453 

1957 

77 

12264 

3.7 

453 

1  6 

1  1965 

45  1 

1 2 

1  1034 

4  1  3 

1958 

59 

1242V 

3.7 

457 

29 

12434 

464 

26 

1  1788 

438 

1959 

45 

1  2234 

3.6 

446 

41 

12329 

472 

40 

12456 

46  1 

1960 

13 

12  112 

3.6 

442 

1  3 

I  32  72 

489 

12620 

472 

924 1 05 

12060 

3.2 

384 

1959 

1  2060 

3.2 

384 

1 

1  04  40 

374 

I 

10431 

384 

924561* 

3 

7 

13603 

4.  1 

546 

1955 

1 

15060 

3.6 

544 

1956 

1  3290 

4 .  1 

53  1 

1957 

1 

1S200 

3.6 

548 

1958 

13370 

4.0 

523 

1 

1  1450 

419 

1 

1  1423 

422 

1959 

16040 

3.9 

620 

1 

1  28  10 

472 

1  2426 

465 

926363 

2 

12  794 

3.8 

482 

19  55 

1 

13020 

3.9 

506 

1  1840 

!**  ^ 

3 

12513 

*  *  L 

465 

! 

1959 

' 

1  4360 

3.5 

509 

13230 

49 

2993 

101 

92  74  72 

1 

2 

9620 

4.0 

383 

1953 

96  1  0 

4.  1 

402 

1955 

] 

9430 

3.9 

364 

929962 

5 

12 

1  1993 

3.5 

431 

19S2 

1  3780 

3.2 

435 

1953 

1  1035 

3.4 

373 

1954 

9475 

3.3 

3  15 

1 

12320 

1956 

1  3080 

3.3 

428 

1957 

[ 

I316C 

3.5 

455 

13730 

1  25  40 

502 

2 

I  1  34  2 

42  1 

1959 

12405 

3*6 

443 

931107 

1 

10  130 

4.3 

43  1 

1953 

10130 

4.3 

431 

93 1 1 59 

1 

' 

1  00  /  0 

3.4 

343 

1954 

10070 

3.4 

343 

931840 

2 

2 

1503b 

3.9 

587 

1957 

13530 

3.6 

5  15 

1958 

16640 

4.0 

658 

9332  48 

1 

3 

16033 

4.2 

667 

1954 

17890 

4.  1 

738 

1957 

1664U 

4.3 

7  10 

1 

I3A40 

577 

15598 

592 

1958 

13570 

4.  1 

552 

1 

I30O0 

51  1 

1 

13876 

529 

933930 

753 

14  18 

12039 

1.7 

44  7 

1951 

29 

12  I9z 

3.6 

438 

1 

1  1500 

427 

1952 

46 

12085 

3.6 

435 

1 

12930 

474 

1953 

62 

1  I486 

3.6 

4  16 

4 

129  15 

483 

NEW  JLRSEY 
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TABLE    lb. — UAUGHTER-AVLRAGE  OF  SIRES    IN   StRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUND   BY  BRtEO, 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORu  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FKESHtNING  YEAR 


305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVLKAOL 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LD. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLSTLIN 

1  954 

13o 

12205 

3.  / 

446 

1  1 

12730 

4  80 

1  955 

23  1 

1  2059 

3.7 

450 

2  1 

13240 

5  1  1 

2  1 

1  2520 

46  / 

1956 

220 

11966 

3.7 

445 

2  b 

1  3496 

50  5 

29 

13140 

49  S 

1957 

203 

124  32 

3.  7 

465 

29 

12978 

498 

32 

12516 

4/0 

1958 

185 

12073 

3.  7 

450 

90 

12368 

4o7 

86 

1  1927 

44V 

1959 

236 

12256 

3.7 

4  56 

20  1 

124  89 

464 

186 

1228  1 

458 

1960 

63 

1256  1 

3.  7 

47  1 

60 

1  2039 

454 

5  1 

1235  7 

464 

934577 

7 

7 

14280 

3.6 

529 

1960 

7 

14280 

3.6 

529 

b 

1  1860 

504 

5 

12775 

504 

930/  16 

5 

1 2 

1 0256 

3.4 

343 

1953 

9525 

3.4 

320 

1954 

10710 

3.4 

365 

1955 

* 

1  1473 

3.2 

370 

1957 

11380 

3.1 

354 

938034 

2 

4 

13  125 

3.7 

478 

1956 

15020 

3.  / 

559 

1957 

J 

15830 

3.7 

589 

1 958 

1 

11610 

3.4 

39  1 

1959 

1  004  0 

3.  / 

37  1 

9367  70 

1 

2 

8735 

4.0 

347 

1955 

8770 

3.8 

332 

1956 

8  700 

4.  1 

36  1 

94  1780 

3 

5 

1  1595 

3.7 

419 

1957 

1 

13880 

3.6 

497 

1958 

1  0920 

3.7 

397 

1 

1  1630 

43  1 

1 

1  1336 

417 

2 

11105 

405 

2 

1  1620 

1 

12426 

465 

9U3293 

2 

3 

13998 

3.9 

542 

1957 

1  5020 

3.8 

558 

1958 

] 

13690 

4.0 

548 

943749 

2 

2 

7  790 

4  .  1 

3  1 2 

1  959 

7790 

4  •  1 

3  1  2 

2 

1  1235 

433 

2 

12274 

467 

9U3799 

2 

2 

10345 

4.0 

4  13 

1959 

7800 

4.0 

309 

1 

1  1570 

U15 

I960 

12890 

4.0 

516 

1 

12760 

477 

10573 

390 

9464  03 

2 

2 

1  3760 

3.7 

504 

1958 

1  2540 

3.7 

463 

1959 

14980 

3.6 

544 

1 

1  3620 

505 

1 

14900 

540 

94  7  S  19 

1 

5 

1272B 

4.0 

510 

1953 

12040 

4.5 

54  1 

13460 

4.2 

559 

1955 

12690 

3-8 

486 

J 

14400 

3.8 

1958 

1  1050 

3.8 

91*9091 

1 

9843 

3.8 

369 

1954 

10730 

3.6 

40  j 

1955 

10220 

3.9 

396 

1956 

] 

8970 

3.7 

334 

1957 

9450 

3.6 

343 

91*91  39 

164 

230 

1  2  342 

3.7 

460 

1954 

k 

13280 

3.7 

492 

1955 

12 

12528 

3.  7 

466 

1956 

1 6 

11654 

3.7 

430 

1 

14310 

523 

23 

12438 

3.8 

466 

1  3  723 

504 

4 

12118 

1958 

45 

12054 

3.7 

442 

26 

12  1  78 

447 

25 

1  1920 

446 

1959 

1  04 

1226  1 

3.  / 

456 

100 

121d2 

453 

08 

12090 

447 

1960 

26 

13230 

3.7 

496 

25 

12266 

448 

23 

12230 

450 

91*91  56 

10280 

3.3 

336 

1959 

10280 

3.3 

336 

i 

1  1350 

420 

1 

12557 

464 

949IS9 

5 

5 

12758 

3.7 

473 

1959 

13395 

3.7 

495 

4 

12240 

441. 

4 

12609 

464 

1960 

10210 

3.8 

388 

1 

12250 

460 

1 

14017 

514 

9503  lU 

2 

2 

10480 

3.7 

383 

1955 

11510 

3.9 

448 

I960 

1 

9450 

3.4 

318 

1 

13700 

493 

1 

12662 

465 

95 12  53 

1 

2 

6425 

4.0 

334 

1952 

1 

8940 

3  .  / 

335 

1953 

1 

791  0 

4.2 

332 

952029 

7 

9 

12916 

3.6 

466 

1958 

? 

1  2557 

3.5 

434 

3 

1  0523 

409 

3 

1  1565 

44  t 

1959 

13438 

3.7 

490 

6 

12  125 

44b 

6 

1 2099 

455 

95242 1 

2 

3 

6233 

3.6 

224 

1953 

2 

6345 

3.5 

22  1 

1958 

' 

6  120 

3.7 

226 

1 

10  750 

403 

1 

94  18 

39  3 

953326 

43 

160 

12904 

3.9 

497 

1950 

7 

13046 

3.8 

500 

1951 

12 

12986 

3.7 

487 

1 952 

1 3 

12105 

469 

1953 

1 5 

12663 

3.8 

486 

1954 

27 

1277  3 

3.9 

500 

1 

14  120 

403 

1955 

28 

1337  5 

3.6 

513 

2 

1  1755 

473 

7 

12576 

473 

22 

12978 

P*  n 

b 

12718 

488 

!  ^c^n 

1*9  1 

1 95  i 

)  8 

1 2856 

4.0 

504 

7 

1  30  76 

530 

7 

12599 

4 

1 958 

15 

12803 

3.  9 

501 

5 

1  32o2 

530 

6 

1 2490 

46  5 

1959 

2 

11615 

3.6 

425 

1 

12/30 

466 

' 

1  249  1 

465 

1  960 

1 

14670 

4  -  1 

604 

954461 

4 

5 

1  1570 

3.7 

438 

1957 

1 

12760 

3.7 

467 

1958 

2 

9975 

3.5 

35b 

133/0 

4b8 

1 

1  1047 

4u2 

1959 

2 

13190 

4.2 

547 

2 

14300 

5  1  / 

2 

12879 

4/  S 

955493 

35 

48 

12  176 

3.8 

464 

1955 

2 

12970 

4.  1 

b22 

1956 

5 

1  1678 

4.0 

468 

1957 

9 

1  1263 

3.  1 

4  16 

1958 

9 

12246 

3.9 

476 

4 

12/63 

492 

3 

1  1798 

440 

1959 

18 

1349  1 

3.8 

508 

16 

13108 

486 

16 

12780 

474 

I960 

b 

1  1360 

4.U 

454 

b 

13002 

477 

5 

13228 

485 
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BLE  15. 

—  DAUGHTER 

-AVtRAG 

E  OF  SIRcS 

IN  ScRVICt  I'. 

ARTIFICIAL  BRLl! 

INu  OH 

GAN I Z A  f I 0N3  —  GROUPED 

CY  BK 

EfcOi 

BY  YEAR 

OF  FRE3HENIU„- 

-RECORDS  FROM 

TH I  S 

STATE  ONLY 

DAUGHTER 

AVE  RAGE 

8Y  SIRE 

RECORD  AVERAGE  a 

Y  SIRE 

BY 

FRuSHtNINo 

YLArt 

305-DAY 

CONTcMI 

.  AV. 

YlARLY  HdkU  AVt 

RA'.Jfc 

SIRE 

3AUGHTER3 

RECORDS 

MILK 

TlST 

FAT 

FRL  SH 

RCCORDS  MILK 

TtST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCORCS 

MILK 

FA  I 

* 

NO  . 

NO  . 

LB. 

HCT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PC  T  • 

LI. 

Lb. 

L6. 

NO. 

LB. 

L;'  . 

HOLjTcIN 

93  j6  1 

7 

14803 

3.8 

569 

1957 

2  13315 

3.6 

46/ 

1 

1  3020 

454 

1 

10213 

36  5 

195H 

^  1^07° 

3.7 

4rt  1 

3 

12090 

456 

3 

I247C 

46' 

1959 

4  •  1 

06  1 

^ 

1  3740 

505 

2 

1250  3 

4  3D 

9360b 1 

3 

0 

12923 

3.8 

493 

1953 

1  13840 

3.  7 

3  1  7 

1 

10130 

37B 

1 

1  1576 

407 

1957 

2      1314  3 

3.6 

496 

1 

lOtuO 

437 

2 

12377 

4  6  7 

1958 

3.6 

32  1 

2 

12400 

4  3  1 

2 

12263 

44  6 

1939 

12350 

4.0 

490 

1 

1  3  1  40 

569 

1 

14497 

93  74  16 

94 

232 

10984 

3.7 

406 

1949 

U  1*00 

' 

428 

1950 

\*  9699 

3.6 

372 

195  1 

22      110  7  3 

3.0 

393 

1952 

48      112  14 

3.7 

4  1  7 

1 

156^0 

5  72 

1953 

39      1  1 6  1  1 

3.7 

422 

1 

14  120 

500 

1954 

29      II 62 1 

3.7 

433 

1 

I26d0 

438 

1933 

434 

1 

14  1  70 

54  8 

1 

13056 

4  7 

1956 

In  12099 

3.6 

430 

1 

14660 

369 

1 

14007 

554 

1937 

12  12867 

3. 7 

469 

1938 

7  11529 

3.6 

412 

3 

1  1240 

439 

2 

10927 

4  1  7 

1959 

8  10741 

3.6 

3t-,5 

6 

10793 

394 

5 

10579 

3o4 

I960 

3.5 

303 

1 

O760 

303 

1 

1  1020 

959121 

2 

2 

10620 

4.0 

4  1 8 

1959 

2  10620 

4.0 

4  1  8 

2 

1  1  340 

435 

2 

12519 

462 

965422 

1 

2 

18190 

3.5 

633 

1958 

1  1782U 

3.3 

650 

1 

1  1  190 

432 

1 

1  2066 

450 

1959 

1  16360 

3.4 

636 

1 

1  44rt0 

527 

1 

1304  7 

484 

2 

1  3  190 

4.4 

57  1 

1958 

1        IOI  \ 

4.5 

62  1 

1960 

I243U 

4.2 

520 

1 

12b70 

506 

1 

1  1369 

42 

105 

9840 

3.8 

372 

1950 

2  13003 

3.6 

490 

195  1 

14      1 075/ 

3.6 

4  12 

1952 

2  1      1063  3 

3.7 

398 

1 

1  3790 

47  5 

1953 

II        1  U4  1  V 

3.6 

400 

1 

10740 

365 

1  954 

v      1172  3 

**  *  ' 

4  70 

1 

1  5440 

488 

1955 

12  11365 

3.6 

427 

2 

1  1  129 

40' 

1956 

6  10302 

4.u 

405 

1 

9330 

36  1 

1957 

3  11932 

3.8 

455 

2 

10530 

360 

3 

1155  1 

453 

1958 

i  7                -.^  r, 

f  "  i 

26b 

1 

1  1550 

I*  Wl 

2 

10666 

1  959 

13        872  0 

3.7 

319 

1  1 

11464 

1  1 

1  1234 

1960 

276 

3 

1  1220 

400 

3 

10802 

59  3 

966362 

3 

5 

86  12 

3.6 

30  7 

1956 

1  1360 

3.6 

52 

1957 

3  1  1 

1959 

1  10850 

3.4 

574 

125o0 

48  1 

1 

13680 

512 

I960 

1  12160 

3.3 

425 

1 

13420 

494 

1 

1299  3 

49  1 

9664  70 

1 

2 

12893 

3.7 

47o 

1955 

1  17230 

3.  7 

652 

1956 

1  8560 

3.7 

3  1  9 

9664  l  1 

1 

1 

85  10 

3.5 

294 

1959 

1       85  1  0 

3.5 

294 

1 

8660 

339 

1 

9516 

9669  7  8 

7 

18 

1  1  387 

3.6 

4  10 

1951 

473 

1952 

\  n 

404 

1953 

3  IM50 

3  5 

395 

1954 

2  9943 

3.4 

540 

1953 

2  11170 

3.8 

418 

1956 

'  m'S! 

x  ^ 

345 

1957 

3  1473 

403 

1959 

2  1352U 

3.4 

455 

1 

1  1340 

395 

1 

10660 

378 

967873 

15 

18 

14600 

3.5 

5  10 

1957 

2  13683 

3.4 

465 

1958 

3      1 66  1  7 

3.5 

58  7 

3 

I29d0 

2 

118  10 

h^n 

1959 

12      14  329 

3.5 

502 

1  2 

12547 

45  7 

7 

1  1 9  3  1 

I960 

1  13820 

3.6 

503 

1 

1  1510 

404 

1 

10026 

377 

968544 

6 

10 

1 12  10 

4.  1 

453 

1956 

5  9886 

4.  1 

407 

1957 

2  12615 

4.2 

520 

1  958 

2  14663 

3.9 

370 

1 

14960 

533 

1 

1  4628 

5_,4 

1959 

609 

1 

15100 

552 

1 

13925 

564 

9687  86 

1 

1 

13850 

3.5 

483 

1939 

1  I3B50 

3.5 

485 

1 

13670 

1 

14900 

9692  1  1 

4 

16 

12086 

3.6 

435 

1951 

3     1  1 797 

3.  7 

434 

1952 

J      1 1 750 

3.7 

428 

1953 

3  \2hJt 

3.6 

444 

1954 

3  12303 

3.  5 

432 

1955 

2  12800 

^  *  ^ 

456 

1 

9886 

1956 

1      1206  0 

3.6 

437 

11064 

1957 

I      1 154  0 

3.4 

393 

1 

10159 

396 

9696  67 

1  7 

24 

12567 

3.8 

482 

195  ) 

1  12810 

3.9 

496 

14246 

9 

1956 

3  12783 

4.0 

51  1 

1 

13040 

306 

1 

12895 

496 

1957 

2  11130 

4.4 

465 

1 

1  7320 

668 

1309  1 

507 

1958 

6  !^]^ 

f  * 

475 

4 

12588 

2 

13020 

495 

1959 

1 U  12615 

3.6 

483 

1 0 

12949 

48  7 

9 

12872 

1960 

3.  6 

566 

2 

13970 

50  1 

1 

13080 

466 

9696  69 

13 

15 

13168 

3.  7 

488 

1956 

1  17350 

3.6 

653 

1957 

2  12600 

4.0 

498 

1958 

3  12013 

3.3 

426 

2 

1  1220 

402 

2 

10726 

386 
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13. — DAUGHTEK-AVtRAGE  OF  SIRcS    IN  StRVICt    IN   ARTIFICIAL  BRELD1NG   ORGANIZATIONS — GROUPi.0   BY  BKtEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  UNLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RtCORD   AVERAGE   BY   3IRC   BY  FRcSHENING  YEAR 


303-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVtRAGE 


SIRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L3. 

HOLSTlIN 

1959 

7 

1339  1 

3.7 

509 

7 

1  1869 

43b 

7 

I26S0 

46  1 

1960 

2 

13685 

3.5 

481 

1 

13470 

36  7 

1 

15391 

549 

972197 

17 

45 

11710 

3.7 

434 

1951 

1 

12550 

3.7 

470 

1952 

1 

9360 

3.6 

333 

1953 

7 

1  1220 

3.7 

414 

1954 

9 

1  1634 

3.7 

438 

1955 

1 0 

3.8 

4  10 

1956 

7 

1  1323 

3.  7 

4  16 

1957 

1  237  7 

3.  7 

462 

1958 

2 

13455 

3.7 

489 

1 959 

3 

12830 

3.7 

I960 

2 

1  5065 

3.  i 

551 

2 

3700 

190 

97249b 

6 

24 

12103 

3.  7 

450 

1951 

13353 

4.  1 

558 

1952 

3 

10754 

3.8 

404 

1953 

2 

14293 

3.5 

303 

1934 

4 

1399b 

3.  7 

313 

1953 

4 

142  10 

3.8 

334 

1956 

2 

13200 

3.6 

505 

1957 

13100 

3.  7 

482 

1958 

1 

1  1670 

3.6 

4  18 

1 

14490 

3.6 

517 

1959 

1 

14490 

3.6 

317 

1 

14570 

559 

1 

14170 

5i6 

973474 

3 

8 

1  1  1  74 

3.9 

428 

19S4 

1 

8720 

4.  1 

36  1 

19S5- 

3 

1  \2U< 

3.9 

438 

1956 

3 

1  1  030 

3.b 

421 

1957 

1 

15290 

3.6 

347 

15 

12415 

3.6 

445 

1956 

1 

14680 

3.7 

330 

1 

10910 

422 

1  957 

2 

14393 

3.6 

323 

1 

1  1  370 

48b 

1958 

3 

12884 

3.6 

490 

3 

12747 

422 

4 

12917 

46-> 

1  959 

11480 

3.6 

4  06 

12353 

4  50 

If 

1  3C  1  5 

4  76 

1960 

1 

13310 

3.  1 

4  10 

1 

138  10 

515 

1 

13636 

509 

97b6B3 

32 

1 1983 

3.8 

452 

1955 

3 

10637 

3.7 

393 

1 

13220 

522 

' 

14246 

529 

1956 

2 

14613 

3.6 

547 

i 

12830 

517 

12693 

1937 

6 

1  1447 

3.8 

424 

2 

135b5 

489 

2 

1266  1 

479 

I9S8 

6 

12807 

3.  7 

469 

5 

13b44 

493 

3 

12302 

478 

1959 

1  4 

12064 

3.8 

460 

1  4 

12608 

475 

14 

12358 

463 

I960 

1 

12530 

3.6 

443 

1 

10920 

412 

1 

1  1543 

431 

1 

I23b0 

3.6 

445 

1959 

1 

12350 

3.6 

445 

1 

9750 

352 

9  764  72 

I 

3 

13083 

3.7 

480 

1956 

1 

12530 

3.6 

44  7 

1957 

1 

13080 

3.7 

469 

1958 

| 

1364  0 

3.7 

304 

9771  10 

16 

28 

12785 

3.9 

490 

1955 

| 

1  202  0 

3.9 

469 

1 

13530 

S66 

1 

14355 

483 

1956 

4 

1  1090 

3.9 

422 

1 

13460 

5  14 

1 

14257 

492 

1957 

4 

12253 

3.7 

449 

j 

1 4660 

32  7 

1 477C 

547 

1958 

j 

122  96 

3.  9 

473 

6 

1  1602 

439 

3 

13222 

465 

1939 

9 

13946 

3.9 

537 

1  3o  36 

530 

g 

1  3757 

52  5 

I960 

3.9 

47  1 

3 

I26b0 

469 

3 

12589 

480 

978730 

32 

4  3 

1  1  8ob 

3.8 

455 

19  55 

3 

10363 

3.9 

402 

1956 

7 

1  191b 

3.9 

468 

' 

1  1650 

42  1 

195  7 

/ 

1  1456 

3.9 

1956 

10 

12183 

3.8 

457 

3 

10827 

403 

3 

1  1 176 

4  15 

1959 

13 

1  1963 

3.b 

459 

13 

12938 

467 

12 

12833 

468 

I960 

3 

1348/ 

3.8 

535 

3 

13373 

52  1 

3 

12404 

475 

9800  08 

3 

4 

I36o7 

3.6 

50  1 

1959 

13880 

3.7 

513 

3 

13113 

482 

3 

1226o 

436 

9800  66 

1 

2 

146  15 

4.4 

640 

1954 

1 

14230 

4.2 

393 

1955 

1 

15000 

4.6 

687 

98 13  08 

4 

4 

12860 

3.5 

45o 

I9S9 

12860 

3.5 

433 

4 

1  1353 

440 

4 

1  1726 

454 

983739 

5b 

1  14 

1  1753 

3.6 

423 

1953 

1 

9230 

3.  3 

308 

1 

7870 

252 

1934 

11094 

3.6 

396 

1 

12  130 

387 

1933 

28 

1  1566 

3.6 

4  1  7 

1  3490 

452 

h 

10560 

399 

1936 

3.o 

444 

1 

13000 

504 

3 

10758 

417 

1957 

19 

1  1836 

3.6 

425 

6 

12462 

428 

6 

10406 

387 

193  b 

13 

1205b 

3.5 

42  3 

477 

j 

118  75 

1959 

7 

13720 

3.  7 

313 

I 

1274  1 

46b 

6 

1  1872 

440 

I96  0 

2 

10033 

3.  7 

375 

4  5  1 

984799 

20 

25 

12624 

b.  7 

464 

1957 

1 

14270 

3.8 

547 

1 

13330 

503 

1 

12666 

473 

1958 

4 

12058 

3.6 

431 

3 

13633 

50  3 

2 

13124 

479 

1959 

13 

1  1961 

3.8 

447 

13 

12081 

443 

12 

1  1918 

44  0 

I960 

3 

13b  10 

3.  7 

308 

3 

12990 

47b 

5 

12605 

46? 

984801 

1 

2 

14133 

3.6 

510 

1954 

14740 

3.4 

j08 

1936 

1 

13530 

3.0 

ll  1 

9862  39 

1 

1 

129V0 

3.3 

426 

I960 

1 

12990 

3.3 

426 

12330 

4  14 

989939 

167 

203 

12  13d 

4.2 

506 

1957 

1 

9790 

4.2 

4  12 

195b 

3b 

10913 

4.2 

457 

27 

12439 

470 

23 

1  1960 

447 

1959 

133 

12342 

4.2 

51  1 

125 

12722 

47b 

122 

12667 

479 

1960 

29 

1212b 

4.3 

bib 

24 

13836 

528 

23 

12722 

460 
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TABLE   lb.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREtOING   ORGAN1 L  AT  I UNS— GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVLRAGE   BY   SIRL  RECORO  AVLRAGL   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAK 

305-DAY  CONTEMC.   AV.   YEARLY  HERO  AVLRAGL 


SIRE 

DAUGHTERS 

records 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

M  I  LK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

no. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB . 

LB  . 

HOLSTEIN 

991741 

1 

l 

14  160 

3.5 

502 

1957 

1 

14  160 

3. 

5 

502 

992370 

1 

13300 

4.  1 

544 

1959 

13300 

4. 

1 

544 

I 

7bdO 

38b 

1 

9875 

443 

992792 

B 

18 

I0B4B 

3.9 

4  16 

1951 

i  '  )!  ; 

10980 

4  38 

1952 

1  1077 

3. 

7 

4  13 

1 

1  3620 

570 

1953 

1072b 

4. 

1 

430 

1 

10920 

456 

1  954 

1  1080 

3. 

9 

43  1 

1955 

1144b 

3. 

5 

404 

1 

12993 

508 

1956 

1 

1  1060 

3. 

6 

400 

1957 

1242b 

43b 

1 

12295 

475 

1958 

1 

9520 

3. 

6 

340 

99376U 

1 4 

1 5 

11261 

3.6 

406 

1956 

1 

6490 

3. 

6 

233 

1957 

9870 

3. 

6 

358 

1958 

1 

1  1070 

3. 

8 

425 

10910 

447 

1 

1  1946 

47  1 

1959 

10 

12113 

3. 

6 

443 

1  0 

12064 

454 

6 

1  1996 

447 

1960 

1 

1  1500 

3. 

1 

359 

120  10 

436 

| 

1  002R 

377 

997461 

2b 

33 

1  1265 

3.7 

41b 

1956 

11642 

3. 

9 

455 

1  17o0 

460 

1 

10682 

40  1 

1957 

1  1996 

3. 

7 

44b 

1 

14710 

539 

1958 

7 

1  1584 

418 

1  3325 

474 

3 

1  0638 

404 

1959 

1  1 

10407 

7 

382 

1  1 

12665 

466 

1  1 

12353 

446 

1960 

4 

1  1230 

3. 

7 

4  14 

8618 

313 

3 

13026 

489 

999938 

25b 

435 

1  1695 

3.6 

42b 

1951 

10 

10239 

368 

, 

9730 

347 

1952 

29 

11560 

3. 

7 

428 

1953 

33 

1  1308 

3. 

6 

41  1 

1 

13120 

491 

1  954 

45 

1  156  1 

4  19 

2 

1  3650 

477 

195b 

47 

1  1264 

3. 

7 

4  1b 

2 

12B65 

478 

1 

12339 

456 

1956 

34 

1  1553 

3. 

7 

423 

6 

14338 

531 

5 

118  14 

437 

1957 

18 

1  194  1 

3. 

7 

442 

4 

1  3405 

509 

2 

12688 

46  1 

1958 

62 

1  1  696 

3. 

6 

433 

42 

12467 

457 

34 

12116 

44  7 

1959 

126 

1  1990 

3. 

6 

433 

US 

12155 

448 

108 

12013 

44  3 

1960 

31 

1  1418 

3  m 

j 

420 

26 

1  1925 

438 

24 

12084 

446 

1000390 

7 

8 

13  14b 

3.9 

512 

1958 

1 

13940 

3. 

6 

506 

1 

1  1720 

4  17 

1 

12699 

462 

1959 

6 
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14010 

3.5 

493 

1959 

14010 

3 

5 

493 

1 

15740 

589 

1054406 

18 

21 

12924 

3.7 

478 

1955 

12970 

3 

a 

497 

1957 

1264  7 

3 

6 

460 

1958 

1  1230 

3 

8 

435 

4 

1  1935 

433 

3 

12470 

4  /; 

1959 

1  1 

14460 

3 

7 

525 

10 

12855 

485 

10 

1  3369 

50  1 

1960 

10820 

3 

4 

372 

1 

12690 

468 

1 

12666 

43? 

1055483 

8 

12 

12400 

3.9 

488 

1956 

1  1390 

3 

9 

440 

1957 

I026O 

4 

3 

44  1 

1958 

12697 

3 

6 

404 

2 

1  1665 

442 

2 

1  1527 

432 

1959 

10585 

4 

0 

4  12 

2 

12085 

442 

2 

12830 

4  79 

1960 

13278 

4 

0 

534 

3 

12027 

444 

4 

12592 

463 

1056882 

74 

100 

12486 

3.7 

465 

1954 

19340 

3 

8 

731 
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TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE   OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRCcDINC  OR^ANI  «1AT  1  Uh 
DY   YLAK  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATu  uNLY 


jROUflO  BY 


DAUGHTER    AVcRAGi.    BY      I  K  t_ 


RLCCRU  AVtRAGE   3Y   SIR^   BY  FRESHENS 


303-DAY  CONTlMH.  AV. 


YEARLY  HERD  AVikAul 
FaT 


4/6 
467 
450 
466 


SIKh      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TLsT 

FAT 

Rt-CGRD3 

MILK 

FAI 

RECORDS 

MILK 

NO.            Nu.  NO. 

L6. 

RCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

1955 

1 

20960 

3.7 

773 

1956 

6 

12470 

3.6 

446 

1957 

15 

12207 

3.  7 

457 

6 

12765 

48  1 

6 

12840 

1958 

24 

12300 

3.  7 

436 

16 

13362 

483 

15 

12393 

1959 

42 

12617 

3.7 

469 

40 

I2/g9 

47  1 

39 

12309 

1960 

1  1 

12438 

3.9 

46  1 

1  1 

13003 

466 

8 

12671 

1057739              1  1 

1  1  430 

3.7 

42  1 

1959 

1 

1  I45C 

3.  7 

42  1 

1 

9860 

372 

1 

1142  3 

1060223            1  1 

111*70 

3.7 

426 

1958 

1 

11470 

3.7 

426 

1061394             1  1 

1  1780 

3.7 

440 

1958 

| 

1  1780 

3.7 

440 

1061911             7  12 

13  166 

3.5 

452 

1955 

2 

11710 

3.4 

39/ 

1956 

1 

1  3320 

3.3 

466 

1957 

3 

1  1367 

3.3 

406 

1958 

3 

14293 

3.3 

470 

1 

1  1930 

443 

1959 

3 

1  17  W 

3.6 

4  13 

2 

12870 

467 

2 

1  1930 

1062763             1  2 

1321b 

I*.  1 

541 

1956 

1 

12730 

4.0 

300 

1958 

1 

13700 

4.2 

574 

1062853             2  5 

10  1  14 

3.6 

36  1 

1953 

1 

12450 

3.3 

44  1 

1954 

] 

8930 

3.3 

296 

1955 

1 

11670 

3.4 

1*01 

1957 

1 

10820 

4.4 

475 

1958 

1 

9210 

3.3 

3  19 

1064990              1  1 

13390 

3.9 

51o 

1958 

1 

1  3390 

3.9 

5  16 

1 

12330 

492 

1 

13069 

1069770              7  1U 

12649 

3.6 

458 

1953 

| 

14980 

3.3 

489 

1954 

2 

13245 

3.4 

450 

1  955 

2 

8590 

3.5 

303 

1956 

2 

13003 

3.9 

497 

1957 

2 

12600 

3.9 

489 

1958 

1 

14880 

3.3 

320 

1 

13770 

490 

1 

12524 

1959 

3 

13183 

3.4 

430 

3 

12660 

432 

2 

1  1843 

1960 

1 

13020 

4.0 

521 

1 

12200 

437 

1 

1238? 

1070036              1  U 

1  1758 

4.  1 

47/ 

1955 

1 

142  70 

4.0 

568 

1956 

1 

8120 

3.9 

316 

1957 

1 

12610 

4.4 

552 

1958 

12030 

3.9 

470 

1070830              1  1 

U2it0 

3.4 

384 

1959 

1 

1  1240 

3.4 

334 

1 

1  I860 

433 

1 

1  1085 

1070978            68  146 

1  1  972 

3.7 

449 

1953 

3 

14267 

3.6 

322 

1954 

20 

12145 

3.  7 

448 

1955 

28 

12287 

3.7 

436 

2 

1  1620 

478 

1956 

31 

1  1698 

3.  7 

434 

1 

145  30 

547 

1 

1265  1 

1957 

28 

12400 

3.7 

456 

4 

12205 

489 

3 

12917 

1958 

1 6 

1  1 862 

3.8 

44  1 

3 

12002 

48  1 

4 

1  176  1 

1959 

17 

12982 

3.9 

505 

12 

1  1727 

459 

1  1 

1  1570 

1960 

3 

1503  7 

3.6 

539 

1 

1  7420 

636 

1 

1  1696 

1 U  73B  1 8             2  3 

1  0  1  30 

3.9 

388 

1956 

2 

10213 

3.9 

387 

1957 

1 

1  1  140 

3.7 

4  14 

1074864              6  6 

13798 

4.0 

33U 

1959 

5 

13894 

4.0 

346 

5 

12550 

470 

5 

12505 

1960 

1 

1332  0 

3.  7 

499 

1 

13780 

517 

1 

13837 

107t>6  10              1  1 

8630 

i* .  4 

383 

1959 

1 

8650 

4.4 

383 

92  3"0 

365 

I 

1  0656 

10807  77             2  3 

14663 

3.  1 

453 

1956 

16590 

3.0 

500 

1958 

| 

1  1430 

3.3 

374 

1 

12390 

460 

1 

12666 

1959 

1 

14050 

3.  1 

433 

1 

124  10 

478 

1 

12753 

1081270           11  15 

1  1323 

3.9 

446 

1956 

1 

1  1960 

4.4 

52  1 

1957 

1 

12720 

4.4 

56  1 

1958 

2 

12010 

4.0 

460 

1 

1 1  720 

396 

1959 

9 

1  1268 

3.9 

436 

8 

I23G4 

462 

8 

122  18 

I960 

2 

10283 

4.  1 

422 

2 

124  13 

47  1 

2 

1  1745 

10BI6B1!              9  17 

1  1079 

4.0 

439 

1955 

3 

10950 

3.  7 

404 

1 

14900 

325 

1 

13026 

1956 

4 

11210 

3.9 

437 

2 

13200 

502 

2 

12928 

1957 

3 

1  1676 

4.0 

469 

2 

12745 

498 

2 

13255 

1958 

2 

13340 

3.9 

3  12 

2 

13670 

514 

2 

14290 

1959 

2 

10325 

4.  1 

430 

2 

12345 

491 

2 

12677 

1960 

1 

9600 

3.9 

386 

1 

1  1540 

42  1 

1 

1  1303 

1081971            36  39 

12381* 

3.7 

465 

1954 

5 

8874 

3.6 

318 

1933 

1  1 

1331  1 

3.6 

466 

1956 

1  1 

I334E 

4.0 

526 

1 

12930 

500 

1 

1091  1 

1957 

12 

13248 

4.0 

3  19 

1 

1  I960 

447 

1958 

9 

13348 

3.7 

495 

5 

1  1634 

4  19 

3 

10809 

1959 

9 

12620 

3.7 

467 

8 

1  1939 

455 

8 

1  1393 

I960 

2 

12120 

3.6 

429 

2 

9935 

409 

2 

9413 

1082891              3  5 

12992 

4.  1 

522 

1933 

1 

13560 

3.6 

483 

1 

12350 

428 

4^4 


463 
432 
456 


482 
493 
432 
431 
436 


452 
446 

468 
436 
502 
544 
437 
423 


39  I 

437 
388 
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TABLE    lb.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRhS    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREfc U 1 NG  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGl   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  Yt-AK 


,,05-UAY  CON  r  EMP  .   AV.   YtARLY  HERO  AVi.KAiC 


SIRE  DAOGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

KlCORDS 

MILK 

FA1 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I  . 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO  ■ 

LB  . 

Lb* 

HOLSTE IN 

1957 

1 

1  0330 

4.3 

441 

1 

13620 

501 

1 

13509 

5.30 

1956 

1 

13430 

3.9 

522 

1 

142  10 

5ie 

1959 

1 

14700 

4  "  ! 

602 

1 

12560 

476 

1 

12459 

46  7 

I960 

1 

1  5600 

4  . 

640 

1 

119  00 

4  50 

1 

1  2263 

45  / 

1084039 

2 

3 

10965 

4.0 

434 

1958 

1 

1  1690 

3.6 

i»S5 

1 

10630 

399 

, 

9418 

393 

1959 

2 

10933 

4.  1 

44  1 

2 

10450 

389 

1 

1  1630 

44  i 

1085978 

1 

4 

14536 

3.6 

522 

1955 

1 

14030 

3.5 

492 

1956 

1 

1  5940 

3.  7 

592 

1957 

1 

14  180 

3.6 

509 

1956 

1 

1  4000 

3.5 

1  08o I  lb 

1 

4 

10850 

3.5 

375 

1955 

1 

10910 

5.4 

369 

19  5  6 

1 

11460 

1957 

1 

11610 

37 

425 

1956 

1 

9420 

3.4 

321 

108/9/4 

10 

12 

1  386  1 

3.7 

5  1  4 

1958 

2 

15270 

3.6 

546 

1959 

9 

1  408  1 

3.7 

322 

9 

I2o29 

467 

9 

12537 

465 

1960 

I 

98  1  0 

3.7 

362 

1 

8780 

329 

1  1336 

445 

1 OBo 1 3 I 

3 

3 

1  1830 

3.8 

444 

1959 

1 

14410 

3.8 

549 

1 

125/0 

459 

1 

12695 

467 

I9  60 

2 

1  0540 

3.9 

592 

12135 

468 

1  171R 

446 

10887  07 

3 

11946 

* 

424 

3 

1  1893 

. 

1  956 

1 

13590 

70 

1 95  I 

1 

1  2900 

3.3 

434 

10807  09 

1 

2 

13785 

4.0 

550 

1957 

1 

1  4640 

4.  1 

59b 

956 

1 

12930 

3.9 

"*  * 

1089425 

1 

3.  7 

1 

1  187C 

442 

10650 

2034 

109  1298 

3  14 

446 

13385 

3.7 

490 

1955 

19 

1310  3 

3.6 

467 

3 

14950 

580 

1 

12742 

504 

1956 

58 

1  3450 

3.6 

465 

12 

12515 

476 

10 

12173 

459 

1957 

6  1 

1  3466 

3.6 

1  f 

502 

1 6 

12735 

4  79 

1956 

105 

13532 

3.7 

495 

3  ] 

127  32 

477 

47 

12627 

479 

1959 

170 

13348 

3.7 

156 

1  39 

12  314 

I960 

35 

1  3596 

3.7 

494 

32 

125  72 

478 

28 

1  2585 

469 

1092/75 

3 

9 

13/35 

3.6 

49e 

1955 

3 

12703 

3.  5 

447 

1956 

3 

1  3593 

3.6 

465 

1 

14072 

496 

1956 

1 

1  3  150 

3.6 

467 

11150 

396 

| 

14432 

5  1  6 

1959 

1 

1  7260 

3.9 

673 

I 

15450 

566 

1 

13996 

512 

I960 

1 

15680 

3.  7 

537 

1 

1  3960 

503 

1 

14181 

526 

10945  IS 

27 

4  3 

10/99 

3.8 

409 

1955 

2 

9333 

3.7 

1956 

4 

1  1560 

3.6 

439 

1957 

9 

1  1244 

3.9 

429 

1956 

12 

10427 

3.9 

|  |  |  29 

399 

g 

1  1 366 

4  1  5 

1959 

14 

1064  1 

3.o 

4  12 

13 

10565 

390 

14 

10866 

404 

I960 

2 

1  1210 

3.  / 

40  1 

2 

10945 

400 

2 

10889 

402 

1094921 

4 

6 

12603 

3.3 

474 

1958 

2 

13260 

3.7 

495 

2 

156  10 

499 

2 

12028 

44  7 

1959 

4 

119  15 

3.6 

446 

4 

12423 

458 

4 

12026 

44  5 

109947? 

3 

4 

10260 

4.3 

440 

1958 

1 

83e0 

4.  7 

592 

1 

10  laO 

42(1 

1 

1061  7 

4  15 

1959 

2 

10870 

4.2 

453 

2 

1  1370 

427 

1 

13930 

5^  1 

1  960 

1 

9700 

■  " 

436 

1 

9o20 

595 

| 

10856 

428 

1 1001 93 

6 

/ 

1  1362 

3.9 

443 

1959 

4 

1  1  1 6  C 

3.  I 

4  16 

4 

12235 

480 

4 

1261  1 

50  7 

I960 

3 

1258/ 

4.  1 

309 

i 

12237 

488 

1 10 1 565 

1 

1 

12100 

3.4 

4  13 

1959 

I 

1210O 

3.4 

4  13 

1 

12  1  10 

439 

1  104637 

1 

1 

9760 

3.7 

35/ 

1957 

1 

9760 

5. 

? 

1  104797 

1 

1 

9090 

3.4 

306 

1959 

1 

9090 

3.4 

306 

1 

8785 

306 

1 103318 

20 

3 

11613 

3.8 

( 

1  2394 

466 

1  2504 

4  79 

1959 

13 

1  3004 

4.  1 

531 

13 

12795 

487 

13 

12662 

4b9 

I960 

12133 

3.9 

4/0 

2 

1  1655 

465 

1 

12775 

504 

1  106334 

1 

105o0 

3.4 

363 

9 

959 

1 

10500 

, 

I 

9920 

3  76 

1 

11421 

4^4 

1 I0o7  75 

4 

6 

127  1 

3  4 

43  7 

1956 

1 

12  16  J 

3.6 

4  58 

1957 

3.4 

405 

1959 

2 

14263 

3.3 

497 

2 

1  1390 

423 

2 

10933 

40  7 

I96  0 

1 

13880 

3.2 

449 

1 

13  190 

494 

1 

12666 

459 

1  109664 

5 

112  14 

3.8 

426 

1959 

4 

12610 

3.  1 

476 

4 

13795 

519 

4 

14254 

54  5 

I960 

2 

6483 

3.7 

245 

1 

9650 

578 

2 

1  1238 

429 

11110  75 

7 

9 

13145 

3.3 

459 

1956 

2 

13600 

3.6 

460 

1957 

1 

1  1660 

3.9 

4  38 

1958 

2 

1  1330 

3.6 

423 

1959 

5 

12950 

5.4 

458 

3 

15147 

475 

3 

1  1903 

4J9 

I960 

1 

I449u 

3.6 

528 

1 

1  1350 

508 

1  1  1 10  76 

1  1 

1  5 

13434 

3.  7 

49  1 

1937 

5 

13533 

3.6 

494 

1 

134  10 

53  1 

1 

I450.H 

310 

1958 

2 

13620 

3.9 

526 

1 

136  10 

557 

1 

15064 

549 

1959 

7 

13329 

3.7 

492 

6 

12320 

446 

6 

12368 

45G 
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TABLE    lb. — UAUGHTeR-AVERAGE  OF  SIRES    IN  S£KVICl   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   uRGAN I L A I 1 ON j — GROUPED   BY  EREEU, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

LAUGHTER   AVERAGc   BY   S1RL  RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   eY  FRESHENING  YEAR 

bOb-UAY  CONTEMP.    AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SlRL  UAU 

GHTERs 

RECUROS 

MILK. 

TcST 

FAT 

FRESH 

<LC0R0S 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCuftDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

pct. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

Lo. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lii. 

HOLSTlIN 

I960 

1 

I226U 

3. 

7 

450 

1 

15660 

572 

1 

1  3080 

488 

1  I  I2UV8 

13 

15 

1  1  102 

3.8 

424 

1959 

1  3 

1  1  12b 

3. 

6 

425 

12 

1 1643 

430 

12 

1  1638 

42  5 

I960 

2 

1021b 

3. 

6 

370 

2 

12690 

480 

2 

12454 

4bb 

1  1132  78 

lb 

2  1 

1207  1 

3.8 

4  54 

1955 

1 

12190 

3. 

6 

442 

1956 

4 

12308 

3. 

7 

452 

1958 

3 

12  797 

3. 

8 

469 

3 

120  17 

453 

2 

12268 

452 

1959 

9 

12828 

3. 

8 

482 

9 

12762 

473 

8 

12738 

472 

I960 

4 

1  0b80 

4. 

436 

4 

9230 

36  1 

3 

12517 

46  1 

1  1  IbO  14 

1 

1 

10330 

3.9 

399 

1959 

1 

10330 

3. 

9 

399 

1 

I29B0 

4  79 

1 

12175 

457 

1 1 195  14 

18 

21 

14041 

3.6 

499 

1956 

1 

13940 

4. 

1 

566 

1957 

1 

9550 

3. 

3 

316 

1959 

16 

14203 

3. 

6 

505 

1  6 

1  39B4 

520 

15 

13130 

48B 

I960 

3 

14517 

3. 

5 

b02 

2 

1  3B45 

495 

1 

12666 

459 

1 1248  1  1 

1 

1 

14540 

3.7 

538 

1959 

1 

14540 

3. 

7 

538 

1  124920 

6 

9 

12220 

3.7 

448 

1956 

2 

1  1635 

3. 

9 

44  7 

1957 

2 

14645 

3. 

8 

553 

1956 

3 

13193 

3. 

6 

482 

1 

1  1460 

398 

1 

10529 

372 

1  959 

2 

1  1300 

3  . 

4 

385 

2 

14895 

545 

2 

1  4034 

5  1  9 

1  12b39S 

9 

12 

1  1  549 

3.6 

4  14 

1958 

3 

1  Ib93 

3. 

7 

436 

2 

I3b00 

484 

3 

1  1034 

404 

1959 

b 

1  1633 

3. 

6 

4  1  8 

8 

1  2920 

468 

7 

12115 

446 

1960 

1 

12060 

3. 

7 

445 

1 

1  1800 

4 1  a 

1 12b3  It 

1 

1 

1  1  130 

3.4 

374 

1959 

1 

1  1  130 

3. 

4 

374 

1 

102  10 

377 

1 

1  2034 

435 

1  1  29309 

14 

a  i 

11651 

3.7 

430 

1954 

3 

1  1087 

3. 

6 

399 

1955 

14 

1  1539 

3. 

7 

423 

1 

1  0390 

409 

11194 

426 

1956 

20 

12243 

3. 

6 

437 

3 

12303 

472 

2 

13418 

513 

1957 

18 

1  0932 

3. 

7 

400 

3 

13403 

502 

2 

13669 

514 

1958 

1  1 

1  1275 

3. 

6 

400 

3 

12  107 

468 

3 

11801 

439 

1959 

13 

121  74 

3. 

7 

456 

1  1 

12375 

460 

1  0 

1  1934 

442 

I960 

2 

1  3620 

4. 

1 

556 

1 

12320 

493 

1 

13026 

502 

1 132993 

22 

29 

13b02 

3.  7 

496 

1956 

5 

13693 

3. 

6 

bO  1 

1957 

3 

1  5663 

3. 

7 

563 

1 

18  1  50 

68  1 

1  5598 

605 

1958 

5 

1  5090 

3. 

7 

5b3 

3 

13443 

513 

3 

13978 

519 

1959 

16 

12684 

3. 

7 

473 

16 

12953 

471 

16 

12592 

459 

I960 

2 

16010 

3. 

7 

b87 

2 

1  3235 

476 

2 

1  420  3 

5  1  2 

1 13U627 

77 

143 

1  1  133 

3.6 

403 

1954 

3 

1  1033 

3. 

393 

1955 

38 

10589 

3. 

7 

386 

4 

13548 

506 

2 

12661 

461 

1956 

40 

10747 

3. 

7 

392 

6 

12455 

459 

6 

1236  1 

454 

1957 

26 

1  2324 

3. 

6 

439 

5 

12616 

478 

6 

1  2944 

493 

1958 

17 

1  1835 

3. 

7 

434 

( 

1  1677 

442 

6 

1  1  792 

439 

1959 

la 

11597 

3. 

6 

4  1  7 

1  5 

1  2  I  99 

451 

1 3 

1  2044 

444 

I960 

1 

2260 

4. 

4 

100 

1 

57  10 

212 

1 

9505 

336 

1  141530 

7 

9 

100  18 

3.6 

362 

1956 

l 

12570 

3. 

4 

428 

1957 

4 

115  13 

3. 

7 

424 

1958 

2 

7975 

3. 

6 

290 

1 

10190 

373 

1 

9341 

335 

1959 

2 

9545 

3. 

5 

334 

2 

9380 

339 

2 

9538 

350 

1 I4b207 

26 

3b 

1  1044 

3.8 

4  14 

1954 

1 

1  1620 

3. 

5 

403 

1955 

b 

1  1722 

3. 

6 

423 

1956 

y 

1  0380 

4. 

0 

409 

1957 

8 

1  1593 

3. 

8 

443 

1958 

6 

9768 

3. 

7 

361 

3 

1  1707 

429 

2 

1  0529 

372 

1959 

b 

1  1476 

3. 

7 

42  1 

b 

I0a46 

4  10 

5 

1  040  1 

398 

I960 

1 

12120 

4. 

0 

484 

1 

13720 

507 

l  148994 

a 

9 

1  1333 

3.7 

4  12 

1959 

6 

1  1  176 

3. 

9 

428 

b 

12408 

478 

5 

1  1848 

466 

1960 

3 

10970 

3. 

5 

385 

3 

10/63 

36  1 

3 

1  U  188 

368 

1  149460 

i 

1 

13060 

4.  1 

536 

I960 

13060 

4. 

1 

536 

1 

12200 

437 

1 

12382 

456 

1 149833 

4 

7 

130B8 

3.7 

482 

1956 

1 

12440 

3. 

5 

430 

%' 

12513 

460 

1957 

1 

13140 

3. 

4 

450 

1 

13120 

462 

1 

13309 

530 

1958 

2 

1  1760 

3. 

7 

422 

2 

124  ;5 

469 

2 

1  3244 

484 

1959 

3 

13700 

3. 

7 

513 

3 

13260 

5  10 

3 

1  3483 

50H 

1  IS  13  1  1 

U 

4 

I32V3 

4.0 

536 

1958 

17790 

4. 

3 

774 

1 

167  30 

67  1 

1 

16034 

622 

1959 

b 

1  1793 

3. 

9 

457 

3 

12447 

47  5 

3 

13222 

bo  3 

1I5IB63              7                  7      11376      3.9     443          1959  7 

1153740              2                  3      14938     3.7     56  1          1958  1 

1959  I 

1960  1 

1154271              1                  2      14695      3.4     497          1950  1 

1959  1 

I1S48I7            91               149      12754     3.8     477          I9b4  4 

1955  16 

1956  17 

1957  19 

1958  39 

1959  45 

1960  9 


1  1376 

3. 

9 

443 

7 

12324 

462 

7 

12222 

459 

15910 

4. 

.  1 

653 

1 

16750 

63b 

1 

16034 

622 

17430 

3. 

,3 

bB2 

15BB0 

562 

1 

14530 

535 

10/00 

3. 

2 

356 

1 

14520 

530 

1 

15522 

567 

15260 

3. 

,2 

49  1 

1 

15100 

539 

1 

13331 

48  1 

14130 

3* 

,6 

503 

1 

9930 

355 

1268B 

3. 

,  7 

472 

1  1984 

3. 

,  9 

458 

2 

13235 

474 

3 

1  1496 

425 

1296b 

3. 

,  7 

474 

4 

14  105 

526 

4 

12661 

4b  1 

12  154 

3. 

.8 

464 

0 

14897 

54  7 

4 

1288  1 

479 

12962 

3. 

.6 

487 

27 

12423 

456 

23 

1  1877 

419 

12841 

3. 

7 

475 

40 

12652 

4  74 

4  1 

12545 

470 

1369b 

3. 

.8 

522 

1  2504 

486 

7 

1  1917 

45  J 

IABLC   1  5.-- UAUGHTcR-Ai/ERAuE  OF   SIRES    IN   SLRVICc    IN   ARTIFICIAL  BRLlDINS   ORGAN IiAT  I  CNS —  GROUPED  BY  BXfcEU, 
8Y   YtAK  UF   FRESHENING —  RtCORLS  FROM   THIS   STAT!  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE    BY   SIRt  RLCORO  AVERAGE   SY   SlKi.   iJY  FRlSHlN1.*G  YlAK 


305-dAY  CONT^MC.   AV.   YEARLY   HLRU  AVLkAji 


SIRE- 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

1  LST 

FAT 

fresh 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RL  COR  D  S 

MILK 

1  A  T 

R  t  CORDS 

MILK 

FaT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

RCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LB. 

NO. 

Li). 

LB. 

NO. 

LB. 

l:'  . 

HOLST 

UN 

1 156J59 

i) 

l* 

12603 

3.  1 

4bb 

1959 

2 

1  364  5 

49  1 

/ 

1  28o0 

469 

2 

1  42  S(> 

50  1 

1960 

2 

1  Ib60 

7 

420 

1  bOOb 

562 

2 

144  76 

52  1 

1  1  57/22 

2 

3 

130/0 

3.U 

1*1*1* 

1959 

2 

1  3940 

3. 

4 

471 

2 

144  7b 

523 

2 

1  3506 

50  1 

1960 

1 

1  OeOu 

5 

J76 

1 

Ib<r00 

54  7 

1 

1  5696 

560 

1  1  500  SO 

1 

2 

999b 

3.8 

3  74 

1957 

1  1660 

44  1 

1958 

6330 

3  m 

. 

506 

1  1640  111 

1 

1 

10390 

3.6 

373 

1958 

1 

10390 

3. 

6 

371 

1 1640  lb 

b 

1 

I289U 

3.  7 

483 

1957 

1  b390 

0 

588 

19SM 

J  |  ' 

1  3090 

^" 

j04 

1 

1  1360 

4  19 

1 

1  146  7 

420 

1959 

12815 

3. 

3 

484 

4 

1  1  545 

420 

3 

1  0526 

3o9 

I960 

1 

1  1910 

3. 

6 

425 

1 

1  1680 

448 

1 

140  17 

5  1  4 

1  165194 

1 

1 

13880 

3.8 

524 

1959 

, 

1  3880 

0 

524 

1 

14  1  50 

509 

1 

1  54  78 

554 

1 167632 

99 

1  lb 

13151* 

3.  7 

486 

1958 

V 

12904 

3  m 

458 

5 

129:10 

47  1 

4 

1237/ 

450 

1959 

86 

1331  1 

z  m 

7 

496 

80 

12309 

46  1 

70 

12344 

460 

I960 

20 

1270  1 

3. 

6 

463 

1  7 

12275 

46  1 

15 

1  1883 

44  0 

1  1 685  7S 

1 1* 

1  5 

11+7  17 

3.9 

573 

19b  7 

12270 

409 

1958 

1 

I64Q0 

3. 

8 

63  1 

1 

167  70 

67o 

1 

16034 

622 

1959 

15514 

3. 

V 

612 

12 

I4(.90 

5  78 

10 

15312 

60  ' 

I960 

i 

7  750 

29  1 

1 

1  IhOO 

444 

1 

1  18b  1 

44  i 

1 169225 

62 

97 

13073 

3.7 

479 

1955 

i 

15230 

9 

590 

1 

15790 

617 

1 

1  3309 

50  1 

1956 

i  i 

12635 

3 

7 

46  1 

3 

142  10 

540 

13295 

51.5 

1957 

21 

I323S 

7 

482 

4 

1  3603 

513 

4 

12979 

489 

I95d 

18 

13110 

3. 

7 

487 

1  0 

1  37  15 

512 

10 

1267° 

477 

1959 

1  2  745 

3  m 

7 

472 

30 

12o82 

4  79 

26 

12288 

462 

I960 

8 

1337b 

3 

f 

492 

7 

1  1906 

450 

b 

1  1848 

44  1 

1 170480 

1 

2 

10  120 

3.3 

333 

1956 

1 

9660 

3. 

5 

337 

1957 

1 

1  0580 

/ 

| 

328 

1 170V 10 

7 

8 

1  I9|i* 

3.7 

445 

I9b9 

7 

1  1  774 

1. 

7 

439 

7 

12306 

4b3 

7 

12  102 

44  5 

I960 

1 

12  180 

3  m 

466 

1 

1  0860 

386 

994  1 

360 

1 1  75466 

1 

2 

1  1620 

3.6 

42  1 

1959 

1 

1  3090 

3. 

6 

476 

1 

129O0 

472 

1 

15184 

5  57 

1  960 

1 

1  02  70 

3B 

366 

1 

6640 

243 

1578' 

564 

1  1751*67 

3 

3 

12170 

3.6 

442 

19b8 

1 

12460 

3. 

7 

4bV 

I9b9 

1 

12  100 

3. 

6 

439 

1 

12030 

429 

1 

14269 

476 

1 960 

1 

1  1950 

3 . 

42  7 

1 

1  28  70 

4  7  5 

' 

1 UC3  1  7 

5  1  4 

1176154 

2 

2 

13670 

3.6 

495 

195S 

1 

Ib430 

546 

1 

12520 

462 

I9b9 

1 

1  1910 

3a 

7 

444 

1 

1  1090 

465 

1  1  1  IE 

45  J 

1  179b  71* 

3 

3 

1  11*13 

3.8 

436 

1957 

1 

12630 

3. 

b 

478 

1 

1  1700 

439 

1 

1  1598 

456 

1959 

2 

1080  5 

3  m 

4  1  6 

2 

13  100 

4  78 

2 

1  2459 

45  7 

1  179575 

i* 

5 

8739 

3.7 

320 

1957 

1 

5150 

3. 

6 

100 

1958 

3 

9003 

3. 

7 

J34 

1959 

1 

1  1690 

3. 

5 

409 

1 

14640 

54  7 

1 

1  1401 

4  1  9 

1  18366b 

222 

324 

12801* 

3.7 

476 

1956 

9 

10944 

3. 

8 

420 

4 

12850 

480 

6 

12628 

470 

1957 

42 

12718 

3. 

476 

14 

12847 

49/ 

14 

12193 

46  1 

1958 

1  1  1 

12533 

3. 

7 

465 

6V 

12047 

477 

6b 

1  1367 

42  1 

1959 

136 

1  301  1 

3. 

7 

482 

123 

12787 

476 

1  lb 

12587 

4  74 

I960 

26 

1  3052 

3  u 

49b 

2  1 

1  32  10 

490 

1  7 

12230 

459 

1  1837:11* 

2 

2 

1  183b 

4.2 

483 

1959 

1 

14160 

3. 

7 

b  17 

1 

12950 

488 

1 

14268 

5.' 9 

I960 

1 

95  1  0 

449 

1 

130  10 

SO  7 

1 

1338b 

52  3 

1  1  mmti 

2 

2 

13  79b 

3.9 

536 

1959 

2 

1  3795 

3. 

9 

536 

2 

14500 

529 

2 

12437 

452 

1 1901 b 1 

1* 

b 

9  59  6 

3.7 

354 

1959 

4 

9395 

3  B 

345 

4 

1  1  7/0 

4  1  7 

4 

1  1045 

400 

1960 

1 

12170 

3. 

6 

439 

1 

15680 

b89 

1 

144  10 

502 

1 1927  79 

1 

1 

1  7000 

3.3 

557 

1958 

1 

1  7080 

3a 

557 

1 

14780 

506 

1 

1  3494 

4b  1 

1  1939  31* 

b 

7 

131*00 

3.6 

48? 

1959 

4 

14540 

516 

4 

1  2878 

409 

3 

1  3469 

4V  7 

I960 

3 

12440 

3  a 

48b 

2 

1  3660 

505 

2 

13119 

4b  9 

1  191*  1  66 

3 

i* 

1  1812 

3.6 

420 

1958 

1 

14260 

3. 

6 

b!2 

1 

10930 

388 

1 

10726 

3Ua 

1959 

2 

1  0535 

3. 

362 

2 

11145 

403 

2 

1  1276 

4  1  2 

1960 

1 

12230 

3. 

6 

444 

13260 

494 

1 

12666 

45  7 

12022  75 

2 

2 

12960 

J. 7 

487 

1959 

1 

9240 

5 

326 

1 

15280 

552 

1 

14530 

535 

I960 

1 

16680 

3. 

9 

64  7 

1 

14460 

528 

1 

14410 

502 

12011U  52 

bb 

71 

127M6 

3.6 

449 

1956 

4 

14030 

3. 

4Vb 

1957 

13059 

3. 

460 

3 

14757 

bb7 

3 

12179 

458 

19b6 

lb 

14270 

3. 

496 

13 

14053 

523 

10 

12282 

459 

I9b9 

39 

12327 

3. 

6 

440 

36 

12648 

472 

35 

12181 

456 

I960 

5 

1  1976 

3. 

4 

404 

4 

1  1778 

459 

5 

1  1687 

450 

12066 15 

31* 

35 

120V  1 

3.6 

439 

19b8 

1 

9810 

3. 

t. 

370 

1 

10820 

426 

1 

12786 

462 

NEW  JERSLY 


500 


TABLE    lb. — UAUGHTtK-AVLKAoL  OF   SlRcS   IN   SERVICE   IN  AR  T  I F  I C 1  AL   BREEDING   ORGAN  I. "ATI  DNS —  GROUHEO   BY  BRfcfcOi 

by  year  uf  freshening — records  from  this  state  only 
oaughtek  avlragl  by  sir*,  record  average  by  mre  by  freshening  year 

j05-uay  conteme.  av.  yearly  hero  average 


SlKt  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORuS 

MI  LK 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB . 

YlAR 

NO. 

LB. 

PCI 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB . 

Lrt- 

HOL  STEIN 

1959 

3  1 

1200  1 

3. 

6 

438 

30 

1216  1 

44V 

29 

1  19  76 

4  35 

1960 

3 

13473 

3. 

4 

459 

3 

131  73 

50^ 

3 

I26bb 

487 

12066 1 7 

52 

60 

1  2957 

3.9 

5  1  0 

1 958 

1 

12260 

3. 

6 

447 

1 

12  300 

439 

1 

1  2088 

446 

1  959 

5  1 

1  309V 

9 

5  1  1 

4b 

1  2*  V4 

469 

34 

11821 

444 

1  960 

8 

1  354  1 

3. 

9 

525 

0 

1  3  1 V6 

48b 

6 

1  294  M 

4V  1 

12067V7 

57 

79 

13336 

3.8 

bOO 

1956 

I 

1  0740 

3. 

5 

373 

195  7 

8 

13163 

3- 

7 

489 

2 

1  2o  30 

452 

2 

1  1  b2? 

4  5/ 

195b 

2  1 

14079 

3. 

8 

32  / 

1  5 

1 2b  j  7 

4  7b 

1  1 

1  19  75 

452 

1  959 

37 

1  244c 

3. 

8 

4/0 

3b 

1  22V2 

457 

35 

1200V 

440 

I960 

12 

1  5033 

3. 

7 

558 

1  2 

1  3459 

492 

1  0 

1  3620 

505 

121 1325 

27 

31 

13523 

3.6 

488 

1957 

1 

13090 

3. 

7 

480 

19  58 

6 

14510 

3. 

b47 

5 

12264 

482 

5 

12  12  7 

454 

1959 

20 

1  332  5 

3. 

6 

472 

20 

124  50 

465 

1 9 

1  2470 

464 

I960 

4 

14020 

3. 

7 

b  18 

4 

12  ^48 

473 

3 

14286 

49  1 

1212623 

184 

2S2 

1235b 

3.7 

460 

1956 

9 

1  14B0 

i. 

0 

437 

4 

1  37V8 

492 

4 

12  176 

4b? 

1957 

4  1 

1  253V 

3. 

7 

458 

12 

I30B8 

492 

10 

12/37 

46d 

1958 

60 

12504 

3. 

7 

463 

40 

12b  10 

4  6  j 

37 

124311 

463 

1959 

1  12 

12390 

3. 

8 

4o4 

10  1 

I22bi 

458 

92 

12222 

45b 

I960 

24 

11539 

3. 

is 

432 

23 

1  1803 

436 

22 

1  1696 

4  39 

1213933 

92 

1  19 

1  1632 

3.6 

417 

1957 

2 

1  344  5 

3. 

5 

471 

1958 

IB 

1  1624 

3. 

6 

413 

13 

12252 

432 

12 

1  I54H 

408 

1959 

87 

1  1847 

3. 

° 

423 

7  9 

12037 

444 

7-6 

12055 

442 

1960 

12 

1  1336 

3. 

3V5 

1  0 

1  OcJO  1 

4  1  1 

1  1 

I  1  546 

4/8 

1216123 

1 

1 

12900 

4.0 

5  14 

1959 

1 

12900 

4. 

0 

514 

1 

125/0 

467 

1 

12917 

48  7 

1216909 

1 

1 

9060 

4.3 

387 

1959 

1 

9060 

4. 

3 

387 

1 

1  18/0 

423 

1 

1  1805 

433 

121695/ 

7 

8 

13381 

3.8 

bOO 

1959 

4 

13113 

3. 

9 

499 

4 

13103 

479 

4 

12462 

448 

1960 

4 

13483 

3. 

8 

5  1  1 

4 

12830 

474 

4 

12770 

466 

1222748 

9 

13 

1  1364 

4.  1 

462 

1957 

1 

123b0 

3. 

b 

475 

1958 

3 

1  1560 

4. 

0 

458 

1 

1  1460 

398 

1 

1  0529 

3  72 

1959 

7 

1  1974 

4. 

1 

485 

7 

12343 

453 

7 

1  1503 

426 

1960 

2 

10940 

4. 

1 

446 

2 

1  1  165 

429 

2 

1  1500 

42.9 

12241 23 

1 

1 

1  1200 

4.4 

48V 

1959 

1 

1  1200 

4. 

4 

4B9 

1 

1  1720 

43  1 

1 

12655 

467 

12243 13 

3 

3 

93b3 

3.8 

356 

1959 

3 

9353 

3. 

e 

356 

5 

10723 

4  10 

3 

1  1398 

4.  4 

1224521 

3 

3 

12090 

3.b 

422 

1959 

12090 

3. 

5 

422 

3 

12813 

468 

3 

12510 

4  5  7 

1224837 

2 

2 

1266b 

3.6 

450 

1959 

1 

14310 

3* 

2 

45b 

1 

1  I9b0 

463 

1 

13407 

492 

I960 

1 

1  1020 

4  ■ 

0 

442 

1 

1  1  3oO 

414 

1 

1  248  1 

4  67 

12301 09 

1 

1 

1  00  30 

3.2 

3  18 

1959 

1 

10030 

3. 

2 

3  1  8 

1 

12  760 

469 

1  2895 

46  7 

12307  34 

1 

2 

16  160 

3.8 

60  7 

1959 

2 

16  160 

3. 

8 

607 

1 

142  10 

527 

1 

131  13 

4b0 

1230960 

70 

1  1209 

3.9 

434 

1958 

19 

10863 

3. 

9 

4  1  7 

13 

12356 

452 

1  1 

1  1871 

4  jV 

1959 

34 

1  1864 

3. 

8 

447 

32 

12433 

458 

27 

1  IV30 

4  59 

1960 

1  1 

10522 

4. 

0 

422 

1  6 

11646 

436 

1 2 

1  1  9  4H 

44  b 

1233/52 

8U 

99 

12219 

3.7 

454 

1957 

6 

12680 

3. 

9 

4b9 

2 

15125 

579 

2 

14765 

54  3 

1958 

23 

12705 

3. 

7 

468 

9 

13488 

48, 

9 

1524  3 

487 

1959 

58 

12203 

3. 

7 

455 

55 

12524 

457 

bb 

12394 

4b2 

I960 

12 

12619 

3. 

7 

466 

1  1 

1  1697 

442 

10 

12251 

450 

1239BBS 

1 

2 

13660 

3.6 

499 

1958 

1 

12670 

3. 

6 

462 

, 

127V0 

4  76 

1 

13156 

5u7 

1959 

1 

14650 

3. 

6 

535 

1 

15970 

529 

1 

13560 

513 

1241982 

1 

2 

1310b 

3.8 

49  1 

195d 

1 

14230 

3. 

7 

52  7 

1 

14910 

558 

9875 

349 

1959 

1 

1  1980 

3. 

b 

455 

1 

14910 

544 

1 

147  lb 

567 

1252367 

3 

4 

11127 

4.0 

4 

1  i  748 

3. 

9 

3 

12606  30 

2 

2 

IU3  10 

4.0 

560 

1959 

2 

14310 

4. 

0 

360 

2 

1  4040 

537 

2 

14039 

53  1 

1264447 

2 

2 

1  1903 

3.6 

430 

1959 

2 

1  1905 

3. 

6 

430 

2 

12770 

473 

2 

13952 

4V7 

1272569 

3 

3 

12277 

3.4 

421 

I960 

12277 

i. 

4 

421 

3 

9843 

361 

3 

1  1470 

41V 

1273434 

2 

2 

13190 

4.0 

510 

I960 

2 

13190 

4. 

0 

blO 

2 

12740 

479 

1 

1  1510 

428 

1276891* 

1 

1  32  10 

3.7 

482 

1959 

1 

13210 

3. 

7 

482 

1 

12900 

476 

1237? 

463 

NEW  JtKSEY 


TABLE    lb. — OAUGHTER-AvERA&E  OF   SIRES    IN   SERVILE    IN   ARTIFICIAL  BREELINu 
bY   YEAK  OF   FRESHENING — RcXORDS   FROM  THIS   STATL  ONLY 


URoANUATlUNi--GROUPtU   BY  BRLfcO, 


OAUoHTEK 

AVfcRAGL 

8Y  SIR 

RECURO  AVERAGE   BY  SIRL 

BY 

SIKC  DAUGHTERS 

RECORDS 

H  I  LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCOROS  MILK 

TEST 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

Lti  ■ 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT  . 

LB. 

JERSEY 

355637  6 

1  3 

7546 

b.  3 

403 

194? 

3  7753 

b.  0 

39  1 

1940 

2  9295 

5.7 

b25 

1949 

3  7477 

5.2 

380 

1  9b0 

4  6663 

5.4 

5:>6 

19b  1 

1  4760 

4.4 

2  1  1 

362579  3 

14 

7407 

b.6 

4  11 

194  7 

3  8637 

5 . 6 

482 

1  940 

2  599b 

S.7 

34b 

1949 

2  6590 

5.9 

388 

19bO 

2  6420 

5.6 

3b8 

1 95  1 

2  678b 

5.3 

3b7 

1952 

2  7000 

5.6 

392 

I9b3 

1        6 18U 

5.6 

34  4 

'586b  12  1 

2 

87  10 

b  ■  4 

1 94  7 

1  8150 

5 .  b 

446 

1940 

1  9270 

5.0 

49  I 

585952  16 

58 

7424 

b.  0 

369 

1  94  7 

7       689  7 

5.0 

342 

1940 

6  7973 

S.2 

4  12 

1949 

1 1  7962 

4.0 

3b4 

1950 

9  7579 

5.2 

392 

1951 

8  6248 

4.9 

304 

1952 

7  6094 

5.  1 

346 

1953 

4  7003 

4.7 

32  7 

1954 

4  10030 

4.  b 

469 

I9bb 

2  10200 

4 .  o 

4  7  1 

39^869  I 

1 

58  70 

5.  b 

32 ) 

1  949 

1  5870 

S.b 

32  1 

40492  1  1 

2 

4990 

b.  b 

27  7 

I9b2 

1  5750 

5.9 

338 

1953 

1  4230 

5  .  1 

2  1  j 

4  I  04  37  ( 

3  1 

8  1  68 

b.4 

43'? 

194  7 

4  0483 

5.0 

492 

1 940 

3       799  7 

4.9 

39b 

1  949 

2  9520 

b.O 

472 

I960 

2  7b6b 

5.7 

445 

195  1 

b  7994 

5.  b 

431 

1  952 

3  7b97 

5.4 

4  04 

1  953 

4  7703 

5.2 

396 

1954 

3  7787 

5.4 

42  1 

1955 

2  6090 

5.2 

319 

1  956 

2  7280 

6.  1 

44  7 

195  7 

1  5700 

b.9 

4  1  141*3  10 

1  1 

6334 

b.3 

332 

1951 

2  b070 

5.9 

294 

1952 

5  6640 

b.  1 

33  j 

1953 

b  6892 

5.3 

358 

1954 

1  5970 

4.9 

295 

1955 

1  5120 

5.5 

28  3 

1  956 

2  6395 

5.7 

358 

1950 

1  6500 

5.4 

354 

4  1  5 1 1>9  7 

19 

7  1  79 

b.6 

390 

1949 

2       6b  1  0 

5.6 

379 

1950 

3  6b90 

6.0 

388 

1 9b  1 

b  7484 

5.6 

4  1 2 

1952 

3  7763 

b.o 

43  i 

1953 

2  652b 

6.0 

39  1 

1  954 

1  8920 

5.2 

46  7 

1955 

2  8280 

5.3 

434 

1956 

1  6060 

5.6 

337 

419548  1 

2 

7870 

5.  1 

399 

1956 

1  7b30 

b.O 

391 

195  7 

1  7910 

5.  1 

407 

42:>622  1 

2 

8625 

5.  1 

434 

1949 

1  9920 

5.0 

495 

1950 

1  7330 

5 .  1 

y/k 

427544  1 

1 

6720 

5.0 

330 

1  949 

1  6720 

5.  0 

33a 

428734  2 

3 

8  115 

b.4 

43  7 

1952 

1  7470 

5.  1 

383 

1954 

1  8550 

5.7 

4  89 

1955 

1  8970 

5.  5 

4  9'J 

432138  15 

44 

84  (8 

b.  1 

42  1 

1947 

3  7410 

5.^ 

3o4 

1  940 

3  6653 

5.3 

357 

1949 

7  0267 

4.9 

405 

1950 

9        7  7  36 

b.  2 

400 

1951 

7        914  1 

5.0 

4  ^>0 

19  52 

6       94  1  b 

5.0 

4  50 

1953 

4 

1954 

2  1060b 

4.5 

4 1)8 

1  6580 

4.8 

3  1  7 

1956 

1  7120 

5.0 

359 

432629  10 

14 

6608 

4.8 

31b 

1953 

b       682  0 

5.  1 

343 

1954 

4  6978 

4.7 

325 

1955 

2  5200 

5.7 

283 

1956 

1  8790 

4.3 

3o2 

1957 

2  3920 

4.3 

163 

jOb-LAY  CONTlMP.   AV.   YLARLY  HERO  AVLRAOE 
RLCOROS     MILK      FAT       RtCOROS     MILK  FAT 
NO.  Lb.      Lb.  NO.  LB.  LB. 


NLM   JLR  sEY 


302 


TABLE    15. — DAUGHTE  R-AV  t  R  AgE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — gROURlD   BY  a<tcO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCORDS   FROM   THIS   STATL  ONLY 


DAUGHTER 

AVtRAGc 

BY  SIR 

RECORD  AVlRAGE   eY  SIRE 

BY 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TilS  T 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

L8. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

JERSEY 

4 34b  78 

22 

67 

7B2B 

5.  1 

394 

1948 

1 

4980 

5.6 

277 

1949 

6 

7132 

4.9 

351 

1950 

14 

7609 

5.0 

383 

195  1 

16 

7228 

5.  1 

370 

1952 

12 

350  1 

5.3 

450 

1953 

9 

7712 

5.2 

398 

1954 

6 

834b 

5.  1 

422 

1955 

2 

8715 

5.3 

456 

1956 

1 

9720 

4.4 

427 

4301 72 

2 

6 

8427 

5.8 

492 

1947 

1 

979C 

S.  7 

55& 

1948 

1 

8640 

6.0 

520 

1949 

2 

7925 

6.  C 

477 

1950 

1 

8330 

5.8 

460 

1953 

1 

7950 

5.  5 

439 

41*67  37 

2 

4 

6937 

4.8 

332 

1951 

1 

5350 

4.8 

259 

1952 

1 

6490 

4.7 

30  7 

1953 

1 

6050 

4.8 

293 

1955 

1 

7910 

4.6 

376 

454  11+7 

e 

20 

9543 

5.6 

536 

1953 

5 

1  C640 

5.8 

6  16 

1954 

3 

1  1497 

5.3 

612 

1955 

5 

8982 

5.6 

316 

1956 

3 

3353 

5.  6 

479 

1957 

2 

9640 

5.3 

516 

1958 

2 

9850 

5.3 

j41 

4604  40 

1 0 

34 

82  lb 

5.  1 

4  12 

195  1 

1 

8550 

4.7 

403 

1952 

7 

827  1 

5.2 

425 

1953 

6 

7937 

5.3 

428 

1954 

7 

7846 

3.0 

394 

1955 

5 

6694 

5.2 

34  1 

1956 

3 

6468 

5.  1 

325 

1957 

2 

7250 

5.2 

370 

1958 

1 

7640 

5.  7 

435 

4622  73 

2  1 

35 

8  132 

5.  1 

410 

1951 

4 

10093 

4.9 

49  1 

1952 

15 

7  117 

5.  1 

36  1 

1953 

1  1 

797  1 

4.9 

385 

1954 

12 

8913 

5.0 

44  1 

1955 

9 

8793 

3.0 

43  1 

1956 

2 

10873 

4.6 

497 

1957 

1 

846u 

4.  7 

402 

1  958 

1 

12550 

5.9 

733 

46  78  30 

I 

1 

94  10 

5.4 

513 

1952 

1 

9410 

3.4 

3  13 

47  |9  l 

3 

6 

9878 

5.  1 

502 

1952 

1 

8540 

3.7 

490 

1953 

1 

12650 

4.7 

392 

1954 

2 

9100 

5.2 

473 

1955 

2 

9940 

5.0 

490 

477748 

1 

2 

7020 

4.9 

347 

1951 

1 

5530 

4.  t 

263 

1952 

1 

8510 

5.0 

42b 

479221 

1 

1 

6  100 

3.3 

322 

1956 

1 

6100 

5.3 

322 

481679 

14 

37 

728  1 

5.5 

40  1 

195  1 

1 

6030 

6.  1 

36  7 

1952 

10 

825  1 

5.4 

445 

1953 

1  1 

5996 

3.6 

1954 

6 

8437 

3.7 

479 

1955 

5 

6952 

5.3 

368 

1957 

3 

8737 

5.  1 

44  1 

1958 

1 

1  0890 

5.2 

568 

48£3o5 

2 

8310 

4.9 

40  1 

1956 

1 

9430 

4.6 

45  1 

1957 

1 

7190 

4.9 

330 

48^805 

1 

1 

6890 

5.5 

376 

1958 

1 

6890 

5.5 

378 

48^307 

33 

1  1  2 

9259 

3.  1 

470 

1951 

7 

9437 

5.2 

489 

1952 

10 

8412 

5.4 

450 

1953 

20 

903  7 

3.  1 

437 

1954 

20 

9519 

4.9 

463 

1955 

14 

8202 

3.  1 

422 

1956 

? 

6920 

5.  1 

334 

1957 

3 

8933 

4.7 

423 

1958 

1  7 

9810 

4.9 

469 

1959 

1  7 

999  1 

5.4 

33  1 

1960 

2 

9730 

5.2 

49b 

483734 

2 

5 

7303 

5.5 

403 

1954 

1 

7640 

6.7 

3  1  3 

1953 

1 

7660 

6.  I 

j  1  1 

1956 

1 

6350 

6.  1 

3o7 

1957 

1 

6650 

6.  j 

42  1 

1959 

1 

793C 

4.4 

33  1 

49  1255 

5 

1  1 

8867 

4.7 

404 

1954 

2 

8630 

4.  j 

3b7 

1955 

3 

9500 

4.7 

433 

1956 

1 

12660 

4.2 

333 

1957 

3 

85  10 

4.6 

403 

1958 

59  13 

4.9 

277 

4946  10 

1 

3 

8017 

5.  1 

408 

1954 

1 

7710 

4.  V 

376 

1955 

1 

8370 

5.2 

438 

303-DAY  CONTlMp 
RECORDS  MILK 
NO.  Lb. 


FAT 
LB. 


YtARLY   HERD  AVtRA.jc 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LBS 


1  12060  627 

1  12190  615 

I  6100  460 

1  9330  49  I 


2 

1008  i 

561 

2 

9690 

538 

1 

9686 

543 

1 

b949 

500 

I      10010  346 


90  15  448 
1        9600  462 


2  5697  306 
1        90C3  43/ 


1 

9330 

483 

6 

9392 

436 

10 

9607 

490 

2 

9460 

500 

3(16 


I  51.97 

6  773?  395 

10  10072  516 

1  8622  438 


I      llb92  44J 


NEM  JERSEY 


303 


TABLE    I 5.— UAUGHTLR-AVcRAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARIIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

OAUbHTER   AVcRAGl   BY   SIRE  RECORD   AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRlSHLNING  YEAR 


305-DAY  CONTlMP.   AV.   YlARLY   HERD  AVlKA,l 


SIRt  DAUGHTERS 
NO.  NU. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT  . 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PC  T  ■ 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

1956 

JERSEY 
1  7970 

5.  1 

408 

4952  30  1 

2 

8640 

4.6 

397 

1955 
1957 

: 

8840 
8440 

4.6 
4.6 

40l. 
385 

497573  7 

7 

9070 

5.0 

445 

19S9 

9070 

5.0 

445 

5 

9666 

4  70 

6 

979? 

462 

497599  1 

1 

7820 

6.0 

469 

1958 

7820 

6.  0 

469 

1 

8390 

432 

1 

9003 

452 

50  1902  5 

1  1 

10078 

4.9 

492 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

10090 
9810 

10177 
9025 
8770 

12010 

5.  1 
4.8 
4.8 
4  .  u 
4  .  / 
4.9 

514 
474 
49  1 

432 
4  1  2 
589 

1 

99o0 

532 

1 

9036 

4^2 

506697  1 

1 

6430 

6.2 

398 

1960 

6430 

6.2 

39b 

1 

9668 

49  > 

5164  06  3 

4 

7455 

5.3 

394 

1954 
1956 
1957 

j 

6990 
7150 
8225 

5.4 
4.6 

5.8 

378 
332 
473 

SI  64 07  1 

2 

7050 

5.0 

347 

1  956 
1957 

i 
1 

7640 
6460 

4.7 

5.2 

359 
354 

517081  1 

2 

9440 

5.4 

512 

1958 

9440 

5.4 

512 

1 

85  10 

495 

1 

8469 

445 

5224  92  2 

3 

8425 

5.4 

446 

1938 
1  959 

I 

8150 
8130 

6.2 

5.2 

507 
4  1  5 

1 

1  1423 

■-2  4 

522893  3 

7 

9409 

4.5 

428 

1958 
1959 
1960 

1 

8816 
1  1020 
9610 

4.6 
4.4 
4.8 

402 
490 
461 

2 
1 
1 

8470 
8530 
8480 

412 
4  1  9 

390 

3 
1 

9127 

9963 

460 

483 

526919  5 

6 

108U3 

5.7 

624 

1958 
1959 
I960 

11210 
10248 
12420 

5.  9 
5.  7 
5.8 

662 
583 
716 

1 

i 
1 

8450 
9773 
99  10 

4  12 

5  1  9 
533 

1 

3 

9167 
10213 

500 
552 

534381  1 

1 

4430 

6.  1 

27  1 

1959 

4430 

6.  1 

271 

1 

6690 

382 

1 

8306 

446 

5387  15  2 

2 

I08b5 

4.7 

510 

1956 
1959 

10820 
10950 

4.9 
4.5 

326 
494 

541436  10 

16 

10594 

4.7 

491 

1958 
1959 
1960 

i 

13 

2 

7350 
10735 
12120 

4.5 
4.  7 
4.3 

328 
500 
520 

1 

9 
1 

8880 
9HI9 
9450 

482 
480 
437 

1 

12 
1 

8949 
10075 
9668 

-lOO 
498 
464 

554291  1 

2 

10500 

5.3 

552 

1958 

2 

10500 

5.3 

532 

1 

942U 

510 

8469 

44  5 

5623  15  1 

1 

7250 

5.6 

408 

1959 

1 

7250 

5.6 

408 

1 

1  1848 

458 

57 19  1  I 


1        2090     5.9  123 


1960 


5100  332 


Nth  JtRSEY 


304 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF      IRES   IN   SLRVICC    IN   ARTIFICIAL   BREEUINb  ORGANISATIONS — GKOUPLD   BY  LRCbU, 
BY   YEAR  OF   FRL j  HEN  I Nb — RLCORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGl 

BY   S IRc 

RECORD  A  v 

LRAGc  C 

Y   i  I  RL 

DY 

SIKE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RLCOROS 

MI  LK 

TEST 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB.   PCT  . 

LB . 

YEAR 

NO  • 

LB. 

PC  T  • 

LC. 

bRUriN 

SWI  SS 

3  7398  9 

29 

10  3(8  3.8 

392 

1947 

4 

1  0  1  0  c. 

4.0 

403 

1948 

/ 

11435 

4.0 

4  56 

1949 

i 

9430 

4.0 

375 

1950 

4 

1  1860 

3.8 

442 

1951 

4 

1026U 

3.6 

374 

1952 

5 

1  1276 

3.6 

400 

1953 

94  1  3 

3.5 

3^6 

1954 

3 

9773 

3.8 

370 

1956 

1 

10380 

3.9 

406 

1957 

I 

12940 

3.  1 

473 

1958 

1 

1  1060 

3.6 

4  1  6 

38049  2 

2 

96P.0  4.2 

396 

1  959 

2 

9680 

4.2 

396 

39593  1 

2 

12360  4.3 

522 

1952 

I 

13120 

4  .  1 

537 

1953 

1 

1  1  600 

4.4 

50  7 

458  78  26 

96 

10674  3.7 

389 

194  7 

1 

9980 

3.6 

363 

1948 

2 

I0B45 

4  .  U 

435 

1949 

1  1310 

4.0 

450 

1950 

15 

10590 

3.9 

4  10 

1951 

14 

11356 

3.7 

4  1  8 

1952 

|  f 

1  1  324 

3.6 

402 

1953 

15 

10565 

3.5 

367 

1954 

14 

10730 

3.4 

362 

1956 

9 

10306 

3.8 

366 

195  7 

8122 

4.  1 

327 

1959 

1 

12740 

3.  8 

480 

1»6379  1 

3 

9817  4.5 

445 

1953 

| 

8600 

4.5 

39  1 

1954 

I 

9630 

4.6 

439 

1955 

| 

1  1220 

4.5 

506 

4  8671  8 

30 

11261      i . 8 

423 

1  947 

2 

1  5500 

3.  9 

600 

1948 

2 

1  3640 

4.  1 

562 

1949 

1 

7  190 

4.5 

312 

1950 

5 

10708 

3.9 

4  10 

1951 

5 

12546 

3.6 

4S2 

1952 

2 

1  1060 

3.9 

429 

1953 

5 

12180 

3.  7 

453 

1954 

4 

12008 

3.V 

463 

1955 

13010 

3.  6 

497 

1956 

J 

10730 

4.0 

426 

1957 

I 

1  0450 

4.0 

423 

1958 

1  0600 

4.0 

434 

186  72  3 

4 

14IB5  4.7 

669 

1952 

I 

6830 

4.9 

428 

1953 

3 

15207 

4.7 

7  16 

50092  2 

9 

12581  3.9 

486 

1952 

2 

12755 

3.6 

48  I 

1953 

2 

14365 

3.9 

353 

1954 

1 

1  1670 

3.9 

460 

1955 

1 

14420 

3.9 

568 

1956 

1 

1  0400 

3.9 

405 

1957 

1 

1  0690 

4 .  1 

4  35 

1  958 

I 

1  2380 

3.  8 

468 

5  1890  3 

u 

7642  4.1 

308 

1953 

| 

817  0 

4.3 

350 

1954 

1 

5940 

4.3 

253 

1956 

2 

7935 

4.0 

312 

52529  5 

1  0 

8169  4.0 

330 

1949 

I 

7150 

3.6 

274 

1950 

2 

7270 

4  .  1 

29  7 

1951 

2 

7280 

3.7 

268 

1952 

2 

786C 

4.  1 

326 

1953 

2 

95  10 

4.2 

399 

1954 

1 

10430 

4.3 

447 

54  7  30  4 

I  | 

8077  4.2 

338 

1  949 

760  7 

4.3 

32  4 

1950 

3 

761  7 

4.3 

329 

195  1 

3 

7767 

4 .  1 

3  18 

1952 

1 

6550 

3.6 

238 

1  954 

1 

6260 

4.2 

344 

5  52  58  1 

1 

9670  3.7 

356 

1955 

| 

96  70 

3.7 

356 

57994  31 

103 

10  197  4.2 

426 

1949 

1 

85  1  0 

4.5 

385 

1950 

7 

1  1473 

4.3 

469 

1951 

15 

10  156 

4.2 

424 

1952 

13 

10456 

4.2 

436 

1953 

20 

1  1202 

4.  1 

457 

1954 

la 

10746 

4.0 

431 

1955 

10 

10628 

4.4 

472 

1956 

9 

10019 

4.  1 

409 

1957 

7 

10386 

4.4 

432 

1958 

3 

9680 

4.  1 

395 

59585  1 

2 

10330  4.5 

469 

1959 

2 

10330 

4.5 

469 

305-DAY  CON TE MP •   AV.   YEARLY  HERO  AVtRACl 
RECORUS     MILK     FAT       RlCORDS     MILK  r\T 
NO.  LC.      LB.  NO.  LB.  LB. 


11570  499 


11467  477 


9960  424 


I      10562  443 


8240 
105  10 

10330 
9920 
9510 


351 
457 

5  16 

426 
399 


I  10987  455 

1  10769  468 

1  9897  43/1 

I  10366  449 


11350  486 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SEKVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I  i  A  T  I ONS — GROURtU   BY  HKLLU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCOROS  FROM   THIS  SIATE  ONLY 


DAUGHTER  AVLRAGt   BY   SIRt  RfcCORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FKtSHLNlNG  YE  AK 


505-DAY  CONTtMR.   AV.   YlARLY  HERO  A\/LKA,.l 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

F  A  1 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NU.  NO. 

LB. 

per. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Ll>. 

BROWN 

SWI  ss 

59699             3  1* 

B07B 

4.2 

34  1 

1956 

9490 

4  .  1 

386 

1957 

I 

8460 

4.1j 

342 

1958 

7630 

4.3 

329 

6 1560              1  1 

16530 

3.9 

642 

1956 

1  6530 

3.9 

642 

6222b             1  1 

48b0 

4.2 

205 

1955 

1 

4850 

4.2 

205 

64505             1  5 

10910 

4.3 

472 

1955 

1  1420 

4-4 

506 

1956 

1  1820 

4  .  1 

486 

1957 

1 

1  1870 

4.6 

542 

1958 

9860 

4.4 

430 

1959 

j 

9580 

4.  1 

394 

64773             b  7 

10361 

4.2 

439 

1955 

1 2050 

4  .  1 

492 

1  956 

7780 

4.0 

3  12 

1958 

9065 

4.0 

372 

1 

1  1  720 

508 

1 

1  1085 

463 

1959 

10620 

4.2 

452 

3 

12  143 

49  7 

2 

12198 

50  5 

6U837             3  5 

8503 

4.3 

362 

1957 

7720 

4.2 

324 

1958 

1  0580 

4.  1 

433 

| 

9930 

39b 

1 

1043  1 

42  7 

1959 

8333 

4.4 

364 

2 

10955 

435 

3 

11227 

452 

65421              6  9 

10032 

4  .  1 

4  1  1 

1953 

1  4080 

4.3 

603 

1954 

10370 

4 .  1 

42b 

1955 

7780 

4.0 

309 

1956 

9993 

4.0 

39b 

1959 

1  4780 

4.2 

620 

68554              1  1 

15090 

4.0 

607 

1959 

15090 

4.0 

607 

I 

1 2  1 60 

503 

1 

1  2829 

52  6 

69048           21  61| 

10616 

4.  1 

431 

1949 

1 

1  1810 

4.2 

496 

1950 

9360 

4.0 

378 

1951 

] 

10585 

4.0 

420 

1952 

15 

10025 

4.  1 

409 

2 

8995 

394 

1953 

12 

11813 

4.  1 

485 

1954 

10300 

4.0 

416 

| 

16860 

62b 

1955 

10 

1  1068 

3.9 

437 

2 

12460 

538 

3 

10369 

44  3 

1956 

1  1  192 

3.9 

440 

1 

10250 

439 

2 

1  1505 

494 

1957 

9396 

4 .  1 

385 

2 

1  I3o0 

47  7 

2 

10933 

462 

1958 

1 

10020 

4.3 

426 

1 

12860 

59  1 

1 

9396 

416 

1959 

14080 

4.0 

56  1 

1 

13340 

55  1 

1 

12590 

545 

1960 

8660 

4.0 

343 

1 

10110 

429 

12644 

54  1 

696b3             1  1 

7860 

3.9 

310 

1958 

1 

7860 

3.9 

3  10 

699  78             1  3 

1  1893 

4.2 

500 

1956 

J 

10020 

4.3 

432 

1958 

13400 

4.  1 

554 

1959 

1 

12260 

4.2 

5  14 

71920             1  2 

4  700 

4.4 

205 

1955 

1 

5470 

4.0 

22  1 

1957 

, 

3930 

4.8 

188 

72394             2  2 

9785 

4.3 

418 

1959 

10130 

4  .  t 

4  19 

1 

10460 

446 

1 

9756 

h/  1 

1 960 

. 

9440 

4.4 

4  1  7 

| 

10870 

450 

) 

1  0540 

45^ 

72B96             1  1 

7  160 

4.  1 

291 

1955 

1 

7  160 

4.  1 

291 

72898              1  1 

12240 

4.3 

523 

1958 

1 

12240 

4.3 

523 

733  18            6  13 

11512 

4.5 

5  14 

19S4 

1 

14580 

4.4 

639 

1955 

14180 

4.3 

610 

1956 

1  1660 

4.6 

530 

1 

10820 

415 

, 

10137 

4  12 

1957 

1  1  120 

4.5 

495 

1 

10660 

4  12 

1 

10540 

4/6 

I95B 

1052  5 

4.6 

485 

1959 

B050 

4.7 

3b6 

\ 

100  10 

400 

1 

1043  1 

435 

1  960 

1  1580 

4.2 

4b  1 

74062              1  1 

7390 

4.2 

3  12 

1 959 

7390 

4.2 

312 

89  10 

37  5 

762  02            2  2 

9735 

4.6 

44B 

1956 

8040 

4.6 

368 

1958 

1 

1  1430 

4.6 

528 

7  77  75            3  4 

10297 

4.0 

415 

1958 

10965 

4.0 

436 

2 

11280 

4  12 

77670           10  38 

1  1  587 

4.2 

488 

1951 

2 

12  155 

4.5 

537 

1952 

3 

12390 

4 .  1 

516 

1953 

7 

1  1604 

4.  3 

498 

1 

134  10 

53  1 

1954 

a 

1  155  1 

4.3 

497 

2 

1  1430 

49  5 

1955 

7 

1  1254 

4.3 

4bl 

2 

9785 

474 

2 

10808 

449 

1956 

6 

12525 

4.  1 

512 

2 

10765 

468 

2 

I045i 

440 

1957 

4 

1  1883 

4.  1 

489 

7900 

321 

1 

10540 

426 

1958 

1 

12BB0 

4.3 

349 

1 

126O0 

523 

1 

10366 

449 

79624              9  18 

1  1  392 

4.3 

48  1 

1952 

4 

1  0558 

4.3 

450 

1953 

3 

1  1  180 

4.3 

475 

1954 

1 

13610 

4.0 

544 

1955 

6 

1  1395 

4.2 

480 

1956 

2 

11315 

4.2 

47  1 

1957 

1 

1  1320 

4.0 

456 

1958 

1 

12250 

3.9 

475 

80699             4  4 

13965 

4.0 

563 

1959 

4 

13965 

4.0 

563 

4 

1  1950 

494 

3 

12325 

507 

81652             2  4 

88/5 

4.4 

38U 

1958 

I 

8845 

4.5 

3b9 

1 

1  1610 

503 

1 

1  1085 

463 

1959 

1 

5440 

4.3 

235 

1960 

1 

12360 

4.  1 

504 

1 

12200 

500 

1 

12513 

509 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVtKAot  OF   SlRtS    IN   SlRVICE   IN  ARTIFICIA_   EIRE  tO  ING  ORGANISATIONS — GROUPcD   BY  8REEG, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCOROS  FROM   THIS  STAT..  ONLY 

DAUGHTLR   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   ilRE   BY   FRESHENING  YEAR 

305-GAY  CONTtMP.   AV.   YEARLY  HtRO  AVcRAGc 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  I  LK 

Ti.ST 

FAT 

FRESH 

RcCORDS 

MILK 

TES  r 

FAT 

RlCORos 

M  I  LK 

FAT 

R  tCORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

CCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

L8. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

NO. 

LB. 

Lb. 

2R0WN 

SWISS 

82105  10 

10717 

4.4 

467 

1956 

2 

10540 

4.5 

469 

1  956 

1 

1  1  360 

4.4 

495 

1959 

9 

1  0736 

4 .  4 

4  f  1 

5 

1  1590 

495 

5 

1  1602 

500 

1  960 

2 

1  0075 

4 .  1 

409 

1 

10  190 

426 

1 

12203 

523 

82462  3 

3 

13  120 

4.3 

563 

1  959 

1  4780 

4.3 

633 

2 

12165 

499 

2 

12677 

5  1  7 

I960 

1 

9600 

4.3 

423 

) 

9930 

39  / 

1 

12579 

512 

82b 17  1 

2 

8855 

4.3 

379 

1956 

1 

7760 

4.3 

336 

1957 

1 

9930 

4.2 

4  19 

82Sb5  50 

97 

9719 

4.3 

4  1  7 

1952 

1 

8730 

4.  J 

373 

1953 

6 

9062 

4.  5 

396 

1 

8580 

300 

1  954 

1 6 

9447 

4.2 

b95 

1955 

9 

9269 

4.  1 

384 

1 

9120 

359 

1 

7979 

346 

1956 

17 

9299 

4.3 

403 

1 

9820 

389 

1 

8644 

358 

195  / 

1 3 

9639 

4.2 

400 

3 

9537 

386 

1 

9450 

365 

1  958 

1  1 

11099 

4.5 

50  1 

2 

11695 

50  1 

3 

1  U540 

440 

1959 

17 

1  1206 

4.4 

495 

1  0 

11121 

462 

9 

1  1667 

485 

1960 

7 

864/ 

4.  1 

36  1 

6 

83o7 

335 

5 

9631 

3c9 

85625  2 

2 

1  1380 

4.2 

478 

1959 

2 

1  1380 

4.2 

473 

2 

9290 

377 

2 

962  1 

403 

841 13  2 

3 

9400 

4.4 

4  1  1 

1  954 

1 

72  1U 

4 .  4 

3  1  7 

1958 

2 

1  1  590 

4.3 

504 

1 

1  0960 

473 

1 

1  0366 

449 

84650  5 

8 

12  398 

4.3 

526 

1953 

4 

1  0785 

4.3 

464 

1954 

3 

1  31  1  7 

4 .  0 

527 

1956 

I 

14800 

3.6 

534 

861 37  1 

2 

120  70 

4.2 

50  1 

1959 

13530 

4 .  1 

56  1 

1 

1  I  390 

482 

1 

9756 

427 

I960 

1 

10610 

4.2 

44  1 

1 

9900 

4  12 

I0bb6 

463 

861 39  116 

21  1 

9444 

4.3 

399 

1952 

a 

781b 

4.  6 

36  1 

1953 

17 

8459 

4.3 

363 

1  954 

42 

8890 

4.2 

374 

5 

90  1  4 

352 

1955 

1  2 

1  058  1 

4.4 

460 

1 

1  0430 

442 

1 

892  7 

405 

1956 

48 

9464 

4  .  1 

392 

/ 

9589 

390 

2 

10236 

42  7 

1957 

39 

9643 

4  .  1 

3  97 

3 

93  17 

373 

1958 

1 6 

11164 

4.4 

484 

5 

10692 

449 

3 

1  0842 

456 

1959 

25 

10311 

4.3 

440 

1  3 

10635 

439 

1  4 

10676 

4  j  7 

1960 

4 

11630 

4.2 

4o6 

4 

90  7  5 

36  7 

3 

9490 

3G3 

86259  1 

1 

8280 

4.4 

36b 

1954 

1 

8280 

4.4 

365 

86674  23 

46 

9226 

4.3 

398 

1953 

3 

7267 

4.4 

320 

1954 

1  3 

8535 

4.3 

369 

1955 

1 

1  0530 

4.4 

462 

1956 

1 4 

9670 

4.2 

405 

1 

9570 

36  1 

1957 

7 

8203 

4.  1 

334 

1958 

4 

13650 

4.4 

597 

1 

1  13o0 

472 

1 

1  1238 

49  1 

1959 

3 

1  3607 

4.3 

594 

I960 

1 

12640 

4.5 

579 

1 

1  3680 

570 

8/015  13 

28 

lOb/5 

4.0 

43b 

1953 

1 

10500 

4.2 

442 

1954 

8 

1  1069 

3.9 

428 

2 

1  1945 

5  1  1 

1955 

2 

10355 

4.0 

4  1  6 

1  956 

6 

t  0002 

3.6 

3b  1 

1 

10640 

469 

1 

I  224  1 

5  1  9 

1957 

8 

9805 

4.0 

395 

2 

1  02bO 

42  1 

1 

1  1064 

46  V 

1958 

2 

130  10 

4.0 

517 

1 

10240 

426 

1 

10431 

42  7 

1959 

14290 

4.3 

621 

1 

99  10 

406 

1 

10573 

439 

87 1 38  24 

53 

1044  1 

4.  1 

425 

1  953 

1 

3740 

4.3 

373 

1954 

7 

11971 

4.0 

460 

1955 

1  1 

I  062  1 

4.  1 

435 

* 

/979 

34  6 

1956 

1  4 

10370 

4.0 

4  1  1 

1 

3644 

3b3 

1957 

a 

1222  1 

3.9 

462 

122  10 

523 

1 

94  50 

3^5 

1958 

7 

8984 

3.9 

552 

2 

104C5 

413 

2 

10464 

42  1 

1959 

b 

9836 

3.9 

386 

3 

I06b7 

440 

3 

I0b27 

456 

87630  2 

2 

12035 

4.3 

5  14 

1956 

2 

12035 

4.3 

514 

8?e77  1 

6 

9850 

4.3 

42  1 

1953 

1 

10430 

4.  1 

429 

1954 

1 

1  1600 

4.3 

5  1  1 

1955 

1 

10730 

4.4 

47  1 

1956 

1 

8520 

4.3 

363 

1957 

1 

7680 

4.4 

33/ 

1958 

1 

9940 

4.  1 

4  12 

87681  3 

3 

12227 

4.3 

5  1  9 

1959 

3 

1  2227 

4.3 

S  1  9 

3 

1  2  lb3 

500 

3 

12720 

804  55  1 

4 

12383 

4.5 

552 

1952 

1 

12430 

4.3 

531 

1953 

1 

12920 

4.5 

560 

1954 

1 

1  3690 

4.6 

624 

1956 

1 

10490 

4.5 

4/3 

896  12  1 

2 

13485 

4.2 

56U 

1954 

1 

12180 

4.3 

523 

1959 

1 

14790 

4.0 

596  . 

896  14  2 

2 

13120 

4.7 

618 

1956 

1 

I608U 

4.9 

790 

1958 

1 

10160 

4.4 

445 

90000  1 

2 

7890 

4.0 

319 

1954 

1 

9310 

4.  5 

4  16 

1956 

6470 

3.4 

22  1 
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TABLE    I  5.      DAOGHTlR-AVErAuE  OF  SIKES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPLO  BY  BRt£l>. 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATL  ONLY 


OAOGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   JY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

SIRE 
NO* 

JAOGHTERs 
NO. 

RECORDS 
NO. 

HILK 
LB. 

TEST 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 

MILK 
LB  • 

TEST 

per. 

FAT 
LB. 

305-DAY 
RtCORDj 
NO. 

CONTlMH 
MILK 
LB. 

AV. 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVu 
RECORDS  MILK 
NO.  L3. 

RAjE 
F  VT 
Lt. 

BROWN 

SWISS 

9  12  34 

6 

9 

1  1  786 

3.9 

461 

1956 
1958 
1959 
I960 

1 
1 

1 

9940 
1  1010 
1  2  3  8  C 
14720 

3. 
3. 
3. 
5. 

9 

a 

V 
8 

387 
417 
409 
557 

4 
1 

1  1455 

9320 

469 

380 

3 
1 

1  1889 
12328 

479 
500 

91B56 

2 

2 

9545 

4.5 

432 

1959 

2 

9545 

4. 

5 

432 

1 

1  1950 

490 

1 

1  1065 

4o5 

92099 

1 

3 

101(73 

3.6 

373 

1959 
I960 

2 

1  1  160 

3. 

7 

393 
334 

1 
1 

107o0 
10330 

4  19 
4  16 

435 

943  92 

1 

2 

5935 

4.5 

267 

1  956 
1958 

i 

676U 

4. 
4. 

5 

30/ 
232 

94606 

5 

9 

500 

1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

2 
1 

4 
1 

l28Sb 
13110 
1  149b 
9760 

3. 
4. 

4. 

7 

0 
3 

4 

2 

434 
514 

569 
507 
407 

1 

3 
1 

1  1470 

1  1933 
10530 

4b4 

477 
4  1  9 

1 

3 

1  1064 
1  100S 

4oV 
45b 

94773 

2 

3 

1  3  75b 

54o 

I95B 
1959 

1 

13430 

3. 

9 

573 
522 

1 

1  1230 
12030 

452 
498 

1 

12448 

517 

9v45d 

1 

1 

7610 

4.3 

326 

1958 

1 

7610 

32<- 

1 

10240 

4  16 

1 

1043  1 

4/7 

10  13  16 

35 

57 

10784 

4.  1 

444 

1956 
1957 
1958 
1V59 
I960 

0 
12 

19 

9043 
1  1629 

1  tOlo 

9675 

4. 
4. 
4. 

3- 

1 
1 
1 

9 

369 
404 
495 
40  1 

363 

1 
1 

1  1 

4 

10260 

10400 
10469 
9673 

4  1  1 

4  Iv 

429 
390 

2 

96  30 
9162 

408 
379 

10  1607 

1 

1  1  180 

4.3 

485 

1959 

1  1  180 

4. 

3 

465 

1 

10290 

413 

1 

10431 

43  a 

101870 

1 

1 

7890 

4.5 

356 

I9b9 

1 

7890 

4. 

356 

1 

12430 

512 

1 

1244°. 

b  1  7 

103297 

1 

3 

8810 

4.6 

40B 

1V59 
1  960 

8610 
9210 

4. 

7 

404 
4  1  7 

1 
1 

I0M40 
10600 

4  19 
4  1  9 

1 

104  3  1 

435 

103408 

20 

29 

1  1  102 

4.  1 

460 

1957 
1956 
1959 
I960 

12 
' 

1  155  1 

12  lOu 

10340 

Li  t 
4. 

4. 

L| 
) 

2 

5  12 
482 
453 
43  1 

2 
4 
1 

99  10 
96d5 
9430 

406 
30  7 
384 

3 
1 

874  5 
10423 

356 
4/7 

1061*82 

1 

1 

1  1670 

4.0 

467 

1955 

1 

1  1670 

4. 

0 

«67 

1079  15 

61 

90 

1  1205 

4.3 

477 

1956 
1957 
1958 
1959 
I960 

1  1 

26 
37 

13b00 
1  2  38  3 
11190 
1  1456 
9039 

4  a 
4. 

4. 

lj 

3 
1 

3 

5  7  1 
j  14 
477 

493 
3d  7 

2 
7 
2  j 
12 

1  lb  10 
1  1369 
107  10 
10  139 

4  70 
46  1 
4b  3 
4  14 

1 

25 

10540 
1  1087 
10728 
1  0  1  5S 

4,  6 

46? 
459 
426 

lOoi"  05 

1 

1 

4.0 

493 

1959 

4. 

0 

493 

1 

1  1230 

486 

1 

12797 

524 

1  1  35911 

1 

1 

656 

1956 

4. 

b 

656 

1 15861 

1 

1 

14790 

4.4 

64V 

1957 

, 

14790 

4. 

4 

649 

117125 

2 

3 

10848 

4.4 

472 

1959 
I960 

I 

10440 
1  1  105 

4. 
4. 

7 
4 

494 
404 

1 

2 

I25b0 
106/0 

524 
426 

1 

2 

I2b90 
1  1429 

545 
4rtO 

1  19330 

1 

1 

1021.0 

4.  1 

4  lo 

1959 

10240 

4. 

1 

4  1  8 

1 

13790 

bb9 

1 

12023 

510 

)  19565 

2 

2 

102110 

4.2 

432 

I960 

10240 

4. 

2 

432 

2 

10b80 

418 

120226 

3 

3 

10640 

4.3 

459 

1956 
1959 

1  106b 
9790 

4. 
4. 

3 

477 

423 

1 
1 

1  1670 
12400 

506 
bOo 

1 

1  1035 
1  1598 

46  5 

4'!  5 

1204  48 

1 

14330 

4.3 

60V 

1959 

1 

14330 

4. 

609 

1 

101VO 

44b 

1 

104H6 

4i  1 

PENNSYLVANIA 
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-OAUGHTER— AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED  v 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRL 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


7       8905     U.I  360 


IS       9821      U.3  U31 


bl9W  16U  387       8966     U.I  365 


136       8680     U.3  37b 


1U       9885     U.O  387 


199       9018     U.2  376 


187       8783     U.2  366 


3U        8U90     U.O  336 


6IU98  I  2       8210     U.5  367 

62560  6  2U       8586     3.9  330 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


62636  2IU 


UI3       671U     U.2  365 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

AYRSHIRE 

19U7 

9168 

U.2 

38  1 

1  9U3 

8610 

3.9 

333 

I9U9 

| 

1  0760 

3.6 

387 

I9U9 

i 

12010 

U.  6 

5U9 

I9S0 

3 

10107 

U.5 

UU9 

2 

100U5 

U30 

1951 

3 

11713 

U.3 

S03 

2 

10320 

426 

1952 

8660 

U.6 

396 

2 

9825 

U07 

1953 

2 

6920 

U.3 

296 

2 

8U20 

335 

195U 

2 

8  IU5 

U.2 

350 

2 

9180 

385 

2 

88U0 

366 

1955 

1 

8330 

U.2 

353 

1 

86  10 

36U 

1 

9036 

376 

1956 

1 

7800 

U.2 

330 

1 

8890 

382 

1 

9363 

389 

19U8 

1 

1  1  UO  0 

U.O 

U53 

19U9 

U.3 

360 

1  9^0 

26 

9655 

U.2 

UO  1 

10962 

U28 

195  1 

39 

9037 

U.  1 

367 

8 

98  10 

382 

1952 

8796 

U.  1 

360 

19 

8583 

3U2 

1953 

60 

9060 

U.  1 

366 

UO 

9026 

361 

6 

8831 

3U4 

195U 

72 

6  7U  1 

U.  1 

356 

63 

9213 

37U 

S6 

8733 

350 

1955 

U3 

9U  1  6 

U.  1 

38U 

33 

9192 

379 

30 

9392 

376 

1956 

27 

9U0  1 

U.O 

379 

2  1 

9UU2 

381 

17 

9087 

372 

1957 

28 

9UU9 

U.O 

377 

2U 

9020 

374 

20 

9300 

387 

1958 

22 

932  8 

U.O 

375 

19 

9UU8 

391 

16 

9596 

395 

1959 

]  ^ 

U.O 

372 

IS 

93  11 

370 

14 

100U5 

403 

I960 

ij 

9  760 

3.8 

373 

3 

9560 

380 

U 

10576 

428 

1951 

1  3 

8339 

U.3 

355 

5 

1017U 

UU  1 

1952 

3  1 

887U 

U.3 

386 

19 

9717 

U08 

1953 

30 

9208 

U.3 

397 

26 

986U 

410 

IS 

8883 

378 

195U 

22 

8566 

U.2 

357 

22 

8626 

359 

1U 

89U8 

379 

1955 

1  1 

8637 

U.2 

36U 

1  1 

8908 

360 

10 

9077 

370 

1956 

g 

970U 

U.2 

UOB 

7 

9IU7 

370 

6 

8822 

363 

1957 

y 

82U8 

U.3 

353 

6 

8363 

346 

5 

8153 

340 

1958 

7933 

U.U 

3U8 

6 

8665 

363 

6 

8687 

360 

1959 

3 

8507 

U.2 

356 

3 

7U07 

29  1 

3 

799  3 

3  1 6 

1960 

9055 

U.  7 

U2  1 

U 

83U3 

333 

u 

9663 

394 

1950 

I 

]  0930 

U.U 

U80 

1952 

1 

8900 

U.3 

381 

1953 

1 

7690 

3.9 

299 

1 

6U  10 

262 

195U 

3 

86U  7 

3.9 

338 

3 

8U00 

337 

2 

8121 

329 

1955 

2 

10915 

3.9 

U2U 

2 

10990 

4S8 

2 

9320 

390 

1956 

2 

10630 

3.9 

U05 

2 

9615 

413 

2 

10377 

426 

1957 

2 

937  5 

U.O 

367 

2 

1  ouoo 

429 

2 

1  1  162 

457 

1958 

2 

10650 

U.O 

U25 

1  1  120 

46U 

1 

10660 

429 

1952 

6 

9576 

U.2 

U06 

3 

9U97 

372 

1953 

18 

9279 

U.  3 

396 

17 

88  19 

349 

3 

1333  1 

50  1 

195U 

U.U 

U21 

25 

9957 

393 

25 

9657 

38  5 

1955 

38 

9573 

U.3 

U08 

36 

886  1 

351 

33 

9976 

UOO 

1956 

3^ 

8U5  5 

U.2 

353 

28 

82  1  1 

325 

25 

103  IU 

UU9 

1957 

0^  f' 

U  .  ^ 

378 

28 

96d9 

384 

22 

10U53 

399 

1958 

U.U 

3U0 

2U 

105  IU 

419 

17 

8956 

362 

1960 

5 

99AS 
65 

3.9 

391 

2 

9285 

36/ 

2 

96UI 

393 

I95U 

U.  1 

U3U 

9 

9U68 

386 

9 

9008 

377 

1955 

38 

9222 

U.2 

38U 

27 

9012 

37  1 

26 

9522 

388 

1956 

30 

89Uo 

U.3 

381 

16 

9368 

385 

12 

9536 

393 

1957 

36 

89U8 

U.3 

383 

29 

9  186 

383 

18 

9U3U 

399 

1958 

U.2 

350 

3U 

9U37 

393 

28 

95U9 

392 

1959 

23 

8252 

U.  1 

3U2 

23 

8979 

366 

22 

9U56 

395 

I960 

9 

9927 

U.3 

U29 

9 

8U78 

360 

9 

9005 

380 

I9U7 

U.2 

3U9 

I9U8 

~J 

U.  1 

338 

10350 

370 

1 9U9 

8597 

3.9 

32  1 

J 

8520 

360 

1950 

830  7 

3.7 

311 

| 

7790 

326 

19S1 

3 

10133 

3.U 

3U0 

1 

78  50 

309 

1952 

3.  7 

33U 

1 

BU  10 

325 

1953 

3 

961  7 

3.8 

365 

2 

91o0 

366 

1 

8829 

336 

195U 

3 

8057 

3.  7 

303 

2 

8S55 

363 

1 

788  1 

30  7 

1955 

3.  7 

339 

2 

8995 

356 

2 

8486 

3UI 

1956 

3.  7 

238 

1 

8600 

331 

1 

9385 

356 

1950 

1 

aulo 

U  .  7 

1952 

1 

8010 

U.2 

33U 

I9U7 

u 

9363 

3.9 

365 

I9U6 

2 

8080 

U.  1 

327 

19U9 

6 

9020 

U.O 

359 

1950 

U 

9878 

3.7 

359 

1951 

3 

77?  1 

3.5 

26U 

1952 

3 

10357 

3.5 

360 

1953 

1 

8930 

3.6 

320 

1955 

1 

5830 

3.6 

208 

1953 

1 

879  1 

U.5 

393 

6 

9533 

39 -j 

U 

9333 

U06 

I95U 

U2 

833U 

U.3 

3i7 

U  1 

892U 

37  1 

U  1 

8983 

376 

1955 

7U 

8960 

U.2 

379 

67 

9359 

389 

67 

8913 

37U 

PLNNSYLVAN 1A 
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TABLE    lb. — DAUGHTtR-Ai/LRAGE  OF   SIRES   IN  SERVICl   IN  AKFIF1C1AL  BREtOING   ORGAN  I Z  A I  I ONS — GROOPLD  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAOGHTER  AVERAGc   BY   SIRL  RECORD  AVcRAGE   ilY  s  I  RE  BY  FRlSHENING  YcAR 

iOb-DAY  CONTEMP.   AV.   YLARLY   HhRO  AVLRAGL" 


S I Rfc      DAUGHTER  S   RE  C  0R0;> 

MILK 

T  EST 

RECORDS 

MILK 

TE  S  T 

FAT 

R  ECOK  US 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.             NO.  NO* 

L  * 

PCT  . 

NO. 

LB. 

PC  T  ■ 

LB  • 

NO. 

LC. 

LB  • 

NO. 

LB  . 

LO  ■ 

AYkSHIRE 

1 9b6 

6b 

9  10  1 

■ 

J*"  j 

384 

3b  b 

00^ 

19b/ 

55 

6784 

h  7 

Oil 

J™ 

7/1 

1958 

86 

863  1 

4  2 

3b8 

75 

9423 

384 

62 

920  U 

3  79 

19S9 

60 

8802 

4.  1 

3bb 

60 

b93b 

364 

59 

9259 

382 

1960 

2  1 

923b 

4.0 

366 

20 

9643 

386 

20 

9987 

4C6 

633  95              3  12 

9429 

4  1 

37a 

1949 

1 

11750 

3.5 

4  1  4 

1950 

2 

922u 

4.5 

4  16 

19b  1 

2 

8360 

4.4 

36  7 

2 

764  a 

!*  "  i 

1  953 

2 

7190 

yon 

1 954 

1 

8650 

a " 

1 9b  b 

1 

8390 

4*7 

394 

19b6 

1 

8930 

4.4 

39  3 

634  17              3  3 

8  19  3 

4.5 

370 

1  9b0 

1 

9620 

i! "  u 

1 

638  0 

xno 

j 

392 

1 9  b4 

1 

8580 

■ j 

30 

?RO 

338 

6  34  Z  6              2  7 

* 

1 

1  0660 

1 

1224  0 

j 

<7  1 

19b'i 

1 

1  1 2b0 

4  1 

464 

J 

83^0 

359 

8426 

36  1 

1955 

2 

1  1430 

4.2 

47tt 

1 

10350 

447 

1 

9472 

403 

1956 

2 

9050 

4.0 

3b7 

1 

102  10 

427 

1 

10  104 

429 

64908            26  59 

lO^  1 

1 

8  1  60 

H* 

1 6 

8064 

J**  ^ 

RkRI 

<A 

1 7 

7740 

a "  ^ 

,7 

*J  Q 

I9b3 

12 

793b 

i* 

f  /< 

335 

8480 

3  75 

19  54 

b 

7103 

inn 

7bOA 

305 

7992 

3  1  9 

[of.? 

3 

7683 

LI 

* \t\ 

OO 

^  Jn 

1 

7710 

oo  n 

19b7 

1 

6680 

4  2 

2b3 

1  14  70 

430 

72b  1 

308 

66566           35  9b 

8598 

4.4 

377 

19b  1 

b 

101  It* 

4.b 

4b2 

2 

9225 

399 

1952 

20 

bb6d 

4.4 

39  1 

1  1 

9347 

3b4 

1953 

2  1 

8663 

4.4 

3b2 

1  7 

b990 

368 

1  1 

9204 

3^  1 

l  as? 

1  6 

928 1> 

'  o 

L  ^  < 

1  6 

o^no 

h'i  n 

9 

1  0090 

Ufa 
4.4 

nhk 

7 

9  1  b  1 

4  \ 

yi 

3^9 

H7  W  7 

3  /  1 

195  7 

6 

968  7 

O  1  ir 

383 

886A 

3o  7 

19  58 

6 

8220 

h"  h 

379 

889  7 

36  3 

J  of  J! 

i 

7b3  7 

. 

4^4 

0 

2 

7375 

4  li 

on  un 

0 

'SO 

ooon 

66820             1  1 

8790 

4.5 

398 

1954 

1 

8  790 

4.5 

39b 

Ol J  11             IIO                  Z  jV 

8292 

4.4 

362 

13 

b492 

4  .  4 

3B 

H572 

k  1 

<7< 

J  7: 

3^1 

8469 

34  4 

53 

0663 

7  no 

374 

lo 

^ 

9  111 

36  7 

c 

43 

b09  1 

4iiR 
it 

882 

9157 

1956 

30 

8  196 

'  ~< 

^? 

3b"l 

3M 

19b? 

27 

8582 

4  3 

366 

24 

9ol  2 

398 

15 

908  3 

3  73 

I9bb 

21 

bb2  3 

4.3 

36b 

19 

9o37 

4  10 

16 

10  106 

4  1  I 

19^9 

1  1 

7865 

4.4 

346 

1  1 

9832 

406 

10 

10054 

427 

6 

3 

1012/ 

3.  B 

3bb 

_5 

102  17 

4  1 0 

1  03C  1 

4<<6 

67479            5               1  <4 

8536 

3.9 

331 

1954 

1 

904  0 

3.b 

342 

1 

9310 

357 

1 

9429 

3ir=4 

195b 

I 

9'j  1  0 

3.  7 

34  7 

8000 

3a3 

1 

9341 

36  8 

3 

8050 

34  7 

1  9b7 

2 

9620 

4-  1 

404 

2 

8  7  55 

36  7 

1 

8807 

3o  1 

1956 

3 

964  7 

3.9 

378 

3 

8773 

360 

3 

9225 

37b 

[?f? 

2 

7635 

^  *R 

383 

2 

920  0 

369 

1960 

1 

1  2660 

D38 

R7nn 

3  jV 

1 

9293 

svo 

4 

1 

434 

{  nc 

2 

10645 

_n 

1 1 

1 

1  UU  1  0 

7 

439 

! 

110  in 

I 

6  770 

4.3 

2b8 

in 
8090 

68334              1  2 

6440 

4.  1 

262 

1954 

1 

6o4C 

4.0 

26  7 

I 

6360 

26  1 

1 

6442 

2bt 

1955 

1 

624  0 

4.  1 

2b7 

1 

66  90 

26« 

1 

6769 

2od 

6ti4  82           32  82 

d  304 

4.2 

9213 

359 

' 

16 

9106 

392 

0 

o  n 

un 

14 

bbb  1 

"  y 

1 9S2 

20 

822b 

4  1 

336 

1  2 

050 

'50 

19b3 

1 4 

7692 

4.  1 

317 

12 

8  149 

34  J 

3 

8433 

19b4 

12 

794  0 

4  .  3 

338 

1  1 

7921 

336 

7 

7854 

3^:  1 

1 

10640 

} 

h°h7 

» 

4  *  h 

3  79 

3  7  1 

7028Q             i*  13 

940  1 

4.  1 

380 

1951 

1 

7140 

3.8 

273 

1952 

3 

«487 

4.0 

379 

1  953 

1  1355 

4  .  j> 

480 

1954 

3 

999^ 

3.0 

376 

2 

7380 

303 

1 

6b34 

28;' 

1955 

2 

10b9O 

3.7 

397 

b760 

360 

t 

1031  1 

1V56 

2 

1  1575 

3.  7 

432 

8030 

319 

1 

10649 

u^o 

71032              2  S 

6364 

4.3 

27b 

1953 

1 

3490 

4.  3 

149 

7470 

20  3 

1954 

717-j 

4.4 

^lb 

b3V0 

313 

2 

7826 

29  j 

1955 

( 

b960 

4.2 

->4  7 

db30 

340 

1 

10224 

3V  1 

1956 

1 

5480 

4  .  0 

220 

80  10 

299 

1 

8687 

72257            5  8 

io  r»e 

4.0 

4  14 

1953 

1 

1  0970 

4.  1 

4:./ 

1 

105^0 

435 

PENNSYLVANIA 
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15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN   ScRVICL   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  URBANIZATIONS- 
8Y   YEAR   OF   ERE3HLNING — RECORDS   FROM   THIS   STATu  ONLY 


-GROUPED   BY  BKEEO, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRC 


RECORD  AVERAGE   L'Y   SIRE   bY  FRESHENING  YEAR 


303-DAY  CONTlMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVtRAic 


SIRE  UAUGHTlRS 

RECURUS 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

r  a  r 

RcCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NU. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB- 

L8. 

NO. 

LB. 

LL. 

AYRSHIRE 

1951 

1 

13860 

1. 

1 

615 

1 

ll  700 

186 

1 

1  1/39 

50  1 

1955 

2 

12990 

1. 

6 

605 

2 

1  10  55 

186 

2 

1  196  3 

509 

1956 

2 

91B5 

3. 

9 

383 

2 

8130 

361 

1 

12?61 

362 

1957 

9770 

1. 

3 

122 

1 

9510 

121 

1 

1326S 

371 

1958 

| 

9930 

3. 

8 

3?3 

1 

6730 

271 

1 

11162 

16  1 

7251  1 

1 

2 

12310 

1.5 

550 

19S1 

J 

1  1/10 

1. 

1 

5  11 

1 

1  1739 

50  9 

1955 

12880 

1. 

5d6 

1 

1  1930 

535 

1 

129  17 

559 

726  51 

1 

9980 

1.2 

120 

1951 

1 

9980 

1. 

2 

120 

> 

9560 

130 

1 

8B2J 

376 

726b6 

331 

711 

8113 

1.2 

358 

1951 

1 

9350 

1. 

2 

396 

1952 

6  1 

8386 

1. 

3 

35d 

22 

92d2 

380 

1953 

128 

8113 

1. 

3 

362 

Ud 

9700 

385 

22 

10  128 

100 

1951 

111 

8878 

1. 

3 

379 

1  19 

9708 

390 

101 

9326 

371 

1955 

116 

8675 

1. 

5 

3?  1 

12  1 

9758 

39? 

1  16 

9619 

395 

1956 

69 

8813 

1. 

3 

376 

50 

9605 

59  1 

52 

9173 

392 

1957 

78 

8556 

1. 

2 

355 

li 

9568 

386 

60 

9280 

3?8 

1958 

66 

8681 

1. 

2 

361 

Oi 

9,70 

396 

51 

9627 

395 

1959 

35 

836b 

1  • 

1 

316 

31 

8969 

361 

51 

9322 

3ao 

1 960 

10 

8272 

1. 

0 

332 

1  5 

8983 

365 

1  6 

1  0261 

1 1 7 

756  61 

18 

121 

8861 

1.3 

380 

1952 

5 

9218 

1. 

3 

113 

1 

8730 

578 

1953 

25 

908  1 

1. 

101 

22 

92  16 

386 

1  0 

8873 

373 

1951 

21 

8783 

1. 

1 

302 

23 

8798 

361 

18 

8368 

318 

1955 

22 

9  798 

1. 

3 

120 

22 

9117 

378 

22 

9171 

376 

1956 

16 

8386 

1. 

3 

362 

15 

9285 

385 

15 

10  136 

1 1  3 

195? 

11 

816H 

1. 

3 

316 

13 

8696 

350 

12 

IU192 

10  J 

1958 

10 

7978 

1. 

0 

322 

9 

V678 

399 

5 

8988 

367 

1 959 

6 

9850 

1. 

1 

1  1  0 

6 

B330 

33? 

6 

8810 

3'.  7 

I960 

1 

9985 

1. 

2 

1  1  7 

1 

9280 

37  1 

1 

9167 

38  1 

71221 

1 

2 

8555 

3.8 

326 

1919 

1  056U 

3. 

9 

101 

1951 

] 

6750 

3. 

7 

251 

71223 

2 

6 

10107 

1.2 

12  1 

1955 

1016  5 

1. 

3 

137 

2 

9950 

120 

2 

8?86 

3o1 

1956 

10580 

1. 

3 

158 

1 

92b0 

387 

1 

10311 

1^3 

1957 

I 

10310 

1. 

0 

116 

1 

8810 

350 

1 

10290 

12  1 

1958 

| 

10220 

1. 

1 

123 

' 

8820 

35  7 

1 

9995 

107 

1  960 

8610 

1. 

362 

1 

8000 

322 

1 

9756 

56  1 

71131 

| 

1 

90U0 

3.9 

35U 

1958 

1 

9080 

3. 

V 

3S0 

1 

10500 

153 

1 

1  1587 

52  8 

71*535 

10 

1  1 

9010 

1.  1 

372 

1957 

2 

8030 

3. 

8 

303 

2 

1  1  130 

129 

2 

1  129  5 

110 

1958 

6 

9263 

1. 

3 

39  7 

3 

9120 

38  1 

5 

10030 

12  1 

1959 

2 

9555 

3. 

9 

375 

2 

10160 

116 

i 

9963 

113 

1  960 

1 

10  120 

1. 

1 

1 1  1 

1 

1  0  1  80 

128 

1 

1038'! 

118 

719  1 1 

1 

2 

8135 

1.3 

316 

1957 

1 

7  120 

1. 

/ 

308 

1 

9730 

131 

1958 

1 

9150 

1. 

2 

38  3 

1 

9790 

1  13 

752  35 

25 

13 

88?9 

1.0 

356 

1955 

3 

8237 

1. 

0 

332 

2 

9  130 

331 

2 

9107 

365 

1956 

? 

9536 

1. 

395 

3 

9«  55 

39  3 

3 

1  1 390 

16  5 

1957 

12 

9858 

1. 

1 

39? 

9 

9051 

375 

7 

915y 

3.-1 

1958 

12 

8609 

1. 

0 

311 

V 

7961 

531 

9 

865  1 

331 

1959 

6 

8590 

V 

332 

6 

??  15 

51a 

0 

rill? 

33/ 

1960 

3 

9180 

1. 

39  3 

2 

8565 

31b 

3 

10  1  1  j 

1  1  V 

75321 

10 

17 

7802 

1. 1 

321 

1951 

6 

795U 

1. 

337 

1952 

3 

703? 

1. 

297 

1 

92  10 

1  1  1 

1953 

o 

761H 

1. 

0 

308 

3 

9697 

39  9 

1951 

1 

9560 

0 

33  1 

1955 

1 

b50o 

3. 

7 

3  10 

1 

9600 

115 

1 

9150 

1.  1 

753  77 

28 

80 

8715 

3.9 

337 

1918 

7273 

1. 

3 

507 

1919 

9520 

1 . 

1 

386 

2 

10  lo5 

105 

1  950 

1  1 

V16  1 

V 

Jo  1 

5 

t  711 

101 

1951 

13 

9300 

3. 

9 

36  1 

0 

9108 

373 

1952 

936  1 

3. 

b 

356 

6 

8b17 

318 

1953 

1  1 

8356 

3. 

8 

32  1 

10 

81»6 

335 

1 

8589 

3,:  5 

1951 

9365 

3. 

8 

353 

7 

9  197 

360 

7 

836.". 

51  1 

1955 

6 

9933 

3. 

b 

3  76 

0 

89  60 

366 

6 

077  1 

338 

1956 

3 

8523 

3, 

7 

511 

3 

6113 

363 

3 

56  1  1 

56? 

195? 

2 

7880 

3. 

6 

298 

2 

8h50 

350 

8077 

i;  3 

1958 

3 

8130 

3. 

h 

301 

69c0 

33o 

3 

933u 

576 

1959 

2 

8765 

3. 

9 

339 

2 

I00G5 

368 

2 

9625 

1?6 

I960 

2 

8710 

3 1 

6 

3  11 

2 

10600 

153 

2 

10132 

1  1 1 

758  15 

1 

9 

886  1 

1.2 

368 

19S1 

1 

10930 

1. 

172 

1 

I3U?0 

559 

1 

1  1  ?5V 

30  9 

1955 

1 

8910 

1. 

0 

359 

1 

1  3Jc.O 

598 

1 

129  1  ? 

5:jV 

1956 

2 

10790 

1. 

167 

2 

1  1255 

16  7 

2 

1  1  I1i< 

1  ?o 

1957 

1 

1  1760 

1. 

307 

1 

92  10 

110 

1 

15263 

5/1 

1958 

2 

8920 

1. 

3 

302 

2 

10^65 

123 

1 

9995 

1u? 

1959 

2 

7510 

1. 

0 

305 

2 

12015 

160 

1 

1  1B?C 

3  1  1 

758  18 

15 

26 

7917 

1.3 

337 

1955 

1 

8573 

1. 

1 

i?3 

3 

87  »3 

555 

3 

9232 

33'l 

1956 

1 

7686 

U. 

1 

31? 

1 

b9oO 

396 

3 

9100 

101 

1957 

5 

822i 

1. 

1 

533 

5 

9261 

37  1 

3 

31  1  3 

3  .1 

I95H 

3 

8138 

1 

2 

319 

9,<  16 

386 

3 

9^7; 

3/0 

1V59 

3 

6551 

1. 

1 

271 

J 

9j51 

365 

5 

9n9'. 

5->ij 

1960 

3 

7bl  t 

1. 

329 

3 

7,97 

310 

2 

366  - 

3  .6 

765  07 

35 

10  1 

897  1 

1.3 

38  1 

1950 

9 

)b\U 

1. 

1 

122 

1951 

10 

9659 

1. 

1 

39  1 

9  765 

392 

1952 

11 

9003 

1. 

3 

306 

3 

1  1  lo3 

15:' 
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TABLE    I  5.—  OAUGHTCR-AVERAuC  OF   SlRtS    IN  ScRVICt    IN   ARTIFICIAL   dREIuINc  ORGAN  I  ZA  T  I  0.<S--l,ROUl'ElJ   BY  ii.<tLu. 
BY   Yt Ak  uF   FRLSHENIno — RlCOROS   FROM   THIS   STA1 1.  ONLY 

DAUGHTER  AVcRAGi.   BY   slRc  RcCORU  AVcRAGfc   3Y   .>IRt   BY  FrlSHLNInC  YL \K 

305-uAY  CON  f  LMF  .   AV.   YCAKLY  HfcRU  AVFRAo  " 


SI  RE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TLST 

FAT 

FRESH 

RcCOROS 

MILK 

us  r 

FAT 

KLCutf Ub 

-  -  ■  ■ — 
MILK 



FAT 

K  lLOKOS 

MILK 

FA  T 

NO. 

NO. 

NO. 

L8. 

fCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

Lb. 

PCT 

Lr.. 

•VU. 

LC. 

LB. 

LD  . 

LT  - 

AYRSHIRE 

1  95  3 

14 

859t, 

4. 

2 

359 

5 

1  U  4  )ti 

4  0  7 

19  51* 

14 

9934 

4. 

4 

b 

1  00  34 

39  3 

5 

950b 

3  7  3 

1955 

9 

9170 

4. 

3 

!* 

9  7  1  0 

3d  9 

2 

1  02  b4 

37  7 

19  56 

9 

10f3i 

4. 

1 

443 

3 

10  120 

4  0  6 

2 

9  3b  5 

3b  7 

1957 

0 

1039c 

4. 

3 

446 

4 

92o5 

392 

3 

3557 

358 

1958 

8733 

4. 

3 

372 

6 

Vjl|7 

394 

5 

10235 

4  16 

19  59 

832^ 

3. 

9 

7riO0 

3  1  4 

5 

o42 '? 

34  1 

1960 

1 

28S0 

4. 

b 

1  <7 

1 

30  d 

76572 

10 

18 

8  169 

l* .  0 

322 

1  95U 

1 

6980 

4. 

, 

'04 

195  1 

3 

10323 

3. 

a 

J94 

1 

8320 

34  1 

1952 

5 

8554 

4. 

360 

3 

69:>7 

276 

0270 

4. 

0 

330 

5 

7  9  92 

3  1  4 

5760 

3. 

7 

'  7  ^  /A 

_ 

1 

d040 

3. 

6 

Q 

304 

843  f 

348 

766  13 

1 

5 

12096 

3.8 

1*60 

1953 

1 

13030 

3. 

1 

484 

1 

9020 

363 

1955 

1 

1396U 

4. 

1 

5  75 

1 

89  10 

36  1 

1 

103  11 

40d 

1 

12330 

3. 

8 

463 

bo  bO 

3d  7 

4^0 

1957 

1 

1  0650 

3. 

7 

1 

10510 

7 

' 

35^° 
60 

'4^ 

9200 

3  7^ 

77  130 

1  1 

17 

82  15 

i*.  1 

341* 

1952 

a 

895o 

4. 

' 

381 

d625 

340 

1953 

4 

8605 

4. 

1 

t^t 

3 

7  100 

4. 

1 

<t  t 

406 

1  n 

!  1^0 

1955 

1 

8850 

3. 

? 

\Va 

< 

19  5  7 

1 

523C 

3. 

0 

?^  <n 

tl? 

-  ■ 

7  73  64 

g 

]  | 

8825 

i* .  1 

359 

1  95d 

> 

9350 

4. 

0 

34 

1956 

2 

9  720 

4. 

2 

406 

. 

V  10 

40  1 

1957 

4 

8170 

4. 

2 

357 

3 

9-/  13 

4  It) 

2 

9407 

406 

1958 

2 

/  780 

1*. 

2 

309 

1 

9  b  10 

43b 

1 

9407 

4  1  3 

7 7b  74 

1  j 

30 

82  77 

* 

- 

8 

7509 

4. 

1 

_ 

1  954 

5 

86  1  ? 

4. 

f 

k  'J  7 

1  H779 

4^7 

1955 

6 

9167 

4. 

393 

^9ll 

J* 

: 

3^.o 

1956 

2 

8125 

4. 

3 

19  5  7 

5 

7678 

4. 

2 

^"l 

J: 

357 

J" 

8b2? 

346 

1  95  d 

2 

9075 

4. 

2 

5  76 

d4  00 

350 

79  1  4 

332 

1959 

1 

7280 

4. 

1 

30L 

1 

7b  10 

286 

1 

36  1  1 

350 

I960 

1 

1  0230 

4. 

1 

422 

1 

8580 

376 

1 

90  14 

380 

7  I 9  42 

88 

1  72 

85  7  1 

4  ■  1 

353 

1953 

9 

8549 

4. 

2 

'56 

9''07 

92  10 

39  7 

1954 

31 

8679 

4  . 

1 

35  7 

3  1 

93  d  3 

2  9 

9310 

389 

19  55 

32 

8273 

4. 

1 

384 

26 

3  7  d 

1956 

22 

9316 

4. 

1 

386 

2  2 

9  7  13 

3b  7 

1 9 

944  9 

38  7 

1957 

24 

b700 

4. 

1 

556 

24 

I03b2 

40-i 

22 

9978 

396 

1958 

2  7 

9  1  04 

4. 

2 

300 

27 

10779 

443 

22 

10073 

406 

1  (■ 

86  1  7 

4. 

0 

}4o 

1  7 

3b  7 

^7^ 

3o8 

lOAn 

1  0 

8060 

4. 

0 

34  7 

1  n 

4  1  0 

7  82  )  4 

1 5 

23 

* 

31*0 

1955 

2 

9205 

4. 

6 

1079  1 

444 

1956 

1 

7250 

4. 

1 

299 

cj07  7 

32  b 

2 

575d 

4. 

244 

b  b 

34  9 

1958 

1 

9160 

3. 

9 

556 

1 

9117 

372 

7 

9  74  6 

39  1 

1959 

6 

9430 

4. 

1 

580 

0 

106a? 

4  1b 

6 

10542 

425 

1960 

5 

87  1  4 

3. 

9 

"* 

10^  1  0 

j92 

1  0723 

42  5 

7 

966V 

1*. 

396 

10^4 

1 

9120 

4. 

2 

0  '  u 

2 

1099b 

4. 

2 

4  h 

; 

in 

1  O^A 

2 

8500 

4. 

0 

4h 

<  n 

<A7 

l  >  ?Q 

10775 

4. 

2 

k  1 

Q  C 

uf 

1  1  70li 

1  71 

1957 

3 

9833 

4. 

1 

405 

10  147 

4  14 

1174' 

40  3 

1958 

2 

1051  5 

3. 

9 

423 

2 

9275 

399 

2 

10132 

44  5 

1959 

2 

1  1775 

4. 

0 

46  1 

2 

8c35 

369 

2 

9516 

400 

79lbS 

81 

158 

8928 

1*.  1 

370 

1953 

1 

1  1  170 

4. 

4 

495 

1 

I0  3o0 

44  1 

1954 

1  1 

10256 

4. 

1 

424 

9:>37 

396 

9 

9098 

3  72 

28 

9249 

4. 

2 

77' 

O^u^ 

39  5 

29 

89b6 

4. 

' 

1 

1h  / 

' 

"l  Q 

°^ 

IU  7 

32 

8707 

4. 

3 

*70 

lb 

539 

I  95b 

3  1 

93  1  8 

4. 

I 

384 

2  7 

93^5 

3bb 

2  1 

9  172 

1959 

15 

8823 

4. 

0 

352 

14 

9JC0 

386 

12 

9706 

403 

I960 

1 1 

965  5 

3. 

9 

378 

1  u 

36b3 

352 

9 

9220 

379 

7937U 

2 

1U375 

i*  3 

61 

1959 

1 

1  3400 

4. 

0 

536 

1  1620 

47  7 

118  70 

b  1  1 

I960 

1 

1  5350 

4. 

5 

694 

1 

1  1460 

52  1 

1 

I038o 

4o7 

801  67 

19 

32 

9  1  3U 

i* .  1 

375 

2 

10720 

4 . 

2 

10  79  1 

44  9 

1957 

3 

79S7 

4. 

1 

322 

i 

d  7  0  7 

3b6 

2 

9  183 

3  70 

1958 

12 

9567 

4. 

1 

1 0 

1039  1 

4  1  3 

9 

9474 

4  • 

1 

3b7 

' 

'  91" 57 

366 

9944 

I960 

o 

8922 

4. 

1 

366 

9  1  98 

37  1 

976  9 

40  u 

802  b9 

2 

4 

82  72 

4.3 

355 

1954 

2 

7130 

3. 

9 

27b 

2 

8435 

3  1  7 

2 

7826 

295 

1957 

1 

6870 

3. 

9 

267 

1 

8460 

323 

1 

o251 

3  15 

1958 

1 

9500 

4. 

6 

436 

802  79 

48 

95 

8280 

■1.2 

349 

1949 

4 

7765 

4. 

4 

31*3 

1 

8790 

359 

1950 

14 

84  19 

4. 

2 

353 

3 

9597 

459 

1951 

19 

8632 

4. 

2 

365 

9042 

352 

1952 

IB 

7598 

4. 

2 

317 

6 

37  10 

334 

1953 

14 

8255 

4. 

2 

347 

7 

91d3 

359 

3 

9309 

349 

PENNSYLVANIA 


312 


TABLE  15.- 


-D AU GHT ER- A V  ER  AGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  BKc^O, 
BY   YEAR   UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SlKE  DAUGHTERS  RECUR05  MILK  TuST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE   bY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST  FAT 
LB.   PCT.  LB. 


505-DAY  CONTcMH.   Ay.   YEARLY  HERD  AVLRAGc 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     rtlLK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  L!l. 


1954 

9 

8714 

4. 

2 

363 

9 

96H6 

3a9 

7 

863  1 

33b 

1955 

6 

8583 

4 

2 

361 

5 

101  10 

39  1 

5 

1001  > 

390 

1956 

3 

7613 

4 

1 

294 

3 

1  1D33 

417 

1 

1309  1 

5  12 

1957 

1 

7B60 

3. 

V 

306 

1 

7720 

295 

1 

8567 

334 

I9SB 

3 

10240 

4. 

2 

432 

3 

9H30 

3/8 

3 

9454 

357 

1959 

4 

1  122b 

4 

0 

453 

4 

10570 

42  1 

4 

10775 

430 

80587  I  I       7260     4.0  294 

81464  10  38       9220     4.3  394 


7260     4.0  294 


893  33  1 
89376  72 


1949 

3 

10377 

4 

4 

452 

8290 

393 

1950 

7 

8570 

4 

3 

364 

1 

9100 

374 

1951 

8 

8486 

4 

2 

360 

2 

8  125 

337 

1952 

3 

9?93 

4 

1 

395 

2 

82  95 

342 

1953 

3 

887  7 

4 

1 

365 

2 

8035 

330 

1 

8600 

349 

1954 

3 

988? 

3 

9 

389 

3 

9050 

373 

3 

9116 

371 

1955 

3 

9b40 

4 

0 

397 

3 

91  13 

384 

3 

91  19 

38  3 

19So 

2 

8985 

4 

382 

2 

93b5 

389 

2 

9200 

388 

1957 

12230 

4 

0 

493 

9640 

395 

1 

9581 

405 

1958 

3 

6983 

3 

9 

272 

8430 

344 

3 

8676 

358 

1959 

2 

9865 

3 

9 

386 

9035 

360 

2 

6649 

344 

2       9760     4.1  396 


1955 
1956 


1  9460 
I  10040 


3«6 
406 


85  172 

3 

6     11722     4.5  526 

1956 

1  13110 

4. 

0 

527 

1  15690 

648 

1 

12764 

195? 

2  12610 

4. 

5 

565 

2  11580 

495 

2 

13265 

1959 

2  12020 

4 

4 

520 

2  11390 

489 

2 

10927 

1960 

1  10530 

4. 

8 

3U4 

1  9660 

426 

10671 

38       9528     4.1  393 


42       863B     4.2  359 


7       9051      4.4  394 


3       9428     4.4  40b 


27       7970     4.1  321 


2        7145     3.9  271 


12       7791      4.4  342 


1  I52?0  3.3  439 
1U8       8613     4.2  364 


3       8460     3.9  326 


1950 

3 

10437 

4 

449 

2      lot,  30 

465 

195  1 

8 

8865 

4 

4 

387 

(  9330 

40  1 

1952 

8 

1  0234 

4 

438 

7  9213 

394 

1953 

a 

9353 

4 

389 

B  9199 

39  1 

5 

8692 

1954 

6 

8177 

4 

1 

337 

6  7603 

328 

6 

7690 

1955 

3 

10710 

4. 

1 

437 

3  7967 

349 

3 

6229 

1956 

1 

9060 

4. 

0 

36  1 

1  7830 

323 

1 

796H 

1957 

1 

9150 

3. 

9 

357 

1  7940 

3lo 

1 

765° 

1951 

1 

10960 

4 

7 

519 

1  9940 

439 

1952 

10 

9150 

4 

1 

378 

7  9494 

389 

19a3 

1  1 

8770 

4 

2 

371 

10  8396 

355 

4 

b636 

1954 

6926 

4 

2 

5?3 

?  8886 

331 

5 

8696 

1955 

6 

9492 

4 

1 

389 

5  9424 

398 

5 

6432 

1956 

1 

7210 

4 

4 

315 

1957 

2 

8190 

4 

4 

353 

1  6640 

37  1 

1 

9505 

1958 

2 

7450 

4 

319 

1  10600 

44  1 

1959 

1 

8730 

3 

9 

339 

1  7670 

319 

1 

7723 

1952 

1        99 10 

4. 

3 

426 

1  7230 

27  1 

1953 

1  8110 

4, 

6 

370 

1  10010 

385 

1954 

1  6420 

4 

5 

269 

1  6200 

317 

1      10  126 

1933 

1  9430 

4 

3 

429 

1  9930 

422 

1  7861 

1956 

1  9660 

4 

4 

426 

1        94  10 

392 

1  10344 

1958 

1  10440 

4. 

0 

420 

1  8600 

350 

1  9995 

1959 

1  9390 

4. 

40  1 

1  8960 

350 

1  1C562 

1957 
1958 


1958 
1959 


1953 
1958 


1  9520 

2  8625 


416 
372 


1954 

2 

8060 

4.  1 

325 

2  9780 

403 

2 

939? 

3i'0 

1955 

/ 

9510 

4.5 

4  1  4 

2  12200 

476 

2 

1  1271 

4  1  o 

1956 

7 

7330 

4.  1 

296 

5  9414 

335 

3 

7325 

313 

1957 

6 

9162 

3.9 

360 

6  6665 

366 

1 

1  1674 

4/6 

1956 

4 

8255 

4.2 

341 

4  9203 

396 

3 

922  5 

396 

1959 

3 

7766 

4.0 

306 

5  7920 

347 

5 

9  14"; 

333 

1960 

1 

6990 

4.  1 

284 

1  9230 

397 

9123 

363 

6780 
551C 


3.6 
3.9 


330 
212 


1953 

9210 

4 

40/ 

1  8400 

331 

1954 

4 

86  15 

4 

4 

376 

5  9650 

385 

1955 

3 

8050 

4 

4 

351 

2       9  I6S 

3?  1 

2       92 16 

1936 

1 

9640 

4 

3 

433 

1  8390 

360 

1       9£  10 

1957 

1 

7200 

4 

4 

514 

1  7260 

3J  1 

1  9527 

1956 

1 

6250 

4 

5 

268 

1  6520 

316 

1      13270     3.3  439 


1955 

1 

6680 

4.  1 

552 

8770 

37? 

1 

6044 

34  1 

1956 

92  16 

4.2 

392 

9231 

374 

5 

9468 

400 

195? 

19 

8436 

4  .  t 

356 

16 

83o2 

546 

14 

8409 

344 

1958 

59 

8853 

4.2 

575 

3  3 

9263 

378 

28 

6900 

363 

1959 

23 

8729 

4.2 

369 

2? 

92  16 

3  72 

C  0 

9367 

394 

I960 

13 

7979 

4.  1 

335 

1  3 

?946 

322 

13 

969b 

40  3 

3293 
8790 


530 
526 


90523 

2 

3 

7556     4.2  314 

1953 

1  8350 

4.  1 

546 

1956 

1  698C 

4.2 

293 

1  7900 

325 

1  7783 

1959 

1  6550 

4.  1 

266 

1       74  10 

309 

1  7946 

90425 

2 

3 

5173     4.5  227 

1935 

1  8940 

4.3 

569 

1  8/0C 

36? 

1       1  1009 

1956 

1  9230 

4.5 

400 

1  9050 

30  1 

I960 

1  1260 

4.  ? 

□  9 

1  4020 

165 

1  7576 

1  1  ?30 

120  10 


44V 
47  1 


12030 
10125 


475 
429 


3930  363 
9oo0  406 


9  I  53 
?030 


383 
287 


1  1271 
12326 


1038'J 
9592 


1  9995 
I  10704 


4  16 

464 

562 
574 
466 
473 


332 
325 
549 
329 
324 


3?5 
37  I 

355 

4  14 
313 


4  13 

328 
425 
407 
4  I  I 

4  I  I 

404 


407 
4o  I 


3?  I 
4  |l4 

396 


325 

352 


PENNSYLVANIA 


TABLE    I  5.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   AKIIFIC1AL   flRLEUING   ORoAN  1 L  AT  I  0N5-- GROUPLD   BY  BREED. 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   TH15   STATc  ONLY 


LAUGHTER   AVCRAG^   BY  SIRE 


RECuRU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRL 
NO. 


DAUGHTERS   RECORDS     MILK  TEST  FAI 
No.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


305-DAY   CONTtMP.  AV. 


93233  184 


954  /8  17 


275       3603     4.3  36V 


36       8896     4.4  387 


S3       769/     4.2  319 


4.6  260 
4.1  324 


5       6444     4.0  262 


145       8972     4.2  380 


23       9059     4.2  382 


9        7448     4.2  312 


FRESH 

KcCURUS 

MILK 

TLS 

T 

FAI 

RELlRUS 

MILK 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

. 

L8. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

AYRSHIRE 

IV57 

6 

7  3  75 

4. 

4 

413 

5 

9202 

38V 

2 

9309 

1948 

3^ 

8524 

4. 

3 

36/ 

20 

9012 

373 

20 

950-5 

1959 

I960 

15 

8123 

4. 

2 

342 

lb 

00V9 

322 

IS 

9134 

19S3 

4. 

7 

577 

1 

99  10 

450 

1954 

i 

4. 

4 

412 

3 

10657 

46  > 

3 

9832 

1955 

0  76 

4. 

* 

442 

5 

9958 

4  10 

4 

10  123 

1956 

7 

2 

1957 

HOOK 

4. 

3 

353 

4 

9395 

399 

2 

8651 

1956 

9420 

4. 

1 

390 

2 

112  10 

46  1 

2 

1055  1 

1959 

1 

6510 

3. 

8 

326 

j. 

9000 

396 

1 

8960 

1960 

1 

1  1480 

4. 

0 

458 

1 

14440 

576 

1 

12590 

1956 

I u 

980  2 

4. 

3 

4  1  7 

10 

IOdmI 

445 

10 

11115 

1957 

4. 

2 

357 

16 

903  3 

373 

16 

8919 

1958 

21 

BBo1* 

l^  m 

374 

2  1 

96  90 

I 

9637 

1959 

26 

9725 

4. 

2 

408 

26 

100/5 

412 

25 

10  124 

1960 

14 

9946 

4. 

2 

4  14 

14 

10556 

4  1  > 

14 

1  1  1  14 

1954 

4. 

1 

357 

5 

9842 

422 

5 

94  50 

1955 

n 

H    O  7 

4. 

1 

3o0 

10 

9649 

410 

9 

9746 

1956 

39  3 

872  2 

369 

A 

9  35^ 

1957 

4. 

1 

375 

4 

8360 

34  b 

4 

8938 

1958 

7 

O  1  '  < 

4. 

1 

36  1 

0 

9802 

4  12 

4 

6968 

1959 

4. 

0 

361 

4 

83o5 

334 

3 

b658 

1960 

8320 

3. 

9 

324 

2 

8380 

31? 

2 

8334 

1953 

1 

6240 

4. 

1 

25U 

1957 

4. 

1 

300 

2 

7B25 

335 

1 

5428 

1958 

4. 

3 

4  14 

1 

104  10 

432 

1959 

3. 

9 

298 

1 

8090 

319 

1 

8622 

1 960 

7  1  OU 

iim 

1 

2a9 

1 

92  1  0 

370 

| 

9320 

1952 

5 

7866 

4. 

1 

32  1 

3 

7407 

303 

1953 

|  5 

8939 

4. 

2 

373 

1  1 

9352 

375 

1954 

2  7 

4. 

1 

381 

2b 

100/8 

406 

23 

9300 

1955 

Hvos 

4. 

1 

342 

28 

9623 

389 

25 

9366 

1956 

4, 

| 

36  1 

23 

9  398 

378 

2.  1 

97  1  3 

1957 

4. 

0 

366 

20 

964  1 

392 

19 

954  1 

1958 

3. 

V 

345 

16 

9124 

369 

15 

951  1 

1959 

8566 

3. 

9 

338 

1  1 

8768 

349 

1  1 

9322 

1960 

4 

8193 

3. 

6 

309 

4 

9485 

36  1 

4 

9947 

1956 

4. 

3 

38b 

4 

8940 

364 

3 

8469 

1957 

0094 

4. 

3 

392 

45 

9472 

396 

2  1 

9239 

1950 

ML 

7  ' 

4. 

4 

376 

7  1 

9053 

377 

6  1 

9387 

1959 

94 

8226 

4  . 

348 

94 

920  1 

3  7  1 

93 

9372 

1960 

32 

8408 

4. 

2 

35  1 

29 

9401 

378 

32 

10084 

1953 

4. 

4 

413 

7 

9363 

429 

3 

9981 

1954 

7 

8626 

4. 

4 

376 

6 

d5  13 

362 

4 

9325 

1955 

8 

'843  1 

4. 

3 

365 

b 

9  130 

369 

8 

9111 

1956 

*i  In7 

li  m 

3 

4  1  3 

9230 

393 

3 

9523 

1957 

~* 

4. 

1 

463 

3 

8500 

332 

3 

9243 

1958 

n    1  n 

4. 

4 

45/ 

4 

1  1438 

450 

4 

1  1/20 

1959 

jj 

'  ?^1  30 

7 

332 

| 

1  4  5  "j  0 

544 

| 

1  42  35 

I960 

2 

8715 

4. 

fa 

400 

1 

10  130 

42  1 

2 

12677 

1955 

4. 

2 

369 

1  1 

84  /B 

36  1 

1  1 

8835 

1956 

80  5t"' 

4. 

U 

323 

1  1 

3/9  1 

3/0 

10 

8494 

1957 

15 

7462 

4. 

2 

309 

1  1 

3456 

343 

1 1 

8373 

1958 

13 

7767 

4  , 

326 

I  | 

92  17 

386 

1 0 

9059 

1959 

5667 

4. 

0 

229 

3 

/950 

32  1 

3 

831/ 

1959 

4. 

4 

444 

1 

10  130 

432 

1 

10039 

1960 

5150 

4 . 

230 

7568 

-30  1 

9546 

1956 

1 

6590 

4. 

9 

326 

1 

12560 

459 

1957 

4. 

4 

339 

U 

8770 

38  1 

2 

£279 

1958 

7 

8  7  76 

4. 

2 

36  7 

6 

9693 

4  16 

3 

8942 

1959 

5 

6954 

4. 

0 

2o2 

5 

8522 

342 

5 

933d 

1960 

J 

6120 

ll  m 

245 

289 

^ 

8729 

1958 

4. 

3 

394 

1 

8740 

336 

1 

9995 

1959 

ha  n 

4. 

1 

349 

2 

9220 

378 

2 

1079  1 

1960 

3  , 

9 

1  /5 

69/5 

2  7/ 

2 

8508 

1956 

1  0 

1  039d 

4. 

4 

477 

10 

10235 

446 

10 

10886 

1957 

25 

9230 

4. 

3 

399 

24 

96j8 

39V 

17 

9044 

1958 

33 

9106 

4. 

3 

39  1 

35 

101/1 

4  1  1 

29 

9867 

1959 

49 

9392 

4. 

2 

392 

48 

100  10 

40  > 

47 

10255 

1960 

26 

8839 

4. 

2 

3/3 

26 

10009 

408 

26 

10280 

1958 

8778 

4. 

1 

366 

4 

10345 

445 

5 

9/0/ 

1959 

1  1 

8945 

4. 

30/ 

1  1 

10313 

42  1 

1  1 

10100 

I960 

7 

9081 

4. 

1 

371 

7 

9534 

384 

7 

10444 

1955 

1 

9540 

4. 

4 

420 

1 

82/0 

35  1 

1 

7826 

1956 

1 

7850 

4. 

1 

325 

1 

8960 

340 

9  112 

1957 

2 

6100 

4. 

2 

256 

9000 

426 

I95H 

2 

7860 

4. 

3 

J36 

2 

I0O90 

429 

1 

1  1  162 

1959 

2 

7860 

4. 

1 

320 

2 

8495 

34  c 

2 

9478 

I960 

1 

8370 

4. 

c 

335 

1 

84ii0 

33/ 

1 

9375 

YLARLY    HLRO  AVtRAGL 
FAI 


3/5 
39b 
St/ 
367 


39  I 
4  I  6 
4  I  / 

3/5 
44  I 

3/8 
52  0 

437 
366 
400 
4  18 
44  I 

405 
4  I  6 
399 
36  1 
3o0 
35  1 
332 


354 
384 


3/4 
3b5 
394 
379 
390 
3/4 
3/4 

349 

336 
396 
382 
4li  / 

400 
400 
374 
410 
378 
454 
542 
496 

3/1 

360 
344 
375 
34  1 

4  I  4 

397 


34  4 
377 
379 
344 

40  / 
435 
354 

47  j 
3/3 
4  08 
4  I  V 
4<  I 

400 
4  16 
4  I  6 

322 
365 

46  I 

38  3 
393 
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TABLE    15. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES    IN   SEKVICE    IN  ARTIFICIAL   BkEEOING  ORGANISATIONS — GROUPLU  BY  BRlEd, 
BY   YtAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 

OAUGHTLR  AVlRAGc   BY   SIRL  RECORD  AVlRAGE   CY   SlKt   BY   Fl<cSH<_NING  YcA.v 

505-UAY  LONTLMr-.    AV.   YLARLY  HERD  AVLRA..L. 


SIRL  DAUGHTERS 

RECORD} 

MILK 

TtST 

FAT 

FRLSH 

RLCURUS 

MILK 

TLj 

T 

FAT 

RLCuRDS 

MILK 

FAT 

RlCDRDS 

MILK 

FAT 

* 

HC T  • 

L8. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

LB  . 

NO. 

LB. 

LB. 

NO  - 

LB. 

LQ  - 

AYRSHIRE 

96568 

3 

9 

7900 

30  / 

195/ 

2 

9210 

4. 

o 

368 

90c. 0 

370 

2 

9  535 

j  /  5 

1958 

1 

3460 

9 

332 

t 

8460 

355 

1 

9/34 

4^3 

1959 

9  110 

3. 

8 

346 

Jo  10 

364 

3 

b67  3 

352 

1  960 

3 

6953 

3  a 

2/9 

894  5 

36C 

3 

9C5  1 

56  / 

99037 

1 

| 

9  1  2U 

4  .  2 

387 

1954 

1 

9120 

4  _ 

- 

387 

992  1  7 

7 

8952 

4.3 

382 

1956 

i 

1  1605 

4. 

1 

50/ 

/ 

9525 

4  18 

2 

6497 

3(13 

195/ 

834  3 

4  . 

35/ 

_J 

9  183 

399 

7576 

30  1 

1958 

2 

707C 

3. 

9 

283 

2 

86  10 

560 

2 

667  7 

5o2 

101527 

2 

2 

10035 

3.8 

4  1  3 

1  959 

8440 

3 . 

7 

j  1  1 

1 

9040 

35  1 

| 

1  0562 

4  1  1 

1960 

I 

13/50 

3. 

9 

5  14 

1 

1  lb<,0 

42  1 

1 

148  1  5 

54  2 

10260 1 

1 

4 

||6/8 

3.8 

448 

1956 

1 

I326U 

4  . 

0 

536 

| 

12  1/0 

4  56 

1 

14  37  ' 

5L*9 

1957 

1 

1  1620 

3. 

7 

4/7 

| 

1  1  1  90 

408 

| 

1117  3 

390 

1958 

1 

1  Io60 

3. 

a 

442 

1 

9JV0 

34/ 

1 

1099  1 

3/6 

1959 

1 

I0I7U 

3. 

H 

385 

1 

10o40 

383 

1 

1063  ) 

391 

1026  0  7 

2  1 

32 

85  30 

4.  1 

354 

1  956 

4 

8928 

4. 

j, 

_>o7 

4 

106  15 

4  59 

4 

8868 

3bZ 

1957 

7 

9606 

4. 

2 

406 

1  0  b  2 

456 

3 

9285 

195b 

10 

7964 

4. 

2 

333 

1  0 

o545 

355 

9 

9  1  06 

5/3 

1959 

/ 

7866 

4. 

1 

322 

7 

86  19 

333 

7 

098''. 

5-i7 

1960 

1+ 

903O 

i- 

9 

344 

4 

6113 

303 

4 

8944 

(40 

I  028  35 

2 

3 

8318 

3.8 

303 

195/ 

1 

734  0 

3. 

9 

287 

I 

92O0 

348 

1958 

1 

60/0 

4 . 

2 

254 

| 

3790 

360 

J 

9494 

38/ 

1959 

1 

9930 

4 

535 

1 

8730 

315 

loS6? 

4  1  1 

1032 30 

13 

20 

8797 

1.0 

35  1 

1956 

2 

10085 

4. 

2 

42  1 

, 

10  190 

42/ 

1 

10104 

4.  9 

1957 

6 

8575 

4. 

1 

347 

5 

9628 

363 

5 

1  1225 

45  3, 

1  958 

5 

9  100 

3. 

c 

350 

4 

92U5 

37  5 

3 

898  f 

566 

1959 

3 

9573 

3. 

■/ 

3  70 

8667 

358 

3 

6422 

35  1 

1  960 

4 

8900 

4. 

o 

352 

4 

/  /9H 

326 

4 

84  1  7 

34  2 

103/27 

]  3 

23 

8660 

4 . 2 

362 

1957 

4 

8370 

4 . 

4 

359 

4 

7395 

34  J 

3 

764  1 

3/  3 

1  958 

7 

8757 

4 . 

0 

352 

7 

9526 

362 

6 

10924 

4  jo 

1959 

8 

8  1  79 

4. 

4 

352 

/ 

8/94 

370 

6 

9222 

in  1 

1960 

4 

8790 

4. 

0 

554 

4 

93  13 

5/8 

3 

904  3 

309 

1  04  7  68 

I 

I 

1  1  090 

4 .  1 

453 

1959 

1 

11090 

4. 

1 

^53 

| 

1  IOoO 

4  34 

I 

10170 

40  j 

I05l OS 

148 

259 

9  152 

>>.  1 

379 

1954 

1  0 

9568 

3i 

9 

372 

10 

94/8 

365 

8 

6761 

35  1 

1955 

45 

89S/ 

4. 

1 

36/ 

4  (J 

6966 

356 

58 

9520 

3c2 

1956 

34 

948  1 

4. 

2 

398 

27 

90B9 

4  12 

19 

9758 

4  1  1 

1957 

50 

9  126 

4. 

2 

386 

48 

9929 

402 

39 

9bli 

390 

1958 

46 

9520 

4. 

1 

395 

45 

10250 

4  16 

30 

9772 

40  1 

1959 

SO 

9395 

4. 

1 

565 

50 

97>a 

392 

48 

99  15 

402 

I960 

22 

9044 

4 . 

o 

369 

22 

960  1 

36  > 

2  1 

1  035H 

4  1  8 

10572 1 

6 

7363 

4.0 

288 

1957 

1 

3340 

4. 

2 

139 

1 

6o90 

369 

5641 

152 

1958 

2 

1  1680 

3. 

9 

457 

2 

1  0065 

430 

2 

1  0960 

4/9 

1959 

2 

4330 

4. 

0 

1  /  1 

2 

6045 

24/ 

1 

6262 

318 

I960 

| 

8970 

3. 

0 

323 

1 

71  jO 

337 

1 

9483 

346 

1 066  2  0 

2 

7  I  75 

3.9 

277 

1959 

2 

7175 

3. 

2  7/ 

2 

7495 

296 

2 

/993 

3  1  6 

I066V6 

1 

1 

1 1490 

4.0 

464 

1960 

1 

11490 

4. 

0_ 

464 

1 

12310 

444 

1 

13233 

484 

1  0  /b69 

1 

2 

9285 

4.5 

4  1 4 

1959 

1 

9160 

4 , 

4  |  9 

| 

8630 

36  1 

1 

9330 

390 

1960 

1 

9410 

4. 

4 

409 

| 

1  0050 

4  1  3 

I 

9/12 

40  i 

0 

3 

5 

7532 

4.  1 

313 

195b 

2 

7755 

4. 

1 

31h 

2 

8640 

34j 

1 

887  3 

396 

1  959 

3 

7180 

4, 

1 

30 1 

3 

/9/3 

5  1  3 

3 

83  1 .1 

358 

109049 

12 

19 

7902 

4.3 

338 

1957 

4 

804* 

4. 

3 

54  1 

4 

8238 

346 

4 

961  1 

399 

1958 

9 

673b 

4. 

2 

368 

b 

94  15 

390 

7 

9355 

38  1 

1959 

5 

8226 

4, 

6 

5/9 

8866 

385 

4 

9865 

4  1  _> 

1 960 

1 

5780 

3 , 

296 

1 

6640 

2  1  1 

I 

92  32 

408 

1  108  1  1 

5 

5 

9396 

4.4 

4  18 

1958 

| 

8520 

4. 

9 

42  1 

1 

1  1500 

442 

1 

9875 

3/8 

1959 

3 

932  7 

4. 

2 

395 

3 

7300 

307 

3 

7826 

315 

I960 

1 

1048u 

4, 

6 

461 

| 

9  550 

39 -j 

) 

92  32 

40  a 

11 1321 

22 

28 

9281 

4.3 

399 

1958 

5 

10078 

4. 

2 

427 

5 

1  04c_4 

448 

5 

1017? 

42  1 

1959 

1  7 

9125 

4. 

2 

3b8 

17 

9385 

384 

15 

979* 

399 

1  960 

6 

10145 

4 . 

4 

442 

6 

10/12 

454 

6 

11514 

44  8 

1  12025 

29 

37 

9256 

4.  1 

382 

1957 

2 

8865 

4. 

8 

422 

2 

9620 

40n 

2 

9930 

426 

1958 

b 

8  34  3 

4 1 

346 

( 

9  7/1 

7 

93  10 

4u  7 

1  959 

13 

9466 

4. 

I 

336 

1  b 

10082 

407 

17 

10177 

4  1  7 

1960 

9 

9867 

4. 

0 

397 

9 

98o0 

40  j 

9 

10144 

4  14 

112107 

2  1 

27 

8131 

4.5 

36  1 

1958 

6 

61  7j 

4. 

5 

573 

120/2 

486 

5 

10754 

43/ 

1959 

1  1 

9293 

4. 

.4 

40b 

1  1 

9  752 

400 

9 

1029/ 

4  1  9 

1960 

10 

7833 

4. 

3 

530 

10 

9569 

587 

10 

97  17 

404 

1  129  56 

7 

7 

8979 

4.3 

389 

1959 

7410 

4. 

,  6 

338 

1 

8560 

336 

1 

7728 

313 

I960 

6 

9240 

4. 

,2 

J9h 

5 

9304 

385 

6 

10375 

42  5 

1  132  30 

3 

8333 

4.3 

360 

1959 

3 

8083 

4. 

549 

8470 

33/ 

2 

7728 

313 

I960 

1 

10610 

4. 

,4 

474 

1 

1  I930 

490 

1 

1352/ 

52  3 
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TABLE    IS. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlRLS   IN  SLRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDINJ  ORGAN  1 / AT  I  ONi — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLRA&c  BY   SIRE  RLCORO  AVcRAGC   BY   SIRE   BY  FRLSHLNING  YlAR 

30S-UAY  CONTEMN.   AW.   YEARLY  HERO  AVIHACE 
SIRE      DAUGHTERS   RECORDS     MILK   TEST     FAT  FRESH     RECORDS     MILK   TEST     FAT         RCCORUS     MILK     FAT        RECORDS     MILK  FAT 

NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.      LB.  YEAR  NO.  LB.    PC  T .     LB.  NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  LB. 

AYR  jH 1  RE 


I14S20  1  1      13080     1.2  SSI 


I9S9 


I      13080     1.2     jbl  I        9j90  396 


I      I01UH     12  1 


PLNNSYL  VAN  1  A 


516 


TABLE    lb. — DAUGHTi_R-AVERAGfc  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN  ARIIFICIAL   BREEDING  URI.AN  I  i  A  T  I  ONi  —  GROUPLO   BY  JKtcu, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING—RECORDS   FROM   THIS   SIATl  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORU   AVERAGE   BY   SIRE   BY   F.<ESHE.<1NG  YEAR 


30b-UAY  CONTcMH.  AV. 


CIUC         1    a  j  ,  j    11I      !_j         1.  ,       1  1 ,  ■  1 
j  1  KL        UAUOrtl  CKb  KCLUKUj 

M  I  LK 

RECORDS 

MILK 

Q         l    U  j  . 

MILK 

FAT 

NO*             NO*               NO  • 

LB. 

NO. 

LB. 

or  t 

rtO. 

Lb. 

Lb. 

GUcRNSEY 

1924  78              1  1 

36 

1 

8470 

1 90d  31              2  3 

1 

5280 

" 

2  72 

1953 

1 

5450 

283 

209799              9  37 

8080 

it. 8 

391 

1947 

10 

b085 

5. 

0 

406 

2 

7345 

369 

1946 

j 

715/ 

4. 

b 

343 

1 

97o0 

424 

1949 

4 

B06b 

If  m 

3  7  1 

1  950 

2 

8450 

V 

44  9 

| 

76bQ 

352 

1951 

902 1) 

5^ 

0 

454 

1 

75  10 

345 

1952 

2 

914b 

4. 

5 

4  16 

1 

6670 

299 

1953 

1 

84  00 

4. 

404 

1 

9040 

397 

1  954 

2 

8790 

If  m 

9 

4^6 

82(0 

56  1 

1955 

2 

9/95 

4. 

9 

470 

2 

9070 

4  1b 

1956 

2 

7765 

4. 

9 

3b  1 

2 

84  15 

4  1  1 

1957 

2 

8343 

4. 

7 

392 

1 

8470 

398 

1958 

1 

8120 

5. 

1 

4  12 

1 

6^70 

390 

2 1 04  35             2  9 

9926 

4.7 

46^ 

1 94  7 

9783 

11  _ 

/ 

If  59 

1948 

3 

9447 

438 

1 949 

1 

1  176U 

^' 

1950 

1  Ob  1  0 

4  B 

5 

47  1 

211212             2  10 

7163 

4.2 

296 

1947 

8 

7078 

4. 

298 

1  948 

2 

7130 

if  _ 

1 

2249  15             1  1 

7900 

4.5 

356 

1949 

1 

7900 

4. 

5 

356 

2261 05            3  6 

8  36b 

4.4 

363 

194  7 

1 

6780 

4^ 

7 

317 

1948 

1 

57b0 

4  _ 

3 

248 

194  9 

1 

7910 

339 

1951 

I 

3  B 

11520 

516 

1952 

1 

10670 

If  # 

„ 

443 

I 

9330 

456 

1  953 

1 

1  1460 

if  B 

552 

1 

1  0  1  oO 

490 

226497              1  2 

63bb 

b.7 

36  1 

1948 

1 

6890 

6. 

2 

426 

1949 

1 

582  0 

5. 

1 

296 

22 1 1 22            21                6  1 

75  10 

4.9 

36d 

194  7 

5 

7650 

1^  m 

368 

1  1 

8497 

if 

9 

if  |  ^ 

1 

1  1490 

496 

194  9 

14 

8308 

5_ 

413 

1 

1 0520 

1950 

8 

806b 

4. 

8 

389 

2 

9515 

45  1 

1951 

1  1 

7696 

4. 

8 

38  1 

3 

9500 

458 

1952 

6 

72b7 

If  B 

7 

340 

94  13 

448 

1  953 

3 

7903 

3 

343 

662  7 

397 

1  954 

2 

8630 

ii  B 

2 

399 

1955 

1 

8600 

14 

If 

3/8 

1 

9  760 

453 

227790              1  5 

* 

1  950 

If 

475 

1 

96  30 

195  1 

1 

1  1  IbO 

j*  * 

1 

96  1  0 

U?li 

1952 

1 

9790 

.  * 

44  / 

1 

95  10 

455 

19  53 

1 

9180 

439 

4  1  4 

1954 

1 

8600 

4. 

2 

373 

1 

69o0 

4  16 

9  9  fill:                               llH                            1  1  t 

3d  1 

1 947 

2 

7370 

n 

369 

13 

788b 

h 

9 

365 

1 

9520 

1049 

20 

7392 

390 

10663 

460 

_ 

25 

7621 

,  . 

195  1 

1  9 

7855 

407 

^ 

8530 

404 

1 952 

13 

8028 

0 

40  1 

Q 

8088 

396 

1953 

10 

8195 

lfB 

9 

405 

9 

794  2 

374 

1954 

9 

8737 

if  a 

9 

425 

9 

9000 

409 

1955 

4a 

9 

452 

1 

9850 

49  1 

1 956 

2 

9120 

If  B 

7 

42  7 

1 

8050 

369 

37H  /  1  A               Afl                   1  Aft 
£.£.01   IO                 OU  IOO 

763b 

4.7 

355 

194  7 

1 

9390 

if  _ 

7 

44  5 

1948 

76  3  1 

4. 

7 

360 

2 

9470 

457 

1949 

25 

8325 

4. 

8 

400 

3 

10703 

503 

1950 

26 

7884 

4. 

V 

369 

V 

9624 

400 

1951 

22 

7799 

4. 

6 

360 

10 

9014 

39  1 

1952 

22 

7726 

4. 

5 

347 

1  5 

8648 

370 

1953 

20 

7729 

4. 

5 

345 

1  a 

7973 

35  1 

1 954 

16 

839b 

J* 

I  ^ 

,1 

\h  1 

1955 

1  1 

7626 

If 

34  7 

1 956 

5 

9236 

391 

oniln 

39  1 

1957 

3 

7607 

8593 

376 

1958 

1 

12510 

0 

626 

1 

8990 

42  1 

1959 

2 

10250 

4. 

7 

476 

2 

6335 

383 

229/11             1  1 

4890 

4.  1 

202 

1947 

4890 

4. 

1 

202 

231202             2  3 

5323 

4.5 

23b 

1947 

3 

5357 

4. 

5 

24  1 

2313/6             6  15 

6835 

5.2 

352 

1947 

5 

7820 

S. 

4 

414 

2 

7240 

359 

1948 

2 

709b 

5. 

1 

3se 

1949 

1 

7600 

5. 

6 

423 

6930 

352 

1950 

2 

5745 

5. 

2 

304 

7740 

351 

1951 

3 

5710 

5. 

1 

269 

1 

7  150 

328 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
KtCOKOS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


763  1  349 

9036  418 

9113  431 

3829  409 

930v  4J4 


2  7984  392 
1        9267  436 


2 

825/ 

404 

8 

6469 

402 

1 

8340 

447 

66  IB 

432 

4 

7616 

328 

16 

8189 

3/0 

10 

81  13 

377 

4 

9/42 

414 

2 

6330 

3/  i 

1 

9060 

446 

2 

9129 

44  1 
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15. — UAUGHTER-AVERAoE  OF  SIRES    IN  SERVICc   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI ZAT I CNS- 
BY   YfcAR  uF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


-grouped  by  eR>:e.rj, 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


RECORU  AVERAGE   OY   SIRE  HY  FRESHENING  YEAR 


SIKE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  I4U.  LE.   HCT.  LB. 


2333el  31 


7710     5.0  3H0 


237303  1 
241871  12 


I 

37 


5360 
7015 


4.2 
4.B 


224 
333 


243870 
2441 32 


244147 
^454 88 


15350 
704  I 


6  120 
6776 


4.3 
4.7 


4.8 
4.3 


66o 
327 


290 
29b 


728f     4.6  33a 


7547     4.8  357 


80tJb     4.5  363 


7708     4.9  373 


69V9     5.0  34d 


jO  5-U A Y 

CON  T  lH P 

AV  . 

YLAKLY   HllRU  AVLKAiL 

FKE5H 

UECOKUS 

MILK 

f  AT 

Rt-CORUS 

MILK 

FAT 

►*  £  CORDS 

MILK 

FAT 

YE  Ak 

NO. 

LB. 

or  r 

NO. 

Lb. 

LB  ■ 

NO. 

LB. 

Lb. 

1 952 

1 

662  0 

72  0 

jO  6 

I95J 

1 

717C 

"J  7 

54  7 

1  94  7 

7154 

356 

1 

7990 

559 

1  948 

1  | 

4  0 

191*9 

1  9 

819  7 

5.0 

4  1  1 

10 

tf342 

4  1  1 

1950 

1  6 

7350 

5.0 

364 

6 

677  1 

406 

1951 

1  6 

7239 

5.0 

358 

10 

3549 

38  1 

1952 

2  1 

7522 

4. a 

360 

15 

86  1  1 

404 

1 955 

1 6 

789b 

U  ^ 

f  *\  v 

6 

9558 

44  2 

1 954 

1 3 

939  4 

4  7 

1  * 

1  1 

8262 

30  7 

1 955 

7 

905  U 

4.7 

kno 
J* 

5 

8  77  7 

410 

1956 

4 

8485 

4 

90  34 

44  6 

1957 

1 

8770 

/i  n 

<l  o 

1 

6622 

43  4 

1 958 

2 

5660 

?  i ' 

2 

0  12  1 

3o6 

I960 

I 

10990 

7 

1 

j  14 

on  n 
9050 

446 

1 

946  3 

44  1 

1946 

-  , 

4.2 

224 

1950 

9 

706  1 

4.0 

338 

4 

8025 

397 

195  1 

7 

7634 

4.  7 

353 

6 

7008 

574 

1952 

6 

6856 

7 -  ft 

366 

1953 

5 

7714 

u " 

1 

8284 

42  3 

1  954 

794  3 

4*6 

302 

7727 

3/5 

3 

7267 

3  j8 

1955 

I 

4.6 

265 

1 

6  1  70 

37  1 

1 

7379 

338 

1956 

1  1  6C  5 

4.  1 

40  1 

2 

8525 

409 

2 

7657 

373 

1957 

3 

3733 

4.3 

374 

3 

65j0 

315 

2 

7783 

300 

1958 

1 

7550 

4.2 

3^0 

1 

7140 

36  I 

' 

7  194 

3->9 

1 959 

1  5350 

"■ 
.  ~> 

1 

1019  2 

52o 

1947 

_  . 

4.e 

34  1 

1948 

1 

64  1  U 

4.4 

262 

1  94  9 

7570 

327 

1  950 

1 

7030 

4*3 

30  1 

1 

6  1 20 

2 

1 94  7 

1 

5230 

5 

194  9 

j 

759  C 

565 

1  950 

1 

7740 

4.8 

3o9 

1  953 

1 

7440 

4.0 

300 

I 

9640 

377 

194  7 

1 

9750 

4.4 

4^3 

1 94a 

22 

7114 

324 

82  52 

382 

1949 

4  2 

7324 

4.7 

342 

10 

8600 

406 

1950 

44 

7556 

4.  7 

352 

16 

9  124 

4*  7 

195  1 

3  6 

7240 

4.7 

335 

40  1 

1 952 

28 

7588 

4.6 

347 

|  7 

8  7  82 

404 

1 95  i 

2  1 

79  75 

336 

1  9 

84  73 

40  1 

1 954 

1  d 

744  7 

4*  ^ 

33  1 

'  8 

q'>    J  ] 

390 

fl  1  07 
o  l 

J 

19  5a 

Olio 

4*5 

*  . 

369 

19  56 

3 

0667 

3  1  6 

8  7  7  7 

4  18 

A 

4  70 

1957 

2 

8785 

4  ■  7 

4_y  | 

9C  90 

: . 

0065 

1  o^o 

7660 

577 

_ 

* 

f  7 

. 

72  70 

k"k 
" 

3  8 

6 

8033 

3^4 

1947 

1 

827  0 

4.6 

599 

1948 

1  8 

7202 

4.  V 

552 

3020 

399 

27 

7973 

3  7  0 

419 

1950 

1  6 

757  7 

4.7 

353 

8063 

40<i' 

12 

7645 

355 

7168 

33  7 

19  52 

1  1 

7415 

4.7 

7 

7873 

368 

195  3 

g 

3  7  7 

9 

744  3 

356 

7 

1954 

I 

8479 

4.3 

3  79 

1 

7  5  34 

358 

7  7  1  U 

36  5 

19  5  3 

7950 

4 .  *j 

352 

7  *>28 

352 

5 

644  1 

396 

1956 

2 

7650 

3.9 

300 

2 

8045 

365 

2 

9647 

42  7 

1957 

1 

7720 

3.6 

293 

t 

7090 

547 

' 

64 

i 

9660 

440 

J 

1  0  1  40 

37  j 

1  0 

622  j 

k"  A 

375 

114  20 

1  0 

7736 

336 

1114  7 

362 

'  ' 

367 

1  !<h7 

395 

1  0 

780  1 

k  * 

57d 

J, 

82  3  7 

369 

1  0023 

3  72 

u 

99  55 

570 

• 

30 

: 

1 

5470 

5*  'l 
* 

2  77 

2  1 

6  145 

4 

400 

80  20 

43  1 

59 

754  4 

4*9 

369 

/ 

373 

1949 

1  1  1 

8042 

4.9 

595 

1  7 

10  157 

469 

1950 

lOti 

776  1 

4.6 

373 

29 

90  V  7 

429 

1951 

1  12 

7957 

4.d 

385 

45 

90  76 

4  13 

1952 

94 

6096 

4.8 

589 

5  1 

80  30 

40  1 

69 

7835 

33  1 

5  6 

8  5 '» 0 

394 

1 8 

0567 

39  9 

1  954 

40 

860^ 

4.8 

4  1  5 

37 

8666 

406 

54 

8197 

3ti  5 

1955 

29 

6757 

4.8 

420 

25 

8L  14 

4  1  b 

24 

8678 

406 

1956 

13 

813;> 

4.  3 

396 

12 

9  183 

4  1  4 

1  1 

9302 

420 

1957 

13 

8900 

4.6 

4(0 

12 

8  7  77 

384 

12 

918* 

4  14 

1958 

8 

8196 

4.0 

374 

7 

o541 

390 

7 

8762 

397 

1959 

3 

6030 

4.4 

268 

3 

3050 

333 

3 

3764 

369 

1960 

2 

5795 

4.8 

276 

2 

69  50 

527 

2 

7930 

3c  1 

1947 

4 

6395 

4.8 

296 

1 

56<>0 

277 

1948 

4 

6115 

4.9 

502 

1 

6570 

512 

1949 

4 

7578 

5.0 

577 

2 

8065 

39  3 

1950 

2 

9090 

4.  5 

4  10 

2 

6325 

392 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SLRVICt   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

8Y  SIRE 

RECURO  AVERAGE  BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTEMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO* 

NO- 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1951 

2 

8915 

4.6 

411 

2 

7165 

343 

1952 

2 

7715 

4.6 

352 

2 

7040 

342 

1953 

2 

9200 

4.8 

434 

2 

8115 

383 

1954 

2 

9485 

4.7 

446 

2 

8160 

407 

2 

8328 

40  1 

1955 

1 

8310 

4.  7 

394 

1 

71  10 

342 

7488 

351 

25.41  78  2 

9 

9  117 

4  .  4 

399 

1950 

2 

9975 

4.5 

450 

7570 

342 

1951 

1 

5690 

4.5 

255 

1 

8720 

377 

1952 

1 

9540 

4.8 

460 

1 

1  1930 

474 

1953 

1 

1  1490 

4.3 

493 

1 

1  1400 

46  1 

1954 

1 

7020 

4.6 

324 

1 

1  1220 

443 

1 

1  1064 

44  3 

1955 

1 

8160 

4.7 

386 

1 

9870 

364 

1 

10933 

440 

1956 

1 

9610 

4.2 

408 

1 

1  1  170 

400 

1 

9821 

396 

1957 

1 

88  10 

4  .  ) 

362 

1 

10530 

360 

1 

1  1096 

428 

2534  14  i»2 

120 

7453 

4.7 

351 

1950 

22 

7834 

4.7 

369 

8 

9555 

426 

195  1 

18 

8093 

4.9 

389 

10 

9332 

420 

1952 

21 

7881 

4.7 

373 

1  7 

9739 

418 

1953 

IB 

7860 

4.6 

358 

16 

9076 

390 

5 

7390 

337 

1954 

16 

7793 

4.6 

3a9 

1  5 

8866 

395 

14 

8978 

398 

1955 

10 

8766 

4.7 

4  10 

10 

9107 

428 

9 

bS32 

390 

1956 

5 

8504 

4.5 

378 

5 

9696 

442 

5 

10059 

450 

1957 

4 

B470 

4.4 

370 

4 

9320 

430 

4 

9077 

444 

1958 

4 

8213 

4.7 

390 

3 

91  13 

413 

3 

10188 

444 

1959 

2 

6005 

4.6 

294 

2 

9550 

400 

2 

988  1 

416 

253783  1 

10 

8539 

4.3 

368 

1948 

1 

8340 

4.4 

367 

1 

9040 

396 

1949 

1 

8310 

4.  5 

374 

8150 

399 

1950 

1 

10050 

4.4 

440 

] 

8570 

409 

1951 

1 

7320 

4.3 

313 

1 

8660 

41  1 

1952 

1 

8640 

4.2 

365 

1 

8720 

398 

1953 

1 

9210 

4.2 

390 

1 

b930 

406 

1954 

1 

8520 

4.3 

370 

1 

8440 

389 

1 

9036 

415 

1955 

1 

9020 

4.3 

392 

1 

8570 

420 

1 

9069 

424 

1956 

1 

7600 

4.4 

337 

1 

7870 

348 

1 

8339 

405 

1958 

1 

8380 

4.0 

335 

1 

9310 

454 

1 

8894 

422 

254243  22 

82 

7  191 

5.0 

356 

1947 

1 

7790 

5.0 

388 

1948 

7 

704  7 

5.3 

373 

4 

8298 

356 

1949 

10 

7408 

5.  1 

379 

4 

6548 

374 

1950 

1  1 

7267 

4.8 

347 

4 

8313 

340 

195  1 

12 

7619 

4.8 

367 

6 

8467 

375 

1952 

9 

7137 

5.  0 

353 

6 

7188 

329 

1953 

1  1 

6525 

5.  0 

329 

10 

7169 

321 

8 

7869 

360 

1954 

9 

681  7 

4.9 

331 

8 

743  1 

346 

7 

6950 

325 

1955 

5 

7284 

5.0 

368 

5 

8  188 

40  1 

4 

7944 

382 

1956 

2 

7880 

4.6 

358 

2 

8990 

41  1 

1 

9102 

426 

1957 

4 

7545 

4.5 

346 

4 

8053 

364 

2 

1  1647 

546 

1958 

1 

9910 

5.6 

554 

1 

7290 

353 

8175 

4  1  0 

25b443  11 

33 

7704 

4.8 

370 

1950 

5 

7378 

4.9 

360 

2 

11615 

462 

195  1 

7 

8364 

4.8 

409 

7520 

333 

1952 

8 

7948 

4.8 

383 

4 

9205 

418 

1953 

5 

8524 

4.9 

418 

4 

9155 

416 

1954 

3 

1  0363 

5.0 

512 

3 

9463 

455 

3 

9843 

459 

1955 

2 

9415 

5.0 

468 

2 

90  10 

425 

2 

10388 

471 

1956 

3 

7510 

4.8 

360 

3 

8380 

39  1 

3 

7979 

395 

258981  1 

1 

96  10 

4.0 

386 

1947 

1 

9610 

4.0 

386 

259088  149 

396 

7979 

5.0 

395 

1952 

10 

6763 

5.0 

334 

.8.' 

8134 

37? 

1953 

60 

7645 

4.9 

375 

57 

8377 

384 

17 

8425 

385 

1954 

72 

7910 

5.  0 

397 

72 

8599 

404 

64 

8146 

383 

1955 

70 

8358 

5.  0 

417 

70 

8517 

399 

62 

8878 

418 

1956 

50 

8054 

5.0 

404 

49 

8478 

399 

48 

8486 

414 

1957 

52 

8228 

5.0 

409 

5  1 

8536 

405 

35 

8589 

408 

1958 

42 

8487 

4.9 

416 

36 

8584 

405 

3  1 

9117 

435 

1959 

28 

82  54 

4.8 

397 

28 

8595 

390 

27 

9215 

424 

1960 

12 

9096 

4.9 

446 

12 

8368 

388 

12 

9282 

43  1 

261884  2 

3 

94  Ob 

5.0 

466 

1953 

1 

8940 

4.6 

413 

1 

8420 

38  7 

1954 

1 

8110 

5.4 

437 

1 

7720 

400 

1 

8676 

419 

1955 

1 

1  0290 

4.9 

506 

261966  196 

52  1 

7200 

4  9 

351 

1947 

7 

b08l 

4.8 

291 

y. 

6830 

321 

1948 

29 

6870 

5.0 

342 

3 

8153 

377 

1949 

58 

7262 

5.0 

360 

10 

8910 

416 

1950 

86 

7598 

4.9 

372 

26 

8170 

393 

1951 

72 

7781 

4.9 

381 

31 

8506 

404 

1952 

80 

7476 

4.8 

361 

43 

8293 

387 

1953 

69 

7620 

4.7 

357 

54 

8538 

385 

IB 

8606 

390 

1954 

50 

7782 

4.8 

373 

48 

82  19 

380 

45 

8087 

375 

1955 

27 

7972 

4.8 

381 

26 

8333 

388 

26 

8372 

396 

1956 

1  1 

801  1 

4.8 

383 

10 

8992 

420 

10 

8679 

415 

1957 

9 

82  10 

4.9 

401 

b 

8579 

413 

3 

9102 

433 

1958 

12 

8596 

4.6 

413 

10 

8406 

399 

8 

8720 

411 

1959 

9 

7053 

4.6 

328 

9 

7530 

350 

8 

8080 

375 

1960 

2 

8540 

4.9 

420 

2 

7930 

375 

2 

8796 

433 

262384  I 

4 

13365 

4.2 

555 

1949 

1 

17970 

4.2 

756 

1 

14070 

654 
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TABLE    lb.—  DAUGHTLR-AVEKAoE  OF   SIXES   IN   SEKVICE   IN   ARTIFICIAL   8RELDING  ORGANIZATIONS  —  GROUP  i_D  BY   UREEL>  ■ 
BY   YEAR  OF   FRES  HEN  I  NO— RECORDS   FROM   THIS   STATL  ONLY 


OAUGHTER   AVlRAGl   BY  SIRE 


RECORU  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIKE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


305-OAY  CONTlMP.   AV.   YLARLY  HERO  AVLRAGc 


262420  I 
262485  1 


262b  lit  5 


263151  I U  7 


7740     It.  7  364 


976b     "1.8  U7I 


7820     It. 6  362 


76blt      b.O  382 


2631104  11 


6732     it. 8  322 


26b|ll8  2 


2664  71  261 


7789     4.8  371 


8096     4.6  374 


267200  73 


7317     4.7  345 


267408 
267532 


787/     4.5  353 


77V1     b.O  389 


7135     4.8  343 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORUS 

MILK 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

GUERNSEY 

1951 

1 

16780 

4.  1 

692 

1 

12620 

55  1 

1953 

1 

1  1  140 

4.0 

446 

1 

9  1  SO 

422 

1955 

1 

7570 

4.3 

324 

8/80 

44  / 

1 

b78b 

44  9 

1953 

1 

7740 

4.  / 

364 

1949 

1 

10180 

4.b 

4Bb 

1 

10570 

525 

1953 

1 

10260 

4.9 

505 

1 

83  10 

387 

1955 

1 

9630 

4.9 

469 

1 

7670 

363 

1 

8306 

399 

1956 

1 

8990 

4.  / 

420 

1 

8280 

402 

1 

839  3 

403 

1948 

1 

8250 

5.0 

4  1  1 

1949 

3 

8093 

4.  7 

3oO 

1950 

3 

8780 

4.5 

393 

1951 

1 

7730 

4  .  ( 

36  1 

1952 

3 

7730 

4.4 

342 

| 

7760 

351 

1949 

34 

7681 

5.  1 

387 

13 

83  12 

390 

46 

7269 

5.0 

364 

2  1 

9131 

428 

195  I 

72 

7923 

5.  1 

402 

4  1 

8402 

39  3 

1952 

'8 

769  1 

5.0 

387 

52 

b492 

395 

1953 

74 

7576 

5.0 

378 

62 

8160 

38  1 

17 

9084 

422 

1954 

59 

7924 

5.  1 

403 

54 

84  15 

394 

51 

8274 

392 

1955 

36 

b  169 

5.  1 

415 

33 

8537 

40  1 

32 

8/60 

414 

1956 

28 

8239 

5.  0 

4  10 

26 

B557 

406 

25 

8780 

417 

1957 

26 

8314 

5.0 

415 

26 

8289 

400 

19 

8199 

395 

195b 

16 

8146 

5.  0 

408 

14 

8429 

392 

14 

9197 

433 

1959 

9 

939  1 

4.b 

447 

9 

8257 

398 

9 

9054 

438 

I960 

5 

74  10 

4.5 

341 

b 

7  104 

322 

5 

9237 

427 

1950 

5 

6252 

5.0 

320 

1 

9180 

4  1  5 

1951 

1 

7337 

5.0 

357 

3 

109/0 

479 

1952 

4 

6655 

4.9 

320 

2 

I02d0 

462 

1953 

2 

668S 

b.O 

331 

1 

6460 

306 

1954 

2 

7665 

5.0 

379 

1 

13730 

538 

1 

1  1968 

49  1 

1955 

1 

5800 

4.9 

282 

1956 

1 

7910 

4.5 

357 

1957 

1 

7520 

4.6 

343 

195b 

1 

7  130 

4.7 

333 

1959 

5570 

4.6 

255 

1 

5910 

282 

| 

5930 

283 

I960 

1 

5860 

4.4 

257 

1 

7521 

352 

1948 

1 

7010 

4.2 

29b 

1949 

1 

7280 

4.7 

339 

1950 

1 

8480 

5.0 

42  1 

1951 

1 

7000 

4.6 

325 

1947 

1  1 

8375 

4.8 

402 

194B 

30 

7875 

4.6 

361 

i 

8770 

44  1 

1949 

80 

833b 

4.8 

395 

13 

9404 

433 

1950 

76 

8255 

4.6 

382 

1  b 

9054 

4  1  5 

1951 

70 

8551 

4.6 

393 

28 

8656 

412 

1952 

84 

8175 

4.6 

377 

50 

8243 

389 

1953 

75 

8393 

4.6 

387 

69 

8188 

374 

24 

8499 

398 

1954 

74 

8320 

4.6 

382 

73 

8b6l 

397 

67 

8498 

396 

1955 

53 

8404 

4.6 

386 

52 

8894 

409 

45 

8860 

405 

1956 

26 

9133 

4.5 

406 

25 

913b 

4  16 

22 

9386 

428 

1957 

1  3 

9192 

4.4 

405 

12 

9088 

4  1b 

12 

8991 

418 

1958 

20 

8452 

4.b 

37  a 

IS 

8681 

392 

14 

9206 

41  / 

1959 

10 

7689 

4.  5 

349 

9 

7844 

358 

9 

9326 

43b 

1960 

b 

8370 

4.4 

366 

4 

8333 

394 

4 

91  12 

423 

1948 

2 

6630 

4.9 

325 

1949 

18 

7569 

4.8 

366 

1950 

32 

727  1 

4  .  1 

345 

5 

87/8 

410 

1951 

34 

749  1 

4.8 

362 

13 

9785 

434 

1952 

28 

8219 

4  .  / 

3b7 

1  7 

9457 

402 

1953 

19 

7835 

4.6 

364 

16 

9036 

38  1 

9 

9178 

42/ 

1954 

12 

8159 

4.5 

367 

12 

92b3 

385 

9 

9473 

4  1  1 

1955 

12 

7223 

4.5 

323 

10 

944  1 

389 

10 

9224 

398 

1956 

b 

8066 

4.3 

340 

7 

9370 

370 

8 

9363 

384 

19b7 

1 

6806 

4.5 

315 

7 

8b2  1 

363 

7 

7605 

35  1 

1958 

6 

7482 

4.5 

341 

0 

8462 

384 

6 

9683 

414 

1959 

3 

7110 

4.6 

330 

3 

7943 

366 

3 

84  1  1 

382 

1949 

2 

7540 

4.4 

33  1 

1952 

1 

8550 

4.7 

399 

1947 

7 

7780 

5.3 

409 

2 

7385 

387 

1948 

5 

6906 

4.9 

335 

2 

8990 

421 

1949 

8133 

4.0 

386 

2 

103  15 

463 

1950 

1 

5680 

5.4 

304 

1951 

4 

9718 

4.  b 

456 

2 

10145 

437 

1952 

3 

7270 

4.7 

343 

2 

8075 

353 

1953 

3 

794  7 

4.6 

373 

3 

9  183 

408 

3 

8393 

389 

1955 

1 

8830 

4.2 

368 

1 

8590 

34b 

1951 

3 

7397 

5.0 

363 

2 

9290 

463 

1952 

9 

7229 

4.9 

350 

4 

8935 

420 

1953 

3 

7177 

4.7 

j37 

3 

8590 

40b 

1954 

4 

7670 

4.4 

334 

4 

7833 

374 

4 

8064 

39  1 

1955 

3 

7603 

4.4 

333 

3 

7620 

370 

3 

7870 

378 

1956 

1 

7110 

4.8 

340 

1 

8690 

42  1 

1 

8197 

399 

1957 

1 

5990 

4.  1 

247 

1 

4650 

2  14 

1 

6039 

286 

1958 

1 

6470 

4.  1 

262 

1 

48/0 

231 

1 

4927 

231 

1959 

2 

7735 

4.4 

334 

2 

7085 

326 

2 

6905 

320 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   ilRES   I N  SEKVICi.   IN   ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


URBANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD   AVERAGE   BY   ->  I  RE   BY  FRESHENING  YEAR 


iOD-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


S I Rt     OAUGH  T  ER j 

R  ECORDo 

MILK 

TEST 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TE  S  T 

RE  CORDS 

FAT 

k  tLOKDS 

MILK 

fa  r 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

L3. 

NO. 

LB. 

Lb. 

GUERNSEY 

21  SO  hi  22 

5  I 

7  34  1 

4.6 

336 

194  9 

2 

7530 

4.7 

353 

15 

7621 

4.5 

2 

7810 

394 

1951 

13 

7  184 

4.7 

33  7 

3 

75  17 

359 

1952 

9 

8154 

4.  5 

364 

3 

7990 

382 

1953 

6 

7143 

4.  5 

320 

5 

7666 

378 

i 

8622 

433 

1954 

3 

7123 

4.5 

314 

3 

8050 

407 

3 

8644 

429 

1955 

3 

5950 

4.2 

24B 

3 

750  3 

37  b 

3 

3466 

42  1 

273228  3 

68U7 

346 

1 

4640 

' 

tt)  1 

94H 

1 

8930 

1 

7920 

10^ 

1 

7960 

4  1  2 

1955 

1  o 
4.9 

342 

62  00 

294 

1 

b044 

39H 

273849  1 

9540 

44 

1952 

1 

9540 

4.6 

44  1 

27U127  6 

19 

8937 

4.6 

4  12 

1947 

1 

8560 

5.  1 

436 

1949 

10300 

4.5 

468 

4*  ^ 

IjU9 

3 

9B67 

4.5 

442 

2 

8890 

422 

1 952 

1 

7410 

4.6 

342 

1 

9220 

436 

2 

6580 

1954 

3 

9347 

4.4 

4  14 

2 

8  It5 

388 

2 

7816 

379 

1955 

2 

8685 

4.7 

407 

1 

9450 

477 

1 

814? 

3^6 

1 

9550 

4  35 

1957 

1 

7800 

4.6 

359 

1 

9060 

436 

1 

8785 

436 

1958 

1 

8560 

4.7 

398 

1 

10360 

SO  1 

8873 

436 

275061 

7394 

36V 

1947 

, 

5930 

338 

1948 

1 

7690 

5.2 

398 

1 

96  10 

4  14 

1952 

1 

64S0 

5.  1 

327 

1 

7610 

386 

1953 

1 

7230 

5.3 

386 

6970 

34b 

1957 

1 

9130 

4.4 

399 

6803 

5.0 

33  1 

2 

6495 

5.3 

335 

1949 

1 

7420 

4.4 

325 

276386  1 

3 

982u 

4  3  I 

1950 

1 

9110 

4.2 

385 

1 

72  bO 

3b0 

1953 

1 

10360 

4.5 

463 

1 

83b0 

40  1 

1954 

1 

9990 

4.4 

444 

1 

8600 

42b 

1 

8916 

425 

2767  72  1 

1 

6180 

4.3 

263 

1954 

1 

6180 

4.3 

263 

1 

8700 

4  13 

1 

7652 

36  b 

ft 

4.6 

1947 

1 

8480 

1 

8670 

7"  7 

J 

1 

8500 

J"  : 

! 

i  i  i  j  n 

1 

6500 

i  £ 

■ 

l  -jn  Kft 

1  WW 

809  0 

36  1 

! 

ii  in 

44  6 

1 

8760 

45 

364 

inu  n 

4  10 

277566  I 

8  670 

5.0 

432 

1 947 

1 

8670 

5.0 

4  32 

278053  69 

174 

7140 

4.7 

337 

1951 

2 

8975 

5.  1 

450 

2 

1  1  lib 

508 

] 

32 

7353 

346 

20 

87  32 

390 

1953 

37 

6714 

4.8 

32  3 

30 

86  64 

3d  4 

1  1 

8330 

3  i  9 

1 954 

30 

7297 

356 

2  6 

o^O 

39b 

23 

b659 

390 

lo^ 

29 

7524 

IB 

360 

^ 

433 

28 

4^  3 

1956 

16 

7801 

i  ~* 

356 

4  16 

14 

9280 

427 

1957 

1  1 

8451 

4.1 

393 

1 1 

86S3 

4  1  b 

8 

b_>  1 8 

40  i 

7 

7^89 

J* '  j? 

w^^  ^ 

09  ?  1 

395 

;  ^ 

V 

8369 

1  960 

1 

4270 

in 
4.0 

i/o 

<7  7 

96  14 

456 

278150  37 

1  12 

7635 

5.0 

378 

194  7 

4 

7120 

4.9 

34  1 

194B 

1  1 

7336 

4.9 

358 

loin 

2  1 

7802 

\'  n 

19 

7602 

380 

!* 

42  1 

1951 

18 

786  1 

■In 

384 

7 

8213 

389 

IB 

785  7 

^ 

a^ 

380 

1953 

10 

9461 

5.0 

469 

7 

tJ  6>  7  3 

3V3 

3 

8092 

39  j 

1 954 

4 

9468 

3 

9663 

417 

3 

8629 

36  4 

1 955 

4 

9198 

4.9 

447 

3 

8647 

372 

3 

930  1 

412 

1956 

2 

8120 

4.8 

395 

6320 

4  1  3 

1 

8066 

4  1  2 

1957 

1 

8550 

5.2 

445 

■ 

7920 

394 

8339 

4  1  7 

27B267  30 

68 

7461 

4.5 

330 

1947 

1 

4380 

4.2 

184 

1948 

6 

6300 

4.5 

285 

1949 

1  6 

8162 

4.7 

37  1 

1 

14840 

b4  3 

1950 

12 

7233 

4.6 

334 

2 

10b35 

453 

12 

7968 

1**1 

"* 

8750 

1 952 

7 

9237 

to 

2 

8b40 

40  7 

3 

9190 

4  ' 

8307 

387 

| 

1954 

5 

7618 

4  2 

312 

39  3 

3 

8  745 

390 

1955 

2 

9790 

4.0 

3B9 

2 

8855 

38  7 

2 

8V27 

382 

1956 

1 

9820 

4.3 

425 

1 

93  10 

449 

994  1 

488 

1957 

3 

7567 

4.5 

337 

3 

7583 

357 

3 

7245 

353 

2BI258  1 

1 

9530 

4.4 

423 

1949 

9530 

4.4 

423 

28IB53  20 

51 

74  12 

4.8 

354 

1949 

8 

8526 

4.9 

4  16 

3 

8220 

385 

1950 

6 

7855 

4.6 

360 

2 

963b 

522 

1951 

8 

7410 

4.B 

354 

5 

8123 

424 

1952 

1  1 

6769 

5.  1 

339 

6 

8330 

387 

1953 

6 

7262 

4.B 

346 

6 

78/b 

384 

2 

8682 

446 

PENNSYLVANIA 


TABLE    lb.—  OAUGHTeK-AVERAgE   OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  AK1IF1CIAL   BRECDING  0RGANI2AI  IONS — uKOUHLD   eY  rtREEU, 
BY   YEAK  OF   FREbHENINu— RECORDS  FROM   THIS   SlATc  ONLY 


DAUGHTER  AVuRAC   BY  SIRl 


SIRE  DAUGHTERS  RECCMUS  MILK  JEST  FAT 
No.  NO.  NU.  LB.   HCT.  LB. 


^81901  178  466       748o     4.8  357 


6       7432     4.5  333 


18       8384     5.0     it  1 6 


286937  I 
2b  70  bit  1 


287309  147 


7       7815     4.5  354 


I  9470  4.  1  389 
4       739a     4.7  340 


296       7459     4.9  363 


2873  11  86  262       7501      4.8  360 


286068  4 

288158  2 
288290  14 


6       6732      5.3  347 


6460     4.5  291 


6866     5.2  359 


RECORD  AVERAGE   BY   SIR..   BY  FrttSHLNlliO  YuA,< 


8697     5.1  450 


jOb-DAY 

CONTLMH 

.  AY. 

YtAKLY  HERD  AVtuAuL 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEj 

T 

FAT 

RLOoRDi 

MILK 

J  A  T 

KLCORDb 

MILK 

F  A  f 

Y  EAR 

MO. 

LB. 

PC  I 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L8  - 

GUERNSEY 

* 

663  5 

5a 

0 

327 

4 

79uB 

368 

4 

7949 

380 

19  55 

4 

7586 

4  . 

7 

3b3 

4 

7660 

35  1 

4 

793b 

360 

1  95  6 

1 

788  0 

5. 

1 

404 

1 

73  10 

354 

1 

b25! 

40  1 

2 

6685 

4. 

h 

3  1  7 

2 

7025 

339 

2 

7004 

350 

1  9  bo 

1 

7030 

4. 

5 

5  1  7 

1 

7590 

357 

1 

7510 

363 

13 

8230 

4. 

V 

39B 

4 

98  78 

46  5 

1  9  50 

7.  ( 

724  2 

4* 

9 

3b  1 

1  2 

90b  1 

4  1  6 

1951 

40 

6945 

4. 

6 

b54 

1  7 

8348 

382 

1952 

73 

7536 

4. 

o 

365 

44 

8  129 

386 

1  953 

!so 

7  ' 

4 . 

36  1 

9  1 

85  13 

58  1 

29 

0194 

39  7 

1954 

H  III 

4. 

B 

366 

60 

6706 

40  1 

63 

0600 

397 

)  955 

4. 

7 

584 

60 

0678 

40  1 

57 

8793 

40  S 

1956 

t  \ 

4. 

b 

383 

28 

8250 

394 

26 

6048 

422 

1957 

8054 

4. 

b 

382 

20 

8f.b5 

402 

lo 

b03K 

379 

1 

3  38  1 

4  • 

7 

393 

1  5 

8793 

393 

1  5 

096  1 

408 

1 1 

7b3  6 

4  . 

° 

562 

1  7 

H9  1  0 

38  7 

1  7 

9432 

4  1  7 

3 

1  1230 

4  ■ 

3 

466 

3 

9  113 

440 

3 

9628 

450 

1 

7  160 

4. 

4 

3  1  2 

i  n 

J 

642 

4  . 

2 

272 

,r  T 
i  v  5  • 

3 

7570 

4. 

4 

5  Jo 

1952 

' 

6430 

5. 

1 

53  1 

1 952 

1 

435U 

5. 

° 

245 

1 

86  jO 

426 

1953 

1 

6430 

4. 

5 

269 

1 

85b0 

40  7 

1 

0698 

44  5 

1  954 

3 

9257 

5. 

0 

45b 

3 

d  9  /  3 

43  3 

2 

9995 

496 

1955 

3 

8923 

5. 

1 

452 

5 

9000 

442 

3 

9047 

439 

1956 

* 

10245 

5. 

2 

d32 

2 

1056b 

520 

2 

9407 

47  3 

195/ 

3 

962  3 

5. 

0 

490 

5 

10070 

506 

2 

9363 

476 

1958 

4 

7940 

5. 

1 

400 

3 

8377 

39b 

2 

8437 

4  1  6 

1960 

1  242U 

5. 

2 

646 

1 

9660 

49b 

1 

9930 

487 

1948 

1 

7770 

4. 

6, 

5/  1 

1949 

7940 

4  a 

7 

574 

1951 

734  0 

4. 

4 

322 

1952 

9780 

4a 

3 

4  19 

1953 

4. 

1 

307 

1 

9340 

34b 

1954 

8550 

4. 

2 

359 

1 

3590 

317 

1 

10  146 

36  1 

1  955 

526  0 

4  ■ 

2 

22  1 

1 

3390 

347 

1 

1  0039 

3b4 

1  94  9 

1 

94  70 

4. 

1 

3d9 

1  94t) 

1 

8730 

4  . 

6 

40  1 

1950 

4  • 

9 

396 

195  1 

4. 

9 

303 

1952 

6500 

4. 

290 

1952 

8  1  0  7 

4. 

6 

374 

b 

8560 

389 

1 953 

4. 

9 

555 

40 

85  70 

365 

1  5 

0357 

3H5 

1954 

55 

71  CI 

4  • 

9 

366 

4  9 

d  768 

399 

4  7 

b73? 

40  1 

1955 

59 

7  1 

5. 

0 

39  3 

58 

39  11 

42  1 

53 

8730 

400 

1956 

7HAS 
7  tn 

5. 

0 

590 

2  7 

9230 

426 

23 

9  38  7 

457 

195  7 

o 

4. 

& 

564 

29 

94  55 

446 

22 

9  140 

434 

1 958 

37 

7689 

4  . 

* 

3/9 

26 

8927 

4  3  1 

26 

396  3 

4  50 

1959 

25 

6789 

4  . 

7 

318 

25 

8  7  10 

4  1  0 

22 

8969 

4  S4 

I960 

6 

8393 

4. 

6 

38  7 

6 

b063 

393 

6 

8260 

4  1  1 

1 949 

1  3 

794  7 

4  - 

b 

563 

4 

00  7  8 

425 

1950 

31 

8132 

4. 

9 

396 

1  0 

9  1  72 

445 

1951 

45 

7705 

4. 

8 

566 

22 

8602 

404 

1952 

4. 

9 

40  1 

30 

8773 

420 

1953 

40 

803  1 

4a 

8 

582 

34 

8  1  6'  1 

339 

7 

038  1 

402 

1954 

30 

8337 

4a 

7 

390 

30 

8b60 

394 

27 

0266 

393 

1955 

24 

7982 

4. 

7 

577 

23 

8b70 

400 

20 

6475 

406 

1956 

*!* 

769  2 

4. 

6 

353 

10 

8  192 

376 

9 

8662 

4  1  . 

1957 

12 

8095 

4a 

6 

56  7 

1  2 

8bo8 

400 

1  1 

8833 

408 

1958 

6 

7  5  1  o 

4. 

5 

342 

b 

7068 

563 

5 

8350 

380 

1959 

5 

915o 

4. 

5 

4  1  1 

b 

7722 

35b 

5 

878  3 

403 

1  960 

2 

877  b 

4. 

3 

578 

2 

94  3b 

403 

2 

9396 

4  1  2 

1954 

1 

60  1  0 

5. 

1 

304 

1 

d  1  1 0 

32  7 

1 

7499 

317 

1955 

3 

602  7 

5a 

3 

3  1  4 

3 

BOrtO 

3  7  7 

3 

8113 

379 

1956 

2 

803  5 

5a 

1 

404 

2 

98  b5 

405 

2 

10339 

4^:  8 

1954 

, 

5670 

4. 

3 

246 

1 

80  70 

4  1 4 

1 

0284 

39b 

195  7 

i 

7250 

4a 

6 

536 

1947 

4 

7285 

5a 

3 

585 

1  948 

4 

7845 

5a 

4 

Wj.  1 

1949 

6 

7015 

5. 

5 

384 

1 

7020 

355 

1950 

9 

6546 

5. 

2 

34  1 

2 

0b35 

360 

10 

7000 

3  79 

1952 

4 

6605 

5. 

1 

338 

3 

67O0 

353 

1953 

5 

747b 

5. 

5 

40b 

4 

7290 

371 

1954 

4 

6935 

5. 

£ 

383 

5 

7393 

366 

3 

764  1 

399 

1955 

4 

736b 

5. 

3 

393 

3 

8073 

4  14 

3 

7870 

413 

1956 

2 

7615 

5. 

3 

402 

2 

8525 

364 

2 

7864 

410 

1957 

1 

8140 

4. 

9 

401 

7870 

289 

1 

873  1 

335 

1959 

1 

7120 

5. 

1 

36  1 

11490 

438 

1 

1  1587 

Ub  1 

1952 

1 

7020 

4. 

8 

340 

1 

96o0 

477 

PLNNSYL  VAN  I A 


322 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   StRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   Br  BrlEEG, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGc  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

jOb-OAY  CONT..MP.   AV.   YtARLY  HERD  AVERAGE 


SIRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  1 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  f  . 

LB. 

NO. 

LU. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1 

9250 

1951 

| 

9620 

5.1 

526 

1 

7310 

396 

1 

7839 

39n 

2892  31 

1 

13 

7273 

5.  1 

367 

1918 

| 

5390 

5.9 

321 

1919 

1 

712  5 

5.2 

382 

1 

10020 

182 

1950 

3 

7260 

5.  1 

367 

1 

8580 

115 

1951 

2 

7120 

5.0 

37  1 

1952 

1 

8200 

1.7 

361 

1 

9130 

123 

1953 

1.1 

318 

1 

8190 

103 

1 

9232 

11  1 

1951 

1 

9800 

1.1 

132 

1 

10690 

52  7 

1 

9309 

11U 

289^  4  U 

1 

9160 

1.8 

11  1 

1959 

1 

9160 

l.b 

11  1 

1 

9100 

136 

1 

9332 

1  /6 

20 

7723 

1.7 

373 

1952 

86  10 

5.3 

136 

2 

9295 

128 

1953 

1 

10120 

5.9 

6  1  5 

9920 

18  / 

1951 

2 

8560 

5.1 

177 

2 

9160 

161 

1 

10701 

512 

1955 

2 

9300 

5.3 

SOU 

2 

9310 

115 

2 

9778 

172 

1956 

2 

8500 

5.  1 

116 

2 

10133 

183 

1 

1  1652 

Se„ 

1957 

1.7 

375 

3 

9317 

115 

1 

12600 

63  1 

1958 

1 

8108 

5.  1 

118 

3 

9  117 

111 

3 

9196 

131 

1959 

3 

782  7 

1.  / 

3o7 

3 

.7370 

331 

3 

8139 

3/6 

1960 

1 

7920 

l.b 

383 

1 

7960 

383 

1 

7167 

367 

289363 

1 

1 

5220 

1.8 

250 

1951 

1 

5220 

l.fc 

250 

1 

6990 

320 

1 

6613 

375 

2903  1 1 

10 

25 

7839 

5.2 

101 

1918 

1 

7320 

5.2 

bBl 

1919 

5 

6982 

5.5 

360 

1 

9790 

169 

1950 

6 

7718 

5.2 

399 

2 

6205 

lib 

1951 

5.2 

116 

3 

8793 

13/ 

1952 

1 

7798 

5.  1 

393 

2 

6570 

137 

1953 

5.1 

167 

2 

8  115 

121 

1951 

1 

9070 

5.  1 

162 

1 

7380 

366 

1 

7270 

361 

2  9  Ot>  1  8 

251 

7661 

1.7 

362 

1952 

6 

7983 

1.8 

376 

3 

7972 

377 

1 9  53 

33 

7860 

1  ■  / 

373 

2  9 

79o  1 

373 

T 

391 

1951 

53 

1.9 

5U6 

50 

8130 

396 

15 

8^56 

39n 

1955 

17 

7838 

l.b 

576 

1/ 

8713 

10/ 

13 

8723 

112 

1956 

23 

8130 

l.b 

391 

23 

6629 

109 

23 

638  > 

113 

1957 

1.7 

380 

32 

8577 

113 

21 

8386 

UOi 

1958 

3? 

792/ 

1.0 

303 

2  7 

8215 

383 

23 

6973 

12  T 

1959 

19 

8065 

1.  b 

361 

lu 

7896 

371 

18 

8199 

102 

I960 

1 

9693 

1.6 

151 

1 

9073 

126 

1 

8938 

13G 

290572 

1 

1 

10290 

1.2 

129 

1918 

1 

10290 

1.2 

129 

290619 

1 

1 

1  129B 

1.1 

199 

W51 

1 

1  1230 

1.6 

blB 

1 

6520 

109 

1 

6701 

3  1b 

1957 

1 

1  1«90 

1.5 

530 

1 

7750 

351 

1 

7913 

376 

1958 

1.3 

118 

1 

8100 

376 

1 

6916 

112 

1959 

1 

1  1650 

1.3 

199 

1 

8150 

371 

1 

93/1 

1/  1 

1 

2 

67  10 

5.8 

390 

1951 

5.1 

372 

1 952 

1 

6580 

108 

1  1 

7332 

5.  1 

378 

1919 

1 

10670 

5.2 

559 

1951 

1 

7900 

1952 

1 

9120 

1.8 

131 

1953 

1 

6250 

1.7 

295 

1 

7890 

380 

1951 

2 

7850 

1.9 

383 

1 

1  1020 

360 

1955 

3 

7725 

5.  1 

395 

2 

9390 

382 

1 

B938 

110 

1956 

1 

6020 

5.9 

356 

1 

12960 

172 

1 

1  1096 

362 

1959 

I 

6670 

5.2 

317 

1 

8b90 

393 

1 

8173 

3/6 

293593 

2 

2 

6025 

1.8 

288 

1952 

1 

6330 

1.9 

312 

1959 

1.6 

263 

291006 

97 

210 

7772 

1.8 

370 

1919 

1 

10310 

3.  1 

521 

1950 

16 

826  1 

l.b 

395 

5 

92  18 

11  1 

1951 

31 

8  181 

1.6 

39  0 

1  6 

1/1 

1952 

13 

7927 

1.9 

367 

25 

9107 

1 1  1 

1953 

51 

8166 

1.  7 

380 

39 

89B2 

363 

12 

6259 

3/5 

1951 

l.b 

3/2 

33 

9001 

10  7 

29 

3871 

1(07 

1955 

20 

857  1 

1.  7 

102 

19 

8do6 

101 

11 

8693 

10  / 

1956 

17 

b066 

1.  7 

36  1 

17 

91 10 

13  3 

16 

9780 

160 

1957 

1.  7 

379 

10 

9310 

11  1 

10 

925  1 

156 

19  58 

9 

7976 

1.6 

9 

101 

g 

1 1  5 

1959 

6 

7290 

1.5 

330 

6 

76o0 

370 

6 

8896 

1:1 

I960 

1 

8090 

3.8 

310 

1 

8920 

136 

1 

9167 

133 

2912 11 

2 

6 

8967 

1.8 

129 

1950 

1 

7570 

1.8 

362 

1951 

1 

9850 

1.8 

171 

1 

6110 

309 

1952 

1 

8060 

1.1 

335 

1 

7100 

353 

1953 

1 

9910 

1.9 

189 

1956 

1 

82BU 

1.3 

336 

1 

9  130 

376 

1957 

1 

6360 

1.7 

300 

1 

9320 

390 

291251 

1 

2 

83  15 

1.6 

379 

195  1 

8300 

1.6 

379 

1952 

1 

8330 

1.5 

376 

2913J3 

23 

18 

7382 

1.7 

315 

1917 

1 

1950 

1.  7 

232 

1918 

b 

8351 

1.6 

366 

1919 

1  1 

8157 

1.6 

373 

1 

9610 

1IH 

1950 

6986 

1.7 

325 

1 

9630 

10b 

1951 

6197 

1.  7 

30/ 

1 

9160 

102 

1952 

/ 

7263 

1.6 

336 

2 

9075 

385 

1953 

2 

7105 

1.6 

311 

2 

9010 

31  1 
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TABLE    I  5.— DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   0RGAN1ZATI ONS — GROUPED   BY  BRLLU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIR. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


291.873  14 


31        7326     It. 9  356 


295238  lit 


3U       7251     it. 9  357 


2952  65  2 


295390  293 


7       7405     5.  1  371t 


777       8329     4.6  384 


8       8730     4.5  389 


3       7923     5.1  399 


4       7732     4.9  380 


72       6950  5.1 


299996  64 


190       7837     4.8  376 


301627  2 


302440  1 
302965  52 


4       6959     5.3  369 


1  4570 
112  6816 


5.3  241 
4.8  327 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1954 

2 

7510 

4.6 

346 

2 

92  10 

360 

2 

8878 

356 

1955 

i 

7567 

4.  7 

360 

3 

8853 

370 

3 

9418 

38  1 

1956 

2 

7860 

5.2 

4Ub 

2 

8600 

400 

2 

9243 

403 

1957 

1 

8080 

4.4 

356 

1 

9370 

382 

1 

9156 

40  1 

1947 

1 

6450 

5.0 

325 

1 

9910 

496 

1948 

8 

7225 

4.9 

356 

1 

9260 

434 

1949 

a 

8014 

5.0 

394 

1 

104  10 

490 

1950 

4 

8330 

5.0 

415 

1 

9  1  10 

424 

1951 

5 

7650 

5.  0 

380 

| 

8  180 

388 

1952 

1 

6000 

4.  / 

285 

1953 

2 

7295 

4.6 

334 

\ 

7930 

368 

1 

7150 

329 

1954 

2 

8075 

4.B 

384 

2 

8485 

402 

2 

8949 

424 

1947 

I 

9000 

4.6 

4  1 1 

1948 

6 

7658 

S.2 

396 

1 

7380 

364 

1949 

5 

6832 

5.  1 

350 

1950 

6 

6905 

5.  1 

356 

2 

86  15 

396 

1951 

5 

7352 

4.9 

356 

3 

9123 

374 

1952 

3 

8357 

4.8 

397 

2 

8650 

367 

1953 

2 

7685 

4  •  '• 

345 

2 

8625 

380 

1 

8328 

404 

1954 

1 

9630 

4.  7 

453 

1 

9  ISO 

457 

1 

8742 

447 

1955 

1 

8950 

4.7 

4  16 

1 

8720 

44  7 

1 

9559 

477 

1956 

1 

8580 

4.8 

412 

1 

89/0 

456 

1 

8884 

462 

195/ 

3 

7770 

4.6 

361 

3 

7963 

377 

3 

7205 

324 

1947 

2 

8045 

5.2 

410 

1948 

2 

6805 

5.  1 

346 

1949 

7430 

4.  / 

349 

1950 

| 

7850 

4.6 

359 

1951 

1 

8080 

4.7 

379 

1947 

2 

8570 

4.3 

370 

1948 

18 

7678 

4.7 

353 

2 

8275 

403 

1949 

35 

8095 

4.  7 

377 

5 

8448 

391 

1  950 

42 

8484 

4.7 

40  1 

1  4 

9325 

423 

1951 

48 

8245 

4.8 

394 

2  1 

9552 

427 

1952 

8  1 

8309 

4.7 

386 

48 

8536 

395 

1953 

92 

8496 

4.6 

388 

80 

8263 

383 

20 

8541 

412 

1954 

1  15 

8654 

4.  1 

404 

110 

8407 

399 

92 

8341 

391 

1955 

1  13 

8855 

4.7 

415 

108 

8863 

412 

102 

8666 

404 

1956 

73 

8654 

4.6 

394 

69 

8578 

403 

62 

8862 

419 

1957 

6  1 

8798 

4.5 

398 

58 

8928 

427 

50 

8870 

426 

1958 

57 

8762 

4. .5 

391 

42 

8432 

402 

42 

8784 

414 

1959 

32 

8237 

4.3 

361 

3  1 

7879 

363 

31 

8916 

414 

1960 

8 

8864 

4.4 

390 

8 

80  18 

8422 

408 

1949 

3 

8750 

4.4 

388 

1950 

2 

7460 

4.7 

344 

1 95  1 

1 

11010 

4.6 

503 

9400 

405 

1952 

1 

10980 

4.3 

470 

1 

9860 

407 

1953 

1 

10340 

4.3 

447 

1 

10140 

405 

1948 

7670 

5.3 

404 

1949 

1 

8510 

4.8 

404 

1950 

1 

7590 

5.  1 

389 

1948 

2 

7245 

5.  1 

363 

1950 

1 

7220 

4.8 

347 

1954 

1 

8040 

4.9 

393 

1 

1  1850 

427 

10758 

409 

1950 

13 

7431 

5.3 

392 

4 

7918 

4  1  1 

195  1 

18 

6973 

5.  1 

350 

6 

8100 

40) 

1952 

13 

6978 

5.3 

366 

8 

77/3 

375 

1953 

12 

6797 

5.3 

358 

1  1 

7558 

362 

1 

8611 

419 

1954 

4 

8448 

5.2 

431 

4 

8175 

401 

4 

8445 

41  1 

1955 

6 

6948 

5.  1 

353 

6 

6942 

347 

6 

7730 

391 

1956 

2 

7285 

4.5 

327 

2 

6920 

327 

2 

7483 

364 

1957 

2 

6865 

4.8 

328 

2 

5905 

291 

2 

6633 

319 

1958 

1 

7050 

4.0 

280 

1 

5450 

259 

1 

6442 

317 

1959 

7440 

4.2 

309 

1 

6780 

347 

1 

7706 

373 

1948 

12 

8108 

4.9 

399 

3 

7333 

357 

1 949 

39 

799  1 

4.8 

382 

6 

8792 

426 

1950 

33 

7703 

4.9 

377 

7 

9371 

455 

1951 

29 

8463 

4.7 

401 

14 

8034 

389 

1952 

22 

8186 

4.7 

386 

14 

7819 

376 

1953 

16 

8683 

4.7 

409 

1  5 

7534 

1954 

17 

9032 

4.7 

422 

16 

8305 

392 

15 

8346 

394 

1 955 

9 

8809 

1956 

5 

8636 

5.0 

434 

4 

7765 

386 

4 

8331 

421 

195/ 

5 

9746 

5.0 

484 

4 

8828 

425 

4 

7486 

364 

1958 

2 

9555 

5.0 

468 

8750 

466 

1 

9123 

462 

1959 

1 

1  1300 

4.9 

549 

7790 

370 

8371 

410 

1954 

8430 

5.2 

439 

8220 

382 

1 

8066 

383 

1955 

2 

6955 

5.4 

373 

6375 

281 

1 

8687 

424 

1957 

1 

10870 

5.3 

578 

9440 

429 

1955 

1 

4570 

5.3 

241 

8050 

378 

1 

8022 

358 

1951 

5 

6758 

5.0 

335 

62  10 

296 
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-DAUGHTEK-AVLRAGE  OF  SIRtS  IN  SERVILE  IN  ARTIFICIAL  BRCLDIN;,  ORGANIIATIONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING—RECORDS   FROM   THIS   STATb  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER  AVlRAGl   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.         '  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVcRAGL   BY   SIRE   Ht   FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST  FAT 
LB.    PCT.  LB. 


JOS-UAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVtRAGE 
RCCOROS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


17        7446     4.7  343 


303185  I 
303620  U 


2  788b  b.3  417 
10       8515     I*. 8  406 


3039  12  213 


463       6915     5.0  347 


3039  13  24 


58       6902     4.9  338 


2       6400     4.6  293 


304487  ) 
306475  40  160       8316     4.9  40/ 


3065  12  101 


251       7715     5.0  385 


10       7092      5.3  371 


5       8962      5.2  458 


1952 

36 

7110 

4 

b 

341 

1  7 

8144 

38  1 

1953 

25 

7033 

4 

9 

343 

20 

8284 

379 

8 

8525 

1954 

14 

751  1 

5. 

0 

375 

14 

87  16 

40/ 

14 

8585 

1955 

13 

7732 

4 

8 

378 

13 

8928 

413 

12 

8/32 

1956 

8 

7396 

5. 

0 

376 

6 

9285 

410 

7 

8800 

1957 

3 

7137 

5. 

0 

360 

3 

8503 

402 

2 

8290 

1958 

4 

6786 

5. 

1 

34  1 

4 

difB 

382 

3 

8091 

1959 

3 

7397 

4 

6 

340 

3 

7307 

338 

3 

7914 

I960 

1 

3670 

5 

b 

213 

1 

2950 

146 

1 

7488 

1948 

2 

6850 

4.6 

3  15 

1949 

2 

8240 

4.8 

393 

1950 

2 

7460 

4.9 

362 

1951 

5 

7686 

4.6 

354 

1952 

7500 

4.7 

356 

1953 

8270 

4.4 

363 

1  10150 

472 

1955 

8585 

4.3 

570 

2  8740 

422 

2       82 19 

1956 

7080 

4.3 

303 

1  7350 

361 

1        /04  1 

1959 

4700 

5.3 

248 

1  7960 

389 

1951 
1952 


8270 
7500 


S.3 
5.3 


438 
396 


388 
399 
4  12 
411 
408 
3/1 
37" 
37 


1 94  7 

9700 

il  _ 

9 

480 

1948 

7770 

Q 

370 

1  949 

1  0260 

4  55 

1 

9570 

465 

1950 

809  0 

lj  m 

1 

3/5 

1 

V  1  oO 

439 

1 952 

732  0 

O 

359 

1953 

^* 

O 

339 

1954 

7670 

c 

87/0 

42  1 

Q 

.  " 

. 

8360 

knK 

1 

9167 

L'  t\ 

195  1 

12 

7071 

5. 

1 

359 

3 

8713 

363 

1952 

49 

7214 

5. 

1 

3/0 

3/ 

8678 

409 

1953 

1  0  1 

6856 

*J  a 

o 

346 

87 

82  /8 

388 

29 

8603 

399 

1954 

98 

706b 

5. 

359 

97 

84/3 

39  1 

86 

8321 

387 

1955 

7^ 

7346 

5  m 

■ 

3 72 

74 

8556 

396 

8606 

1956 

34 

7156 

5  a 

o 

359 

3  1 

8577 

4  1  5 

34 

8397 

389 

1958 

36 

769  1 

ii  m 

9 

3/9 

32 

89  18 

40  1 

3  | 

8912 

40  5 

1959 

1 8 

7596 

9 

374 

1  6 

8038 

364 

1 6 

8933 

409 

1  960 

64 

i,  t 

346 

67  70 

40  7 

82  1  5 

402 

1952 

g 

6093 

9 

296 

7/S2 

372 

1953 

20 

6897 

u  m 

9 

340 

1  8 

7902 

378 

1 0 

8784 

399 

1 2 

7233 

35  3 

1  | 

6223 

379 

9 

3  79 

1955 

7536 

o 

374 

8967 

4  1 2 

h 

6789 

408 

1956 

4 

8960 

4. 

8 

428 

4 

8508 

417 

14 

69  1  6 

425 

1957 

4 

7443 

5. 

0 

364 

4 

7213 

353 

4 

7488 

372 

1958 

3 

8840 

4. 

9 

429 

3 

7400 

358 

3 

7299 

356 

1959 

1 

3960 

4. 

6 

182 

1 

6490 

289 

1 

7521 

343 

1955 

1 

5930 

4. 

7 

277 

7590 

383 

1 

7913 

379 

1956 

1 

6870 

4. 

5 

309 

1947 

9 

8071 

4. 

7 

376 

1948 

9 

8603 

5. 

0 

426 

2 

9065 

439 

1949 

15 

8151 

5. 

0 

406 

4 

9753 

485 

1950 

19 

8039 

4. 

9 

395 

8 

9433 

456 

1951 

10 

8438 

5. 

1 

431 

4 

9155 

459 

1952 

19 

8245 

4. 

9 

401 

12 

8853 

430 

1953 

17 

8166 

4. 

a 

392 

12 

87  17 

422 

10192 

524 

1954 

17 

900/ 

5. 

l 

460 

15 

9423 

472 

9 

9050 

446 

1955 

15 

8794 

S. 

0 

444 

14 

9559 

465 

6 

9785 

496 

1956 

8 

9554 

4. 

8 

465 

7 

9197 

452 

2 

8241 

42  0 

1957 

H 

9671 

5. 

0 

4/5 

7 

10180 

505 

2 

9690 

483 

1958 

7 

10341 

4. 

9 

502 

6 

10242 

50  1 

4 

102S7 

510 

1959 

5 

8998 

4. 

7 

423 

5 

9702 

472 

5 

10471 

50  7 

I960 

2 

1082  5 

4. 

6 

493 

2 

10725 

515 

2 

10971 

533 

1947 

1 

8390 

4. 

7 

398 

1948 

2 

8235 

4. 

5 

368 

1 

71V0 

34  7 

1949 

5 

8532 

5. 

2 

443 

1 

12630 

608 

1950 

10 

8317 

5. 

3 

445 

3 

8450 

42  3 

1951 

14 

8549 

5. 

1 

440 

4 

100  18 

474 

1952 

21 

7713 

5. 

1 

396 

1  1 

8230 

387 

1953 

40 

7590 

5. 

0 

381 

36 

8490 

397 

15 

9225 

436 

1954 

38 

765b 

5. 

1 

386 

38 

8530 

388 

31 

8788 

403 

1955 

38 

794  7 

5. 

0 

397 

36 

8908 

396 

33 

8978 

408 

1956 

22 

8070 

5. 

1 

406 

22 

9345 

421 

19 

9186 

427 

1957 

19 

8266 

5. 

0 

4  13 

19 

9702 

406 

19 

9274 

425 

1958 

2  1 

8023 

5. 

405 

1  / 

9326 

399 

16 

96  13 

415 

1959 

15 

8005 

4. 

9 

387 

14 

8763 

372 

14 

9593 

410 

I960 

5 

8824 

4. 

8 

429 

5 

9098 

385 

5 

9557 

404 

1949 

2 

7475 

5.0 

372 

1950 

7230 

5.  1 

370 

1951 

3 

7047 

5.2 

366 

1952 

1 

5210 

4.9 

256 

1954 

1 

8010 

5.4 

432 

1  6470 

361 

1  6780 

348 

1955 

1 

7490 

5.  3 

396 

1  7010 

369 

1  6987 

362 

1957 

1 

4990 

5.  1 

254 

1       74  50 

369 

1  6616 

34  1 

9820     5. 1  500 
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TABLE    I  5.     DAUGHTLR— AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUP lD   BY  BRtEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


UAOGHTEK   AVERAGE   BY  SIRE 


RELORU  AVERAGE   BY   SIKE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  UAOGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


3066b8  66 


MILK  TEST  FAT 
LB.   PCT.  LB. 


7764     4.8  368 


305-DAY   CONTLMl'.    AV.    YLAKLY   HERD  AVLRAGL 


309603  I 


30961t3  U 


7868     1.8  378 


7350     4.7  344 


3102  63  22 


7U33     14.9  357 


3llb76  bb 


73J9     i|.9  356 


312960  3 


9479     5.2  486 


3129  70  1 


6120     5.3  32b 


7320     4.6  338 


7052     5.0  350 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

Records 

MILK 

FAT 

RtCOROS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB* 

LB. 

NO. 

L6. 

Lt'  . 

GUtRNSEY 

1955 

1 

1  1  180 

4.  7 

527 

1 

9420 

507 

I 

V352 

49  1 

1956 

1 

79bO 

5.3 

419 

8700 

484 

) 

88b  I 

4  7  7 

1957 

| 

495U 

5.8 

2B5 

1 

103  30 

566 

1959 

| 

10910 

5.  1 

556 

1 

94  70 

480 

I 

922  1 

46? 

1948 

2 

7280 

4  .  6 

334 

1 

8430 

379 

1949 

28 

8062 

4.9 

39  1 

6 

9043 

4  19 

1950 

30 

8022 

4.9 

392 

13 

8658 

423 

1951 

20 

7555 

4.6 

360 

15 

84  14 

39  7 

1952 

3  I 

7876 

4.  7 

370 

17 

B908 

392 

1953 

1  9 

776  1 

4.  7 

35B 

IB 

b264 

390 

2 

862? 

399 

1  954 

ie 

8682 

4 .  7 

408 

1  6 

8760 

404 

1  7 

844? 

396 

1955 

V 

8587 

4.  7 

405 

9 

9023 

4  18 

6 

91  12 

426 

1956 

3 

8960 

4.6 

4  16 

8340 

377 

3 

8618 

3V2 

1957 

2 

7950 

4.4 

343 

2 

7290 

348 

2 

£524 

4  1  3 

1958 

2 

7600 

4.7 

357 

2 

8645 

423 

2 

8/26 

4  1  7 

1951 

1 

9880 

4.9 

4o0 

I 

8190 

340 

195/ 

1 

5910 

4.5 

265 

1 

iu  to 

326 

1953 

1 

8820 

5.0 

439 

I 

8380 

400 

1954 

I 

6730 

4.6 

325 

1 

7640 

362 

1 

7150 

372 

1955 

8000 

4.6 

3B2 

1 

8350 

4  14 

1 

7826 

387 

1947 

4 

6933 

b.  1 

347 

, 

3780 

4  13 

1946 

2 

77  1  0 

4.  7 

358 

7800 

356 

1949 

1 

8180 

4.  1 

333 

I 

7950 

380 

1950 

1 

7460 

5.  1 

38  1 

1951 

8483 

4.5 

379 

I 

7/00 

350 

1952 

1 

7620 

5.3 

40b 

1953 

2 

850b 

4.6 

394 

j 

8«oO 

4  14 

1 

7674 

353 

1954 

2 

b69b 

4.6 

260 

1 

7850 

365 

1 

6273 

30S 

1955 

2 

6940 

4.  7 

325 

| 

7740 

360 

1 

7815 

364 

1957 

1 

7490 

5.2 

386 

1947 

1 

7160 

4.9 

350 

1  948 

1  4 

670  1 

5.0 

335 

4 

92  50 

432 

1949 

12 

8170 

5.0 

407 

3 

9057 

44  1 

1950 

b 

8  144 

4.7 

3B3 

5 

10032 

463 

195  1 

8 

7715 

4.6 

37  1 

b 

Be  16 

415 

1952 

784  3 

4.7 

3o9 

7 

8b26 

408 

1953 

8 

8889 

4.5 

400 

8 

8b09 

397 

2 

759B 

367 

1954 

7 

8923 

4.5 

407 

7 

32u4 

389 

7 

6345 

387 

1955 

4 

8658 

4.4 

384 

4 

8293 

375 

4 

6491 

369 

1956 

2 

89S0 

4.3 

387 

2 

78  15 

359 

2 

6094 

386 

1957 

9730 

4.3 

422 

8S10 

392 

1 

8709 

414 

195b 

1 

1  1050 

4.2 

464 

1 

7760 

3s5 

1 

8622 

402 

194  7 

5670 

5.5 

315 

1948 

10 

7188 

5.0 

359 

1949 

25 

80  1  3 

5.0 

397 

4 

10740 

48<l 

1950 

26 

7256 

5.  0 

359 

9 

91  70 

41d 

1951 

19 

7442 

4.8 

356 

9 

8481 

396 

1952 

13 

7178 

4.6 

342 

9 

64  1  1 

36  1 

1953 

13 

7113 

4.6 

332 

1  1 

8570 

360 

2 

9004 

426 

1954 

9 

6678 

4.6 

32  1 

8 

8594 

357 

8 

7975 

343 

I9S5 

b 

6680 

4.7 

313 

b 

8264 

338 

5 

8371 

344 

1956 

4 

6405 

4.9 

395 

4 

9568 

399 

4 

9003 

4  1  6 

1957 

3 

7327 

4.8 

350 

3 

8687 

37b 

3 

8436 

373 

1958 

6 

980  3 

4.6 

450 

4 

9360 

396 

3 

1  2466 

435 

1959 

3 

b923 

4.7 

254 

3 

10037 

39  1 

3 

10090 

403 

1950 

i 

9933 

5.  2 

5  1  3 

2 

91  10 

407 

1951 

3 

7713 

5.4 

418 

2 

7805 

387 

1952 

9500 

5.2 

490 

2 

8690 

427 

1953 

3 

9960 

5.  1 

508 

2 

7030 

352 

1954 

1 

9830 

4.9 

464 

7490 

400 

1 

B295 

444 

1955 

2 

1  1200 

5.  1 

563 

1956 

I 

1  1060 

4.9 

543 

1957 

3 

1  0470 

5.  1 

533 

2 

7685 

406 

2 

B437 

448 

1956 

1 

7070 

5.6 

396 

1 

9320 

382 

1 

12786 

456 

1957 

1 

5170 

5.0 

260 

1 

94  70 

390 

1 

10420 

376 

1952 

4 

6968 

4.9 

338 

1 

8300 

38  1 

1953 

20 

7  149 

4.5 

323 

16 

9389 

401 

3 

9654 

409 

1954 

20 

78  1  4 

4.6 

361 

19 

8959 

390 

16 

9335 

397 

1955 

20 

792  5 

4.  7 

372 

20 

6584 

393 

16 

8263 

377 

1956 

lb 

7787 

4.7 

363 

15 

8301 

381 

13 

8453 

396 

1957 

10 

7896 

4.6 

364 

10 

91  17 

419 

6 

8908 

390 

1958 

10 

6630 

4.7 

322 

8 

8604 

39  1 

B 

872  1 

39  7 

1959 

8 

7589 

4.4 

337 

6 

8279 

378 

7 

91  19 

425 

1960 

1 

9730 

4.5 

442 

1 

94  70 

472 

1 

9407 

482 

1950 

2 

9275 

5.0 

456 

195  1 

29 

6787 

5.  1 

344 

1  1 

8213 

386 

1952 

85 

6878 

5.0 

344 

47 

6  104 

364 

1953 

89 

6859 

5.0 

343 

86 

8083 

379 

31 

8281 

390 

1954 

12b 

7345 

5.0 

363 

124 

8510 

397 

1  1  1 

6229 

388 

1955 

100 

7523 

5.0 

374 

98 

8347 

398 

92 

6308 

394 

1956 

64 

7166 

4.9 

351 

62 

8399 

392 

60 

8359 

4U6 

1957 

46 

7493 

4.9 

365 

45 

8487 

397 

4  1 

8491 

408 

1958 

39 

7935 

4.9 

386 

29 

8798 

403 

26 

8917 

41  1 

1959 

22 

7299 

4.9 

357 

2  1 

84  50 

383 

21 

9091 

419 

1960 

9 

7479 

4.6 

360 

9 

7869 

364 

9 

880? 

409 

PCNNSYL  VAN  I  A 


526 


TABLL    lb. — (jAUGHTEr-AvlRAoE  OF   SIRES   IN  ScKVICl.   IN   ARTIFICIAL   8  K  t  LlJ  I  N  j  URBANIZATIONS- 
BY   YlAR   uF   FRESHENING — RlCORDS   f  RO .1   THIS   STATl.  ONLY 


-GK0UH..0   8Y   bKLLI  , 


GAUGHTER    AVlRAGl   bY    b  1  RL 


RECORD  AVERAGE   BY   ilRE   BY   F  R^  SHlNI  i*C  YCAk 


503-CAY  CONTtMf.    AV.   YtARLY  Ht.RU  »;LHlJt 


5lRc  DAUGHTER..  RECORDj  MILK  TLST  FAT 
NO.  NU.  NO.  LB.   fCT.  LB. 


12       8276     4.6  38B 


315380  39  105       7915     4.6  365 


7400     4.9  361 


lib       8053     4.3  34B 


316429  8  13       6497      3.2  339 


3        7GIU     4.5  314 


319572  2  4        6373     5.5  345 


319842  16  54        7/60     4.7  36t 


522342 
322436 


7693     4.7  365 


1  11630  3.9  45<J 
26       794B     4.8  375 


3       8355     4.8  40U 


7        7563     4.8  364 


6       7828      5.0  392 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

res 

r 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RtCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

LB. 

GUERNSEY 

1949 

1 

7700 

5. 

0 

386 

1950 

2 

7965 

4. 

i 

3/4 

1 

6640 

35  1 

195  1 

5 

4. 

6 

3  54 

2 

7955 

359 

1952 

10480 

4. 

9 

5  14 

1 

3690 

404 

1953 

4. 

° 

455 

2 

8585 

4  15 

19  54 

4  9 

£  # 

1  9  1 

1 

59  70 

28  3 

| 

6344 

3C  3 

1955 

8390 

4. 

2 

360 

2 

7995 

S67 

2 

300  1 

ioi 

1952 

.  6 

7527 

4. 

6 

349 

4 

8375 

39  1 

1953 

4. 

7 

363 

22 

8619 

396 

12 

6449 

3/6 

1954 

4. 

8 

385 

19 

6bo3 

403 

17 

944  7 

426 

1955 

18 

4. 

/ 

413 

15 

9223 

426 

16 

669B 

40  1 

1956 

4  _ 

392 

1  0 

407 

1  0 

98  36 

195/ 

4. 

4 

378 

9 

d552 

400 

7 

93  14 

444 

1958 

4. 

3 

363 

! 

3379 

409 

7 

9z32 

42  1 

1959 

? 

9  179 

4. 

b 

42  1 

J 

8004 

372 

7 

9131 

42  3 

1949 

1 

7230 

5. 

1 

368 

1950 

1 

6I7C 

5. 

1 

3  14 

19S1 

| 

4. 

9 

257 

1952 

9^0  (j 

4. 

U 

435 

1 

al60 

4  16 

1955 

8380 

4. 

8 

40  1 

1 

80/0 

590 

1 

3687 

4 '.7 

1955 

1 

896u 

4  . 

I 

6262 

33  9 

1947 

6700 

4. 

2 

282 

1946 

7184 

4. 

4 

318 

2 

10040 

3o4 

1949 

10 

8759 

4. 

370 

3 

1  1467 

407 

| 

9 

8C97 

4  m 

352 

110  13 

39  1 

1951 

f 

Aa*!  n 

4. 

4 

319 

4 

IU593 

53b 

1952 

4. 

2 

3j7 

5 

10427 

3Ub 

1953 

846' 

4. 

? 

J54 

4 

10295 

384 

1  954 

2 

8990 

385 

106/5 

393 

2 

10353 

364 

1955 

1 

1  1740 

4. 

2 

489 

1 

10990 

406 

1 

10159 

374 

1953 

7sn< 

5. 

4 

403 

2 

960b 

424 

1954 

7n 

5. 

6 

423 

2 

10425 

450 

1 

1220H 

486 

1  955 

i)  _ 

367 

2 

104  80 

463 

2 

1 U  58  9 

4/4 

1956 

4. 

7 

273 

1 

9670 

38  1 

1 

1  1020 

429 

1948 

4. 

5 

29C 

1949 

1 

6560 

4. 

3 

294 

1950 

1 

8090 

4. 

4 

357 

1954 

5. 

5 

576 

1 

1  1940 

473 

1 

1  1  140 

44-i 

1955 

6770 

5. 

4 

566 

1 

I2O.-0 

475 

1 

1  1946 

479 

1956 

5. 

3b2 

1 

1  1590 

30  1 

1 

7292 

3S4 

1957 

| 

495U 

5  m 

6 

277 

| 

92  70 

376 

1 

1  1827 

4/2 

1950 

6 

8968 

4. 

6 

408 

3 

12047 

546 

195  1 

1  1 

733C 

4. 

b 

349 

6 

9248 

408 

1952 

9 

3376 

4. 

7 

393 

B 

8433 

394 

1953 

i 

8472 

4. 

3 

377 

8 

9329 

399 

4 

9497 

40  7 

1954 

70A^ 

4. 

6 

373 

b 

860  1 

37  1 

8 

6922 

393 

1955 

4_ 

569 

7/12 

56  1 

n 

B329 

3c  5 

1956 

roX> 

4. 

5 

387 

5 

6bJ7 

32  7 

3 

7786 

5(19 

1 V  5  7 

4  a 

3 

377 

7385 

377 

2 

/C69 

34  9 

1958 

5. 

2 

500 

1 

8440 

4  14 

1 

7129 

360 

1949 

to 

4. 

9 

4  1  1 

1950 

7^4(1 

5. 

0 

366 

1952 

/420 

4. 

9 

564 

1 

7490 

564 

1954 

1 

6940 

4. 

3 

514 

1 

3890 

394 

1955 

1 

788C 

4. 

4 

349 

1 

8o40 

385 

1 

9123 

408 

1956 

4. 

5 

3  72 

1 

8b30 

404 

1 

o633 

3bO 

1958 

1 

1  1830 

3. 

9 

458 

1 

12  180 

479 

1950 

6 

4. 

9 

403 

2 

10260 

438 

195  1 

6446 

4. 

7 

306 

3 

8247 

354 

19  52 

768  5 

o 

384 

3 

8673 

344 

1953 

4. 

8 

316 

5 

9040 

352 

1 

/347 

358 

1954 

1 

9890 

4. 

5 

444 

1 

10750 

582 

1 

91  78 

526 

1955 

2 

6850 

5. 

0 

543 

2 

7585 

52  1 

1957 

4. 

6 

51  1 

1 

8070 

53  1 

1 

9527 

453 

1958 

7  <sn 

5. 

5 

589 

1 

74  10 

340 

1 

10213 

460 

1959 

4. 

b 

597 

2 

8100 

373 

9387 

434 

7380 

ii  m 

354 

1957 

2 

8483 

4. 

7 

404 

1 

7510 

349 

1 

764  1 

363 

1958 

1 

6010 

4. 

b 

270 

1 

8280 

586 

1 

7249 

358 

1954 

1 

6800 

4. 

b 

326 

1 

9740 

371 

1955 

1 

8000 

4. 

7 

580 

1  14  10 

424 

7161 

347 

1956 

1 

6940 

4. 

8 

334 

1 

I05B0 

417 

8796 

349 

1957 

1 

6210 

4. 

6 

286 

1 

9320 

390 

1958 

2 

9640 

5. 

1 

487 

1 

10630 

468 

12034 

512 

1959 

1 

6860 

4. 

b 

310 

1 

104  70 

434 

1208H 

52  5 

1949 

1 

7060 

5. 

0 

352 

1 

90  10 

388 

1950 

1 

7420 

5. 

1 

380 

1 

9140 

405 

1951 

1 

8660 

5. 

2 

449 

1 

8650 

413 

1952 

1 

8890 

5. 

0 

443 

1 

6300 

403 

1954 

1 

7540 

4. 

8 

364 

84  60 

406 

1 

7750 

375 

PENNSYLVANIA 


327 


TABLE    IS.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BRttOING  ORGAN  I ZAT I ONS — GkOUPtD   BY  CRLtO, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I NG — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAOGHTER   AVuRAGl   BY  SIRc 


RECORU  AVcRAGE   BY   SIRE   BY  FRi.SHi.NlNG  YcAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


305-UAY  CONICMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVtrKAGE 


3242  57  33 


128       8405     it. 8 


326194  55 


326154  225 


3285 14  U 


328527  II 


6946     5. I 


3290  91  3 


330093 
330448 
330720 


I 
1 

26 


6430 
7220 
7621 


4.9 
5.4 
5.2 


5956  5.2 


FAT 

FRESH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

I  AT 

RLCORDs 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LF  . 

GUERNSEY 

1955 

1 

7400 

4.9 

361 

1 

8400 

409 

1 

814? 

396 

403 

1948 

7 

7139 

4.9 

347 

2 

8345 

4  10 

1  94V 

1  1 

7669 

4.9 

369 

9  128 

1950 

14 

7613 

4.9 

371 

1 

8  160 

395 

1951 

15 

8823 

4.8 

423 

1  1 

8581 

42  1 

1952 

19 

9132 

4.8 

437 

15 

9245 

430 

1953 

14 

B969 

4.6 

426 

12 

8783 

4  lb 

2 

9232 

44  1 

1954 

18 

9581 

4.6 

462 

1  / 

9301 

438 

13 

852  1 

398 

1955 

14 

8799 

4.7 

4  14 

14 

8801 

4  lb 

10 

8587 

404 

1956 

7 

10170 

4.6 

4o4 

7 

8351 

404 

6 

8633 

422 

1957 

4  .  6 

427 

5 

8678 

42  1 

4 

8039 

373 

1958 

2 

7975 

4.7 

374 

2 

7700 

369 

2 

8083 

394 

1959 

2 

8920 

4.o 

4  10 

2 

7970 

37  1 

2 

8944 

403 

375 

1 949 

9 

7873 

5.  1 

9  795 

19S0 

26 

7790 

4.8 

375 

13 

8902 

393 

1951 

4.6 

361 

16 

8943 

40  1 

1952 

23 

8245 

4.8 

399 

19 

9200 

409 

1953 

25 

8313 

4.  1 

393 

23 

9050 

400 

6 

3760 

399 

1954 

18 

8593 

4.5 

38  7 

16 

9560 

396 

17 

9404 

398 

1955 

1  1 

8797 

397 

1  | 

9  637 

402 

1  0 

653  ? 

359 

1956 

b 

1001  5 

4.5 

452 

b 

9708 

429 

8 

9930 

445 

1957 

5 

1  001  6 

4.7 

465 

5 

10608 

494 

5 

104  7  V 

476 

1958 

2 

8670 

4.4 

376 

2 

9405 

424 

2 

10104 

438 

1959 

2 

6555 

4.5 

293 

2 

1  I43S 

489 

2 

10666 

456 

328 

1953 

2 

6640 

5.7 

382 

2 

10635 

438 

1955 

1 

6090 

5.  2 

3  15 

1 

8040 

376 

1 

6044 

384 

1958 

1 

7240 

4.9 

352 

1 

8830 

433 

1 

8251 

407 

1959 

4.3 

319 

1 

73  10 

347 

1 

7990 

387 

I960 

1 

6010 

4.5 

273 

1 

7  100 

346 

1 

7859 

382 

350 

1948 

7 

6633 

5.0 

335 

1 949 

48 

733o 

5.2 

378 

9 

8878 

406 

1950 

5.  1 

3d3 

24 

6667 

404 

1951 

80 

701  1 

5.0 

351 

39 

o238 

3b4 

1952 

1  12 

7251 

5.0 

363 

75 

8434 

38b 

1953 

82 

7074 

5.0 

357 

70 

7962 

362 

27 

844  5 

390 

1954 

78 

7465 

5.0 

374 

73 

8537 

382 

67 

8272 

377 

1955 

43 

7340 

5.0 

364 

40 

8397 

38  3 

37 

6569 

39  1 

1956 

22 

7950 

5.0 

396 

IB 

8472 

403 

18 

88  76 

4^5 

1957 

Is 

8133 

5.  1 

408 

14 

82  14 

38b 

14 

8092 

36U 

1958 

14 

7676 

4.9 

380 

12 

8932 

413 

12 

8545 

40  1 

1959 

5 

8504 

4.6 

405 

5 

8320 

382 

5 

9054 

4^0 

338 

1950 

1 

6010 

4.  1 

249 

1951 

1 

84  10 

5.5 

467 

1956 

| 

4.3 

365 

1 

8570 

377 

1 

9603 

463 

1959 

2 

5910 

4.6 

27  1 

1 

7320 

333 

7303 

332 

349 

1951 

1 

7190 

5.0 

356 

1952 

2 

81  10 

5.3 

425 

2 

1  3500 

549 

1953 

3 

8610 

5.0 

427 

2 

10335 

423 

1954 

7 

62  14 

5.5 

336 

7 

7873 

339 

7 

V033 

40  1 

1955 

5 

6736 

5.  5 

369 

5 

8002 

369 

5 

7b52 

354 

1956 

3 

5780 

5.4 

307 

3 

65  70 

292 

3 

9174 

402 

1957 

3 

8377 

4.4 

367 

2 

7940 

349 

2 

8132 

34? 

1958 

4 

7  108 

4.5 

321 

3 

8247 

364 

3 

V443 

4u6 

1959 

5.  1 

315 

3 

7520 

34H 

3 

7496 

346 

340 

1947 

5.  1 

329 

1948 

3 

7397 

4.  7 

342 

377 

1948 

9 

8289 

4.5 

376 

1  949 

IV 

8339 

4.8 

395 

7 

9  167 

422 

1950 

9 

8784 

4.6 

399 

2 

8225 

393 

195  1 

1  1 

9283 

4.9 

455 

7 

930  1 

426 

1952 

1  1 

8370 

4.  7 

392 

B 

8544 

3B2 

1953 

9 

8844 

4.6 

429 

V 

82V2 

381 

4 

7731 

37  1 

1954 

4 

9170 

5.0 

457 

4 

89  18 

408 

3 

9447 

435 

1955 

3 

9163 

4.  5 

417 

3 

9053 

40  > 

3 

9156 

412 

1956 

76  3  5 

4.8 

366 

4 

83  15 

402 

4 

8339 

40  1 

1957 

1 

9400 

4.  7 

445 

1 

9320 

460 

1 

6066 

396 

312 

1957 

1 

6430 

4.9 

312 

39  1 

1952 

1 

7220 

5.4 

391 

396 

1952 

2 

8490 

5.2 

439 

1 

9160 

469 

1953 

6 

6602 

5.4 

359 

4 

9035 

44  7 

1954 

o 

8930 

5.2 

462 

4 

90d5 

436 

4 

9867 

457 

1955 

3 

8690 

5.2 

452 

3 

6723 

42b 

2 

9919 

493 

1956 

1 

13700 

5.2 

7  1  1 

1 

104^0 

530 

1 

9636 

465 

1957 

2 

10515 

5.5 

566 

2 

9o30 

459 

2 

10453 

453 

1958 

2 

364  5 

4.9 

423 

2 

9705 

429 

1 

9636 

4b  1 

1959 

4 

10083 

4.8 

469 

4 

83  18 

40  1 

4 

876  1 

4^4 

313 

1950 

5 

5656 

5.3 

299 

1951 

9 

5560 

5.3 

295 

1 

8770 

368 

1952 

8 

632  1 

5.4 

342 

3 

8337 

38  1 

1953 

3 

6020 

5.2 

313 

3 

7463 

340 

2 

o300 

366 
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TABLE    I  3. — DAUGHTLR-AVLRAGE  OF   SlKcS    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY   BREED  ■ 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER   AVtKAGu   BY  SIRl 


RECORD  AVEKAGE   BY   llRE   BY   FRcSHLNING  YEAR 


303-DAY  CONTEMP.  AV. 


SlKu  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  L8. 


YLARLY   HtRD  AVERAGE 
FAT 


13       8163     It. H  396 


93        7577     4.6  349 


331927  88  206       7229     5.0  357 


332293         237  633        7908     4.8     38  1 


332372  93  237       8096     4.6  373 


333176  31 


63       6889     4.8  330 


333442  1 


2       6355     5.4  345 


4        7310     4.9  360 


3343  10  69  194        7774     4.6  354 


3       7768     5.1  394 


335596  15  39       6756     4.9  332 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YtAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

GUERNSEY 

1954 

2 

6915 

5.4 

371 

1 

7  loO 

356 

1 

7205 

1953 

2 

742b 

5.3 

390 

1 

7590 

379 

1 

7739 

1956 

1 

7080 

5.  9 

4  1  6 

1957 

1 

8130 

5.2 

422 

1958 

1 

7130 

5.0 

354 

1954 

1 

7470 

5.5 

407 

] 

1  1890 

486 

1955 

1 

7530 

5.  7 

426 

1 

12180 

513 

1 

1  1739 

1956 

4 

8153 

5.3 

423 

3 

10387 

512 

2 

109  1 1 

1957 

4 

816b 

4.9 

403 

3 

9517 

424 

2 

9783 

1958 

2 

7285 

5.0 

363 

1 

86  50 

422 

1959 

2 

9435 

4.  7 

446 

2 

6155 

286 

2 

7734 

I960 

1 

4860 

4.  1 

197 

1 

5680 

228 

1949 

10 

8297 

4.4 

366 

4 

8088 

407 

1950 

1  7 

7814 

4.6 

360 

4 

8575 

445 

195  1 

20 

7906 

4.6 

368 

8 

8689 

408 

1952 

12 

8099 

4.  3 

363 

a 

8636 

407 

1953 

12 

8345 

4.  5 

375 

12 

8620 

403 

1954 

6 

B755 

4.6 

400 

6 

8252 

403 

6 

8413 

1955 

6 

8785 

4.  7 

408 

6 

9643 

440 

6 

9174 

1956 

3 

8730 

4.6 

40  1 

3 

8253 

4  12 

2 

8475 

1957 

3 

8287 

4.2 

354 

3 

8B77 

407 

2 

909  1 

1958 

2 

1  0550 

4.4 

465 

2 

9115 

424 

2 

10355 

1959 

1 

7640 

4.2 

32  1 

1 

9760 

409 

1 

10399 

I960 

1 

7710 

4.  1 

314 

1 

10560 

4  1  1 

1 

10769 

1949 

1  1 

7677 

5.  1 

390 

3 

9760 

469 

1950 

19 

7177 

4.9 

357 

6 

8583 

396 

1951 

32 

7202 

5.0 

360 

18 

7995 

376 

1952 

34 

7479 

5.  1 

377 

24 

8096 

390 

1953 

40 

7114 

5.0 

355 

36 

8251 

385 

1  1 

8643 

1954 

23 

7640 

5.  1 

388 

25 

8323 

395 

20 

8030 

1955 

18 

7907 

4.9 

390 

18 

8499 

413 

16 

8642 

1956 

10 

8103 

4.9 

395 

10 

9170 

414 

9 

8880 

1957 

5 

7712 

5.0 

382 

5 

7944 

358 

5 

8038 

1958 

6 

7842 

5.2 

407 

5 

8660 

406 

5 

8763 

1959 

6 

7957 

4.9 

395 

6 

83b3 

38  1 

6 

8906 

1949 

9 

9212 

4.8 

440 

4 

7893 

383 

1  950 

32 

808  1 

4.9 

397 

1  5 

9031 

4  1  3 

1951 

55 

8320 

5.0 

410 

31 

9377 

425 

1952 

72 

7716 

4.9 

379 

46 

9097 

394 

1953 

94 

8015 

4.8 

386 

85 

8876 

388 

33 

7970 

1954 

104 

8003 

4.8 

382 

100 

8886 

395 

91 

8773 

1955 

88 

8306 

4.8 

400 

8  1 

8987 

413 

78 

8546 

1956 

53 

7769 

4.9 

376 

50 

8613 

399 

50 

8930 

1957 

54 

7834 

4.7 

372 

53 

9042 

411 

45 

8843 

1958 

39 

7734 

4.8 

368 

33 

84  72 

392 

32 

8825 

1959 

24 

7828 

4.8 

370 

24 

8344 

382 

24 

876  1 

1 960 

9 

8054 

4.6 

377 

9 

7660 

36  1 

9 

873  3 

1952 

8 

8960 

4.  7 

417 

6 

9065 

431 

1953 

33 

8862 

4.5 

403 

32 

8600 

385 

8 

7975 

1954 

48 

8452 

4.7 

395 

47 

8449 

387 

44 

8205 

1955 

44 

7929 

4.7 

371 

42 

8460 

383 

38 

8798 

1956 

28 

8064 

4.6 

367 

28 

8497 

392 

25 

8302 

1957 

24 

7977 

4.  7 

377 

24 

8579 

401 

12 

8102 

1958 

30 

8113 

4.6 

373 

21 

8227 

382 

17 

8892 

1959 

18 

78  1  3 

4.7 

365 

18 

8631 

392 

17 

9175 

I960 

4 

8440 

4.6 

385 

4 

7298 

332 

4 

7949 

1949 

10 

7745 

4.9 

378 

2 

10  105 

412 

1  950 

1  7 

6597 

4.7 

306 

2 

9200 

364 

1951 

14 

7545 

4.8 

359 

5 

102  78 

425 

1952 

9 

7634 

4.8 

364 

6 

9157 

39  1 

1953 

7 

7299 

4.B 

347 

7 

8489 

366 

3 

9265 

1954 

3 

8450 

4.5 

377 

3 

9003 

364 

3 

8756 

1955 

| 

4700 

4.  7 

218 

1 

80  70 

404 

1 

7957 

1957 

1 

6550 

5.3 

350 

1 

9460 

45  1 

1 

8066 

1958 

1 

9350 

4.6 

430 

1 

8300 

406 

1 

8306 

1950 

1 

5560 

5.4 

300 

1951 

1 

7150 

5.4 

389 

1954 

2 

7390 

5.0 

372 

2 

8575 

352 

1955 

1 

6650 

4.8 

3  la 

1 

8130 

387 

1 

8535 

1956 

1 

7840 

4.7 

366 

1 

1  1260 

440 

8720 

1  950 

a 

7483 

4.5 

332 

4 

9  1  70 

410 

1951 

28 

8039 

4.6 

368 

13 

8779 

41  1 

1952 

40 

8  102 

4.  7 

377 

30 

85  18 

400 

1953 

31 

8070 

4.6 

365 

30 

7932 

371 

7 

8987 

1954 

27 

8246 

4 .  6 

377 

27 

8346 

389 

24 

8558 

1955 

22 

8055 

4.4 

350 

22 

8720 

398 

20 

9196 

1956 

1  1 

8123 

4.4 

355 

1  1 

8  159 

372 

10 

8603 

1957 

14 

7255 

4.  5 

324 

13 

8544 

379 

12 

7617 

1958 

9 

7679 

4.4 

334 

7 

8296 

38  1 

7 

8366 

1959 

2 

8d20 

4.3 

378 

2 

92  10 

400 

2 

10230 

1960 

2 

9365 

4.  1 

38  1 

2 

10740 

460 

2 

1  1091 

1954 

8470 

4.9 

4  14 

7910 

370 

1955 

1 

8340 

5.0 

413 

1 

7450 

361 

1959 

7130 

5.2 

373 

5130 

234 

1949 

3 

6793 

5.  1 

34  1 

473 
507 
437 


403 
420 
423 
429 
476 
436 
436 


4  14 
394 
424 
419 
373 
410 
4  16 


374 
392 

39  I 
420 

40  5 
408 
405 
416 


368 
379 
402 
39  1 
383 
417 
42  I 
373 


400 
355 
375 
396 
407 


396 
390 
407 
389 
345 
379 
441 
476 
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TABLE    I  5.     DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   ScRVlCL   IN   ARTIFICIAL   ORELUINo  ORoANI ZAI 1 ONs- 
BY   YEAR   UF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATt  ONLY 


■GKOUPLO  BY  BKtEU, 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  SIRE 


RECORU  AVlRAGL   BY   SIRE   BY  IKLSHcNlNG  YL*K 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS     HILK  TEST 
NO.  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-OAY  CONIlMi 


YhAKLY  HlKD  AVI  ka  ,i 


792B     5.0  39b 


336053 
336535 


7960     5.  1  405 


7257     4.6  327 


7832     4.6  359 


8351      4.6  377 


15       8801      4.4  386 


340985  1 


341070  76 


7705     4.9  377 


6544     5.1  337 


7254     4.8  340 


34  1581  52 


8038     4.7  374 


FRESH 

RLCOKOS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLC  ORDS 

MILK 

FA  1 

R  tCUKOS 

MILK 

f  M 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GULRNSEY 

1950 

69  5  8 

4.9 

34  1 

80  1 0 

4  3  1 

1951 

64  80 

5.0 

3  19 

8  18  2 

3b  5 

1952 

5 

7786 

4 .  U 

374 

4 

8  j88 

383 

1953 

5 

7240 

5.0 

357 

^> 

7942 

369 

2 

098  7 

409 

1954 

3 

7870 

5.2 

402 

3 

92  1  7 

425 

3 

843  i 

399 

1955 

1 

7360 

5.  1 

374 

1 

7260 

37  1 

1 

6976 

3o  1 

1957 

2 

6570 

5.2 

340 

2 

8225 

370 

754  5 

367 

1958 

| 

6230 

5.3 

333 

1 

6330 

303 

1 

7586 

358 

1959 

3 

7517 

4.  7 

346 

3 

8370 

362 

3 

8644 

334 

1953 

3 

473  f 

5.2 

24  1 

2 

B'»aO 

354 

( 

9  766 

399 

1954 

65 

7970 

5.0 

398 

62 

8569 

39h 

58 

8374 

3bo 

1955 

90 

7880 

5.  1 

400 

89 

8  7  55 

402 

82 

897R 

4  1  3 

1956 

72 

7963 

5.  1 

40  1 

68 

8684 

396 

67 

860  2 

4  10 

1957 

82 

8126 

5.  0 

407 

8  1 

8846 

404 

56 

8684 

4  1  0 

1958 

99 

8034 

4.9 

397 

76 

8928 

399 

64 

945  j 

426 

1959 

63 

8457 

4.9 

4  12 

62 

8777 

387 

59 

9094 

4  10 

I960 

23 

8  54  7 

4.9 

4  18 

23 

8776 

38  7 

22 

9166 

4  15 

195b 

7960 

5.  1 

405 

, 

9580 

423 

1951 

7290 

4.7 

335 

1 

8370 

4  1  o 

1952 

4570 

4.3 

197 

1953 

1 190 

4.5 

322 

I 

B230 

3b5 

1954 

6690 

4.U 

3  la 

1955 

7983 

4.5 

352 

3 

86  70 

406 

2 

9123 

408 

1956 

6770 

4.6 

323 

1957 

10410 

4.4 

454 

1 

8  j90 

398 

9  1  34 

420 

1958 

8600 

4.4 

378 

2 

8B90 

4  1  1 

2 

903  1 

4  1  e 

1954 

B  1 3  7 

4.  b 

39  1 

1 

9204 

407 

7 

8455 

379 

1955 

1  1 

757  1 

4.8 

360 

1  1 

9087 

397 

10 

9249 

40  1 

1956 

22 

7693 

4.6 

354 

20 

9  122 

387 

20 

376* 

400 

1957 

768  1 

4.  7 

35B 

/  o 

8910 

386 

26 

853? 

374 

1956 

28 

7946 

4.  5 

358 

26 

8690 

370 

26 

9590 

409 

1959 

23 

Bt»4  b 

4.6 

390 

23 

9  lo  1 

38  1 

23 

9587 

400 

I960 

5242 

4.7 

24  1 

4 

B3j8 

345 

t> 

9780 

4  1  J 

1950 

4 

788b 

5.  1 

402 

2 

6965 

348 

1951 

1  U 

8409 

4 .  4 

367 

6 

8080 

392 

1952 

10 

7722 

4.  6 

551 

7 

835  1 

4  15 

1953 

6 

8568 

4.  7 

399 

6 

7620 

368 

8284 

4/3 

1954 

6 

9100 

4 .  9 

443 

6 

95o8 

436 

5 

8714 

4j0 

1955 

4 

8980 

4.6 

398 

4 

9398 

455 

9181 

45  1 

1956 

2 

894  5 

5.0 

444 

2 

9200 

442 

2 

9064 

436 

1957 

3 

7033 

4.  1 

3  1  7 

3 

8157 

40:> 

3 

8905 

4  . 1 

1959 

1 

12550 

3.6 

457 

1 

11110 

442 

1 

1  1750 

4*  1 

1948 

,, 

8690 

4.6 

39b 

1950 

2 

9455 

4.7 

443 

1 

7780 

331 

195  1 

\ 

8900 

4.5 

402 

1952 

1 

6840 

4  .  I| 

304 

1953 

1 

9710 

4.3 

4  I  a 

1954 

2 

9630 

4.5 

436 

1 

7  1  50 

370 

1955 

| 

8400 

4.4 

374 

1 

7110 

35u 

1 

7674 

393 

1956 

2 

8435 

4.  1 

345 

2 

7270 

376 

2 

692? 

33h 

1957 

2 

929  5 

4  .  3 

399 

2 

7450 

368 

1 

6856 

3  5 1 

1958 

I 

7630 

4  .  1 

314 

64  30 

3  1  4 

1 

3153 

4  J  1 

1956 

| 

7470 

4.  5 

J  id 

1 

74  70 

333 

1 

7085 

3.iL 

1958 

| 

7940 

5.2 

4  16 

1 

8580 

42  1 

1 

8349 

403 

1954 

1 

7970 

5.2 

4  1  3 

1 

8  190 

365 

1955 

1 

6150 

5.4 

331! 

1 

90  10 

434 

1956 

1 

6040 

5.  1 

309 

1 

8980 

40\> 

1957 

| 

6230 

5.  0 

J  1  3 

1 

92  50 

413 

1 

1020/ 

44  8 

195B 

I 

6  330 

5.0 

316 

1 

7730 

356 

9047 

40  i 

19S0 

6358 

4.9 

3  IB 

1 

8590 

450 

195  1 

7693 

4.9 

373 

4 

8000 

390 

1952 

1 4 

830  1 

4  .  V 

4  1  0 

1  0 

8405 

402 

1953 

24 

7096 

5.0 

554 

23 

8263 

387 

6 

B297 

378 

1954 

3  j 

74  55 

4.9 

36  1 

34 

8383 

iafi 

32 

851  '. 

395 

1955 

26 

743  1 

4 .  9 

359 

24 

893  1 

4  1  5 

2  1 

8349 

390 

1956 

I  1 

8585 

5.0 

425 

1  1 

82  14 

3B7 

9 

835  7 

19S7 

13 

7954 

4.9 

386 

13 

8462 

38  7 

'! 

8  198 

392 

195B 

13 

6994 

4.8 

j3  1 

1  1 

9467 

407 

10 

944u 

40  8 

1959 

6 

8810 

4.  5 

406 

6 

0305 

374 

0 

94  18 

4  16 

I960 

4 

10420 

4.  7 

484 

4 

8995 

405 

4 

9756 

44  / 

194  7 

5 

8564 

4.8 

412 

1 

85  10 

400 

1948 

25 

769  1 

4  .  6 

abb 

9900 

440 

1949 

26 

8318 

4.  7 

386 

5 

7836 

382 

1950 

30 

8503 

4.6 

393 

13 

9063 

42  1 

1951 

29 

8486 

4.6 

39  1 

13 

93o5 

4  1  1 

19S2 

19 

8709 

4.  7 

4  1  1 

13 

9211 

425 

1953 

17 

8  11/ 

4.7 

380 

14 

87c9 

399 

6 

8591 

4  12 

1954 

12 

861  o 

4.9 

42  1 

1  1 

9204 

424 

9 

919;. 

44  ' 

1955 

a 

O023 

4.U 

3S5 

a 

9  158 

4  1  1 

8 

9295 

436 

1956 

4 

8873 

4.5 

397 

8577 

387 

4 

V2  19 

4i5 

PENNSYLVANIA 
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—  DAUGHT  EK— AV  ER  Ao  £  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I i AT  I UN5- 
BY   YEAR   OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


■GROUPLD   BY  BREED, 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


8388     4.5  3/9 


343683 
344094 


I 

93 


I  S260 
109  7049 


7586     4.6  341 


7253     4.6  332 


3453 13 
346052 


2  8600 
lb  BI20 


7106     4.6  327 


346892 

3473  10 
348551 
348969 


5470     4.8  263 


I 
I 

be 


1  8  150 

2  7120 
136  7332 


709b     4.9  347 


RECORD  AVERAGE   BY   SIKE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP. 


AV.  YEARLY  HERO  AVERA1E 
FAT 
LB. 


425 
39  5 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

GUERNSEY 

1957 

3 

869/ 

4.4 

383 

3 

7687 

37/ 

3 

8887 

1958 

4 

9113 

4.3 

393 

4 

8260 

3/5 

2 

8372 

1948 

13 

7683 

4.6 

349 

3 

9767 

464 

1949 

39 

8052 

4.0 

364 

14 

9285 

428 

1950 

54 

8653 

4.5 

389 

1  8 

890  1 

422 

1951 

59 

8754 

4.6 

398 

21 

9451 

426 

1952 

46 

3738 

4.5 

395 

33 

899  3 

406 

1953 

35 

8666 

4.5 

393 

29 

8477 

389 

16 

8948 

1954 

33 

9572 

4.5 

429 

32 

9596 

422 

30 

9324 

1955 

Id 

10296 

4.4 

456 

17 

9692 

428 

14 

8956 

1956 

12 

9984 

4.3 

432 

1  1 

90  14 

4  14 

10 

9543 

1957 

9 

10090 

4.5 

458 

8 

9423 

431 

8 

9129 

1958 

6 

9068 

4.6 

414 

5 

8840 

436 

5 

9374 

1959 

•j 

1  1694 

4.4 

516 

5 

9258 

463 

5 

9298 

1960 

2 

9710 

4.3 

421 

• 

8490 

4  10 

1 

10246 

1953 

1 

5260 

4.5 

238 

, 

8160 

404 

1953 

v  10' 

6635 

4.9 

326 

9 

7974 

379 

I 

1031 1 

1954 

3B 

7022 

4.9 

338 

38 

8137 

37d 

36 

8252 

1955 

45 

7226 

4.9 

349 

4S 

8462 

390 

4  1 

8529 

1956 

29 

6965 

4.9 

34  1 

29 

8227 

383 

26 

8759 

1957 

14 

7974 

4.B 

383 

14 

8753 

390 

10 

9367 

195b 

16 

7295 

4.  9 

357 

12 

8582 

407 

10 

8776 

1959 

1  1 

7213 

4.  / 

339 

1  1 

8028 

372 

10 

686  1 

1960 

6 

7812 

4.6 

356 

6 

7838 

358 

5 

8535 

195  1 

5 

7854 

4.9 

387 

2 

9145 

409 

1952 

1  / 

7938 

4.4 

349 

12 

9058 

399 

1953 

16 

7753 

4.5 

343 

IS 

8808. 

362 

7 

6620 

1954 

12 

8078 

4.4 

355 

12 

8669 

384 

10 

8924 

1955 

6 

9282 

4.4 

407 

6 

9783 

416 

5 

9204 

1956 

4 

10110 

4.3 

434 

4 

10130 

45  1 

3 

10362 

1957 

2 

9710 

4.  1 

436 

2 

9655 

40  1 

2 

9914 

1958 

2 

6370 

5.  1 

255 

2 

9035 

36/ 

2 

9505 

1959 

1 

12680 

3.9 

49  1 

1 

8/80 

392 

1 

9091 

1951 

16 

7068 

4.  7 

325 

6 

8182 

390 

1 952 

75 

7036 

1953 

120 

7233 

4.6 

334 

105 

8079 

3/5 

30 

8179 

1954 

1  17 

7588 

4.  7 

357 

1  1  5 

3265 

387 

106 

8154 

1955 

92 

7578 

4.7 

353 

88 

8458 

39  1 

80 

850P 

1956 

47 

7409 

4.6 

339 

4/ 

8127 

382 

43 

8136 

1957 

48 

7254 

4.0 

332 

46 

8  190 

380 

33 

8102 

1958 

54 

7174 

4.5 

321 

48 

7856 

366 

42 

6042 

1959 

32 

7  153 

4.3 

3  1  1 

32 

7322 

339 

3  1 

7923 

I960 

/ 

7976 

4.3 

342 

7 

8214 

360 

6 

7968 

1957 

2 

8600 

4.4 

377 

2 

8520 

454 

1950 

1 

7810 

4.7 

367 

1 

7870 

4  16 

1951 

1 

7430 

5.0 

374 

1 

7760 

36  1 

1952 

1 

8110 

5.4 

442 

1 

8830 

425 

1953 

2 

7790 

4.9 

365 

2 

8520 

409 

1954 

2 

8450 

5.  3 

446 

2 

8/10 

4  16 

2 

8916 

1955 

2 

8250 

4.9 

408 

2 

86  10 

42  1 

2 

8884 

1956 

1 

7590 

4.9 

369 

1 

8290 

407 

1 

9025 

1957 

2 

8725 

4.8 

415 

2 

89o0 

445 

2 

8720 

1  95B 

2 

8010 

4.0 

3b  7 

2 

8320 

1960 

1 

7810 

4.5 

352 

1 

3840 

399 

1 

6578 

1953 

9 

7  134 

4.7 

329 

8 

7850 

566 

1 

720  5 

1954 

17 

8069 

4.6 

368 

15 

8b03 

4  15 

14 

8664 

1955 

18 

6947 

1956 

0 

8248 

4.  I 

362 

8 

9300 

43  1 

8 

8/59 

19  5  7 

12 

7733 

1958 

12 

7153 

4.6 

330 

1  1 

3244 

564 

9 

8698 

1959 

V 

6569 

4.6 

300 

9 

8506 

568 

9 

9076 

I960 

3 

8233 

4.3 

550 

7790 

363 

2 

9985 

1957 

1 

6070 

4.6 

2bl 

1 

3020 

401 

1 

6034 

1958 

1 

4e70 

5.0 

244 

1 

7920 

293 

1954 

1 

8150 

4.  1 

334 

1 

10600 

39/ 

1958 

2 

/  120 

5.  5 

390 

1 

7780 

359 

1 

7292 

1950 

9 

7o3  1 

5.  1 

378 

3 

7773 

536 

195  1 

16 

7030 

5.  1 

355 

5 

10128 

457 

1952 

25 

7312 

4.  / 

346 

15 

8391 

382 

1953 

25 

7376 

4.9 

358 

22 

9100 

408 

6 

8377 

1954 

22 

7582 

4.9 

37  1 

2  1 

9  196 

399 

18 

8775 

1955 

1  1 

8128 

5.  1 

417 

1  1 

9052 

4  12 

9 

9040 

1956 

7 

862  7 

4.9 

423 

7 

8/06 

400 

5 

9596 

1957 

3 

7571 

4.9 

377 

8 

9498 

430 

5 

878  1 

1958 

6 

7745 

4.  7 

367 

6 

92/3 

399 

5 

8476 

1959 

775<> 

4.  / 

363 

5 

7<:84 

332 

5 

8445 

1949 

4 

7693 

5.  1 

390 

1950 

25 

757  1 

4.9 

369 

5 

7892 

37  1 

195  1 

2V 

7106 

4.8 

544 

9 

7569 

375 

1952 

37 

7069 

4.9 

349 

22 

8  1  12 

377 

1953 

49 

6987 

4.9 

34  3 

44 

7821 

367 

17 

8380 

1954 

25 

7509 

5.0 

400 

25 

80/4 

383 

23 

/72  1 

I9S5 

16 

79o4 

b.O 

392 

16 

8404 

59  7 

15 

6221 

1956 

8 

7439 

4.5 

534 

8 

8  184 

385 

/ 

86  16 

1957 

6 

8238 

4.o 

5«l 

o 

Z/Od 

360 

4 

8224 

406 
420 
406 
435 
439 
467 
4/2 
529 


382 
36  1 
56B 
410 
421 
412 
424 
402 


362 
396 
390 
474 
416 
403 
409 


37  i 
379 
374 
5b5 
376 
3/5 
373 
365 


425 
4_.7 
445 
42  5 
408 
4  14 

3o/ 
406 
421 
415 
400 
39  4 
39  7 
466 

33  1 


40  I 
39  1 

402 
464 
42  I 
3H8 
393 


3H5 
365 
393 
409 
3/9 
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TABLE    I  5.--  UAUGHTER-AVLRAGE  OF   S  I R  l  S    IN   StRVlLt    IN   ARTIFICIAL  SRttUING   ORGANl^AI  I  0(5 — GKOJHlO   BY  U.tLCL, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATL  ONLY 


DAUGHTE  K 

AVERAGE 

BY  SIRE 

Y  I, 

lRi 

BY 

FR<_bllc."iIisG 

ylAi< 

SIRE 

305-UAY 

CO.M1 iNi 

.  A/. 

YEARLY   HcKU  AVt 

<A3t 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TlST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  milk 

TEST 

FAT 

RtLORbS 

MILK 

FAT 

RLCOKUS 

MILK 

F/.T 

NO. 

NO* 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  • 

YEAR 

NO .            L  6 . 

PCT. 

Lb  • 

NO* 

LB. 

LB. 

mo. 

LP. 

L.-. 

oUtKNSLY 

6  6828 

3  1 U 

b 

80  >3 

369 

5 

o78l 

41'  6 

1959 

3       b58  0 

7 

390 

5 

92bC 

42H 

5 

66  1  1 

39  7 

1960 

1  9060 

5  ■ 

475 

7590 

359 

1 

9036 

4  .6 

35 1 345 

7 

7066 

D.  0 

353 

1       7  1 7  0 

5. 

4 

3d5 

76  10 

36  1 

2        /bO  5 

5. 

4 

420 

V  5 9 5 

4  1  ? 

1 

B24C 

4  1  0 

1954 

1        7  300 

394 

8600 

4  3  1 

1 

G905 

4 'l  I 

1  955 

! 

1* . 

./ 

4  U4 

1 0  j 

360 

1        *  56  0 

5. 

3 

4  00 

1 

B9V0 

459 

1 

9505 

49  3 

1  958 

6  90 

4. 

3 

266 

' 

6660 

3  1  6 

1 

6  115 

290 

3530*7 

2 

9 

7397 

5.4 

392 

1954 

1  7620 

5. 

1 

389 

3230 

382 

7990 

3  78 

5- 

40  7 

8  965 

436 

1 

8535 

40  3 

19  56 

\  5930 

5  ■ 

7 

53o 

(10  1 0 

37  5 

1957 

2  7350 

597 

] 

8160 

407 

8170 

393 

195b 

1  9160 

454 

76UO 

364 

1 

620M 

3  IZ 

5. 

/o 

7210 

343 

1 

796H 

3(1  3 

I960 

9640 

d 

4/9 

9530 

450 

1 

9799 

4o7 

353 1  13 

3 

1} 

6578 

4.5 

29  7 

Can 

4. 

J 

J 

4. 

26o 

37  50 

4  04 

53 

1         0  t 
9450 

4  m 

4--  8 

83*.0 

36  3 

35  34  u5 

]  5 

36 

8  164 

4.9 

396 

1949 

7  8866 

7  170 

328 

195G 

8       773  i 

0 

380 

3 

1  1537 

480 

1951 

5  9660 

0 

489 

3 

10626 

4S2 

!o  *\ 

0       <J  333 

4. 

9 

4  U'j 

3 

9332 

383 

4. 

/ 

334 

*J 

8  7  6  5 

36  4 

2 

9075 

3  8  f 

1954 

•>           7  H 

7        Ik  1  ? 

4. 

9 

2 

8965 

366 

1955 

4. 

~ 

1 

3927 

■  0  \ 

4  . 

1 

390 

1  939 

1        6  20 

4. 

4 

262 

49 

4  5 

1 

909  1 

353709 

8 

13 

7  736 

40ci 

1932 

1  6/30 

5. 

2 

551 

Ll  ^ 

5. 

? 

lit' 

3. 

432 

0020 

494 

3 

974R 

!  q  e  t 

1        7  1 

5. 

4 

5 

46  1 

2 

I002d 

1  0  ■ 

5. 

4 

*pj 

A  n 

1 

326? 

40 

195  7 

978U 

4 . 

9 

4b3 

V  ('OO 

475 

1959 

1  923C 

5. 

5 

510 

1 

8*90 

384 

1 

6480 

395 

35  3b  4-.  5 

6502 

4 . 4 

!  01*0 

4. 

0 

303 

**  low 

4 . 

6 

in 

go 

4. 

1  1  1 3  ii 

'79 

195  1 

3  5900 

4. 

5 

2b  1 

J 

1  0l  20 

3b3 

1952 

2  5560 

4. 

3 

240 

1 

10  1  ^0 

364 

1953 

2  5610 

4. 

4 

243 

1 

101  10 

372 

8574 

3.4 

462 

5. 

5 

2 

1  06  2  5 

52  1 

1 

7521 

1955 

2  7280 

5. 

3ti9 

1 

6856 

3  37 

1956 

1  10380 

j  16 

10320 

490 

1 

10715 

31  1 

1957 

1  9070 

5. 

505 

1 

jitbO 

285 

195b 

1        92 10 

4o9 

1 

1  WtO 

578 

1 

1  1543 

57  1 

750  1 

4.5 

350 

3        6  80 

4 . 

4 

??  j 

J 

2 

1 0  1 2  1 

4o  7 

1  OK7 

1  H^n^ 

5. 

3 

OKH 

5. 

0 

444 

j  ,n 

4IO 

1 

9505 

1959 

2        939  a 

4  . 

v 

4  53 

• 

8 

2 

9903 

35 

6890 

5.6 

384 

1955 

6890 

6 

304 

354224 

134 

111 

7307 

4.7 

342 

1953 

5  7126 

4 . 

322 

4 

^UhO 

360 

1 

b022 

4.  6 

1954 

50  7534 

4  a 

7 

357 

47 

8739 

4  10 

36 

8473 

iib 

1955 

53        70 7  i 

4. 

6175 

^U 

44 

896  1 

1  956 

39  7092 

4. 

7 

j3  7 

3  7 

34 

654  7 

n  1 

•  '7  I 

!  O^fl 

ll a        7  'of 

4. 

7 

p  j 

ioi 
^' 

30 

8043 

46         7 69  1 

4. 

6 

K7  Q 

<7  ^ 

2B 

894  1 

t 

Ion 

4. 

6 

•  1 

6240 

27 

86  18 

< 

1960 

11  Oil* 

116 

4. 

3 

406 

6J  J 

1 1 

901  1 

4  1  ■ 

J 

354504 

66 

1  1  1 

7  193 

4.8 

343 

1953 

3  6763 

4. 

b 

313 

3 

V193 

4  12 

1 

8240 

4  1  0 

1954 

1  1  7284 

4. 

9 

354 

1  1 

89  19 

4  13 

10 

919> 

432 

1955 

22  7596 

4, 

9 

3/2 

22 

8632 

4  1  5 

2  1 

oe08 

402 

1956 

21  7190 

4 . 

550 

2  1 

8637 

398 

2  1 

3480 

403 

4. 

i42 

2  5 

15 

8346 

1  958 

20  739^ 

4. 

7 

386 

13 

88C7 

409 

1959 

9  /576 

4. 

6 

345 

a 

83U3 

372 

9 

8756 

39  7 

I960 

2  7480 

4. 

b 

364 

1 

8910 

416 

2 

9505 

4/0 

762o 

5.2 

395 

10 

1954 

1        762  (j 

5. 

393 

5980 

1 

6268 

26o 

3557  36 

I 

3 

10253 

4.5 

46b 

1953 

1       87  70 

4. 

3 

37  h 

1956 

1  11590 

4. 

5 

526 

3,10 

4  12 

1 

7903 

35  J 

1958 

1  10400 

4. 

303 

1 

ilul) 

4b6 

1 

662? 

428 

3562  15 

5 

12 

8016 

5.0 

405 

1948 

1  6/50 

5. 

0 

33/ 

5770 

293 

1949 

2  9275 

5. 

2 

475 

1 

3b30 

4  14 

1950 

2  8450 

5. 

0 

41b 

1 

8140 

416 

195  1 

4  7655 

5. 

390 

1 

66  70 

3Ut! 

PENNSYLVANIA 


332 


-DAUGHTER- AVER AGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED » 
BY   YEAR   OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVlRAC   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECOROi  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


33/749  I  1        9520     It. 6  436 

3567  18         367  626       7530     b.  1  382 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEA,< 


iU5-0AY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


4       6773     5.3  361 


339623  10  16       6d63     4.9  336 


360207  94  230       697b     b.l  356 


3632  14  b9  136       6076     4.6  372 


3638^6  3  9        8172      4.9  404 


364313  19  31        78t6      b.O  392 


2       9370     3.2  482 


366U62  72  lb2        7444     4.6  33c 


366648  54  96        7993     4.7  37/ 


367330         337  670       7b3b     4.6  34/ 


367629  74  249       7793     4.8  37b 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1952 

1 

7540 

5.0 

374 

1956 

1 

7370 

5.0 

370 

1 

8200 

397 

1 

9374 

4J8 

1959 

1 

8540 

5.0 

430 

1 

9490 

430 

1 

9363 

443 

1956 

1 

9520 

4.6 

436 

1 

10540 

407 

| 

12873 

47  1 

1948 

9 

7157 

5.2 

373 

2 

7785 

371 

1949 

38 

7927 

5.2 

406 

9 

99  13 

442 

58 

7674 

b  .  1 

392 

2  0 

84  38 

4  19 

195  1 

57 

8014 

5.  1 

403 

32 

8305 

396 

1952 

62 

8003 

5.  1 

406 

4  1 

8362 

58  1 

1953 

64 

7768 

5.0 

367 

6  1 

82  39 

380 

17 

8451 

3bS 

1954 

88 

791  1 

5.  1 

403 

86 

8358 

390 

81 

8214 

367 

1 95b 

84 

8193 

5.2 

427 

82 

d602 

403 

73 

8383 

40  5 

1956 

68 

314  4 

5.2 

420 

63 

36bl 

399 

05 

9057 

4  3  j 

1957 

76 

7504 

5.  1 

379 

76 

8275 

375 

7  1 

6275 

39  1 

1958 

104 

7278 

5.0 

366 

96 

0546 

381 

68 

8929 

40  3 

1959 

99 

7873 

5.0 

392 

99 

8606 

377 

90 

939? 

421 

1  960 

19 

7713 

5.0 

387 

19 

oO  65 

35  1 

I  9 

9066 

407 

1955 

1 

770L 

5.3 

409 

1 

8690 

4  14 

1 

6611 

4  54 

1956 

1 

6500 

5.4 

350 

1 

9470 

432 

1 

8676 

4^5 

1957 

1 

6690 

5.3 

337 

1 

10200 

500 

1 

6367 

41b 

1958 

1 

6200 

5.3 

329 

1957 

2 

7130 

4.6 

328 

2 

8980 

379 

2 

8497 

3b8 

1958 

4.3 

295 

6 

9573 

408 

5 

9653 

400 

1959 

6 

8152 

5.  1 

4  15 

6 

10720 

42  1 

6 

1  1280 

4't? 

1960 

2 

6385 

4.7 

295 

2 

8690 

336 

2 

8851 

377 

1950 

3 

7760 

5.2 

407 

1 

3320 

4  1  4 

1951 

27 

6773 

5.2 

352 

9 

8538 

4  19 

1952 

bt 

6883 

5.2 

353 

32 

8477 

399 

1953 

42 

7296 

5.  5 

384 

56 

83bl 

383 

3 

6629 

42  1 

1954 

29 

7372 

5.3 

387 

29 

6870 

4  10 

25 

8575 

409 

1955 

2b 

8137 

5.  1 

412 

25 

8975 

416 

22 

8658 

4  15 

1956 

16 

7908 

4.9 

382 

15 

8897 

40  1 

16 

9044 

419 

1957 

5.0 

370 

21 

8689 

383 

16 

8288 

379 

1958 

17 

7377 

5.  1 

366 

15 

9231 

4  13 

14 

88  18 

398 

1959 

6 

7966 

5.0 

369 

8 

7  724 

346 

8 

9212 

4^6 

1960 

3 

7773 

4.7 

368 

3 

9787 

413 

3 

10344 

432 

195  1 

2 

7710 

4.b 

370 

1 

64  10 

44/ 

1952 

4.5 

3oO 

10 

8486 

403 

1953 

32 

7854 

4.6 

30  1 

28 

8237 

330 

3 

8450 

40  1 

1954 

26 

8423 

4.7 

397 

26 

8392 

396 

25 

603? 

378 

1955 

19 

836  1 

4.7 

393 

1  1 

8560 

408 

17 

8754 

4  1  1 

1  1 

8734 

1  1 

344  5 

396 

1  0 

1 1  3  5 

392 

1957 

1  1 

8553 

4.7 

4  10 

1  1 

8593 

404 

8 

8322 

59  1 

W58 

7 

7270 

4.  b 

325 

b 

80  76 

39  1 

2 

6214 

409 

1959 

4 

994c 

4.  5 

438 

4 

9ob8 

44t 

4 

9818 

4o9 

I960 

1 

8690 

4.3 

414 

1 

6560 

320 

1 

7488 

375 

1953 

4 

8400 

4  .  i 

4  15 

2 

7660 

359 

2 

7133 

330 

195b 

2 

9190 

5.3 

491 

1 

96b0 

475 

1 

8640 

4^0 

1956 

1 

6330 

5.  1 

427 

1 

90  10 

445 

1 

954R 

430 

1957 

1 

8000 

4.7 

374 

1 

8b00 

393 

1 

8404 

4  10 

1 9  b  8 

1 

14  190 

5  ■  1 

72  9 

' 

6  54  0 

36  1 

1 

bOO  1 

366 

I9bb 

5 

8406 

5.2 

436 

3 

79b6 

387 

5 

8595 

403 

1956 

b 

7092 

5.  1 

363 

5 

73o4 

346 

5 

7268 

358 

1957 

7 

7353 

5.  0 

367 

7 

8550 

4  12 

6 

7152 

332 

1958 

6 

7437 

5.2 

365 

5 

8886 

407 

5 

8S13 

390 

1959 

7 

8079 

4.9 

392 

7 

78  1  1 

55  1 

6 

863b 

394 

1960 

7140 

4.8 

345 

1 

9030 

41b 

1 

8873 

410 

1953 

1 

8060 

5.2 

415 

1955 

1 

1068C 

5.  1 

549 

1 

9460 

469 

W51 

3 

722  7 

4.6 

327 

1 

107b0 

405 

1952 

2  1 

728  1 

4.  7 

339 

9 

9  144 

394 

1953 

30 

761  1 

4.6 

345 

29 

9341 

404 

10 

91  16 

406 

1954 

36 

7576 

4.5 

342 

30 

9403 

396 

30 

6983 

5o7 

1955 

19 

7849 

4.7 

366 

19 

9021 

396 

17 

9004 

402 

1956 

17 

d495 

4.5 

366 

1  7 

100C4 

4  14 

13 

101 15 

428 

1957 

9 

7922 

4.4 

352 

9 

10006 

43  1 

9 

8692 

385 

19  58 

/ 

8536 

4  . 't 

376 

7 

8  7b9 

338 

7 

969  3 

399 

1959 

7 

8459 

4.2 

356 

7 

8291 

365 

6 

91  13 

394 

I960 

3 

9827 

4.3 

41b 

3 

39o0 

39  1 

3 

10304 

406 

1954 

1 4 

7983 

4.8 

583 

14 

8592 

40  3 

14 

8246 

367 

1955 

22 

7833 

4.  7 

363 

19 

8632 

403 

16 

88  10 

407 

1956 

12 

8003 

4.  7 

379 

1  1 

94  15 

443 

9 

9136 

42  / 

1957 

lb 

8319 

4.6 

398 

14 

9063 

430 

9 

8b24 

4^3 

1958 

lb 

7b  13 

4.8 

579 

1  0 

8b37 

4  1  1 

7 

955H 

455 

1959 

1  1 

8946 

4.0 

40o 

1  1 

8/42 

4  1  0 

9 

99b0 

466 

1960 

7 

9660 

4.5 

427 

7 

9409 

45  1 

7 

9656 

47i 

1954 

29 

7>74 

4.  V 

386 

2V 

8937 

419 

23 

8325 

387 

1955 

122 

7795 

4.  / 

303 

1  16 

8b  1  ) 

396 

108 

874? 

409 

1956 

96 

7765 

4  .  1 

56  1 

90 

6345 

394 

90 

8392 

40  1 

1957 

143 

7753 

4.6 

356 

14  1 

6999 

40b 

104 

b45  1 

392 

1956 

144 

7bOj 

4.6 

542 

12  1 

6626 

387 

109 

91  79 

4  1  4 

1959 

IG4 

7942 

4.  o 

56  1 

103 

0405 

579 

94 

90b4 

409 

I960 

32 

842  B 

4.  j 

.380 

3^ 

8530 

373 

31 

93  14 

4;  / 

1948 

1  1 

7776 

4.0 

5b9 

1 

6030 

345 

1949 

30 

8  14  1 

4.6 

369 

b 

8Jo2 

4  14 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    15.— DAUGHTcR-AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  U  A  T I UNS— GROUPED   BY   BREED » 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRc 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  Lb.   PCT.  LB. 


10       8554     4.6  381 


123       7570     i>.7  359 


372994 
373403 
373766 


375194  171 


28       8016     5.0  40b 


2       9530     S.3  496 


3       8073     4.9  391 


50        7673     4.8  362 


3       7020     5.2  364 


404        7100     4.9  342 


3752  62 
3754  76 


1  10450  5.4  564 
108       7182     4.8  345 


376720 
377661 


2       8410     5.0  421 


49       6645     4.8  318 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY   FRESHENING  YEAR 


305-DAY   CONTEMP.   AV.   YEARLY  HEKU  AVLKAGE 


FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1950 

33 

7618 

5.0 

3  79 

1  3 

8  340 

397 

1951 

33 

8012 

4.8 

384 

20 

7793 

382 

1952 

42 

8160 

4.9 

396 

2b 

7940 

381 

1953 

31 

7587 

4.9 

369 

2b 

7630 

357 

4 

8609 

404 

19S4 

23 

8135 

4.b 

39  1 

22 

7890 

372 

22 

7815 

37  1 

1955 

15 

8235 

4.  i 

391 

13 

8  108 

396 

12 

8395 

398 

1956 

13 

8338 

4.6 

385 

1  1 

7860 

361 

9 

8505 

391 

1957 

1 

7776 

4.5 

349 

6 

7837 

36  1 

5 

7732 

373 

1958 

6 

7385 

4.8 

352 

4 

83  15 

410 

it 

8559 

4  1  2 

1959 

4 

10175 

4.9 

493 

4 

7623 

372 

3 

9556 

466 

1960 

1 

9560 

4.4 

425 

1 

72b0 

313 

1 

7652 

339 

1953 

1 

4760 

5.6 

265 

1 

be20 

306 

1954 

2 

7950 

4.6 

344 

2 

B250 

4  10 

2 

8317 

40  7 

1955 

2 

9735 

4.5 

429 

2 

9345 

442 

2 

8006 

393 

1956 

2 

7170 

4.7 

332 

2 

8565 

406 

2 

8497 

41  1 

1957 

1 

7450 

4.8 

356 

1 

59  10 

280 

1 

6235 

307 

1958 

1 

6490 

4.7 

306 

1 

6930 

32  1 

1 

6834 

319 

1959 

1 

7210 

4.9 

356 

1 

7740 

362 

1 

7597 

362 

1950 

12 

8371 

4.8 

394 

5 

8836 

40  3 

195  1 

27 

724  1 

4.9 

351 

10 

9533 

406 

1952 

22 

7939 

4.8 

380 

15 

9167 

398 

1953 

22 

8009 

4.8 

333 

13 

9113 

400 

5 

6853 

41  1 

1954 

12 

9  164 

4.8 

439 

12 

V054 

4  1  1 

1  1 

9057 

41  1 

1955 

15 

9008 

4.  7 

425 

12 

9028 

405 

12 

9105 

413 

1956 

8  178 

4.5 

369 

6 

9262 

409 

6 

9178 

4  14 

1957 

b 

9028 

4.8 

436 

5 

8908 

402 

4 

9284 

424 

1959 

1 

1  1430 

5.  3 

602 

1 

83  10 

408 

1 

8339 

412 

I960 

| 

4000 

4.  1 

163 

1 

6900 

336 

1 

679  1 

320 

1948 

5 

9290 

5.  1 

472 

1 

12080 

565 

1949 

4 

7953 

5.0 

403 

1 

8480 

43S 

1950 

5 

8132 

5.2 

420 

2 

9  1  50 

442 

1951 

3 

8437 

5.  1 

431 

3540 

423 

1952 

7 

7530 

5.2 

386 

5 

8440 

395 

1953 

14 

814  5 

4.8 

395 

4 

81b5 

378 

2 

9058 

407 

1954 

2 

7670 

5.  1 

395 

2 

6875 

32b 

2 

7908 

390 

1953 

1 

10150 

4.5 

458 

8208 

359 

1956 

1 

89  10 

6.0 

533 

1 

1  10  70 

499 

1 

1  1728 

555 

1950 

2 

7340 

4.  V 

355 

1951 

1 

9540 

4.9 

464 

1955 

2 

9430 

4.6 

431 

2 

8350 

398 

2 

8731 

422 

1956 

1  1 

8375 

4.8 

398 

1  1 

8507 

390 

1  1 

8738 

424 

19S7 

15 

7300 

4.9 

358 

15 

8033 

394 

12 

8324 

38  1 

1958 

13 

7233 

4.  t 

336 

1  1 

8617 

388 

1  1 

9279 

42  1 

1959 

8 

7226 

4.7 

337 

8 

8583 

371 

7 

8950 

376 

1960 

1 

9490 

4.7 

444 

1 

1  1940 

444 

1 

1  1467 

435 

1957 

1 

5930 

4.8 

286 

1 

8740 

384 

1958 

| 

6  770 

4.8 

322 

1 

7890 

334 

1960 

1 

7690 

5.5 

424 

1 

9640 

460 

1 

8524 

427 

1949 

3 

8207 

5.0 

4  1  3 

2 

8320 

443 

1  950 

14 

7043 

5.0 

35  1 

9060 

442 

1951 

46 

6815 

4.9 

333 

15 

859  1 

398 

1952 

89 

7343 

4.9 

o57 

58 

8478 

397 

1953 

79 

7329 

4.8 

355 

76 

H031 

375 

22 

8523 

407 

1954 

4  9 

7620 

4.9 

369 

47 

82  32 

3b6 

45 

8225 

388 

1955 

35 

8  148 

4.8 

393 

3b 

882  1 

405 

33 

8526 

398 

1956 

27 

7491 

4.8 

359 

26 

8857 

402 

27 

8903 

419 

1957 

27 

8008 

4.6 

370 

2b 

9157 

409 

22 

832  1 

392 

IV58 

24 

832  1 

4.6 

3^8 

19 

8318 

389 

18 

8728 

409 

1959 

7 

8924 

4.5 

400 

7 

8136 

377 

7 

b656 

397 

I960 

4 

9358 

4.7 

432 

4 

8960 

4  10 

4 

9033 

429 

1958 

1 

10450 

5.4 

564 

1 

7280 

333 

1 

7009 

346 

1953 

4 

7  193 

4.8 

345 

4 

74  15 

357 

1 

7205 

3>>7 

1954 

14 

7309 

4.9 

355 

1  1 

8700 

392 

7 

8343 

365 

1955 

2  1 

7379 

4.6 

353 

lb 

8608 

393 

16 

8814 

400 

1956 

10 

7802 

4.b 

372 

D 

769  1 

351 

7 

8030 

337 

1957 

lb 

7028 

4.  b 

338 

1  1 

7V24 

36  1 

13 

8125 

369 

1958 

26 

7292 

4.b 

349 

1  7 

8768 

405 

17 

8735 

407 

1959 

14 

774  1 

4.6 

356 

14 

BH67 

406 

14 

906b 

4  19 

I960 

1 

7350 

5.0 

365 

1 

8  140 

38J 

1 

8600 

423 

1952 

1 

8760 

5.  1 

449 

1953 

1 

8060 

4.  9 

3.93 

195  1 

8 

678  1 

5.0 

334 

4 

8745 

432 

1952 

1  1 

7096 

4.b 

345 

5 

82  62 

404 

1953 

H 

6835 

4.9 

334 

6 

8267 

392 

1954 

b 

7779 

5.0 

3«4 

b 

3424 

394 

7 

B455 

390 

1955 

1 

7910 

4.7 

376 

a 

8^95 

36  1 

6 

9369 

400 

1956 

8505 

4.0 

39  1 

2 

6745 

327 

2 

b066 

400 

1957 

2 

61  10 

4.  / 

28b 

1 

7080 

341- 

1 

7630 

363 

1958 

2 

0035 

5.0 

404 

1 

3370 

426 

1 

3764 

438 

1959 

7920 

4.4 

34  7 

1 

60  10 

367 

1 

b567 

40  1 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-A\/LRAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RCCORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERA&t   BY  SIRE 


RECORu   AVLRAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-GAY  CONTeMP.   AV.   Ye/»RLY  HERD  AVeRA: 


o  E  r  no  n (. 
REG  URUS 

I  EST 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

R  ECOR  OS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

PAT 

no. 

NO. 

NO. 

L8. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LS. 

NO. 

LB. 

LB. 

OUcRNStY 

if  809 

1 

1 

8  390 

b  .  2 

43b 

1956 

1 

8390 

5.2 

438 

37bb  38 

6 

9 

7  736 

374 

1954 

1 

8470 

4.5 

383 

1 

8670 

4  1  7 

1 

8066 

383 

4 

760  5 

4.  9 

f  J6 

4 

9890 

44  9 

4 

9380 

440 

2 

7415 

5  -  1 

375 

1 

82  70 

411 

1 

9690 

4b  3 

1 9  5  i 

1 

7920 

4.5 

3s6 

1 

95/0 

458 

1 

8220 

562 

1 

64  90 

300 

1 

93b2 

476 

378581 

93 

198 

7466 

4.8 

35b 

1951 

1 

6060 

4.8 

29  1 

1 

9230 

37; 

!os< 

1  1 

6895 

5-0 

8620 

37  / 

26 

756U 

I* "  n 

8266 

574 

7 

b  1  6  6 

3  7b 

34 

7465 

4.  a 

562 

32 

9  1  50 

386 

32 

8  750 

3  7  7 

26 

7585 

566 

390 

22 

906  2 

3b7 

0^7 

1  6 

/  24  3 

1  o 

i 

36  4 

1  b 

912  7 

4  1 3 

O^fi 

31 

7680 

h  i 

564 

28 

88b  8 

392 

28 

7034 

h  '  7 

W7  (7 

70  T 

24 

94  13 

42  6 

1959 

2  1 

7924 

4  6 

362 

21 

a  1 70 

392 

40b 

I960 

4 

7658 

4.  / 

563 

3 

/477 

54o 

4 

9382 

4^3 

57b/ 2 1 

38 

85 

6891 

b 

353 

lo^o 

2 

7490 

b  .  1 

578 

15 

7469 

5.2 

385 

5 

9  3  15 

422 

1950 

20 

6773 

5  /  / 

1 95  1 

Wi- 

7026 

<  - 

; 
b 

77  17 

i 

lli 

7317 

7  e 

8554 

390 

9 

5954 

J04 

b 

'^O  '  < 

i!nn 

! 

6 

6732 

344 

37  'i 

1 

657  u 

n 

3A  T 

260 

n  7 
6   n  7 

29b 

1959 

1 

6820 

i  " 

525 

6920 

30 

6b07 

293 

37b/ 22 

2  58 

72b  1 

b  0 

359 

1949 

1  1 

7532 

380 

78  3 

42  1 

1950 

31 

7433 

4.9 

360 

12 

8846 

4  18 

1951 

47 

6494 

4.9 

316 

2  1 

7805 

366 

1 

72 

698b 

n 

7  l" 

8500 

389 

87 

7227 

70 

I  'on 

576 

23 

84  12 

4  UO 

104 

7621 

n 

-  i 

i  n  7 

94 

8  130 

3bb 

19  55 

94 

7739 

5  0 

584 

93 

8642 

40  / 

84 

840  b 

40  3 

1956 

54 

752  7 

5.0 

5/9 

54 

8518 

59  7 

50 

8609 

41b 

1957 

34 

7512 

4.9 

365 

54 

8051 

373 

31 

8083 

392 

1  o^o 

29 

8171 

j* '  ^ 

38  / 

2  6 

768  0 

365 

2b 

8b02 

394 

17 

8055 

f  \  < 

'  ' 

8299 

58  1 

1  b 

9  186 

42  9 

9Afl 
60 

4 

9010 

4  R 
4.8 

455 

6026 

376 

9726 

444 

579k b  7 

7  834 

362 

1 

9250 

! 

1 

8980 

<t"  4 

485 

] 

on 

7/  h 

1  953 

1 

7890 

i  - 

5/6 

64 

518 

3  72 

19  54 

3 

7365 

I  o 

356 

2 

76  4  5 

354 

2 

8b68 

406 

1953 

1 

10810 

4.  / 

5  1  5 

1 

9  110 

446 

8  7  b  3 

435 

379863 

2  39 

516 

7  322 

373 

1949 

2 

7380 

5.5 

392 

1950 

19 

7255 

5.2 

375 

4 

8570 

40  7 

1951 

3b 

7792 

5.  1 

59/ 

20 

8222 

387 

19  52 

55 

786/ 

5.5 

4  1 4 

32 

64  0b 

39  1 

1953 

60 

7339 

5.2 

578 

5b 

763  1 

36b 

1  0 

84b  3 

4  1 2 

19  54 

65 

7549 

5.  1 

362 

64 

bO  7  b 

379 

o  1 

'944 

3  7 'i 

1955 

63 

7822 

5  .  1 

399 

62 

b4  5  1 

40b 

56 

8455 

398 

< 

19  56 

5  1 

761  4 

5  *  1 

584 

43 

89b  1 

411 

46 

8988 

426 

195  7 

51 

733b 

5.0 

564 

5  0 

8  1  76 

372 

49 

8  1  8'i 

3  79 

195b 

57 

770b 

5.  1 

590 

5  1 

8  3  9  1 

372 

45 

90  38 

4u  1 

19  59 

45 

787  1 

5.0 

59  1 

4  5 

8592 

3  7  1 

40 

923  3 

4  1  3 

1960 

12 

8403 

4.6 

410 

12 

9038 

395 

1  1 

9315 

4  1  4 

380b  72 

18b 

572 

8326 

4.3 

3bb 

1952 

<1 

7316 

4.  b 

33  1 

0 

7948 

356 

1953 

33 

d429 

4.4 

372 

35 

86  d2 

373 

)  1 

839  I 

379 

47 

8633 

46 

7  ^ 

3b9 

48 

896  1 

k"  h 

924/ 

39  b 

3  7 

92  1  2 

40b 

10^7 

3  7 

84  31 

1  \ 

<EI 

<7 

869  5 

373 

3b 

9036 

j  88 

63 

3630 

372 

63 

9  4  2  0 

392 

b  1 

882  9 

38  0 

62 

600b 

I  7 

57 

38  1 

34 

4  1  b 

1959 

60 

8925 

4 

60 

9*1  30 

38  3 

b  7 

9  /  7  b 

I960 

14 

8256 

4.  1 

34  1 

12 

10049 

489 

13 

10239 

412 

380723 

12 

32 

7700 

b.O 

387 

1951 

4 

8015 

5.  1 

4  1  1 

1 

9580 

4  13 

1952 

7 

'066 

5.  1 

36  1 

4 

6565 

39b 

5 

7io4 

j?"  ' 

^17 

4 

789  5 

370 

2 

04  4  3 

403 

1954 

5 

8404 

5.0 

4 

3 

8  3  1b 

386 

b 

83  7  1 

3  75 

19  55 

7600 

5.0 

39  1 

4 

10  120 

4bS 

4 

893H 

4  1  8 

2 

8145 

2 

64  50 

38  4 

2 

6/37 

2 

7790 

737 

2 

3  5  35 

370 

2 

9  18? 

4/4 

1 

7550 

*  7 

54  / 

' 

8/50 

3b  7 

1 

92  ? 8 

4U  1 

on 
I960 

1 

3850 

4  .  / 

I  b  I 

1 

6540 

286 

1 

9  14b 

4  1  0 

309 

54 

1 

6270 

4.  v 

309 

1 

74  60 

3b  1 

707V 

4.8 

336 

194  9 

22 

7  162 

4.9 

548 

5 

9250 

4  b  1 

31 

7194 

1951 

30 

7574 

4.  ( 

353 

10 

8c20 

4  1  U 

1952 

2^ 

7972 

4.6 

369 

12 

8071 

378 

1953 

14 

7/12 

4.5 

345 

1  1 

8545 

377 

4 

8115 

378 

1954 

12 

6585 

4.  5 

290 

12 

6490 

390 

9 

6398 

376 

1955 

5 

6616 

4.6 

500 

5 

7902 

577 

4 

8  183 

38/ 

1956 

2 

7745 

4.b 

356 

2 

d6l5 

398 

1 

8306 

39  3 

1957 

5 

/356 

4.6 

349 

5 

87  12 

388 

2 

71b4 

362 

1958 

2 

6080 

4.2 

259 

2 

7350 

3b  1 

1 

878S 

42  b 

1959 

4 

6625 

4.4 

505 

4 

74  75 

345 

4 

8396 

51 1 

I960 

1 

8580 

4.2 

550 

1 

8280 

399 

1 

978H 

h/l 

PENNSYLVANIA 


TABLE    15. — DAUGHTlR-AVERAGE  OF  SIRtS    IN  SLRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATION:.  —  GROUPtU  BY   BREED  , 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVLRAGt  BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YLAK 

505-DAY  CONTLMP.   AV .   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

JAOGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

L6. 

L6. 

NO. 

LB. 

Lt). 

GUERNSEY 

382229 

2 

5 

8  186 

1.8 

38o 

1957 

1 

9120 

4.5 

4  14 

1 

9  150 

395 

1 

9723 

46  1 

1958 

2 

8585 

4.M 

409 

2 

7055 

356 

2 

8061 

3/  1 

1959 

2 

8120 

4.8 

384 

2 

7995 

545 

2 

8459 

385 

582950 

/4 

196 

723  1 

4  .  7 

338 

1  949 

7 

9314 

4.6 

430 

2 

1  1  2b0 

506 

1950 

20 

729/ 

4.  7 

340 

7 

8936 

409 

1951 

32 

7356 

4.6 

352 

12 

9  174 

396 

1952 

44 

7130 

4.7 

336 

22 

8867 

385 

1953 

32 

7329 

4.6 

339 

29 

8938 

386 

10 

6405 

383 

1954 

24 

7585 

4.7 

34  5 

25 

8987 

38  1 

18 

B856 

379 

1955 

16 

7878 

4.6 

560 

15 

9248 

397 

15 

8995 

363 

1956 

9 

7574 

4.6 

346 

7 

96  19 

397 

7 

9147 

406 

1957 

7 

7020 

4.4 

305 

6 

8552 

548 

6 

64  1  1 

356 

1  958 

8400 

4.  4 

567 

2 

7700 

329 

2 

84  1  5 

36  1 

1959 

2 

7920 

4.3 

345 

2 

8125 

547 

2 

9407 

4  1  4 

584064 

34 

90 

6883 

5.0 

342 

1952 

7 

6489 

5.0 

319 

2 

7850 

368 

1953 

13 

6912 

5.  0 

349 

1  1 

8239 

388 

3 

8033 

382 

1954 

22 

7422 

5.  1 

376 

2  1 

8752 

408 

19 

8709 

402 

1955 

15 

752  1 

4  .  o 

35  / 

1  4 

9  1  86 

401 

1 2 

8959 

396 

1956 

10 

6140 

4.9 

300 

9 

7665 

350 

9 

8603 

389 

1957 

10 

7419 

4.9 

364 

9 

8/26 

386 

6 

7914 

562 

1958 

9 

7067 

4.9 

345 

5 

8152 

392 

4 

7992 

367 

1959 

4 

6965 

4.8 

354 

4 

7158 

546 

4 

8194 

398 

3850  31 

7? 

125 

7055 

it. 8 

34  1 

1956 

6 

6868 

4.7 

519 

6 

8  115 

377 

6 

7734 

367 

1957 

24 

7140 

4.c 

544 

24 

8654 

397 

22 

8181 

3h5 

1958 

34 

7834 

4.9 

561 

34 

8769 

390 

32 

9121 

406 

1959 

50 

7122 

4.9 

347 

50 

37  19 

387 

49 

9282 

4  1  9 

1960 

1  1 

7758 

4.6 

372 

10 

8665 

376 

1  1 

9495 

424 

3854  57 

2  1 

63 

7325 

4.9 

356 

1949 

1 

8390 

4  .  / 

596 

1950 

10 

8225 

4.  7 

36  7 

5 

9268 

39  1 

1951 

13 

7006 

5.0 

54/ 

5 

9504 

42/ 

1952 

12 

7031 

5.0 

345 

7 

9751 

42/ 

1953 

9 

8724 

5.0 

430 

9 

9596 

409 

3 

9494 

4/3 

1954 

5 

8658 

4.7 

405 

5 

9472 

4  19 

4 

862  1 

39/ 

1955 

6 

829  1 

4.6 

579 

6 

91  78 

390 

6 

9559 

4  1  4 

1956 

3 

8990 

4.4 

39/ 

3 

10763 

446 

3 

1  0740 

44  8 

1957 

2 

7815 

4.3 

329 

2 

99  10 

425 

2 

964  1 

42  0 

1958 

1 

9830 

4.6 

446 

1 

10960 

442 

1 

1  1554 

4/5 

1959 

1 

8550 

4.6 

395 

1 

1  1200 

444 

1 

1  1726 

466 

3872  17 

32 

88 

7582 

U.  7 

357 

1950 

3 

ion 

4.  / 

332 

1951 

15 

7151 

4.  / 

537 

4 

9523 

395 

1952 

17 

7935 

4.  / 

372 

8 

655  1 

380 

1953 

13 

80H9 

4  .  9 

394 

12 

8233 

370 

2 

8971 

450 

1954 

13 

8268 

4.7 

394 

1  1 

9062 

407 

10 

9245 

40  1 

1955 

9 

905? 

4.8 

434 

7 

10^09 

424 

7 

1  1  1  1  5 

46  1 

1956 

3 

732  7 

4.9 

559 

2 

8  185 

359 

2 

673  1 

410 

1957 

6 

8488 

4.8 

406 

5 

8836 

396 

5 

9974 

425 

1958 

7 

8514 

4.4 

574 

4 

6023 

358 

5 

9740 

4  16 

1959 

2 

7220 

4.6 

529 

2 

7O60 

35  7 

2 

8453 

360 

3881130 

172 

UZ2 

7  790 

"4.6 

355 

1951 

8603 

4.5 

590 

6 

8497 

390 

1 952 

48 

8017 

4.6 

3 7  1 

35 

8/66 

595 

1953 

58 

780  7 

4.6 

357 

55 

89  10 

394 

25 

866  7 

405 

1954 

56 

839/ 

4.6 

385 

52 

9  106 

398 

47 

678  1 

369 

1955 

53 

9325 

4.6 

586 

50 

9240 

4  It) 

44 

9172 

4  1  1 

1956 

36 

8369 

4.6 

366 

35 

iJ9o7 

39  7 

50 

95  7  5 

42  5 

1957 

47 

7982 

4.5 

555 

44 

91  35 

396 

42 

8993 

40  1 

1958 

52 

7671 

4.5 

344 

43 

8955 

379 

40 

10206 

4  30 

1959 

47 

7524 

4.5 

558 

43 

8998 

38  1 

44 

99  1  9 

42  1 

1960 

17 

837  1 

4.5 

362 

1  1 

9c!63 

4  13 

17 

10596 

435 

5B8/B4 

1 

1 

8o00 

4.7 

14  12 

1956 

1 

8800 

4.7 

4  12 

1 

9290 

37  1 

1 

9450 

379 

38V8  62 

60 

73 

6856 

U.  8 

332 

1958 

13 

7104 

4.8 

544 

1  3 

660  1 

364 

1  5 

8930 

379 

1959 

44 

6826 

4.9 

532 

44 

82  15 

36  1 

4  1 

8942 

392 

I960 

16 

6422 

4.6 

505 

15 

8609 

365 

15 

9578 

4  11, 

5900O0 

45 

88 

673U 

4.8 

323 

1954 

8 

8676 

5.0 

451 

6 

9726 

4  15 

7 

9594 

405 

1955 

16 

73  10 

5.0 

558 

14 

9555 

424 

14 

94/1 

4^  1 

1956 

14 

6996 

5.  1 

555 

15 

6/25 

387 

12 

8533 

59d 

1957 

15 

7255 

4.7 

53  7 

1  5 

9  100 

39  1 

1  4 

69  59 

39  i 

195U 

20 

584  1 

4.7 

275 

18 

BJ76 

346 

17 

9668 

408 

1959 

12 

6397 

4.7 

295 

12 

90o5 

3/0 

1  1 

9366 

396 

I960 

3 

5673 

5.0 

26  1 

5 

/097 

278 

5 

1035  1 

4  1  V 

390448 

20 

51 

9  104 

5.2 

478 

I95S 

10 

9195 

5.2 

462 

9 

V  1  16 

459 

9 

8495 

399 

1956 

a 

8394 

5.4 

4  54 

6 

84  05 

404 

6 

9216 

448 

1957 

1 1 

9204 

5.  1 

4/  1 

10 

932  1 

446 

7 

9534 

4  >5 

1958 

13 

9272 

5.5 

494 

9 

8/29 

4  14 

9 

V16  1 

4  1/ 

1959 

7 

9939 

5.  1 

5  15 

/ 

9204 

452 

7 

9595 

462 

1960 

2 

9285 

4.  / 

456 

2 

10b  15 

455 

2 

10906 

4/6 

390507 

285 

684 

751)1 

5.0 

380 

1950 

21 

7310 

5.0 

567 

5 

8706 

59>j 

1951 

42 

724  1 

5.  1 

369 

Id 

8/96 

59/ 

1V52 

78 

7522 

S.O 

5/8 

43 

8/20 

406 

1953 

101 

7644 

5.0 

585 

85 

65«9 

595 

32 

3651 

4  10 

1954 

1  Id 

7736 

5.  1 

596 

1  14 

8646 

406 

104 

83  12 

393 

Pt NNS YL  VAN  I  A 
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TABLt    Id. — DAuGHTcR-AVtRAut  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRLEOING  ORGANI  i  AT  I  ln  3 — GROUPLD   BY  BREED, 
3Y   YLAR  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATl  ONLY 

DAUGHTER   AVtRAGE   BY   SIRE  RECORD  AVcRAGE   CY   i  1  RE  BY  FRESHENING  YE AK 

505-DAY  CONTcMP .   Aw.   YEARLY  HERO  AVLRAG 


SI  RE 

JAUGHTERS 

RECORDS 

M  I  LK 

TtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TES  T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

K  LCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

Lb. 

NO. 

Lb. 

L  Li  . 

NO  . 

LB  . 

GUERNSEY 

1955 

1  1  4 

796  7 

5  ■  1 

404 

1  I  0 

8765 

408 

104 

8816 

1956 

79  7  5 

5.  C 

400 

62 

8642 

399 

55 

6959 

4^0 

1957 

59 

787  1 

5.0 

390 

56 

6787 

4  1  8 

54 

8b69 

40H 

195B 

50 

8574 

4.9 

424 

3d 

8956 

408 

38 

9323 

4/  9 

1959 

28 

8  337 

4.7 

386 

28 

82  51 

383 

27 

896b 

4  1  9 

1960 

684  4 

4.  c 

336 

7 

7  1  26 

325 

9 

6627 

4  Go 

5909 1 5 

1 

3 

6997 

4.8 

336 

1954 

9330 

4.9 

456 

1 

36  iO 

37  1 

| 

1  1478 

4^0 

195  7 

j 

654  0 

4.8 

3  12 

1 

9  j60 

4  00 

1 

1  087  ft 

3V6 

1958 

5  120 

4.  1 

240 

1 

H650 

352 

39  122b 

1096 

7754 

4.8 

37  1 

1950 

16 

797  1 

4.8 

379 

6 

8665 

416 

195  1 

57 

8036 

4 .  9 

393 

2  1 

8  544 

3?4 

1952 

85 

7983 

4.8 

366 

60 

8329 

379 

1953 

1  24 

7743 

4.c> 

373 

107 

8200 

374 

37 

8264 

382 

1954 

1  4  1 

7949 

4.3 

380 

13  1 

8570 

395 

122 

8354 

384 

1955 

152 

7862 

4.9 

380 

1  50 

8826 

40  1 

1  33 

8953 

4  1 0 

1956 

99 

8037 

4.8 

362 

98 

8520 

393 

92 

8624 

40  i 

1957 

140 

8045 

4.8 

384 

138 

8738 

40  1 

98 

8446 

395 

195b 

145 

7944 

4.8 

378 

122 

8616 

394 

106 

96  1  2 

42  9 

1959 

1  05 

800  t 

4.  I 

372 

10s 

8b98 

394 

97 

9b48 

42  3 

1960 

32 

755o 

4.7 

356 

32 

8178 

360 

31 

V390 

42  1 

59 1988 

1  1 

1  4 

6735 

5.  1 

344 

1958 

8158 

5.0 

408 

5 

10230 

439 

5 

10351 

41*8 

1959 

a 

6b06 

5.  2 

355 

B 

9940 

429 

7 

1  04  72 

46  1 

1960 

1 

3390 

5.0 

1  70 

1 

39  1  0 

167 

1 

926b 

4  19 

3922b8 

7 

25 

8252 

5.0 

4  1  5 

1953 

2 

7460 

5.0 

372 

2 

7570 

353 

1954 

7 

8449 

5.  0 

427 

1 

8373 

420 

4 

8036 

379 

1955 

5 

8664 

5.2 

45  1 

4 

8378 

408 

4 

9172 

452 

1956 

980  5 

5.  1 

4b7 

] 

9520 

43} 

9756 

471 

1957 

i+ 

8313 

5.0 

412 

4 

8673 

420 

3 

9846 

471 

1958 

3 

9193 

5.0 

453 

2 

9065 

42? 

2 

7265 

34  3 

1959 

2 

9110 

5.0 

446 

2 

8845 

4  1  8 

2 

9009 

4  6  i 

3930  13 

18 

34 

8280 

4.9 

399 

1956 

8530 

4.3 

570 

1 

9620 

365 

1 

9832 

425 

1957 

7 

6779 

4.8 

327 

7 

92o9 

4  18 

7 

8602 

415 

1958 

1 2 

8756 

4.8 

42  1 

12 

9145 

40b 

12 

9127 

403 

1959 

|  | 

8995 

5.0 

440 

1  1 

8903 

387 

1  1 

9616 

42  1 

1960 

3 

7923 

4.7 

356 

3 

7117 

33  1 

3 

720  1 

34  3 

3932  36 

2 

2 

6530 

5.0 

333 

1953 

| 

5000 

4.5 

224 

1955 

8060 

5.5 

44  1 

I 

1  0020 

459 

394764 

45 

64 

64  02 

4.9 

3  1  3 

1957 

5 

7582 

4.8 

365 

5 

9202 

406 

2 

879  1 

426 

1958 

23 

656  7 

5.0 

326 

23 

8585 

387 

22 

930  1 

423 

1959 

3  | 

67  1  4 

4.9 

329 

31 

8848 

394 

30 

936  1 

421 

1960 

6564 

5.0 

316 

5 

8  120 

35  1 

5 

9775 

4^7 

39S1 UO 

35 

75 

7353 

4.6 

339 

195  1 

10390 

4.  4 

46  1 

1 

12370 

460 

1952 

1 9 

7483 

4.7 

348 

9 

83  10 

390 

1953 

1 6 

66  1  8 

4.  7 

309 

)  b 

8247 

371 

5 

8676 

390 

1954 

1 6 

7478 

4.7 

350 

1  6 

8526 

385 

1  3 

856  1 

37? 

1955 

9 

8629 

4.5 

389 

9 

9502 

44  1 

B 

90  70 

418 

1956 

5 

8480 

4 .  4 

377 

5 

8776 

4  1  1 

8927 

428 

1957 

5 

7744 

4.2 

330 

5 

9642 

43  1 

5 

9149 

398 

1958 

3 

790  7 

4.4 

345 

2 

8200 

396 

2 

8497 

399 

1959 

1 

7320 

4 .  5 

32  7 

60  1  0 

29  1 

1 

909  1 

409 

595528 

56 

155 

7505 

4.9 

366 

1950 

8 

9  190 

4.9 

445 

2 

9410 

454 

1  95  1 

1  9 

814  1 

4.6 

390 

1  0 

96  10 

409 

1952 

1  9 

7550 

4.  7 

356 

12 

9463 

394 

1953 

20 

7383 

4.9 

361 

19 

8668 

37  1 

10 

8415 

373 

1954 

1 9 

7409 

4.  9 

359 

19 

8066 

369 

18 

8095 

363 

1955 

|  3 

8632 

4.8 

413 

1  3 

9005 

415 

13 

89  18 

400 

1956 

10 

7751 

4.9 

575 

1  0 

86  14 

4  1  1 

10 

8740 

4  1  4 

1957 

1 9 

7348 

4.8 

355 

19 

8756 

40  1 

1  6 

832  1 

379 

1958 

1 8 

6356 

4.8 

305 

1  6 

6  1  46 

375 

1  5 

8533 

396 

1959 

9 

7150 

4.  8 

343 

9 

7799 

35  1 

9 

8798 

404 

1  960 

1 

8680 

4.6 

417 

| 

5500 

249 

5723 

274 

396068 

1 

2 

8525 

5.6 

475 

1  956 

, 

9470 

5.  6 

532 

1957 

1 

7580 

5.5 

416 

396152 

90 

230 

7471 

5.0 

369 

1950 

6390 

4.6 

296 

1 

8600 

367 

1951 

7 

7377 

4.9 

356 

4 

8530 

370 

1952 

19 

7248 

5.0 

363 

89  14 

4  1  1 

1953 

34 

7332 

5.0 

365 

30 

8470 

395 

1  0 

8492 

40  1 

1954 

5  1 

7989 

5.  0 

394 

48 

8948 

414 

42 

8458 

393 

1955 

44 

7780 

5.  0 

384 

42 

9057 

4  12 

38 

8855 

413 

1956 

27 

7619 

4.6 

381 

25 

8799 

407 

24 

8779 

4  1  3 

1  957 

20 

7541 

4.6 

360 

1  9 

8558 

40  1 

1  8 

8760 

42  4 

1958 

17 

886  1 

4.  7 

4  14 

1  1 

8272 

384 

9 

8  184 

387 

1959 

931 1 

4.3 

405 

7 

8666 

400 

7 

9081 

427 

1960 

8877 

4.6 

412 

3 

8273 

38  1 

3 

8295 

587 

39699S 

1 

1 

74  10 

5.0 

36B 

1954 

74  10 

5.0 

368 

6870 

344 

1 

7597 

3/4 

397627 

2 

3 

6813 

4.8 

322 

1957 

6720 

4.4 

294 

1 

7430 

362 

1958 

6900 

5.0 

345 

1 

7370 

340 

1 

7990 

373 

1960 

6910 

5.  1 

353 

1 

6770 

300 

1 

7)29 

336 

399226 

51 

79 

63S1 

4.5 

284 

1955 

3 

7530 

4.2 

321 

3 

8797 

410 

1 

8513 

3/1 

1956 

8 

8166 

4.4 

362 

8 

9890 

41  1 

8 

9533 

41  1 

PENNSYLVANIA 
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-DAUGHTCR— AVERAGE  OF  SIKES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATI ONS —  GROUP  LD  BY 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHT  ER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVc 

RAGE   BY  SIRE 

BY 

FRt  SHlnI NG 

YEAR 

305-DAY 

CONTtMH 

.  AV. 

YEARLY   HERO  AVERAGE 

SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCURDS 

MILK 

FAT 

k  LCOK  OS 

MILK 

fa  r 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB- 

YEAR 

NO- 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

Lb . 

LB  . 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

195  7 

25 

6220 

4. 

6 

39 

20 

6772 

330 

26 

643  1 

4. 

6 

300 

2  4 

8723 

385 

23 

9399 

4  1  7 

12 

765  7 

4. 

5 

34  6 

1  2 

9  7  13 

397 

1  1 

1050  1 

4  34 

60 

5 

5836 

4. 

1 

24  3 

5 

7  764 

325 

5 

10564 

433 

3996  70 

1 02 

447 

7363 

5.0 

365 

1 

8150 

4. 

9 

195  1 

26 

7207 

4. 

b 

344 

1952 

44 

7863 

4. 

9 

378 

13 

83  1  1 

367 

1953 

1  03 

7343 

5. 

1 

372 

65 

8269 

335 

22 

8765 

403 

1 954 

103 

7527 

5. 

1 

n^n 

un' 

72 

8137 

366 

1955 

63 

7798 

5. 

0 

*Q*i 

4b 

6780 

4  12 

1956 

27 

7650 

5. 

0 

23 

b765 

4  1  1 

1957 

32 

77  1  2 

4  • 

9 

330 

32 

8952 

4  14 

30 

6734 

40  7 

1958 

33 

80  1  2 

4. 

6 

390 

25 

8638 

405 

23 

904  9 

432 

1959 

1 0 

709  7 

4  . 

7 

330 

10 

8258 

359 

1  0 

8862 

397 

I960 

5 

9894 

4 . 

7 

466 

0  16 

40  3 

4 

9690 

4o2 

3996  74 

2 

8073 

5.6 

452 

1 954 

1 

8000 

5- 

9 

f:  ri 

894  9 

4  J4 

1 

6890 

6. 

3 

438 

J 

ontn 

425 

6  742 

424 

1956 

■ 

9370 

6. 

2 

*>83 

44  3 

1 

8916 

436 

1957 

1 

7580 

4. 

8 

_ 

1956 

2 

8590 

5. 

6 

484 

8600 

433 

2 

8715 

42  5 

399683 

13 

25 

7512 

5.0 

368 

1950 

4 

734  3 

5. 

3 

3B6 

l 

B/iO 

443 

1951 

7 

682  1 

5. 

2 

350 

2 

38  15 

425 

1952 

7 

7347 

5. 

1 

370 

2 

7930 

374 

1953 

8495 

4  . 

6 

90  55 

38  1 

!?■?!} 

2 

8390 

4  ■ 

9 

408 

2 

6764 

3  1 4 

9540 

4. 

5 

8bo0 

1 

1  0399 

464 

1  958 

1 

9200 

4. 

3 

.  OA 

78  10 

3U8 

1 

6  306 

38  3 

1  9  59 

1 

7330 

4. 

3 

6790 

29  9 

1 

8349 

378 

4000  62 

( 

5580 

5.B 

323 

1 

5580 

5. 

8 

32  3 

| 

367 

1 

8066 

39  1 

40 1295 

S3 

1 0  3 

7714 

4.9 

379 

1  95  1 

1 

6190 

4. 

3 

264 

*  • 

7  1  90 

506 

1952 

9 

7476 

4. 

b 

359 

4 

64  oO 

386 

1953 

1 7 

7520 

4. 

8 

360 

13 

9173 

Uu6 

5 

8735 

403 

23 

783  0 

5. 

0 

19 

6922 

407 

1955 

1  9 

857C 

5. 

0 

43*i 

2\9 

94^9 

1*37 

1  7 

9035 

4  1  6 

1956 

8 

8253 

4. 

9 

398 

8 

9225 

U22 

7 

964  2 

44  7 

1957 

1 1 

734  1 

5* 

0 

370 

1  1 

929b 

U23 

a 

64  1  4 

36  2 

1  956 

9 

7659 

5. 

2 

4  14 

7 

864  4 

4  1  I 

1  QAn 

4 

10470 

4. 

B 

6  325 

^ 

3 

9200 

453 

2 

7975 

5. 

0 

39  7 

"„ 

79  70 

2 

8562 

455 

mi  in  ij. 

HU  IO  14 

23 

6968 

4.6 

323 

1958 

7 

699  7 

4. 

6 

340 

8667 

38  6 

7 

9334 

42  7 

1959 

1  1 

7480 

4 . 

5 

34  3 

1  1 

9523 

413 

1  1 

9674 

4?  0 

1960 

7110 

4. 

8 

343 

5 

8744 

36  1 

5 

11181 

480 

4  0  19  78 

_ 

* 

7031 

4.9 

_ 

10 

4 

7743 

4. 

5 

,  . 

RsflO 

,7  . 

5 

5774 

4. 

9 

5n 

3 

934ii 

4  1  4 

2 

7105 

5. 

4  7R 

2 

6366 

4  1  4 

lacy 

3 

8050 

4. 

5 

7 

3 

8792 

42  0 

2 

9165 

5. 

0 

0  _ 

2 

1  C  344 

466 

1959 

2 

1  0360 

5. 

1 

523 

5 

2 

10246 

457 

i, nan  ji 

38 

7  8 

78  14 

4.7 

365 

195  1 

1 

7070 

4 . 

4 

3  I  1 

1952 

1 

8250 

4 . 

3 

359 

1953 

12 

7650 

4 . 

6 

359 

12 

9046 

394 

' 

6371 

36  1 

1 954 

IB 

7467 

4  ■ 

7 

349 

1  6 

89  37 

389 

1 4 

8560 

3  7  7 

1955 

13 

8004 

4. 

8 

1  2 

392 

1 2 

6338 

367 

1  1 

788  1 

4 . 

7 

360 

1  ' 

1  1 

66  1  3 

365 

1957 

5 

8922 

4. 

7 

4  I  7 

9 

4  1  1 

3 

1084  6 

4  1  6 

1 0 

9436 

4. 

6 

9er  2 

5 

10575 

470 

1959 

3 

8317 

4  ■ 

5 

368 

76  13 

35  5 

3 

8464 

389 

1 960 

4 

993b 

4  ■ 

7 

7  B  5  0 

375 

t  4 

8646 

4  1  2 

409032 

150 

326 

77b6 

4.8 

370 

1953 

4 

8285 

4. 

a 

395 

4 

7570 

365 

2 

6022 

42  6 

1 954 

46 

7999 

4. 

8 

383 

84  75 

42 

6202 

389 

1955 

60 

79  1  b 

4  a 

9 

3b2 

59 

407 

52 

865  1 

422 

19  56 

4  1 

7817 

4. 

9 

379 

39 

34o7 

37 

84  4  8 

409 

1957 

68 

7890 

4. 

8 

379 

66 

6666 

396 

43 

84  7  S 

400 

1958 

60 

7662 

4  • 

7 

362 

45 

8777 

396 

40 

892  7 

406 

1959 

37 

8306 

.  4'. 

6 

383 

3  7 

834  1 

385 

33 

9306 

426 

1  960 

1 0 

7472 

4< 

5 

d35 

1  0 

7362 

33  3 

1  0 

900  7 

4  1  1 

409762 

62  ie 

5.4 

195  1 

2 

634  5 

5. 

3 

. 

380 

1 952 

1 

5070 

5* 

2 

266 

1 

95^0 

337 

1953 

1 

4480 

5  • 

2 

2  35 

100  30 

370 

1954 

5150 

262 

1 

10660 

392 

1 

10519 

3  76 

4  097  94 

27 

6950 

4.7 

325 

1954 

2 

7245 

5. 

0 

1  0300 

2 

9772 

448 

■■ 

1955 

9 

6546 

4. 

7 

309 

^ 

380 

9 

6359 

369 

1956 

li 

844  1 

4. 

6 

3d3 

1 2 

96  13 

4  1 9 

12 

10334 

440 

195/ 

9 

6727 

4. 

b 

316 

9 

9606 

4  1  7 

9 

8030 

3C0 

1958 

9 

7046 

4. 

7 

334 

9 

3544 

369 

9 

9649 

4  1  7 

1959 

7 

7643 

4. 

6 

351 

7 

8549 

358 

7 

9393 

40  3 

1960 

3 

7937 

4. 

f 

367 

3 

8027 

350 

3 

8763 

378 

4  1  0690 

10 

17 

6729 

4.5 

303 

1953 

1 

6700 

4 

9 

329 

1 

8570 

hQz 

1954 

2 

6500 

4. 

1 

266 

2 

6125 

377 

2 

7723 

363 

1955 

3 

7377 

4. 

4 

324 

3 

7577 

36  7 

3 

6146 

402 

PLNNS YL  VAN  I A 
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TABLE    I 5. — DAUGHTER-AVERAGE   OF   SIKlS   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGt.   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   S  IKE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L8. 

GUERNSEY 

1956 

3 

6833 

4.8 

325 

3 

7403 

356 

3 

7757 

360 

1957 

5 

7004 

4.6 

316 

5 

7960 

355 

2 

7930 

376 

1958 

2 

6945 

4.  1 

283 

1 

112  10 

43  1 

1 

1  196P 

462 

1959 

1 

7240 

4.0 

290 

1 

9980 

395 

12786 

474 

1  1  1967 

32 

66 

7920 

4.8 

383 

1953 

5 

7242 

4.7 

345 

4 

8593 

378 

1954 

6 

b753 

5.0 

436 

6 

9592 

424 

4 

9328 

413 

1955 

14 

7393 

4.9 

36  1 

13 

8778 

400 

12 

9316 

426 

1956 

10 

7807 

4.9 

383 

10 

9335 

440 

10 

9608 

463 

1957 

10 

7916 

4.8 

382 

10 

9667 

449 

8 

9613 

457 

1958 

13 

8959 

4.8 

431 

9 

9579 

436 

6 

105B0 

475 

1959 

7 

9356 

4.8 

448 

7 

10007 

453 

6 

1  1236 

51  1 

I960 

1 

7140 

5.  1 

363 

1 

64  10 

3)  1 

1 

6578 

425 

4 1 32 U2 

1*6 

94 

7348 

5.  1 

373 

1950 

1 

5930 

5.0 

296 

1951 

1 

4720 

4.  1 

223 

, 

8210 

402 

1952 

7 

7109 

5.  3 

3  72 

3 

9150 

409 

1953 

22 

7476 

5.  1 

377 

21 

3431 

396 

7 

858  1 

364 

1954 

2  1 

7332 

5.0 

369 

20 

8532 

39  1 

18 

857  1 

396 

1955 

15 

7813 

5.2 

407 

15 

8340 

400 

15 

8368 

395 

1956 

4 

7603 

5.3 

407 

4 

7950 

407 

4 

9222 

490 

1  957 

7 

8470 

5.3 

445 

7 

8403 

425 

7 

82  1  5 

427 

1958 

b 

8470 

5.2 

439 

7 

9371 

454 

7 

8524 

426 

1959 

7 

8193 

5.0 

409 

7 

9090 

444 

7 

9095 

445 

1960 

1 

7680 

5.0 

3B2 

6690 

339 

1 

6878 

368 

4141 US 

1 

3 

10893 

4.8 

520 

1956 

1 

12050 

4.6 

552 

1 

9900 

49  1 

1957 

1 

1  0560 

4.8 

507 

1 

8990 

46  1 

1 

9  1  34 

344 

1958 

1 

1007C 

5.0 

501 

1 

7530 

377 

1 

8960 

447 

it  153  53 

1 

2 

9355 

4.7 

440 

1954 

1 

9  120 

4.6 

421 

1 

8790 

390 

1955 

1 

9590 

4.8 

459 

1 

79  70 

375 

1 

8764 

414 

4 164  80 

23 

43 

7657 

4.8 

363 

1956 

2 

8150 

4.8 

387 

2 

8570 

39  1 

2 

8884 

422 

1957 

7 

8683 

4.9 

424 

7 

10299 

432 

6 

9839 

426 

1958 

14 

7495 

4.7 

350 

14 

9262 

389 

13 

10173 

429 

1959 

lb 

7353 

4.7 

345 

1  7 

8844 

363 

14 

9383 

386 

1960 

2 

8700 

4.7 

399 

2 

8580 

349 

2 

9341 

382 

1*16952 

1*2 

89 

7  192 

5.0 

359 

1951 

3 

6597 

5.6 

366 

1952 

13 

8125 

4.9 

400 

10 

8454 

374 

1953 

29 

7086 

5.0 

352 

27 

8314 

394 

10 

8659 

393 

1954 

21 

7650 

5.  1 

391 

2  1 

8457 

398 

20 

8432 

39  1 

1955 

10 

6838 

5.0 

338 

10 

8073 

380 

9 

8477 

409 

1956 

6 

7403 

4.9 

351 

6 

8367 

388 

6 

8771 

413 

1957 

4 

7295 

4.6 

538 

4 

7880 

349 

3 

8113 

369 

1958 

1  3540 

4.5 

6  14 

10060 

469 

1959 

j 

7  150 

4.8 

342 

| 

8330 

400 

1 

7728 

392 

1960 

5740 

4.0 

262 

| 

6520 

304 

I 

7194 

349 

U172  07 

1 

6 

8023 

4.6 

376 

1952 

1 

903  0 

5.  1 

457 

7940 

361 

1953 

] 

7830 

5.  1 

397 

8730 

4  1  1 

1 

8088 

385 

1956 

9050 

4.9 

447 

100  10 

487 

1 

7586 

359 

1957 

9730 

4.8 

470 

| 

9200 

444 

1958 

j 

9010 

3.9 

355 

1 

8670 

407 

1960 

3490 

3.  J 

1  30 

' 

4200 

197 

' 

946  1 

446 

l*  1  7736 

59 

120 

7452 

4.6 

339 

1952 

6 

6627 

4.6 

305 

2 

7460 

353 

1953 

29 

7825 

4.5 

354 

24 

8359 

383 

6 

8055 

367 

1954 

28 

7654 

4.6 

353 

26 

8379 

364 

24 

6646 

390 

1955 

18 

7666 

4.7 

3S4 

17 

8864 

404 

17 

8960 

406 

1956 

d 

692  1 

4.6 

318 

6 

788B 

378 

7 

6887 

407 

19S7 

14 

7601 

4.  ( 

352 

14 

8799 

404 

b 

8790 

407 

1958 

10 

7374 

4.4 

326 

1  0 

8191 

378 

8 

8284 

387 

1959 

6 

739? 

4.2 

314 

6 

7917 

353 

6 

8953 

39  7 

1  960 

1 

7170 

4.  3 

306 

1 

10810 

42  1 

1 

11401 

445 

l*  18392 

2 

9 

8249 

4.7 

389 

1952 

1 

8400 

5.0 

422 

1 

9310 

386 

1953 

2 

7310 

4.  8 

348 

2 

7655 

333 

1 

8873 

382 

1954 

2 

8  170 

4.5 

369 

2 

7625 

328 

2 

8295 

361 

1955 

1 

9350 

4.6 

4  32 

6180 

305 

1 

6486 

3  15 

1956 

1 

858  0 

4.9 

418 

1 

6800 

348 

j 

8317 

422 

1957 

1 

8810 

4.6 

408 

1 

8530 

439 

1 

7456 

380 

1958 

1 

8980 

4.5 

406 

4199  15 

2 

2 

8  125 

4.8 

39  1 

1952 

2 

8  125 

4.8 

39  1 

1*  1  99  79 

63 

120 

7662 

4.8 

364 

1952 

14 

7959 

4.7 

374 

9 

9878 

435 

1953 

25 

7781 

4.  7 

367 

22 

6626 

386 

10 

8832 

39  1 

1954 

23 

8080 

4.  1 

382 

23 

9164 

420 

22 

898:> 

4  10 

1955 

17 

831  9 

4.9 

408 

16 

92  17 

428 

16 

9020 

424 

1956 

9 

7554 

4.9 

367 

9 

9  1  13 

424 

9 

9600 

44  9 

1957 

1  1 

7305 

4.9 

357 

1  1 

0948 

39  1 

8 

062M 

429 

1958 

8 

7286 

4.8 

345 

8 

8750 

382 

6 

865  3" 

379 

1959 

10 

7897 

4.5 

36  1 

9 

8492 

372 

6 

9243 

4  1  2 

I960 

3 

6903 

4.6 

312 

2 

10930 

466 

3 

10555 

454 

1*  19963 

7 

1  1 

802  1 

5.0 

40  1 

1955 

1 

8790 

5.2 

456 

1 

1  1390 

466 

1 

9  167 

34_' 

19S7 

1 

6740 

5.3 

358 

1 

8  100 

376 

1958 

3 

8897 

5.0 

444 

2 

0365 

405 

2 

VI46 

452 

1959 

7914 

4.9 

389 

5 

9652 

4  12 

4 

10344 

43/ 

1960 

1 

9970 

4.  b 

476 

1 

7150 

332 

1 

10017 

457 

42U2..4 

|i*B 

308 

7  1  36 

4.9 

349 

1951 

6 

8615 

4.8 

4  1  1 

5 

79  12 

380 

1952 

14 

7559 

4.9 

375 

1  1 

7o/3 

355 

1953 

31 

6744 

5.0 

338 

29 

7828 

369 

8 

7936 

371 

1954 

55 

7449 

4.9 

361 

5  1 

8438 

386 

52 

8239 

3H5 

1955 

53 

7618 

4.9 

375 

53 

do  12 

40? 

48 

8566 

402 

PLNNSYL  VAN  I  A  }i<) 

TABLt   I  5-      DAUGHTuK-AVlKAGc  OF-   SlKtS    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   8RELUING   URGANUAT I  ONS-- GROUHLU  BY  BREEb, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

UAUGHTLR  AVLRAGt   BY   SIRL  RECURU  AVcRAGE   JY   ^IRt   BY  FRLSHLNING  YlAK 


j  0  5-UA Y 

CONT  EMI> 

.  AV. 

YcARLY   HERD  AVERAGE 

SIRE  LtAUGHTEKS 

REC0R05 

M  1  LK 

TEST 

F  A  I 

FRESH 

Kl CORDS 

MILK 

U  I    I     I  i  U  1 

MI  LK 

M  I  LK 

F  A  T 

NU. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT- 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1  ■ 

• 

* 

NO. 

Lb- 

GUERNSEY 

1956 

45 

705o 

4  .  V 

346 

42 

ft  , 

374 

59 

82  7  7 

36  5 

195  7 

39 

7599 

4.9 

358 

36 

64  16 

38  I 

55 

626  3 

38  3 

1958 

39 

4.9 

3  72 

8  4  19 

32 

84  31 

3b0 

IV59 

2  1 

768  7 

4.8 

366 

2  1 

tt250 

376 

1  9 

9  1 78 

42  1 

I960 

/ 

7441 

4  .  / 

556 

7852 

3  7  3 

7 

68  35 

414 

42  1  1 05 

104 

226 

7485 

4.9 

362 

1951 

4 

7888 

4.3 

58  1 

1 

1  18  70 

499 

1952 

18 

756  1 

4.6 

549 

1  j 

398 

1953 

47 

7540 

4.9 

8564 

392 

7 

6946 

365 

1954 

39 

7952 

5.0 

400 

3/ 

6600 

405 

35 

866  1 

4  1  1 

1955 

33 

8796 

5i0 

436 

52 

6520 

406 

29 

8635 

4  19 

1956 

1  f 

6134 

5.0 

403 

16 

8607 

425 

14 

6909 

4  3  1 

1957 

1 7 

8276 

4.6 

333 

17 

8505 

586 

13 

9049 

425 

1958 

25 

804  9 

4.6 

570 

22 

6949 

588 

20 

9470 

4  13 

1959 

22 

764  2 

4.5 

54  7 

22 

9295 

390 

22 

9524 

4  1  0 

I960 

4 

8508 

4  .  5 

565 

3 

92  5  7 

412 

3 

8709 

400 

422644 

2 

4 

8  1  90 

5.0 

405 

1954 

9550 

4.4 

4  1 8 

1 

69  50 

350 

1 

7674 

366 

1955 

754  5 

5. 

397 

2 

8  1  50 

595 

2 

7930 

365 

1956 

1 

8120 

5.0 

406 

8550 

59  1 

909  1 

44  0 

42  31 02 

I 

1 

3740 

4.5 

1  6  1 

1 954 

} 

574  0 

4.3 

1  6  1 

! 

9500 

322 

| 

1  084  6 

378 

425722 

1 

1 

9530 

5.  1 

486 

1959 

1 

9530 

5  •  1 

486 

I 

6550 

32  1 

I 

9450 

449 

425/ 54 

65 

179 

85  15 

4.  7 

398 

1951 

1 

84  10 

5.2 

433 

1 

8680 

4  15 

1 952 

1 0 

7684 

4.8 

56  7 

65  74 

1953 

2  1 

4.6 

392 

2  1 

8449 

594 

3 

8  142 

35  5 

1954 

42 

842  3 

4.7 

597 

42 

8  707 

40  7 

4  1 

854  5 

40  3 

1955 

35 

877  8 

4 .  < 

4  1 6 

55 

4  1  2 

28 

8672 

4  1  4 

1  956 

24 

8565 

4.8 

4  1  2 

24 

8  7  18 

422 

22 

69  1  1 

435 

1957 

13 

6042 

4.6 

372 

I  3 

9  1  37 

4  1  3 

1  1 

8199 

386 

1 958 

19 

9554 

4.6 

434 

9044 

421 

1 4 

8790 

403 

1959 

9 

6559 

4.5 

587 

9 

8421 

38  3 

9 

9625 

443 

1  960 

7 

8494 

4  .  4 

364 

7 

8b  1  4 

3  76 

7 

10356 

445 

425737 

2  1 

56 

74  10 

4.9 

356 

195  1 

8360 

4.  1 

343 

1952 

4 

7656 

4.7 

544 

2 

7695 

359 

1953 

8 

8179 

4.7 

375 

a 

9  543 

42  1 

2 

7805 

566 

1954 

1  4 

788c 

4  .  b 

577 

1  4 

8  7  d6 

4  1  4 

14 

6954 

4  1  9 

1955 

4 

6000 

4.9 

59  1 

4 

9525 

44  1 

4 

9440 

45  1 

1  956 

6 

8517 

5.  1 

422 

6 

9538 

439 

6 

11184 

496 

1957 

6 

7463 

4.6 

35 1 

3 

92  1 6 

42  1 

6 

7854 

57  1 

1958 

9458 

4.4 

4  1  9 

3 

94  50 

4  1  9 

3 

9425 

4  50 

1959 

4 

8  190 

4.5 

380 

7703 

38  1 

3 

8822 

444 

1 960 

1  0  1 8  U 

4.4 

44  7 

2 

926U 

400 

2 

10  105 

44  0 

4249  64 

45 

98 

7481 

5.0 

371 

195  1 

1 

6600 

5.  4 

567 

1 

8770 

46? 

1 952 

9 

7997 

5.  1 

404 

8738 

4  1  5 

1953 

9 

9  04  6 

5.0 

450 

9  768 

426 

3 

8e29 

405 

1954 

9 

9760 

4.9 

470 

92  8  1 

4  1  5 

9548 

4  1  6 

1955 

6 

9260 

4.9 

4  50 

96  52 

426 

6 

92  16 

406 

1956 

91  18 

4  .  C 

455 

7 

1003  1 

4  16 

7 

9  749 

42  3 

1957 

|  ^ 

709  7 

5  •  0 

35  1 

1  4 

8u27 

577 

1 2 

8586 

379 

1958 

1  7 

7655 

5.0 

382 

1  5 

9052 

393 

1 3 

9287 

402 

1  959 

1  9 

728  7 

5.0 

3o4 

1  9 

b0u7 

356 

17 

90  12 

403 

1960 

7  1  90 

5.0 

554 

5 

7  196 

3  16 

5 

10706 

470 

42  59  18 

2  1 

56 

7  1  53 

4.8 

343 

1952 

3 

7510 

4.6 

54  1 

2 

10  7  55 

40  1 

1953 

1  | 

6678 

4.9 

338 

1  0 

84  5  1 

379 

4. 

65  1  3 

372 

1954 

12 

7601 

4  .  P. 

365 

)  ^ 

8633 

395 

1  | 

8543 

3v3 

1955 

10 

7299 

4.6 

548 

1  0 

7  7z0 

360 

8 

8785 

40? 

1 956 

5 

753? 

4.9 

564 

8400 

36  7 

5 

67  75 

40  8 

1 957 

7 

8159 

4.9 

397 

7 

86  17 

4  1  1 

6 

8295 

40? 

1958 

4 

7623 

4.9 

37b 

390 

2 

8993 

436 

1959 

2 

806  0 

4.6 

564 

2 

6645 

35  1 

2 

8747 

45il 

I960 

2 

713  5 

5-0 

5d1 

2 

82o5 

587 

2 

8884 

4  19 

4260  33 

91 

7876 

4.8 

379 

1953 

7920 

4.9 

586 

6 

9  10  1 

4  1  1 

„ 

9205 

4  1  0 

1 954 

1  4 

8280 

4.9 

407 

1  4 

406 

1  3 

9  1 2ft 

4  1  f 

1955 

|  ^ 

699  1 

5.  1 

4  54 

|  ^ 

8927 

4  1  5 

1 1> 

6786 

4  1  5 

1  956 

1  1 

733  1 

5.0 

564 

|  | 

90/7 

4  1  a 

I  | 

8733 

4  1  7 

1957 

15 

7928 

4-9 

390 

1  3 

90  79 

45  1 

7 

84  1  0 

40H 

1956 

14 

9036 

4.6 

439 

1  3 

8  702 

4  1  2 

1 2 

9239 

458 

1959 

13 

7382 

4.7 

553 

1  3 

86  1 0 

402 

1  2 

9296 

4. TO 

I9  60 

726  5 

4  •  o 

36  1 

66  73 

355 

3 

873  1 

44  5 

4261 75 

1 

1 

5280 

5.8 

30d 

1958 

1 

5280 

5.8 

305 

426b20 

87 

192 

7635 

4.6 

355 

1953 

j 

79  70 

4.4 

347 

3 

7577 

343 

1954 

/  1 

7426 

4  .  6 

543 

20 

58t 

17 

7602 

361 

1955 

34 

7575 

4.6 

349 

33 

6  167 

39  1 

25 

8573 

40  7 

1956 

7676 

4.7 

361 

35 

6626 

406 

5  1 

5040 

386 

1957 

31 

8156 

4.  ij 

366 

30 

69  15 

4  I  1 

23 

8275 

5/0 

1958 

30 

7572 

4.6 

347 

22 

8265 

36  1 

20 

8767 

406 

1959 

2  j 

8504 

4.5 

377 

2  5 

89  nO 

400 

24 

951? 

4  34 

I960 

12 

8427 

4.5 

578 

1  2 

8761 

38  1 

12 

9349 

4  12 

4281 55 

1 

1 

9  7  JO 

4.7 

46  1 

1958 

1 

9730 

4.  7 

46  1 

1 

6900 

567 

1 

9908 

4  i  ; 

4281 58 

2 

4345 

5.5 

236 

1957 

1 

5950 

5.5 

5lo 

1 

7570 

516 

1 

7456 

328 

195b 

2740 

5.  ( 

155 

1 

0780 

427 

1 

7597 

32  0 

428861 

4 

7 

429V 

4.8 

203 

1957 

? 

4530 

5.0 

221 

2 

9550 

40  1 

2 

6066 

24  6 

PfcNNSYL  VAN1 A 


340 


TABLE    13. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRfcS   IN  SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUP  LD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 

OAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTlMP.    AV.   YlARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  C  COR  OS 

MI  LK 

FAT 

R  LCQKOS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

Lb* 

NO. 

LU  ■ 

LB* 

NO  ■ 

L8  . 

Lu. 

GUERNSEY 

1958 

3 

544  7 

4.6 

248 

3 

9473 

405 

5 

10055 

436 

1959 

2 

4420 

4.6 

207 

2 

1  004  5 

37  7 

2 

1  00  1  2 

3b  1 

42*3 18 

18 

29 

761  1 

5.2 

389 

1953 

8 

6886 

5.5 

5// 

6 

6o/8 

398 

2 

8922 

412 

5 

802  0 

J* 

35  6 

19  55 

6 

7180 

5.0 

829b 

36d 

1956 

2 

8  120 

4  .  8 

3b9 

o  7 /n 

1  A  1 

I 

5500 

7540 

35  1 

7499 

5 

9302 

4.9 

uao 

9  16  7 

43  1 

82  7  7 

2 

8935 

■  9 

2 

8400 

40  1 

909  1 

1)29396 

1 

71)95 

5  I) 

1)03 

1955 

435 

10470 

529 

7706 

396 

1957 

A7on 

5.4 

370 

1 

8530 

4  1  5 

i 

8960 

456 

1)3  17  13 

37 

8  1 

6896 

5.  1 

349 

4 

82  1  8 

6  90 

1953 

5.  1 

5/2 

1  6 

830  3 

40  1 

ii 

83fa0 

4  15 

19  54 

17 

7A0O 

5.2 

393 

88  32 

4  1  8 

1  4 

8465 

1955 

12 

750d 

5  •  0 

37  7 

1  2 

8925 

422 

1 2 

8  162 

58  9 

12 

7374 

^*  ! 

373 

'  q 

92  54 

nn^J: 

^nn 

9 

6464 

407 

JqCO 

5 

689  U 

X*  0 

340 

ftu7n 

402 

1959 

!| 

4  8 

267 

J| 

6943 

3  1  9 

a 

7 19fl 

3  39 

1960 

35 

4.9 

275 

2 

5795 

25/ 

2 

8056 

561 

432882 

1  1  1 

227 

7638 

i).  7 

359 

20 

7  1  52 

47 

33  1 

2  0 

784  1 

56  7 

8504 

59H 

4  •  8 

3d0 

5  1 

7992 

382 

iO 

798  1 

380 

42 

8155 

4.7 

38  3 

8  181 

39  5 

4  0 

8168 

390 

31 

8520 

4.8 

413 

30 

4  1  1 

1  95  f 

2v 

8246 

384 

869/ 

8382 

39  5 

1958 

21 

8070 

4*6 

377 

1  7 

3  308 . 

3  78 

1  4 

866  1 

40  5 

1959 

23 

8483 

4.6 

392 

23 

8300 

375 

22 

924  3 

4  18 

I960 

7 

7459 

4.4 

335 

7 

7737 

372 

7 

8846 

41  1 

1)33381) 

72 

139 

7965 

l). 9 

389 

1953 

«  !q. 

4.7 

47  1 

2 

8985 

477 

1  1074 

556 

1954 

5.0 

413 

15 

8581 

407 

14 

8089 

386 

1955 

U07I 

4.9 

404 

30 

8527 

404 

25 

8605 

402 

95 

4  9 

390 

2  1 

4  10 

1  7 

19  57 

26 

7734 

382 

2  5 

87  39 

1  4 

057  1 

397 

19 

8448 

8  52  7 

1959 

16 

8496 

4  ti 

409 

1  6 

368 

16 

9234 

42  7 

1 960 

U 

69  56 

4.7 

32  5 

Q 

846  5 

384 

3 

9  157 

4  1  9 

U33930 

1 

1 

8100 

5.2 

423 

1959 

1 

8100 

5.2 

425 

1 

9340 

410 

i) 3U6  78 

' 

37  10 

i).  1 

1  5  1 

1958 

1 

3710 

4.  1 

1  5  1 

8  120 

373 

1 

8   1 6 

4  1  2 

1)37282 

IS 

30 

7U00 

l). 9 

357 

1953 

80  5 

4.B 

383 

2 

7460 

549 

1954 

6 

744  I 

4.7 

345 

6 

8/42 

42  1 

3 

8299 

398 

6 

838  3 

397 

10^7 

6 

7863 

4*9 

3*0*1 

H  W7 

3b9 

B049 

39  3 

13^A 

3 

7873 

4.7 

370 

4 

7246 

* 

77  ~*7 

a*!  n 

1959 

3 

6873 

XK7 

335 

2 

M077 

1)37283 

6 

388 

1957 

4 

3150 

|* 

1958 

4 

8923 

4  •  f 

4  1  5 

4 

864  3 

585 

9/20 

44  S 

1959 

8407 

4.  7 

394 

3 

8683 

384 

3 

9043 

396 

437835 

81 

157 

6877 

U.7 

325 

1952 

2 

6890 

4.H 

320 

2 

9605 

406 

1953 

1  U 

7311 

4.7 

352 

ti 

8838 

381 

5 

901  / 

4  12 

i  n  c  ^ 

1 7 

724  1 

1* "  U 

i  ' 

o 

i* 

!  t 

1953 

1 8 

1 646 

427 

a "  n 

360 

1  6 

9  19b 

4  1 

1  4 

4  1  1 

1957 

26 

672  1 

4  6 

* 

3  I  1 

26 

8815 

380 

22 

6994 

356 

35 

732  1 

353 

58  1 

30 

1959 

"  ? 

26 

94  78 

9652 

410 

1960 

7 

7  1  UO 

4.7 

33 1 

7 

7/47 

548 

7 

883  1 

40  6 

1)383  2  9 

1 

2 

1  1610 

5.0 

577 

1958 

2 

116  10 

5.0 

577 

1 

10250 

542 

1 

9145 

486 

43908b 

2  1 

50 

' 

8150 

1 954 

4 

8045 

n 

40 

Q7l>H 

10475 

454 

!  o  c 

s  n 

*7v 

71  f 

it  IK 

b9  /  9 

42  5 

19  56 

6 

7583 

I  V 

l!  * 

tut 

Q  1  )^ 

AOU  % 

1  1 

7205 

7 1  c 

<H7 

345 

1958 

8 

8020 

4  7 

378 

? 

56  1 

836? 

1959 

6 

8142 

4.6 

37  / 

ti/oO 

390 

9233 

4  1  1 

I960 

4 

6545 

4.6 

299 

4 

3700 

399 

4 

8944 

420 

1)39905 

75 

145 

71)93 

i).i) 

329 

1953 

6 

7325 

4.3 

319 

6 

9782 

405 

4 

9924 

4  1  7 

1954 

19 

8116 

4.  5 

366 

19 

9869 

4  15 

1  / 

8952 

386 

1955 

20 

7683 

4.5 

343 

20 

9839 

425 

18 

9167 

399 

1956 

15 

7696 

4.4 

339 

15 

8677 

389 

15 

8889 

390 

1957 

27 

782  1 

4.4 

341 

27 

9334 

390 

22 

8583 

3/5 

1958 

30 

6966 

4.4 

303 

2b 

a?82 

373 

26 

94  12 

399 

1959 

22 

7798 

4.4 

340 

22 

9560 

590 

21 

9646 

406 

I960 

6 

5303 

4.2 

225 

6 

6358 

25  1 

6 

9857 

4  1  b 

PENNSYLVANIA 
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TABLt    I  5.      DAUGHTER-AVERAGE  OF  SlKES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL  BREL01NG   ORGANIZATIONS — GROUP LD   BV  BKcLO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RfcCORD  AVERAGE   8Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305— DAY 

C  ONT  lMH 

>   AV  • 

YLARLY   HERD  A VL K A G c 

SIRE 

DAUGHTERS 

RECORD;. 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

440675 

1  13 

153 

781*6 

U.I* 

346 

1957 

4. 

4 

433 

2 

8755 

394 

1958 

38 

352 

38 

8692 

384 

34 

9213 

406 

1959 

8133 

4. 

4 

354 

85 

8940 

383 

80 

9446 

4  1  2 

2C 

773o 

It. 

5 

373 

27 

959  1 

4/4 

44U747 

199 

36  1 

7958 

i*.a 

382 

1953 

22 

8  163 

4. 

8 

39  1 

22 

8221 

367 

5 

9106 

459 

1954 

42 

8385 

I*. 

9 

407 

4  1 

86  19 

405 

4  1 

864  1 

410 

1955 

53 

8698 

5. 

0 

432 

5  1 

b991 

4  16 

48 

861  1 

408 

1956 

32 

8233 

5. 

0 

4  13 

32 

6912 

422 

30 

9190 

44  2 

1957 

36 

804  9 

4. 

8 

388 

34 

8920 

419 

34 

8836 

4  1  7 

1958 

56 

8099 

4. 

8 

389 

51 

86*1 

399 

45 

8856 

4  1  1 

1V59 

9  1 

7  kg  | 

373 

91 

8863 

390 

85 

9544 

428 

1960 

29 

7768 

4. 

7 

364 

28 

9  170 

400 

4433  12 

81 

169 

7525 

i*.8 

359 

1952 

I 

7500 

4. 

b 

363 

1 

8700 

404 

1953 

|  7 

7310 

4. 

7 

34  1 

15 

81  15 

395 

4 

8350 

405 

1954 

29 

7400 

354 

27 

8338 

4  1  1 

24 

7932 

369 

1955 

40 

753B 

4. 

8 

363 

39 

8777 

423 

37 

1 956 

2  1 

7030 

4. 

7 

19 

6512 

4  14 

1957 

]  7 

842  0 

4. 

7 

396 

17 

8652 

432 

16 

650H 

422 

1958 

24 

8792 

4. 

7 

415 

20 

8540 

409 

17 

6859 

432 

1959 

14 

9016 

4. 

6 

4  12 

13 

8360 

398 

14 

6847 

428 

1960 

6 

927b 

4. 

6 

428 

6 

8090 

385 

6 

8395 

40  1 

4444  17 

5 

8 

7676 

i*.9 

37o 

1956 

7  755 

4. 

6 

358 

2 

8750 

393 

2 

9385 

435 

1957 

| 

5620 

314 

1 

8920 

435 

• 

9276 

450 

1958 

3 

8453 

4. 

9 

415 

3 

7950 

398 

1959 

2 

7405 

5. 

1 

3  72 

407 

2 

9107 

430 

444<*  IB 

73 

138 

7652 

i*.6 

354 

1953 

2 

6875 

4. 

3 

296 

1 

6940 

323 

1954 

13 

8220 

4. 

7 

382 

12 

7903 

396 

12 

7876 

36  1 

1955 

29 

803  1 

4. 

7 

373 

29 

6633 

4  10 

26 

664  7 

408 

1956 

26 

7678 

4. 

6 

360 

25 

8604 

393 

22 

8761 

412 

1957 

24 

7e8l 

4. 

5 

358 

24 

8561 

393 

19 

8160 

384 

1958 

27 

805' 

363 

16 

8738 

406 

14 

9161 

41  ) 

1959 

1  3 

8690 

4. 

6 

395 

13 

8935 

412 

1  2 

1 960 

9613 

4. 

1 

453 

4 

9595 

463 

445925 

U8 

99 

7248 

5.0 

360 

1953 

T 

6283 

5. 

1 

32  4 

7 

8034 

380 

i 

704  1 

338 

1954 

1 8 

7062 

5. 

0 

353 

1  8 

84  9  7 

399 

17 

8263 

388 

1955 

7009 

5. 

1 

354 

22 

6492 

397 

22 

8406 

397 

1956 

13 

7422 

4B 

9 

368 

13 

90  71 

4  18 

12 

6915 

432 

1957 

9 

789  7 

5. 

1 

399 

9 

9710 

429 

7 

10139 

4  70 

1958 

1  6 

8422 

5. 

1 

426 

1  5 

932  1 

422 

13 

9914 

453 

1959 

I  | 

825  1 

5. 

0 

404 

1  1 

e674 

402 

1  1 

9449 

443 

1960 

895  7 

4. 

8 

422 

3 

1  1007 

464 

3 

1  1482 

512 

446105 

3 

3 

5  100 

4.3 

221 

1959 

1 

4600 

4. 

4 

200 

1 

9000 

407 

1 

94  1H 

422 

1960 

5350 

4. 

3 

231 

2 

9045 

413 

2 

1  1544 

460 

UU6627 

1 

3 

7557 

5.6 

422 

1957 

1 

7550 

485 

1 

9240 

43  1 

1 

849  1 

423 

1959 

1 

8  120 

5. 

2 

422 

7560 

357 

7000 

5. 

1 

[ 

7  7  10 

1 

8426 

410 

44/029 

27 

61 

7  160 

4.7 

334 

1953 

6 

7445 

4. 

7 

344 

5 

86  78 

386 

1 

6273 

399 

1954 

14 

7070 

4. 

6 

326 

13 

8695 

366 

12 

664  1 

3*1 

1955 

9 

6926 

4. 

6 

326 

6 

8296 

396 

7 

6156 

369 

1956 

6 

6300 

4. 

8 

305 

6 

0008 

384 

6 

7719 

365 

1957 

9 

7129 

7 

333 

9 

8408 

383 

7 

8270 

428 

1958 

H 

782  3 

4. 

6 

356 

7 

6361 

395 

7 

8972 

1959 

6 

7863 

4. 

6 

8  1  82 

382 

4 

8802 

404 

1960 

3 

7857 

4. 

6 

362 

3 

76  7  7 

343 

3 

8186 

369 

44  7754 

19 

31 

7369 

5.2 

378 

1954 

9 

7886 

5. 

1 

399 

9 

8434 

404 

B 

8558 

4  13 

1955 

1 0 

743  3 

5a 

3 

386 

9 

7940 

382 

10 

8000 

384 

1956 

6538 

5. 

2 

34  1 

4 

8838 

379 

3 

7227 

4. 

8 

3 

8469 

407 

1958 

3 

75 1  0 

4. 

5 

341 

2 

10140 

428 

2 

9058 

3rt  1 

1959 

] 

9960 

4. 

6 

455 

1 

13200 

501 

1 

1  127  1 

423 

I960 

1 

7650 

4. 

3 

330 

1 

1  1850 

470 

1 

12753 

469 

448640 

3 

6 

891*6 

4.8 

433 

1955 

} 

8470 

5. 

5 

467 

1 

8  190 

398 

1 

8753 

435 

1956 

1 

9360 

5. 

1 

482 

1 

8610 

4  14 

1 

8840 

435 

1957 

1 

11530 

7 

543 

1 

9090 

436 

1 

8589 

420 

1958 

2 

4980 

4. 

7 

236 

1 

5810 

257 

1959 

| 

1  2070 

4. 

7 

566 

9930 

44  7 

1 

8862 

409 

449674 

89 

185 

71*78 

4.9 

362 

1953 

5 

77  14 

5. 

1 

395 

5 

7910 

383 

1 

8208 

3/9 

1954 

30 

7775 

4. 

9 

378 

28 

8360 

392 

23 

83  18 

369 

1955 

34 

7539 

5. 

1 

383 

33 

85^1 

405 

29 

8769 

408 

1956 

23 

7448 

5. 

0 

370 

21 

7537 

358 

20 

7902 

376 

1957 

23 

7804 

4. 

9 

382 

23 

8580 

401 

15 

77  14 

376 

1958 

30 

7665 

4. 

9 

385 

27 

86  16 

404 

25 

9316 

432 

19S9 

33 

8288 

4. 

7 

39  1 

33 

8295 

380 

31 

9012 

418 

I960 

7 

7267 

4. 

8 

361 

7 

8566 

388 

6 

9687 

443 

45 1358 

1*2 

107 

81*68 

4.6 

384 

1953 

6 

6752 

4. 

5 

393 

6 

8153 

374 

1954 

16 

8625 

4. 

6 

391 

15 

8697 

397 

14 

9444 

430 

1955 

23 

8506 

4. 

6 

389 

23 

883  1 

4  15 

21 

668  1 

408 

1956 

12 

8696 

4. 

5 

389 

12 

8364 

386 

12 

8468 

398 

1957 

16 

9528 

4. 

6 

436 

16 

891 1 

409 

14 

7680 

394 

1958 

16 

9148 

4. 

7 

427 

14 

9281 

423 

14 

9247 

42  7 
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TABLfc    IS. — UAUGHTt'i— AVERAGE  OF   SIKtS   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAHI  ZAT I GNS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATL  ONLY 

DAUGHTER   AVE  RAGi.   BY   SIR^  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA* 

jOb— DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVtRAoE 


SIRE     DAUGHTERS  RECORD^ 

M  ILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RlCURDS 

MILK 

FAT 

NO.            NU.  NO* 

LB. 

PCT  • 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

NO. 

L6. 

LB. 

GUERNSEY 

1959 

15 

8615 

4.5 

387 

15 

7862 

356 

15 

8862 

417 

1960 

742  7 

4 .  1 

304 

3 

7300 

326 

3 

3683 

400 

4520  75              1  1 

2640 

4.7 

125 

i  960 

1 

2640 

4.  7 

125 

1 

7860 

329 

' 

12306 

462 

452340              1  1 

7850 

4.6 

35b 

1 959 

1 

7850 

4.6 

358 

1 

7  3b0 

34  1 

452438             1  3 

8717 

4.7 

403 

1957 

1 

9780 

4.9 

480 

1958 

1 

886  0 

4.6 

40b 

I960 

1 

7510 

4.5 

339 

452905            15  29 

7529 

4.7 

356 

1  955 

3 

9050 

4.7 

427 

3 

89-j3 

409 

3 

9628 

449 

1  956 

2 

7450 

4.9 

3o2 

2 

9435 

443 

2 

7925 

396 

1 957 

9 

7526 

4.7 

35  1 

9 

90  16 

400 

6 

7580 

3b2 

1958 

7 

761  6 

4.6 

37  1 

6 

9220 

40b 

6 

1002  1 

434 

1959 

7 

7493 

4.7 

357 

7 

8764 

379 

7 

9829 

44  3 

I960 

1 

9120 

4.  7 

433 

1 

7240 

369 

1 

6644 

4^4 

4532  10              1  1 

74  10 

5.0 

37  1 

I960 

1 

7410 

5.0 

371 

* 

10110 

455 

1 

90  36 

410 

454223            15  30 

7  1  44 

5.0 

354 

1954 

3 

7577 

5.  1 

380 

3 

9630 

470 

2 

9  162 

436 

1955 

9 

7538 

5.0 

376 

9 

86  1  1 

405 

9 

9092 

430 

1956 

6 

6782 

5.0 

343 

5 

84  32 

396 

4 

9107 

442 

1957 

6 

7977 

5.0 

401 

6 

8707 

425 

5 

8750 

424 

1958 

5 

7  196 

5.0 

362 

4 

7598 

363 

4 

9718 

471 

1  959 

1 

908C 

4.7 

4*;9 

1 

6300 

389 

1 

9134 

436 

454224            39  b2 

7035 

4.8 

336 

1  954 

2 

8520 

5.  1 

433 

2 

10370 

463 

2 

9728 

430 

1955 

12 

7087 

4  .  b 

338 

1 2 

8438 

382 

1 0 

869H 

394 

1956 

15 

736  1 

4  .  { 

34  7 

1  4 

b  1  66 

378 

9 

6442 

389 

1957 

1  5 

766  7 

4.6 

3  7  1 

1 5 

8363 

384 

9 

8364 

413 

1958 

19 

7229 

4.6 

335 

Is 

8465 

386 

13 

355? 

402 

1959 

13 

7833 

4.7 

366 

13 

7924 

361 

12 

0616 

401 

1 960 

6 

5792 

4.4 

255 

5 

69/6 

326 

6 

966b 

443 

454483            22  48 

7418 

4.5 

332 

1954 

2 

7195 

4.8 

337 

2 

9020 

436 

1 

7935 

3  7  1 

1955 

7 

6830 

4.6 

3  1  4 

7 

6621 

417 

4 

6161 

388 

1 956 

3 

7670 

4.9 

369 

3 

69  7  3 

424 

2 

6266 

395 

1  957 

7 

6899 

4.8 

323 

7 

8  3  10 

390 

4 

77  1 8 

34  5 

1958 

1  1 

7446 

4.4 

322 

10 

3368 

37  1 

9 

b905 

39b 

1959 

14 

8574 

4.3 

369 

14 

37b4 

373 

14 

9500 

406 

1  960 

4 

8263 

4.4 

363 

4 

92  18 

398 

4 

V399 

4  1  7 

457534            95  168 

7  02  1 

4.9 

342 

1  954 

34 

74  1  8 

5.0 

372 

34 

8664 

408 

28 

854  3 

408 

1955 

52 

7075 

4.9 

34b 

50 

8629 

403 

42 

8335 

396 

1956 

27 

720  1 

5.0 

355 

24 

6326 

392 

24 

6789 

4/3 

1957 

23 

6829 

4.8 

327 

22 

82  07 

37  1 

20 

787  3 

369 

1  958 

20 

7258 

4  •  / 

335 

1  6 

8963 

405 

1  5 

907  1 

40  7 

1959 

7 

807o 

4.7 

379 

7 

9400 

406 

7 

10223 

45C 

1960 

b 

7150 

4.6 

330 

5 

8624 

388 

5 

9350 

426 

457544              5  8 

7273 

4.7 

346 

1  957 

1 

5960 

5.0 

30  1 

1 

7110 

3  1  6 

1 

650  f 

326 

1958 

3 

69  1  3 

4.  6 

329 

3 

92b3 

4  15 

3 

10224 

462 

1959 

3 

6350 

4.9 

335 

3 

10130 

426 

3 

10397 

463 

1  960 

1 

11120 

4.7 

524 

1 

O400 

40  1 

936  3 

44  5 

459468           27  65 

807  1 

5.0 

404 

1 954 

1  1 

7315 

5.  3 

384 

1  0 

64o5 

394 

1 0 

b  1  66 

37  7 

1955 

13 

831  1 

4  .  v 

409 

1  3 

06o9 

400 

1  1 

fc920 

4  1  1 

1956 

1  1 

7912 

5.0 

392 

1  1 

6637 

4  1  1 

1  1 

9093 

4  3? 

1  957 

1  1 

8598 

5.  1 

440 

1  I 

9/t>0 

439 

6 

6  1 6o 

394 

1958 

10 

8533 

4.9 

423 

9 

6562 

401 

9 

6602 

4  1b 

1959 

4 

69  1  8 

4.9 

345 

4 

7620 

358 

4 

6892 

4  15 

1960 

5 

8202 

4.7 

390 

5 

80  76 

382 

4 

9622 

4  70 

459489            70  144 

8064 

4.8 

39  1 

1 954 

a 

8598 

4.  ( 

4  0  1 

8 

6454 

393 

6 

652? 

39  9 

1955 

25 

8  1  89 

4.9 

400 

25 

8375 

396 

2  1 

8562 

4  1  4 

1956 

2  i 

8115 

4.9 

393 

2  7 

8265 

383 

27 

65  19 

40  7 

1957 

24 

7715 

4.9 

375 

22 

8566 

395 

19 

6779 

4  10 

1958 

29 

8193 

4.0 

395 

22 

7954 

3/3 

2  1 

o240 

39? 

1  959 

25 

8361 

4.7 

395 

25 

8042 

363 

25 

906  3 

4  1  5 

1  960 

6 

9713 

5.  1 

487 

6 

8960 

4  12 

6 

9494 

43  7 

46 1 7  52              6  13 

74/o 

5.0 

37  1 

1  954 

2 

7400 

5.0 

367 

2 

6025 

379 

2 

7  72  3 

3o  7 

1955 

4 

8085 

4.3 

393 

3 

39o3 

431 

2 

6636 

4^6 

1956 

3 

8180 

4.9 

40  7 

2 

63J0 

387 

1 

7903 

354 

1957 

1 

dOOO 

4.9 

24  7 

1 

7440 

367 

195b 

2 

7180 

4.9 

354 

1 

d  1  70 

389 

1 

9  36  3 

4  -18 

1959 

I 

4430 

4.9 

2  1  5 

1 

69b0 

327 

1 

6  764 

40  7 

46  17  54              2  8 

89o9 

4.8 

423 

1956 

1 

8400 

5.2 

435 

1 

6  1  60 

355 

1 

9  167 

4  74 

1957 

2 

9C65 

4.  b 

430 

2 

9075 

394 

2 

9740 

430 

1958 

2 

9070 

4.9 

439 

2 

9b05 

429 

2 

b636 

397 

1959 

2 

8885 

4.  7 

409 

2 

8935 

406 

2 

964? 

436 

1  960 

1 

93IC 

4.2 

388 

1 

9  140 

429 

' 

90  14 

4?  5 

462008           68              1 1 8 

69  3u 

4.6 

32  1 

1  954 

0 

6947 

4.6 

324 

6 

64  70 

390 

5 

628? 

I9S5 

17 

6784 

4.6 

322 

17 

8749 

412 

16 

6604 

402 

1956 

17 

7614 

4.  b 

557 

1  7 

3548 

40  1 

17 

9031 

420 

1957 

24 

6890 

4.5 

316 

24 

9  1  52 

4  10 

22 

7626 

363 

1958 

2b 

7544 

4.6 

349 

28 

8976 

404 

27 

91  14 

41  1 

1959 

20 

616b 

4.6 

375 

20 

b50l 

38  1 

20 

9367 

4^4 

1960 

6 

656H 

4  .  4 

376 

6 

8643 

4  14 

6 

932b 

44b 

462589            26  53 

8  106 

5.0 

405 

1954 

3 

7563 

4.9 

379 

3 

6240 

413 

3 

8357 

42^ 

1955 

9 

8576 

5.  1 

437 

9 

8666 

429 

9 

9016 

4.14 

1956 

7 

8104 

5.  i 

4  15 

7 

90  71 

400 

b 

9047 

418 

PENNSYLVANIA 


TABLE    I 5.      DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS  FROM   THIS   STATl  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   b  1  RE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

LB. 

PCT. 

LB  ■ 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB* 

NO. 

L6. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

GUERNSEY 

1957 

1  3 

8377 

5.0 

423 

13 

8699 

402 

10 

8765 

4  1  1 

1958 

1  I 

8  1  60 

4.9 

405 

1  1 

8572 

391 

9 

9508 

427 

1959 

7 

8709 

5.0 

439 

7 

9733 

4  1  1 

7 

1  0087 

444 

1960 

3 

8697 

5.0 

437 

3 

7460 

326 

2 

10061 

429 

462848 

1 

3 

9663 

4.6 

445 

1955 

1 

8930 

4.7 

420 

1 

8650 

415 

1 

8687 

424 

1957 

1 

9960 

4.  7 

472 

1 

9480 

433 

1959 

1 

1  0  100 

4.4 

442 

I 

9940 

472 

1 

9690 

463 

46.5096 

33 

63 

7510 

5.0 

375 

1956 

3 

7200 

5.  1 

364 

3 

8740 

407 

3 

7848 

39  7 

16 

788  1 

4.9 

389 

1  8 

8874 

406 

1  5 

8176 

39  1 

1958 

24 

7468 

5.  1 

376 

24 

8193 

37  1 

24 

9063 

412 

1959 

18 

8774 

5.0 

443 

18 

9058 

393 

16 

999  7 

439 

463501 

58 

92 

72  16 

4.7 

339 

1954 

6 

7658 

4.9 

382 

6 

8722 

391 

6 

8531 

379 

1955 

20 

691  7 

4.6 

333 

17 

8662 

403 

17 

8519 

395 

1956 

16 

6603 

4.8 

320 

1  6 

7728 

363 

16 

8136 

393 

1957 

13 

7337 

4.7 

34  7 

13 

7819 

357 

1  1 

6585 

35  1 

1  958 

17 

6676 

4.7 

309 

1  5 

79  57 

367 

1  5 

7800 

366 

1959 

1  7 

8548 

4.  7 

394 

17 

8845 

396 

15 

9258 

426 

I960 

J 

8047 

4.6 

365 

2 

1  1035 

50  1 

3 

9708 

448 

M  6  i>V 

59 

120 

7605 

4.8 

36  1 

1954 

10 

7894 

4.9 

386 

1  0 

8846 

409 

782  1 

3  70 

19S5 

33 

7848 

4.8 

377 

32 

8873 

4  18 

29 

8935 

418 

1956 

19 

7752 

4.7 

364 

19 

8847 

398 

19 

9051 

4  1  1 

1957 

15 

8328 

4.7 

391 

15 

9828 

449 

14 

8881 

410 

1958 

18 

7926 

4.7 

374 

17 

9088 

405 

17 

9388 

418 

1959 

16 

7433 

4.  5 

331 

16 

9197 

383 

16 

9773 

414 

1960 

9 

8458 

4.4 

374 

9 

9844 

420 

9 

10332 

446 

1)67102 

3 

5 

5053 

4.9 

246 

1958 

3 

5197 

5.0 

260 

2 

10285 

420 

2 

1  1663 

453 

1959 

1 

4620 

4.7 

216 

128  70 

483 

1960 

1 

7540 

4.  7 

352 

1 

8220 

370 

1 

9766 

4  1  7 

46  74  17 

49 

97 

7  1  78 

4.8 

344 

1953 

1 

6340 

5.2 

333 

1954 

6 

6745 

4.  7 

320 

6 

8095 

361 

5 

7708 

367 

1955 

15 

7379 

4.9 

362 

15 

8661 

399 

14 

8692 

389 

1956 

15 

7317 

4.9 

360 

15 

9733 

414 

15 

9133 

420 

1957 

15 

7356 

5.0 

363 

15 

8723 

394 

15 

8112 

360 

1958 

25 

7567 

4.9 

371 

22 

8976 

394 

21 

8877 

400 

1959 

15 

7497 

4.  7 

356 

15 

8738 

387 

14 

9563 

435 

1960 

5 

8722 

4.8 

170668 

I 

1 

9180 

4.6 

424 

1959 

1 

9180 

4.6 

424 

1 

9100 

439 

1 

9352 

476 

4708  90 

39 

82 

7921 

4.8 

376 

1954 

5 

6922 

4.9 

342 

4 

7508 

351 

2 

8192 

397 

1955 

16 

8076 

4.9 

397 

16 

8385 

399 

16 

8217 

394 

1  956 

10 

8132 

4.  9 

397 

1  0 

1957 

18 

8313 

4.6 

399 

16 

8660 

416 

18 

8348 

389 

1958 

16 

8453 

4.7 

393 

13 

8675 

410 

1  1 

8822 

419 

1959 

12 

8620 

4.5 

388 

12 

8407 

382 

12 

9192 

427 

1960 

3 

9800 

4.  7 

460 

2 

1  16  15 

475 

2 

1  1690 

482 

470947 

12 

16 

7883 

4.9 

391 

1956 

3 

8977 

5.2 

465 

2 

10850 

516 

2 

8878 

427 

1957 

3 

9863 

5.2 

50  7 

3 

8637 

40  1 

2 

9282 

447 

1958 

4 

9055 

4.7 

43  1 

3 

8  1  63 

37  1 

3 

89  1  2 

1959 

5722 

4.8 

285 

5 

8038 

361 

5 

8879 

384 

I960 

1 

8180 

4.6 

376 

1 

1  1920 

439 

1 

13287 

48  7 

472246 

44 

90 

7932 

4.8 

38  5 

1954 

7 

7786 

4.  7 

363 

7 

7901 

358 

6 

7968 

367 

1955 

17 

7906 

S.  1 

399 

17 

9  1  74 

422 

15 

8642 

396 

1956 

12 

8778 

5.  0 

442 

12 

9239 

436 

12 

9258 

44  1 

1957 

19 

7653 

4.9 

377 

19 

9250 

394 

14 

8195 

375 

1958 

1  1 

8380 

5.1 

1959 

14 

8199 

4.8 

369 

14 

8692 

368 

1  3 

9170 

400 

I960 

10 

7917 

4.7 

376 

10 

6705 

394 

9 

9202 

4  1  1 

4724  50 

81 

150 

7  121 

4.6 

329 

1954 

3 

8517 

4.9 

420 

3 

9857 

457 

3 

8912 

430 

1955 

34 

7123 

4.  7 

333 

33 

90  16 

42  1 

32 

9292 

42  7 

1956 

17 

7821 

4.7 

369 

17 

8246 

40  1 

17 

8169 

40  1 

32 

7037 

1958 

33 

7932 

4.6 

362 

27 

8752 

397 

27 

8695 

399 

1959 

24 

7679 

4.5 

344 

24 

8491 

37  1 

23 

9048 

402 

1960 

7 

9307 

4.3 

39B 

7 

8990 

399 

7 

9564 

436 

47i22l 

42 

87 

7852 

4.9 

387 

1955 

12 

8156 

5.  1 

4  16 

1  1 

9045 

423 

12 

8720 

41  1 

1956 

16 

8243 

5.2 

1957 

20 

7785 

5.  1 

397 

20 

8754 

395 

18 

873  1 

40  1 

1956 

15 

7415 

5.0 

374 

15 

8071 

36  1 

15 

9014 

405 

1959 

18 

7316 

4.  7 

345 

16 

8384 

353 

12 

94  15 

387 

1960 

6 

8822 

4.6 

405 

6 

0043 

357 

6 

9083 

405 

4739  34 

9 

12 

5506 

4.6 

250 

1956 

1 

7470 

4.7 

353 

1 

7950 

4  19 

1 

7412 

358 

1957 

2 

5585 

4.  7 

258 

2 

6600 

304 

2 

6693 

308 

1958 

3 

6040 

4.  7 

279 

3 

7243 

322 

3 

7921 

357 

1959 

5 

5298 

4.6 

243 

5 

7252 

335 

5 

8454 

398 

I960 

8250 

4.  0 

32B 

1 

9480 

355 

1 

7750 

302 

478142 

3 

8 

7516 

5.0 

373 

1957 

8470 

5.6 

471 

1 

7660 

366 

1 

9232 

5  1  3 

1958 

7365 

5.4 

385 

2 

9375 

4  10 

2 

10050 

435 

1959 

7543 

4.6 

35  1 

3 

10207 

43  1 

2 

1  1331 

477 

I960 

7415 

4.9 

J64 

2 

1  1955 

459 

2 

1  1707 

455 

48  1861 

2 

2 

7495 

4.9 

364 

1959 

4550 

4.9 

22  1 

1 

8900 

365 

1 

887  3 

363 

I960 

10440 

4.8 

506 

1 

9460 

429 

9570 

438 

PENNSYLVANIA 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICc   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   UR JAN  I  2 AT  I ONS — GROUPcD   BY  OREEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRt   BY  FRESHENING  YLAR 

305-DAY  CONTEMP.   A^.   YEARLY  HERO  AVEKAGt 


SIRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TlST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCURUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

M  1  LK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

i>L  I 

• 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

SU£RNSCY 

U  8  2.  i  86 

24 

6767 

5.  1 

343 

1955 

554  3 

5^ 

o 

277 

3 

10703 

455 

3 

9280 

386 

1956 

772  5 

5. 

0 

379 

4 

8  703 

396 

4 

8388 

4  1  1 

1957 

695  b 

5. 

3 

364 

8 

9161 

390 

8 

8570 

396 

19S8 

4 

684  5 

5. 

2 

354 

4 

8  115 

354 

4 

11129 

455 

1959 

4 

7710 

5. 

2 

388 

4 

87  13 

356 

3 

938  1 

367 

1960 

1 

7820 

5. 

0 

394 

1 

8030 

374 

1 

8186 

376 

U8  36  08 

88 

6866 

4.8 

331 

1955 

9195 

5# 

482 

6 

10  132 

492 

6 

10323 

46/ 

1956 

1  0 

8179 

5. 

0 

4  1  2 

1  0 

1  04  74 

492 

10 

9377 

448 

1957 

1 9 

7050 

4  . 

B 

339 

19 

8168 

38  3 

19 

8286 

394 

1958 

30 

6246 

4. 

8 

297 

3U 

0302 

370 

30 

82/9 

374 

1959 

23 

7320 

4. 

7 

348 

23 

8221 

353 

23 

91  18 

405 

4855 17 

47 

81 

6966 

4.7 

32  1 

1955 

2 

8155 

5. 

0 

410 

2 

7020 

359 

1 

8676 

452 

1956 

1 0 

7374 

4. 

7 

348 

10 

7596 

366 

9 

3376 

391 

1957 

24 

7333 

4  . 

6 

334 

23 

8743 

384 

23 

8555 

395 

1958 

29 

64  3  b 

4. 

6 

292 

29 

9133 

393 

26 

9104 

400 

1959 

1  1 

7035 

4. 

6 

3  14 

1  1 

9242 

389 

1  1 

9374 

430 

1960 

5 

7402 

4. 

6 

338 

5 

6230 

273 

5 

8805 

405 

488743 

1 

1 

11  200 

5.2 

582 

1958 

1 

1  1200 

5. 

2 

582 

490638 

65 

1  09 

6829 

4.5 

309 

1956 

9 

685  7 

4. 

6 

312 

9 

8:>60 

394 

9 

885? 

423 

1957 

22 

5973 

4. 

5 

275 

22 

8600 

382 

20 

6534 

30  1 

1958 

33 

7036 

4. 

7 

327 

33 

9087 

401 

31 

9158 

400 

1959 

3a 

7506 

4. 

b 

340 

38 

8741 

385 

36 

9327 

415 

1960 

7 

9009 

4. 

5 

400 

7 

10599 

428 

6 

10517 

44  0 

491923 

9 

2  1 

6770 

5.  1 

333 

1956 

3 

658  / 

4. 

9 

324 

3 

8933 

403 

3 

7401 

340 

1957 

2 

10070 

5. 

b 

548 

2 

9U20 

484 

2 

10977 

597 

1958 

b 

681  1 

5. 

1 

343 

B 

3241 

385 

8 

9124 

422 

1959 

6 

6243 

5. 

2 

31b 

6 

8340 

378 

6 

8559 

4  10 

1960 

2 

10280 

4. 

0 

406 

2 

104  15 

433 

2 

10246 

459 

493849 

43 

8  1 

7400 

4 . 6 

337 

1956 

5 

7472 

4. 

5 

333 

5 

89e0 

404 

5 

9080 

409 

1957 

17 

7271 

4. 

7 

339 

17 

8456 

383 

15 

8365 

386 

1958 

23 

7322 

4. 

6 

339 

23 

8568 

382 

22 

8674 

3b5 

1959 

27 

754  1 

4. 

6 

348 

27 

8/26 

379 

24 

9774 

426 

1960 

9 

802  1 

4. 

5 

362 

9 

9046 

376 

9 

9673 

4  14 

4948  97 

36 

64 

7454 

4.6 

346 

1956 

| 

6070 

4. 

8 

292 

1 

7530 

374 

1 

7903 

387 

1957 

15 

7987 

4. 

6 

373 

15 

8/01 

372 

15 

8968 

392 

1958 

19 

7302 

4. 

7 

346 

19 

8586 

377 

18 

8982 

383 

1959 

22 

7908 

4. 

7 

367 

22 

9234 

390 

17 

9421 

412 

I960 

7 

6780 

4. 

6 

3  16 

7 

8693 

380 

7 

9155 

394 

4954  54 

6 

6 

7767 

4.8 

370 

1959 

6 

7767 

4. 

8 

370 

6 

7988 

344 

6 

9369 

403 

119/7  66 

3 

4 

5467 

4.6 

253 

1958 

1 

3290 

4. 

1 

135 

1 

6840 

300 

1 

7586 

329 

1959 

2 

6520 

4. 

3  1  1 

2 

10305 

4  1  b 

1 

8448 

383 

1960 

| 

7020 

4. 

5 

3  1  9 

1 

111/0 

4  1  3 

1 

11718 

43  / 

U999 45 

28 

64  15 

5.1 

323 

1956 

3 

7053 

5, 

367 

3 

9490 

47U 

3 

7776 

405 

1957 

7 

6507 

5. 

1 

337 

7 

8530 

387 

6 

8193 

3/3 

1958 

6 

444  0 

5. 

1 

225 

6 

8340 

357 

5 

8652 

389 

1959 

9 

74  1  2 

4. 

9 

359 

9 

7370 

346 

7 

7317 

346 

1960 

3 

6707 

5. 

0 

335 

3 

8053 

382 

3 

8960 

429 

50  I  7  77 

2 

3 

7855 

4.7 

363 

1  958 

1 

6450 

4. 

4 

283 

I 

d6  70 

360 

1 

9385 

380 

1959 

1 

9580 

4. 

7 

44  7 

1 

10540 

415 

1 

1  1353 

457 

1960 

] 

58  1  0 

4. 

7 

275 

1 

77  10 

3  12 

1 

8197 

343 

5026  34 

3 

9 

7  185 

4.6 

330 

1959 

6 

7897 

4, 

369 

6 

7265 

3  1  7 

5 

8731 

409 

I960 

3 

5513 

4. 

3 

234 

3 

6567 

276 

3 

9915 

4  1  5 

501(2  75 

23 

38 

70  10 

4.9 

342 

1957 

4 

7200 

5. 

0 

360 

4 

9643 

384 

4 

8649 

379 

1958 

10 

6438 

5 

o 

320 

10 

8644 

368 

8 

10590 

432 

1959 

7621 

4. 

8 

368 

1  5 

9091 

368 

1  5 

10126 

418 

1960 

9 

7178 

4 

7 

340 

8 

80  14 

324 

9 

1  1378 

464 

50  54  72 

26 

42 

7338 

4.7 

346 

1957 

3 

748u 

4 

7 

34b 

3 

9520 

373 

3 

9792 

395 

1958 

1 6 

7726 

4 

8 

368 

16 

89/0 

369 

16 

9647 

410 

1959 

22 

7137 

4 

7 

334 

2  1 

90/1 

369 

18 

9465 

399 

I960 

1 

6770 

4 

5 

307 

1 

90  70 

423 

I 

9875 

455 

509305 

15 

20 

7  133 

4.8 

344 

1958 

7 

7307 

4 

a 

353 

7 

8933 

387 

7 

9379 

4  18 

1959 

1  0 

688  4 

4 

334 

10 

8/94 

382 

10 

9104 

4  13 

1960 

7917 

4 

8 

383 

3 

3063 

384 

3 

8295 

403 

509775 

1 

2 

5105 

5.1 

261 

1958 

1 

7440 

4 

9 

367 

1 

7510 

358 

1 

6627 

318 

1959 

1 

2930 

5 

3 

155 

1 

6690 

315 

1 

7979 

388 

5102  89 

2 

2 

7205 

4.6 

33  1 

1959 

1 

7040 

4 

5 

319 

I 

8G20 

36  1 

1 

10519 

403 

I960 

1 

7370 

4 

6 

342 

1 

1  1350 

446 

1 

1  1292 

432 

5109  75 

13 

17 

8293 

4.5 

370 

1958 

2 

8280 

4 

5 

37  1 

2 

9660 

444 

2 

9445 

425 

1959 

9 

8293 

4. 

6 

379 

9 

9439 

375 

9 

9943 

4  1  1 

I960 

6 

7943 

4 

4 

344 

6 

I0U32 

385 

6 

10240 

4  19 

51  I6U0 

1(2 

56 

64b  1 

4.7 

306 

1957 

1 

4440 

4 

1 

183 

1 

8250 

333 

8131 

339 

1958 

14 

6686 

4 

8 

323 

14 

8453 

373 

14 

8559 

375 

1959 

34 

66  18 

4 

314 

34 

9039 

377 

30 

959  3 

4  10 

I960 

7 

581  7 

4 

9 

288 

5 

8136 

35  1 

7 

937  1 

4G5 

5 12660 

40 

52 

7928 

4.8 

378 

1958 

12 

8369 

4 

9 

4  08 

12 

9023 

409 

12 

9393 

424 

PENNSYLVANIA 


34b 


TABLE    I b • — DAUGHTER— A V ER AGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  NO — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE  BY  SIRE 

BY 

FRLSHcNING 

YEAR 

SIRE 
NU. 

JAUGHTERS 
NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LO. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

30b-DAY 
RECORDS 
NO. 

CONTLMR 
MILK 
L8. 

.  AV. 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGt 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  Lit. 

1959 
I960 

GUERNSEY 
33  7813 
7  8537 

4. 
4. 

a 
a 

370 
406 

33 
7 

H625 

382 
382 

29 
7 

9589 
b946 

425 
402 

bl3022 

5 

7 

7979 

4.8 

376 

1958 
1959 
I960 

2 
4 
1 

7095 
7900 
9700 

5. 
4. 
5. 

0 

i 
i 

350 
368 
490 

4 
1 

9575 
9703 
10600 

420 
428 
485 

2 
3 
1 

966  b 
10217 
1  1870 

43b 
479 
504 

5 1 bbO 1 

26 

26 

8251 

4.6 

377 

1  959 
I960 

20 
6 

7917 
9363 

4. 
4. 

7 
b 

367 
413 

20 
6 

8390 
87  10 

376 
392 

19 

5 

9283 
9655 

4  14 

436 

5 1 bb35 

1 

1 

6630 

5.3 

352 

1  959 

6630 

5. 

3 

352 

59  30 

3  1 9 

1 

7281 

37  1 

b 193 83 

4 

5 

6968 

4.9 

352 

1958 
1959 
1960 

1 

2 
2 

9960 
770b 
581  5 

4. 
5. 
4. 

8 
4 
7 

48  1 
40  7 

300 

1 

2 
2 

1  5720 
8U25 
7  160 

492 
364 
304 

1 
1 

2 

1  3636 
9701 
9674 

530 
42  3 
423 

519381* 

3 

3 

72  (0 

5.5 

404 

1959 
I960 

2 
| 

7695 
642  0 

5. 
4. 

9 
7 

455 
303 

2 
| 

7935 
8690 

393 
366 

1 
1 

934  1 
9897 

460 
408 

520266 

3 

3 

6887 

4.9 

332 

1959 
I960 

1 

2 

10090 
5285 

4. 
4. 

6 
9 

489 
254 

1 

2 

8500 
8  125 

404 
366 

1 

2 

9091 
7859 

438 
366 

b2  1 1  52 

. 

1 

7520 

5.0 

372 

1959 

7520 

5. 

0 

372 

1 

94U0 

45b 

1 

8731 

4  16 

5214  70 

2 

2 

6955 

4.2 

288 

1959 

2 

6955 

4. 

2 

288 

2 

9465 

40b 

2 

9816 

430 

522530 

3 

3 

5350 

5.2 

282 

1959 
I960 

2 
1 

5875 
4300 

S. 

s. 

1 

6 

302 
24  1 

2 

7630 

37  1 

1 
1 

9341 
9178 

460 
4b  1 

524427 

4 

4 

5075 

4.8 

245 

1959 
1960 

1 

3 

795U 
4117 

5. 
4. 

3 
6 

418 
187 

1 

2 

106b0 
7175 

371 
311 

1 

3 

1  12  16 
1  1489 

403 

483 

5253  96 

1 

1 

3870 

4.6 

17a 

1960 

3870 

4. 

6 

178 

1 

1  1580 

4  12 

1 

10  126 

439 

526027 

3 

3 

6743 

5.2 

356 

I960 

3 

6743 

5. 

2 

356 

3 

7450 

344 

3 

9843 

434 

PENNSYL  VAN  I A 


:>46 


SIRE 
NO. 


-OAUGHTcR-AVlRA^E  OF  SIRES  IN  StRVICt  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS- 
8Y   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  BivbEU, 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRc 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


RECORD   AVlRAGE   BY   SIRE   BY   FRLSHtNlNG  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTlMH.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY   HERD  AVERAGF 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  Lo. 


32     I  1 544     3.8  423 


1947 

4 

11183 

3.6 

404 

1 

12920 

530 

194a 

6 

1  ISOd 

3.H 

426 

1 

12  190 

435 

1949 

5 

12296 

3.7 

446 

2 

12960 

44  1 

1950 

4 

13510 

3.5 

474 

1 

14260 

5  10 

1951 

3 

12293 

3.7 

45  1 

2 

12B25 

462 

1952 

3 

1  351  7 

3.6 

48  1 

3 

12273 

450 

1953 

1 

150SO 

3.4 

513 

1 

1  3720 

479 

1954 

2 

14520 

3.5 

504 

2 

12975 

463 

2 

12448 

442 

1955 

3 

1  1423 

3.3 

375 

3 

I2o00 

462 

3 

12023 

429 

195? 

1 

1322  0 

3.2 

419 

1 

14070 

489 

I4b3n 

519 

654594 
66692b 


669721 
673095 


4     11930     3.5  417 


5  10017  3.7  364 
13     11143     3.5  385 


1  7170  3.6  257 
147      12484     3.5  436 


675043  3 


14111      3.4  482 


1947 
194b 
1949 


2  10410 
1  13460 
1  13440 


3.  5 
3.5 
3.3 


363 
466 
475 


9810     3.7  359 


1947 

1 

10080 

3. 

6 

362 

1948 

3 

10963 

3. 

5 

386 

1949 

4 

10945 

3. 

4 

365 

1950 

2 

13065 

3. 

2 

422 

1951 

I4bb0 

3. 

2 

483 

1952 

1 

14  100 

3. 

463 

1954 

1 

16470 

3. 

3 

541 

7170     3.6  257 


1947 

13 

1  1838 

3. 

.6 

427 

1948 

13 

1  1326 

3. 

,  5 

400 

1949 

16 

13424 

3. 

,  5 

464 

1950 

19 

13084 

3. 

.  6 

466 

1951 

lb 

1  190  7 

3. 

,4 

404 

1952 

20 

12430 

3. 

.5 

430 

1953 

15 

13249 

3. 

.4 

451 

1954 

1  1 

12984 

3. 

.4 

447 

1955 

9 

14050 

3. 

.5 

485 

1956 

5 

14  170 

3. 

,4 

480 

1957 

3 

13233 

3. 

.6 

470 

1958 

3 

12083 

3. 

.  1 

3bS 

1959 

2 

10795 

3. 

,7 

393 

1950 

2 

14820 

3. 

.5 

512 

1951 

2 

14400 

3. 

.7 

527 

1952 

1 

13360 

3. 

431 

1953 

2 

12585 

3. 

,  1 

3bb 

1954 

10030 

3. 

,  1 

312 

676723  1 

3 

9543  3.8 

356 

194  7 

1  8890 

4.2 

370 

194b 

1  7420 

3.6 

267 

1953 

1  12320 

3.  5 

430 

12900 

468 

1 

12100 

434 

1 

1  1718 

8 

10261 

387 

9 

1  1508 

413 

10 

12291 

440 

I  1 

lldlS 

422 

15 

12539 

437 

14 

12550 

44  I 

1091  1 

10 

1  1797 

42  1 

9 

120  lb 

V 

12432 

452 

8 

1  1932 

5 

12  184 

443 

4 

12941 

3 

1  1  1  j  3 

409 

2 

10284 

3 

1  1490 

433 

3 

12466 

2 

10925 

4  10 

2 

1  1053 

1  1580 

403 

1 

12370 

405 

2 

13025 

443 

1 

13090 

456 

1 

13080 

1 

6620 

309 

334 
435 
438 
472 
3o9 
461 
408 


680074  3 


682048  I 
6820  72  14  1 


7     12721     3.3  417 


I  13200  3.6  481 
452     10648     3.7  389 


095644  4  1 


2  11025  3.8  421 
104      11438     3.6  407 


6984 b3  64 


206     11827     3.4  402 


1948 
1949 
1950 
1951 
1952 


12760 
12645 
1  1  lbO 
14040 
1  1550 


409 
435 
4  1b 
487 
396 


1954 

13200 

3.6 

4b  1 

1 

1  1040 

387 

1 

10889 

1947 

38 

11212 

3.6 

404 

4 

10990 

426 

1948 

45 

10349 

3.7 

382 

6 

12655 

429 

1949 

SO 

1  102  7 

3.6 

399 

1  1 

1  1595 

403 

1950 

59 

10957 

3.6 

399 

17 

12073 

42  1 

1951 

53 

10824 

3.  7 

404 

20 

1  1938 

43  1 

1952 

65 

1  1942 

3.  7 

437 

32 

122  15 

438 

1953 

49 

1  137o 

3.  7 

418 

4  1 

1  1379 

41  1 

8 

10705 

1954 

34 

1  1066 

3.6 

395 

33 

1  1  105 

402 

29 

1  1406 

1955 

27 

1  1849 

3.6 

426 

22 

1  1780 

43  1 

21 

1  1026 

1956 

10 

1243b 

3.5 

431 

9 

1  1934 

428 

b 

1  1400 

1957 

1  1 

1039  1 

3.5 

359 

9 

1  1329 

425 

8 

1  1  125 

1958 

8 

1  1494 

3.2 

371 

4 

12065 

429 

3 

13850 

1959 

3 

1  1777 

3.  5 

407 

3 

1  1300 

4  1  1 

3 

1  1652 

1948 

1 

10960 

3.7 

405 

1949 

1 

1  1090 

3.9 

437 

1947 

17 

1  1675 

3.6 

4  16 

1948 

20 

10430 

3.6 

373 

1 

14340 

472 

1949 

20 

12230 

3.5 

435 

1950 

1  1 

10584 

3.5 

377 

2 

12030 

437 

1951 

8 

12109 

3.5 

431 

2 

12330 

442 

1952 

6 

1  1  180 

3.6 

397 

2 

1  ISbO 

423 

1953 

7 

1  1684 

3.6 

427 

6 

135b3 

519 

1  1489 

1954 

5 

12662 

3.  6 

456 

5 

1  1056 

402 

5 

1  1742 

1955 

4 

13383 

3.5 

461 

3 

1  1827 

424 

4 

1  1325 

1956 

2 

13620 

3.4 

463 

2 

1  1055 

421 

2 

1  1  167 

1957 

2 

14475 

3.4 

487 

2 

12385 

462 

2 

12628 

1958 

14730 

3.0 

440 

1 

13100 

494 

1  196B 

1960 

1 

13970 

3.2 

449 

1 

12940 

469 

1 

13135 

1947 

14 

10135 

3.4 

344 

2 

8200 

308 

1948 

25 

10412 

3.4 

352 

4 

1  1  lb8 

405 

1949 

31 

12347 

3.4 

42  1 

1 1 

1  1698 

424 

387 
4  16 
407 
420 
410 
462 
426 


412 
426 
42  0 
406 
47  I 
425 
487 
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TABLE    I 5.— DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  StRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY   BREED ■ 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTER:*  RECORDS  MILK  TEST 
NO.  NO.  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


375      11401      3.5  400 


117     I0S47     3.7  387 


I  1 356     3.6  406 


704747  190 


613      11529     3.5  406 


706640  31 


713429 
7155  12 


5      12414     3.6  44« 


9116     4.5  403 


2  10650  3.4  352 
6     13978     3.8  532 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTlHP.   AV.   YEARLY  HlRD  AVLRAGE 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEiT 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1950 

30 

1  252  3 

3.5 

439 

14 

12097 

436 

1951 

27 

1 2854 

3.4 

437 

19 

12533 

450 

1952 

27 

1  3294 

3.4 

455 

1  9 

1  2624 

453 

1953 

22 

12732 

3.4 

430 

2  1 

1  189  1 

428 

4 

1  19  1  1 

462 

1954 

13 

1  1542 

3.4 

391 

13 

1  1224 

403 

1  3 

1  1679 

422 

1955 

6 

1  1558 

3.4 

399 

6 

1  1490 

406 

6 

10549 

38  7 

1956 

13112 

3.4 

449 

5 

126  12 

452 

5 

1  1694 

4  36 

1957 

4 

16143 

3.3 

535 

4 

12258 

439 

4 

10608 

382 

1958 

2 

13  165 

3.  7 

482 

2 

1  1540 

423 

2 

12960 

458 

1947 

9 

1  135  I 

3.4 

380 

1948 

57 

1  0940 

3.5 

380 

8 

12081 

4S9 

1949 

86 

12073 

3.6 

427 

14 

12924 

469 

1950 

66 

11662 

3.5 

412 

16 

12343 

456 

1951 

43 

1  1634 

3.6 

413 

14 

12  14  1 

445 

1952 

38 

12583 

3.5 

444 

24 

1  1785 

430 

1953 

29 

1  1931 

3.6 

423 

25 

1  122  1 

4  1  6 

7 

1  1201 

4  1  4 

1954 

14 

12192 

3.6 

436 

14 

1  1  184 

429 

12 

10604 

403 

1955 

13 

1  2442 

3.5 

434 

13 

109  34 

423 

13 

1  1035 

42  1 

1956 

7 

1  1  167 

3.  7 

412 

7 

1  1  753 

447 

7 

1  1075 

426 

1957 

6 

13393 

3.5 

460 

6 

1  1718 

456 

3 

1  1503 

448 

1958 

3 

8567 

3.4 

290 

3 

12540 

449 

2 

12028 

474 

1959 

I 

14590 

3.3 

487 

1  1990 

482 

1236  1 

497 

1960 

1 

9650 

3.5 

336 

1 

12260 

460 

i 

12  164 

466 

1951 

1  I 

1  0935 

3.  7 

405 

7 

12160 

469 

1952 

32 

1  0230 

3.7 

362 

19 

1  1581 

430 

1953 

24 

10254 

3.6 

370 

22 

1  1  196 

4  1  6 

4 

10320 

384 

1954 

2  I 

10770 

3.6 

390 

20 

1  1002 

412 

19 

1  154  3 

431 

1955 

10 

1  1349 

3.4 

389 

10 

1  1340 

424 

10 

1  1  10  1 

412 

1956 

4 

1  1505 

3.5 

406 

4 

11715 

42  1 

4 

1  1377 

422 

1957 

1  1020 

3.6 

399 

5 

1  1  706 

431 

5 

1  1  164 

413 

1958 

2 

1  44  1  5 

3.9 

562 

2 

12560 

476 

2 

12  137 

450 

1959 

I 

1  1700 

4.3 

499 

14070 

5S3 

1 

13178 

510 

1960 

1  38  1  0 

4.2 

576 

1 

15120 

592 

1 

149S5 

567 

1947 

1 

10470 

3.6 

378 

1948 

1  0420 

3.2 

335 

1 

1  1  loO 

372 

1949 

3 

1  0600 

3.4 

359 

10090 

352 

1950 

3 

1  1697 

3.6 

424 

1951 

4 

1  1  588 

3.o 

422 

2 

106  15 

38d 

1952 

3 

1  166  7 

3.4 

393 

3 

1  1027 

404 

1954 

4 

1  1938 

3.3 

395 

4 

10343 

386 

4 

91  78 

328 

1955 

2 

12050 

3.3 

397 

2 

1  1395 

444 

2 

1  1  140 

418 

1956 

1 

9280 

3.5 

321 

1 

1  IbOO 

433 

I 

1  1772 

453 

1947 

0 

10904 

3.6 

386 

1948 

37 

1  1522 

3.6 

409 

10 

1  1914 

429 

1949 

77 

1  1623 

3.5 

4  12 

23 

12265 

442 

1950 

1  1  3 

1  1431 

3.5 

404 

45 

1  2254 

442 

1951 

97 

1  1  58  1 

3.6 

4  12 

49 

1  1383 

429 

1952 

87 

12190 

3.5 

428 

52 

12395 

448 

1953 

70 

12148 

3.5 

431 

59 

12  117 

44  1 

13 

1  1255 

399 

1954 

49 

12687 

3.6 

455 

45 

12176 

444 

43 

1  1947 

435 

1955 

33 

1  320  1 

3.5 

470 

30 

1  1933 

443 

25 

12177 

441 

1956 

17 

12663 

3.6 

449 

14 

1  1226 

4  10 

13 

12322 

445 

1957 

14 

1391b 

3.6 

493 

12 

125  10 

464 

10 

12114 

446 

1958 

7 

1  0596 

3.6 

381 

4 

10625 

402 

4 

12462 

470 

1959 

3 

14870 

3.5 

522 

3 

12037 

427 

3 

12797 

469 

1960 

45  1  0 

3.9 

176 

1 

13244 

482 

1948 

20 

994  1 

3.7 

366 

4 

12730 

444 

1949 

16 

10146 

3.8 

382 

2 

9455 

360 

1950 

16 

9916 

3.  7 

363 

4 

10203 

379 

1951 

1  s 

10073 

3.6 

364 

4 

1  1835 

430 

1952 

8 

1  0098 

3.5 

357 

4 

1  1308 

418 

1953 

1  1510 

3.8 

439 

4 

105  10 

387 

1 

1  1979 

438 

1954 

2 

8370 

3.6 

302 

2 

10435 

383 

2 

10835 

401 

1955 

1082  5 

3.4 

364 

2 

9600 

344 

2 

9260 

348 

1956 

1 

9570 

3.4 

324 

1 

1  1940 

430 

9472 

346 

1957 

' 

9840 

3.5 

340 

1 

1  1790 

427 

1 

9788 

356 

19S0 

1 

12410 

3.5 

439 

1 

12150 

426 

1951 

1 

1  1  790 

3.5 

408 

1 

13590 

465 

1954 

12520 

3.8 

4  72 

1  1840 

402 

1 

9tbb 

365 

1955 

12830 

3.5 

455 

J 

1  1850 

405 

1 

10791 

404 

1957 

12520 

3.7 

464 

1 

9270 

352 

1951 

8680 

4.6 

398 

1952 

9300 

4.  1 

435 

1956 

10370 

4.2 

430 

2 

10025 

435 

1 

9832 

4  1  J 

1957 

6870 

4.9 

334 

1 

9690 

422 

1950 

1  1570 

3.2 

367 

1955 

9730 

3.5 

337 

1 

8260 

295 

1 

8415 

328 

1947 

15180 

4.0 

613 

1949 

131  1U 

3.  7 

489 

1 

1  1  180 

400 

195  1 

16620 

3.b 

627 

1 

14170 

549 
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TABLE  15.- 


-DAUGHTErt- AVER AGE  OF  SIkES  IN  SEKV1CE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANUAT I ONS- 
8Y   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER  AVERAGc   BY  SIRt 


RLCORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FKtSHENING  YLAK 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


30S-OAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  LB.  LB. 


7615     3.4  259 


7183  93 
724930 


1  8360 
90  II33B 


10      12003     3.6  433 


31      11116     3.5  387 


9     12823     3.6  467 


85     11913     3.7  436 


7331 31 
733976 


7     14887     3.2  478 


1  7080 
309      I  1341 


356     10938     3.7  401 


1952 

1 

1  0830 

3.9 

420 

I 

12670 

487 

1954 

1 

1  6370 

3.8 

6  1  8 

I 

1  4040 

54  1 

y 

1  2328 

463 

1955 

1 

1  1  760 

3.6 

424 

I 

12320 

474 

1 

1  39  19 

542 

1950 

1 

8070 

3.  5 

279 

1951 

1 

7220 

3.3 

238 

1947 

I 

8360 

3.6 

305 

1948 

5 

9964 

3.9 

389 

1949 

14 

1  109  1 

3.9 

432 

5 

14738 

525 

1950 

16 

10652 

3.8 

40  1 

7 

127  11 

44  1 

1951 

13 

1  1220 

3.8 

432 

6 

1 1547 

419 

1952 

12 

12758 

3.  7 

472 

9 

1  1633 

423 

1953 

7 

12260 

3.7 

451 

6 

1  1007 

398 

5 

1  1  164 

412 

1954 

8 

14876 

3.  7 

547 

7 

12220 

420 

7 

1  1573 

405 

1955 

3 

1  6300 

3.8 

6  1  5 

3 

1  3060 

460 

3 

13538 

467 

1956 

5 

14596 

3.6 

524 

4 

1  2380 

442 

4 

12710 

455 

1957 

3 

14310 

3.6 

516 

3 

12380 

452 

3 

121  10 

44  6 

1958 

3 

1  3757 

3.  5 

480 

3 

14090 

51  1 

3 

13051 

482 

1959 

1 

14220 

3.2 

456 

1 

149U0 

54  1 

1 

164  1  5 

600 

1947 

1 

1  0660 

3.7 

393 

1948 

I 

12320 

3.4 

417 

1949 

1 

1  2400 

3.7 

46  1 

1950 

| 

1  1750 

3.  6 

418 

1951 

2 

1  1755 

3.  7 

425 

1 

13550 

483 

1952 

2 

12045 

3.  7 

441 

1 

13070 

464 

1953 

1 

12700 

3.  6 

454 

1  3420 

490 

1954 

14370 

3.6 

5  1  5 

1  3750 

497 

1 

12644 

473 

1948 

4 

10805 

3.3 

35  1 

1949 

6 

11470 

3.4 

39  1 

1 

1  1580 

4  1  1 

1950 

4 

10515 

3.4 

359 

1 

1  1700 

392 

1951 

3 

10480 

3.4 

355 

2 

1  1655 

388 

1952 

2 

12160 

3 .  1 

375 

2 

1  0960 

356 

1  953 

5 

1  1  254 

3.6 

406 

4 

1  0528 

397 

1954 

2 

14295 

3.3 

479 

2 

12455 

49  1 

I 

9472 

322 

1955 

2 

1  52  1  U 

3.6 

540 

2 

1  1420 

443 

2 

1  1696 

47  1 

1956 

1 

12310 

3.8 

472 

1  1950 

496 

I 

11183 

463 

1957 

1 

1  1  500 

3.8 

435 

1 

10940 

425 

1 

10562 

449 

1959 

I 

8070 

3.5 

285 

10560 

405 

1 

10878 

437 

1948 

2 

10890 

3.3 

363 

12400 

465 

1949 

3 

12697 

3.6 

460 

■ 

10800 

398 

1950 

I 

16900 

3.2 

539 

■ 

10730 

387 

1951 

1 

17650 

3.6 

644 

1 

9330 

335 

1952 

1 

20470 

3.8 

772 

15690 

607 

1953 

18370 

3.4 

62  1 

[ 

14870 

573 

1947 

14 

12723 

3.0 

453 

1  3300 

501 

1948 

15 

12039 

3.  7 

441 

2 

12985 

478 

1949 

16 

1  1966 

3.7 

44  1 

3 

12587 

485 

1950 

13 

12881 

3.7 

479 

2 

13100 

495 

1951 

10 

1  1732 

3.  7 

431 

3 

1  1823 

459 

1952 

5 

12994 

3.7 

476 

2 

13435 

494 

1953 

5 

12466 

3.  7 

459 

4 

123  IB 

473 

2 

9309 

378 

1954 

18710 

3.6 

669 

I 

1  3000 

466 

1 

147  15 

555 

1955 

1  3560 

3.5 

47  1 

2 

1  3660 

51  1 

2 

14039 

54  1 

1957 

1  1  540 

3.8 

431 

2 

1  1080 

419 

2 

1  1276 

420 

1  958 

1 

1  704  0 

3.2 

548 

13700 

516 

I 

13167 

489 

1959 

1 

1  0860 

3.3 

362 

12580 

478 

1 

13592 

504 

1948 

16150 

3.5 

558 

12980 

445 

1950 

1  5540 

3.  4 

534 

13940 

504 

1951 

16020 

3.  1 

490 

* 

1  5  1  80 

506 

1952 

18150 

3.  0 

546 

1 

168  10 

546 

1953 

■ 

12870 

3.  1 

400 

1 

14830 

454 

1954 

2 

12740 

3.2 

4  1  1 

2 

12225 

405 

1952 

1 

7080 

3.4 

240 

1 948 

1  4 

1  2288 

3.5 

429 

2 

1  3740 

5  18 

1 949 

35 

1  1686 

3.4 

40  1 

12604 

437 

1950 

36 

1  1  38  7 

3.5 

402 

I  | 

1  1  980 

4  18 

1951 

50 

1  2036 

3.6 

429 

28 

1 2092 

438 

1952 

54 

11449 

3.5 

407 

32 

1220  1 

445 

1953 

39 

1  1674 

3.5 

403 

36 

11412 

418 

9 

1 0836 

396 

1  954 

33 

12199 

3.5 

430 

33 

1  1650 

427 

29 

1  1456 

42  1 

1955 

19 

12  112 

3.5 

424 

1 9 

124  13 

456 

18 

1  1668 

432 

1956 

12 

12005 

3.4 

414 

12 

12317 

448 

10 

1228  1 

460 

1957 

6 

1  1063 

3.3 

368 

6 

10932 

391 

6 

10895 

401 

1958 

7 

10949 

3.4 

372 

7 

1  1  151 

416 

6 

1  1672 

436 

1959 

3 

10350 

3.5 

361 

3 

1  1233 

419 

3 

1  1427 

420 

I960 

1 

12480 

4.  1 

418 

1 

120  10 

490 

1 

13004 

519 

1948 

6 

10193 

3.7 

37  1 

1949 

30 

10942 

3.8 

410 

8 

12016 

44  1 

1950 

55 

1  1363 

3.  7 

4  18 

15 

12537 

460 

1951 

67 

1  1699 

3.7 

429 

30 

12  1  72 

450 

1942 

63 

1  1058 

3.6 

400 

39 

1 1389 

425 

1953 

49 

1  1254 

3.  7 

4  16 

45 

1  1  1  70 

415 

14 

10794 

412 

1954 

31 

10482 

3.7 

388 

30 

1  1048 

419 

29 

1  1323 

423 

1955 

26 

I295S 

3.7 

476 

25 

117  10 

435 

25 

1  1500 

424 

1956 

10 

1  1288 

3.6 

411 

8 

1  1985 

447 

8 

121  10 

454 

195  7 

10 

12  198 

3.  5 

430 

9 

1  1600 

428 

8 

12522 

467 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    1 5.     DAUGHTER— AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN1 /AT  I ONS— GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVE RAGL   BY  SIRt 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FkeSHlNING  YEAk 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONIEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


735351  60S 


1770     11219     3.6  1*01 


73b476  206 


609     12440     3.5  437 


73/9lb  1 


7388bl  2 


11508      3.8  436 


17     1  1 7bb     3.6  424 


741318  129b 


9b00      3.7  344 


11694      3.8  437 


71(13  70  I 
74  1493  I 


12350  3.3 
130/9  3.3 


1*07 
U  32 


10850     3.b  378 


23     11031     3.6  39b 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  1 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

HOLSTEIN 

1958 

<j 

12730 

4b3 

4 

13773 

506 

4 

1  3592 

504 

19b9 

3 

13183 

3 

7 

478 

3 

11747 

43  1 

3 

1  32b8 

493 

1960 

1 

6470 

3. 

3 

216 

1  3276 

482 

1 91*7 

4 

12003 

3  B 

^ 

423 

1948 

5i 

1  0364 

3. 

6 

375 

9 

1  1233 

406 

1949 

201 

11129 

3. 

6 

400 

46 

1  1988 

437 

1950 

262 

1  1  11  0 

3. 

402 

86 

120  15 

440 

1951 

256 

1  1474 

3. 

6 

410 

12  1 

1  16  17 

430 

1952 

267 

1  1672 

3 . 

4  16 

169 

1  1590 

430 

1953 

222 

1  1767 

3. 

6 

4  19 

207 

1  1  16b 

414 

63 

1  1377 

42  1 

1954 

1  76 

119  79 

3. 

6 

427 

171 

1  1274 

421 

158 

1  1  169 

415 

1955 

122 

1  2B58 

3. 

(j 

4S8 

1  16 

12007 

448 

109 

1  Ib44 

429 

1956 

65 

13073 

3. 

6 

469 

62 

1  1958 

443 

59 

12405 

463 

1957 

57 

1  2b64 

3. 

6 

459 

54 

122  19 

4b4 

48 

12  127 

457 

I9S8 

50 

1  2596 

3. 

6 

454 

46 

120  12 

451 

4  1 

12405 

464 

1959 

26 

1267  1 

3. 

5 

442 

26 

12398 

460 

22 

13049 

485 

1960 

7 

1  1339 

3. 

4  10 

6 

12725 

480 

7 

13256 

508 

191»8 

2  7 

12766 

3. 

5 

440 

4 

10628 

376 

1949 

70 

1  2940 

3. 

5 

458 

16 

1  1728 

438 

1950 

92 

12397 

3. 

5 

438 

32 

1  1963 

433 

1951 

8b 

12215 

3. 

6 

433 

42 

10966 

402 

1952 

89 

1  2493 

3. 

5 

4  34 

58 

1  1489 

420 

1953 

79 

12623 

3. 

5 

4  36 

66 

11191 

406 

23 

1  1267 

4  16 

1954 

73 

12674 

3. 

5 

443 

69 

1  1  Ib4 

4  1  1 

60 

1  1016 

40  7 

1955 

39 

1  358b 

3. 

5 

478 

37 

1  1  b62 

423 

32 

10966 

402 

1956 

20 

1  340  1 

3. 

5 

465 

lb 

1  1837 

446 

16 

12192 

453 

1957 

1  5 

12319 

3. 

4 

4  1  b 

14 

1  1  159 

420 

12 

1  1637 

434 

1958 

13 

12182 

3. 

b 

425 

9 

10929 

400 

8 

10653 

383 

1959 

6 

1  3437 

3. 

5 

469 

6 

1  1245 

42  1 

5 

1  1768 

432 

1960 

1 

1  3400 

3. 

0 

403 

1 

1  1070 

369 

10646 

362 

1950 

1 

4390 

4. 

o 

176 

1 

14B70 

496 

1955 

1 

13990 

3. 

8 

526 

I 

15360 

50  7 

1 

12535 

467 

1957 

1 

13890 

3. 

8 

534 

| 

10640 

422 

1958 

I 

13760 

3. 

/ 

b  14 

I 

1  1020 

405 

1 

10202 

39  3 

1947 

1 

1  1520 

3. 

7 

423 

1 

13710 

489 

1948 

1 

13130 

3. 

7 

486 

1  1  720 

435 

1949 

I 

1  0850 

3. 

8 

4  15 

J 

13420 

499 

1951 

1 

14110 

4. 

1 

581 

1 

13860 

520 

1952 

1 

1  3680 

3. 

9 

527 

J 

1  1620 

446 

1953 

2 

12825 

3. 

6 

463 

1  1600 

439 

1 

12895 

498 

1954 

I 

12290 

3, 

394 

1955 

2 

1  3965 

3. 

495 

| 

1  1390 

426 

1 

12415 

468 

1956 

2 

1  3665 

3. 

6 

500 

| 

13090 

538 

1 

12470 

469 

1957 

2 

1  3030 

3. 

7 

489 

| 

12950 

500 

1 

12306 

477 

1958 

1 

8860 

3. 

1 

275 

1959 

2 

6795 

3. 

4 

254 

1 

14350 

56  1 

1 

13636 

534 

1948 

1 

8920 

3. 

B 

336 

1949 

1 

10080 

3. 

5 

352 

1947 

1  10 

12386 

3, 

8 

467 

9 

12SB9 

43  1 

1948 

103 

12190 

3. 

8 

459 

19 

12493 

426 

1949 

1  75 

1246  1 

3. 

8 

468 

46 

12603 

453 

1950 

258 

11707 

3. 

6 

44  1 

87 

1  1295 

420 

1951 

376 

1  1  9b8 

3. 

8 

447 

196 

1  1849 

444 

1952 

494 

1  1  962 

3. 

8 

45  1 

354 

1  I  709 

434 

1953 

6  14 

1  I  607 

3. 

7 

433 

575 

1  1247 

417 

143 

11310 

428 

1954 

548 

1  1  65d 

3. 

7 

435 

530 

1  1490 

426 

502 

1  1448 

423 

1955 

378 

12387 

3. 

7 

458 

366 

1  1646 

445 

355 

1  1654 

437 

1956 

247 

12379 

3. 

v7 

458 

238 

1  1648 

437 

234 

12193 

458 

1957 

19b 

11997 

3. 

7 

443 

190 

1  1497 

428 

180 

1  1608 

4  37 

1958 

1  59 

1  2481 

3. 

7 

460 

139 

1  1723 

436 

13  1 

122S3 

456 

19b9 

138 

12441 

3. 

6 

452 

137 

12099 

449 

135 

12592 

468 

1  960 

29 

1  2256 

3. 

6 

438 

26 

1  1  V  76 

446 

29 

1  2956 

480 

1951 

1 

12350 

3. 

3 

407 

194b 

8960 

3. 

4 

304 

1 

6460 

309 

1949 

1  3330 

3. 

3 

439 

1 

9300 

326 

1951 

1  5020 

3. 

4 

508 

1 

10660 

39b 

1952 

13  12  0 

3. 

4 

445 

1 

1  1570 

438 

1953 

1 4630 

3. 

2 

472 

1 

1  1590 

423 

I9b4 

1 

13970 

3. 

2 

446 

10320 

360 

1 

1  1696 

4  16 

195b 

1 

12520 

3. 

3 

409 

| 

1  1  190 

404 

1 

10693 

378 

1948 

20 

1  1023 

3. 

5 

383 

3 

10420 

383 

1949 

77 

10969 

3. 

4 

377 

13 

13065 

459 

1  950 

6  1 

1  1835 

3. 

5 

4  1  7 

1  9 

12  170 

437 

1951 

78 

10977 

3. 

5 

385 

32 

1  1565 

419 

1952 

72 

1  1427 

3. 

4 

389 

42 

1  1230 

4  12 

1953 

63 

10987 

3. 

5 

382 

59 

1  1024 

402 

IS 

10734 

386 

1954 

43 

1  1339 

3. 

5 

40  1 

4  1 

1  1250 

4  12 

38 

1094? 

402 

1955 

2  7 

1  1616 

3. 

4 

398 

26 

1  1470 

42  5 

24 

1  1265 

4  14 

1956 

10 

1  149b 

3. 

4 

390 

9 

1  15b9 

440 

9 

1  1924 

453 

1957 

12b60 

3. 

4 

428 

6 

1  16  1  7 

423 

7 

12569 

456 

195b 

12124 

3. 

5 

428 

5 

1  14b0 

428 

5 

12350 

458 

1959 

1  1  17b 

3. 

7 

4  1  1 

4 

1  167b 

443 

4 

1  197  1 

451 

1960 

1  1380 

3. 

6 

409 

1 

96  10 

364 

1 

1  1434 

449 

1948 

9660 

3. 

7 

360 

1949 

1228b 

3. 

6 

443 
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-DAUGHTER— AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREEO, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FA  I 
NO.  LB.  LB. 


74  /24  1  59  200      11944     3.5  412 


747242  1  it     12650     3.4  429 


746385  2  4       9015     3.8  331 


748441  5  14     13592     3.7  503 


749057  790  2248      12014      3.7  443 


749064  1  4      12875     3.8  480 


3     11487     3.7  424 


750349         553  1594     10796     3.7  399 


753550  38  80     11233     3.6  404 


7      12297     3.3  405 


19S0 

6 

10945 

3. 

4 

373 

1951 

3 

10863 

3. 

5 

380 

1952 

3 

10047 

4. 

0 

410 

I 

1  1510 

408 

1953 

2 

8655 

3. 

7 

334 

2 

9630 

364 

2 

7440 

3  1  6 

1955 

1 

15990 

3. 

2 

506 

1 

14300 

524 

1 

13169 

479 

1956 

1 

18790 

3. 

2 

607 

1 

14790 

546 

1 

14170 

507 

1947 

33 

1  129b 

3. 

4 

386 

5 

1  1788 

397 

1949 

29 

1240B 

3. 

3 

4  1  3 

6 

1  1993 

428 

1950 

31 

1  1360 

3. 

4 

390 

7 

1  1520 

414 

1951 

24 

12435 

3. 

5 

434 

9 

1  1769 

435 

1952 

19 

1222  7 

3. 

5 

423 

1  1 

11731 

42  1 

432 

1954 

14 

12985 

3. 

5 

449 

13 

1  1675 

431 

13 

1  1843 

432 

1955 

7 

1  1856 

3. 

6 

425 

7 

1  I4BI 

430 

6 

1  1254 

4  19 

1956 

3 

14687 

3. 

4 

493 

3 

1  1397 

407 

3 

13229 

486 

1957 

2 

12695 

3. 

6 

460 

2 

9885 

367 

2 

10786 

407 

1949 

una 

15240 

3. 

4 

516 

1950 

1 

12590 

3. 

6 

448 

1952 

i 

10740 

3. 

2 

341 

1953 

i 

12340 

3. 

6 

440 

1 

1  1  130 

385 

1954 

i 

13140 

3. 

5 

466 

1 

13560 

479 

1 

10900 

388 

1955 

i 

1  1240 

3. 

6 

403 

1 

9960 

368 

1 

1  1979 

44  1 

1958 

i 

5790 

3. 

9 

225 

1947 

4 

13646 

3. 

7 

496 

1948 

2 

14185 

3. 

8 

529 

1949 

3 

16020 

3. 

6 

569 

1 

10710 

527 

1951 

2 

16210 

3. 

5 

563 

1 

7750 

362 

1952 

1 

17910 

3. 

4 

605 

1 

9890 

424 

1953 

i 

12100 

1955 

1 

17010 

3. 

4 

576 

, 

9360 

405 

1 

1001  7 

42  7 

1949 

52 

12340 

3. 

7 

460 

10 

1  1926 

445 

1950 

155 

1  1976 

3. 

7 

442 

5  1 

12041 

439 

1952 

316 

12043 

3. 

7 

442 

193 

11714 

432 

1953 

334 

1  1892 

3. 

7 

438 

285 

1  1299 

420 

90 

1  1402 

42  1 

1954 

303 

1230  1 

3. 

7 

457 

280 

1  164  1 

435 

253 

1  1420 

425 

1955 

1956 

198 

12396 

3. 

7 

457 

187 

1  1352 

433 

173 

1  1778 

450 

1957 

150 

12452 

3. 

7 

460 

144 

1  1475 

439 

1  18 

1  1568 

440 

1958 

124 

12539 

3. 

7 

467 

107 

1  1405 

436 

97 

1  1774 

451 

1959 

110 

12924 

3. 

7 

4  76 

1  10 

11775 

456 

103 

12268 

474 

1960 

29 

1  1237 

3. 

7 

413 

27 

10670 

420 

29 

12513 

484 

1949 

1 

12490 

3. 

6 

449 

1 

13350 

497 

1950 

1 

13970 

3. 

r 

516 

1 

12310 

438 

1952 

1 

12450 

3. 

9 

483 

1 

12000 

425 

1953 

1 

12590 

3. 

8 

473 

1 

1  1B20 

4  16 

1 

1  1718 

4  16 

1953 

1 

12580 

3. 

7 

470 

1954 

1 

11310 

3. 

7 

421 

1956 

1 

10570 

3. 

6 

382 

1 

1  1200 

400 

1 

12862 

463 

1947 

9 

9721 

3. 

8 

367 

2 

12470 

505 

1948 

91 

10523 

3. 

7 

389 

16 

1  1  192 

394 

1949 

206 

1  1494 

3. 

7 

425 

44 

1  1834 

434 

1950 

2T4 

10663 

3. 

7 

393 

67 

1  1455 

422 

1951 

260 

11119 

3. 

7 

4  10 

1  18 

1  1576 

425 

1952 

230 

1  1357 

3. 

7 

419 

149 

1  1468 

420 

1953 

182 

1  1398 

3. 

7 

4  19 

165 

1  10V4 

4  10 

42 

10617 

389 

1954 

120 

1  160B 

3. 

7 

424 

1  1  7 

1  1308 

4  18 

1  12 

1  1  198 

413 

1955 

77 

12258 

3. 

7 

449 

74 

1  1690 

433 

70 

1  1310 

416 

1956 

44 

12910 

3. 

7 

462 

43 

1  1942 

444 

4  1 

12338 

462 

1957 

3a 

446 

36 

119  72 

446 

36 

1  1  548 

43  3 

1958 

32 

12350 

3. 

6 

448 

29 

1  1436 

432 

26 

12068 

454 

1959 

23 

12033 

3. 

5 

427 

22 

11131 

421 

2  1 

1  1682 

44  1 

1960 

6 

1  IB07 

3. 

6 

423 

6 

13432 

508 

6 

13294 

505 

1948 

14 

9431 

3. 

5 

333 

1949 

14 

1  1306 

3. 

6 

409 

12U30 

412 

1950 

12 

1  1977 

3. 

6 

427 

2 

1  1  165 

413 

1951 

13 

12332 

3. 

7 

451 

2 

12055 

438 

1952 

13 

12717 

3. 

6 

455 

2 

12470 

448 

1953 

8 

13723 

3. 

7 

505 

6 

1  1985 

43  1 

1 

1  1478 

436 

1954 

3 

13183 

3. 

7 

480 

3 

12373 

44  1 

3 

12215 

446 

1955 

12130 

3. 

8 

461 

120  10 

471 

1 

10878 

409 

1957 

16890 

3. 

4 

57  1 

1 

13760 

492 

1958 

12570 

3. 

3 

4  13 

1 

12560 

453 

1 

14421 

517 

1950 

13400 

3. 

0 

405 

1 

12  190 

420 

1951 

1  1460 

3. 

3 

376 

1 

12000 

377 

1952 

12320 

3. 

0 

371 

1 

125U0 

422 

1953 

1  3440 

3. 

3 

445 

1 

12320 

426 

Pennsylvania 


TABLE    I 5.      DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BKtED, 
BY   YEAR   UF   FRESHENING— RECORDS  FROM  THIS   S1ATL  ONLY 


DAUGHTER  AVLRAGt   BY  SIRE 


S 1  RE  DAUGHTERS  RECORDS  H I LK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


7566^6         bib  2099      11155     3.7  412 


5     11372     3.8  423 


IB      12414     3.5  432 


758950  1  I      11690     3.4  397 

760856         327  1551      11482     3.6  406 


761505  1 


3     11183     3.3  369 


761974  1  1      13300     3.9  517 

761977  18  S3     13071     3.7  486 


9     10237     3.5  351 


767275         324  806      10821      3.7  394 


7682  10  46  147      11444     3.5  401 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTCMC   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1954 

1 

12760 

3.3 

418 

1 

12570 

435 

1 

12764 

439 

195b 

1 

1  I2BG 

3.8 

433 

1 

9050 

306 

1 

1  1946 

420 

1959 

1 

10710 

3.6 

383 

1 

1  1920 

409 

1 

12263 

426 

1947 

1 

9940 

3.5 

347 

194b 

28 

1  1351 

3.  7 

417 

3 

13773 

469 

1949 

92 

1  1728 

3.7 

433 

19 

1  1897 

44  1 

1950 

185 

1  1295 

3.  7 

4  19 

55 

1  1860 

442 

1951 

207 

1  1  558 

3.7 

427 

95 

12025 

44  7 

1952 

264 

1  1539 

3.  7 

430 

174 

1  1726 

440 

1953 

334 

1  1332 

3.  7 

418 

30  1 

1  1  323 

42  1 

101 

1  1356 

422 

19S4 

293 

1  1449 

3.7 

425 

283 

1  1398 

426 

264 

1  1390 

425 

1955 

236 

121  14 

3.  J 

448 

230 

1  1B33 

445 

218 

1  1329 

42  3 

1956 

129 

1  1797 

3.7 

442 

126 

1  1737 

444 

12  1 

I2U52 

457 

1957 

125 

12033 

3.7 

444 

121 

1  1865 

446 

106 

1  1568 

437 

195b 

101 

12439 

3.  7 

459 

9  1 

12159 

457 

82 

12585 

477 

1959 

80 

12  108 

3.  7 

447 

80 

12003 

452 

75 

12608 

475 

1960 

24 

10903 

3.9 

42  1 

23 

12  1  34 

454 

23 

12634 

480 

1952 

2 

1  2040 

3.9 

460 

1953 

1 

10060 

3.8 

383 

1954 

1 

10910 

3.8 

4  16 

1955 

1 

8600 

3.8 

328 

1947 

1 

11210 

3.7 

4  10 

1948 

2 

13150 

3.  7 

480 

1 

13400 

456 

1949 

2 

1  1  155 

3.  B 

415 

• 

14870 

491 

1950 

3 

12333 

3.6 

447 

2 

12245 

488 

1951 

3 

12823 

3.3 

414 

2 

14350 

486 

1952 

3 

13583 

3.4 

459 

2 

13190 

456 

1953 

2 

12545 

3.  5 

428 

2 

10555 

390 

1 

1  1009 

425 

1954 

2 

10585 

3.6 

378 

2 

11115 

408 

1 

1  1303 

437 

1952 

1 

1  1690 

3.4 

39  7 

194  7 

2  1 

1118  1 

3.5 

389 

2 

14090 

473 

1948 

73 

10766 

3.6 

383 

14 

13251 

465 

1  949 

63 

1  136  1 

3.6 

412 

1  5 

12575 

462 

1950 

1  18 

11815 

3.6 

424 

40 

12752 

463 

1951 

194 

1  1233 

3.6 

403 

87 

1  1972 

442 

1952 

261 

1  1706 

3.  6 

415 

157 

12022 

438 

1953 

214 

1  1949 

3.  5 

423 

183 

12006 

434 

53 

1  1324 

407 

1954 

201 

1272  1 

3.  5 

446 

190 

12293 

449 

172 

1  1960 

438 

1955 

151 

12397 

3.5 

437 

141 

1 1979 

441 

130 

12402 

454 

1956 

78 

12754 

3.5 

446 

75 

12065 

447 

74 

12294 

455 

1957 

68 

13133 

3.5 

461 

65 

1  1942 

447 

54 

12501 

467 

1958 

54 

12043 

3.5 

419 

45 

1  1689 

437 

44 

12267 

458 

1  959 

4b 

12273 

3.4 

41  5 

46 

11886 

440 

44 

12529 

465 

1960 

7 

1 1360 

3.4 

382 

7 

12250 

454 

7 

1  2206 

454 

1948 

1 

1  1450 

3.1 

355 

1949 

1 

10800 

3.4 

370 

1950 

1  1300 

3.  4 

381 

1952 

1 

13300 

3.  9 

517 

1949 

2 

16225 

3.6 

586 

, 

8500 

342 

1951 

2 

15585 

3.7 

579 

1 

13650 

517 

1952 

5 

15268 

3.8 

580 

4 

14305 

525 

1953 

4 

13165 

3.6 

467 

4 

1  1970 

460 

2 

14094 

530 

1954 

7 

14419 

3.6 

522 

5 

1  3388 

49  1 

4 

1  1666 

427 

1955 

7 

14131 

3.6 

519 

6 

1  I860 

460 

5 

12443 

48  1 

1956 

6 

12412 

3.  7 

454 

5 

1  1828 

433 

2 

13178 

499 

1957 

5 

10596 

3.7 

382 

4 

1  1373 

417 

4 

1 1  153 

411 

1958 

6 

12330 

3.7 

455 

4 

1  1568 

442 

4 

1  1222 

428 

1959 

6 

13610 

3.7 

508 

3 

12047 

45  1 

3 

12946 

490 

1960 

3 

9823 

3.  8 

365 

2 

1  1005 

425 

2 

10677 

414 

1950 

• 

8850 

4.0 

359 

195  1 

1 

9300 

3.6 

332 

1952 

3 

10523 

3.  3 

343 

2 

120  10 

430 

1953 

2 

1  1730 

3*3 

386 

2 

1  1  755 

413 

1954 

2 

10400 

3.4 

358 

2 

1  1900 

43  1 

2 

1  14  I  3 

4  1  0 

1948 

2b 

1  1  107 

3.6 

401 

1 

1  1580 

410 

1949 

92 

1  1501 

3.6 

418 

14 

11915 

44  1 

1950 

122 

10685 

3.7 

391 

28 

1 1356 

415 

1951 

107 

10676 

3.6 

387 

44 

11175 

409 

1952 

1  15 

1  1  186 

3.7 

407 

75 

1 1325 

42  1 

1953 

100 

1  1 155 

3.7 

407 

96 

1  1  0  10 

4  1  1 

26 

1  1478 

423 

1954 

80 

10955 

3.6 

395 

79 

1  1249 

412 

70 

10842 

400 

1955 

56 

12301 

3.6 

438 

54 

1  16S4 

438 

49 

1  1032 

4  1  0 

1956 

36 

12497 

3.6 

451 

34 

1  1  1B5 

42  1 

32 

11785 

437 

1957 

24 

12143 

3.5 

423 

23 

1  1686 

435 

22 

1  1499 

429 

1958 

23 

1  1985 

3.  7 

436 

2  1 

1  1238 

426 

20 

1  1226 

432 

1959 

19 

10479 

3.8 

388 

1  9 

11814 

445 

12195 

468 

1960 

4 

12620 

3.8 

467 

4 

1  1475 

453 

4 

1  1816 

469 

1947 

2 

8945 

3.5 

306 

1948 

8 

1 1053 

3.4 

375 

1949 

9 

12053 

3.6 

420 

2 

12630 

465 

1950 

18 

10638 

3.5 

375 

5 

10594 

402 

1951 

24 

1  1995 

3.5 

425 

10 

12879 

452 

1952 

20 

12339 

3.6 

443 

12 

12141 

435 

1953 

23 

1 1320 

3.6 

411 

21 

11971 

434 

3 

1  1202 

422 

1954 

15 

12485 

3.6 

448 

15 

12538 

457 

14 

122S2 

451 

PENNSYLVANIA 


352 


TABLE    15. — DAUGHTER- AVE RAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY  BREEO, 


BY  YEAR 

OF  FRESHENING- 

-RtCORDS  FROM 

THI  S 

STATc  ONLY 

DAUGHTER 

AVERAGt 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTEMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1955 

13  11047 

3.4 

379 

12 

1  1448 

428 

12 

1  1382 

42  1 

1956 

6  12287 

3.4 

417 

6 

12120 

448 

6 

1  1587 

428 

1957 

5  11772 

3.3 

382 

5 

1  1850 

436 

4 

12298 

469 

1958 

4  9745 

3.5 

329 

4 

12248 

453 

4 

1  1568 

435 

768B66 

1 

5 

10502 

3.7 

396 

1952 

1  11020 

4.0 

443 

1 

12700 

45  1 

1953 

1  10070 

3.8 

382 

10460 

384 

1955 

1  15000 

3.7 

558 

9980 

344 

1 

9483 

334 

1957 

1  5190 

3.5 

183 

9400 

376 

1 

1  1456 

409 

1959 

1  11230 

3.7 

415 

95  10 

35 1 

1 

1  1238 

402 

7691 70 

2  758 

7326 

12049 

3.8 

454 

1947 

1  14260 

3.6 

509 

1 948 

71  12756 

3.7 

469 

23 

12487 

459 

1949 

190  12598 

3.8 

47  1 

69 

1  2799 

480 

1950 

266  12164 

3.8 

458 

1  3  1 

12335 

457 

195  1 

424  12225 

3.8 

457 

227 

12281 

455 

1952 

597  11992 

3.  8 

449 

399 

118  12 

436 

1953 

713  11817 

3.b 

444 

628 

1  1486 

428 

148 

1  1387 

425 

1954 

832  12417 

3.8 

467 

792 

1  1892 

446 

697 

116  18 

433 

1955 

854  12255 

3.8 

464 

814 

I  1834 

451 

726 

1  1942 

449 

1956 

643  12184 

3.8 

462 

607 

1  1646 

446 

583 

1  1933 

456 

1957 

720  12232 

3.8 

463 

70  1 

1  1  728 

452 

575 

1  1  760 

452 

1958 

839  12452 

3.8 

472 

746 

1  1817 

456 

670 

12188 

469 

1959 

937  12764 

3.8 

48  1 

926 

1  1828 

456 

87  1 

12468 

480 

1960 

239  12646 

3.  7 

470 

230 

1  1663 

450 

235 

12678 

491 

7693  77 

1 

it 

1  1840 

3.6 

420 

1951 

1  12600 

3.6 

451 

1  1810 

423 

1952 

1  11570 

3.7 

428 

1 

1  1  120 

414 

1953 

1  11920 

3.4 

407 

1 

9730 

353 

1956 

1  11270 

3.5 

392 

1 

1  0730 

388 

1 

1  1532 

43  1 

770146 

1 

1 

10440 

3.6 

372 

1 94  fa 

1  10440 

3.6 

372 

77  1 U  i  7 

64 

233 

12252 

3.5 

423 

1947 

6  13035 

3.3 

433 

4 

10758 

4  1 8 

1948 

28  11850 

3.5 

4  1  3 

2 

12390 

466 

1949 

44  12663 

3.5 

438 

1  0 

1274  1 

468 

I  950 

43  12372 

3.5 

427 

1  3 

13112 

47  1 

1951 

32  12674 

3.4 

434 

1  3 

12638 

456 

1952 

23  12777 

3.5 

44  1 

1  5 

12039 

445 

1953 

19  13158 

3.4 

443 

16 

12  117 

443 

5 

1  1046 

392 

19S4 

16  14553 

3.4 

495 

15 

12335 

453 

15 

12334 

44  9 

1955 

11  12800 

3.4 

434 

1  1 

122  16 

452 

10 

12415 

454 

I9S6 

6  13895 

3.4 

468 

5 

12302 

447 

5 

1  1862 

436 

1  957 

2  13965 

3.3 

452 

1 

14940 

509 

1 

13407 

472 

1958 

2  14695 

3.4 

503 

1 

1  1900 

45  1 

1 

1  1  140 

433 

1959 

1  16740 

3.7 

621 

1  1350 

432 

1 

12023 

449 

77  1491 

1 

5 

107  10 

3.5 

372 

1  949 

1  10350 

3.9 

404 

1  95  1 

2  10375 

3.5 

364 

1 

14690 

583 

1  953 

1  11210 

3.  1 

343 

1 

7280 

309 

1 

5330 

203 

1954 

1  11240 

3.4 

386 

1 

9780 

375 

1 

9777 

366 

77 1582 

2 

5 

10617 

3.9 

406 

1952 

1  14010 

3.6 

506 

1 

1  1390 

418 

1953 

1  11070 

3.  8 

4  1  7 

1 

9090 

357 

195  7 

1  10360 

3.9 

409 

13720 

54  1 

1 

14028 

548 

1958 

1  10170 

3.  9 

396 

1 

14050 

520 

1 

146  17 

569 

1959 

1  5730 

4.2 

243 

1 

14377 

535 

772189 

528 

1285 

10857 

3.7 

396 

1949 

46  11992 

3.7 

443 

6 

1  1678 

433 

1950 

89  11076 

3.7 

405 

25 

11571 

437 

1951 

119  11229 

3.6 

409 

S2 

12077 

449 

1952 

173  10599 

3.6 

383 

86 

11310 

424 

1953 

198  10864 

3.7 

398 

165 

1  1099 

418 

40 

1  1 157 

4  1  1 

1  954 

182  11038 

3.6 

402 

1  73 

1  1476 

434 

148 

1  107  1 

414 

1955 

151  11239 

3.  7 

415 

140 

1  1371 

436 

1  3  1 

1  1453 

432 

1956 

101  11226 

3.6 

408 

96 

10994 

423 

96 

11132 

427 

1957 

87  11567 

3.6 

4  1  7 

84 

1  1230 

437 

68 

114  14 

435 

1958 

64  11018 

3.  7 

400 

53 

1  1256 

434 

45 

1  1634 

447 

1959 

65  12313 

3.6 

44  1 

65 

1  1539 

440 

6  1 

12035 

457 

1  960 

10  11018 

3.5 

387 

9 

1  1  538 

439 

10 

12317 

477 

772380 

1 96 

639 

1  1  107 

3.7 

403 

1  947 

5  13562 

3.6 

488 

1  948 

45  10046 

3.7 

372 

2 

1  1880 

46  1 

1949 

109  11095 

3.7 

405 

30 

12607 

45  1 

1  950 

96  11316 

3.6 

4  10 

44 

1  1889 

432 

195  1 

83  11490 

3.  1 

42  1 

45 

1  1549 

430 

1952 

91      1 1967 

3.6 

435 

62 

11718 

433 

1  953 

65  12171 

3.6 

433 

57 

1  1297 

416 

14 

1  1456 

432 

1954 

44  12166 

3.6 

434 

43 

11592 

429 

40 

1  1687 

428 

1955 

32  12088 

3.6 

434 

32 

1  1946 

444 

31 

1  1808 

435 

1956 

20  12633 

3.6 

459 

19 

1  1641 

440 

1  8 

12519 

464 

1957 

26  12199 

3.6 

444 

25 

1  1327 

428 

22 

1  1696 

44  7 

1958 

15  12347 

3.  7 

453 

12 

10938 

419 

12 

1  1402 

435 

1959 

6  11903 

3.7 

438 

6 

1  0328 

390 

6 

1  1434 

430 

1960 

2  6780 

4.0 

262 

1 

7090 

275 

2 

1  1800 

448 

772932 

1 

2 

10405 

3.3 

335 

1947 

2  10405 

3.3 

335 

773953 

3 

12940 

U.  1 

529 

1957 

1  11960 

4.  1 

488 

1 

1  1760 

4  1  7 

1 

1  1401 

423 

1958 

1  13850 

4.  1 

573 

1959 

1  13010 

4.0 

526 

1 

12570 

472 

1 

13124 

499 

PENNSYLVANIA 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  ScRVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  1 1 A 1 1 ONS--GROUPED  BY  BREEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECOROS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


7752  611 
7766  52 


1  1      I3SU0     U.I  550 

I  tt  1  Ut»  7      101*99     3.5  372 


79     12017     3.7  444 


200     11727     3.5  404 


7782  35 
778322 


8      14796     3.7  541 


2     10525     3.5  370 

1  11010  3.5  390 
9     12936    3.5  i|UU 


12298     3.3  1(08 


255     12011     3.4  UOO 


779629 


9977      3.8  379 


563      11198     3.6  395 


RECORD  AVERAGE  BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


FRESH 

RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  • 

NO. 

LB. 

NO  . 

LB  • 

LB  • 

HOLSTEIN 

1  948 

1 

13580 

4  .  1 

550 

1950 

28 

1  1  149 

3.6 

403 

6 

12450 

460 

1951 

85 

1049  1 

3.  5 

372 

33 

11998 

440 

1952 

104 

10380 

3.6 

37  1 

62 

1  1440 

43  1 

1953 

92 

1078B 

3.5 

380 

8  1 

114  37 

426 

29 

11019 

407 

1954 

55 

11112 

3.5 

392 

53 

1  1 239 

4  1  9 

53 

11344 

422 

1955 

30 

1  1886 

3.6 

424 

29 

1  1  737 

438 

29 

11015 

4  1  0 

1  956 

21 

1  193  1 

3.5 

411 

1 8 

1 0986 

4  16 

1  9 

11155 

42  2 

1957 

1 2 

1 268  3 

3.  5 

448 

1 2 

11044 

426 

12 

1077  1 

418 

1958 

9 

12088 

3.  3 

399 

7 

10957 

407 

7 

1  1926 

44  5 

1959 

8 

1  1040 

3.5 

382 

8 

9  756 

374 

8 

1 0896 

406 

1960 

3 

8213 

3.  1 

267 

3 

9390 

352 

3 

10827 

403 

1949 

12 

1  124  1 

3.8 

427 

3 

1  1947 

445 

1950 

10 

12601 

3.6 

456 

11290 

4  1 2 

195  1 

13 

1322? 

3.  7 

485 

7 

1  1803 

44  5 

1952 

12 

12746 

3.8 

479 

8 

12614 

469 

1  953 

8 

12790 

3.  9 

489 

7 

116  19 

437 

2 

1  1429 

430 

1954 

7 

12543 

3.8 

483 

11912 

444 

6 

1  1429 

429 

1955 

7 

12240 

3  .  V 

477 

1  1665 

445 

5 

11641 

44  5 

1  956 

3 

9653 

3.7 

35  1 

2 

10780 

440 

2 

11069 

4  1  6 

1957 

3 

13107 

3.8 

500 

2 

1 2090 

47  1 

2 

1  3036 

52  1 

1958 

3 

10280 

3.  8 

390 

2 

10125 

396 

2 

1  0590 

41  1 

1959 

1 

10600 

3.8 

404 

1  1670 

454 

1 

12295 

484 

1947 

16 

1  1  198 

3.6 

395 

2 

13070 

521 

1948 

33 

1  1205 

3.5 

388 

6 

11542 

406 

1 949 

27 

1  1771 

3.5 

409 

7 

12266 

458 

1  950 

37 

1  1  558 

3.5 

402 

14 

1  2367 

457 

1951 

21 

12503 

3.4 

428 

9 

1 2758 

446 

1952 

21 

12499 

3.5 

430 

1  5 

1 2089 

438 

1953 

1 8 

12795 

3.5 

446 

1 6 

1  1  763 

424 

4 

10562 

378 

1954 

14 

12280 

3.4 

422 

14 

12200 

441 

12 

1  1818 

425 

1955 

10 

12057 

3.3 

403 

10 

12105 

443 

10 

1 1857 

428 

1  956 

2 

1  1600 

3.5 

407 

2 

1  0290 

393 

2 

1  0944 

4  10 

1957 

1 

10300 

3.6 

370 

1 

12260 

459 

1 

9632 

363 

1949 

1 

1  1500 

3.6 

409 

1950 

1 

12110 

3.6 

432 

1952 

1 

13050 

3.4 

44  1 

1  1660 

410 

1953 

1 

12400 

3.5 

437 

| 

10890 

382 

1 

13385 

471 

1954 

1 

1  1590 

3.4 

394 

| 

106  10 

364 

1 

1  1358 

404 

1955 

2 

14530 

3.8 

547 

2 

12930 

467 

2 

12088 

439 

1957 

1 

18840 

3.6 

676 

11740 

443 

1  1249 

4  1  4 

1951 

1 

12800 

3.6 

458 

1953 

1 

8250 

3.4 

28  1 

1950 

11010 

3.5 

390 

1947 

2 

15105 

3.  3 

501 

1949 

2 

10455 

3.  7 

38  1 

1950 

2 

14870 

3.5 

524 

1 

14020 

512 

1955 

1 

13030 

3.5 

459 

1 

1  1290 

416 

1 

1  1347 

409 

1956 

1 

9890 

3.5 

345 

1 

10520 

368 

1 

9450 

338 

1957 

1 

1  1660 

3.  5 

410 

1 

1  I960 

450 

I 

9766 

350 

1949 

1 

13900 

3.  3 

466 

1950 

1 

13100 

3.  5 

456 

1951 

1 

10940 

3.3 

366 

1953 

1 

12950 

2.9 

378 

| 

1  1500 

402 

1954 

1 

11210 

3.  1 

352 

1  I960 

4  16 

1956 

1 

13800 

3.5 

482 

I 

8270 

396 

1957 

| 

9830 

3.4 

336 

| 

1  2870 

45b 

1 

1  1587 

404 

1 947 

12 

10162 

3.3 

338 

1948 

16 

9908 

3.5 

345 

ll 

10080 

346 

1949 

23 

1  1  82  7 

3.3 

396 

4 

10810 

396 

1950 

34 

1  1963 

3.3 

397 

1  1 

1  1  146 

416 

195  1 

33 

1  1744 

3.3 

384 

i  r 

1  144  1 

429 

1  952 

39 

12704 

3.3 

424 

2  1 

1  1  145 

407 

1953 

33 

12097 

3.3 

397 

27 

10765 

405 

6 

1  1249 

406 

1954 

23 

13444 

3.3 

439 

22 

1  1348 

422 

20 

1  1531 

427 

1955 

19 

13955 

3.2 

449 

1  8 

1  1461 

434 

19 

1  1350 

426 

1  956 

1  1 

14722 

3.2 

474 

1  0 

12434 

470 

1  | 

12562 

472 

1  957 

4 

15075 

3.  1 

466 

4 

12115 

442 

4 

1  1704 

435 

1958 

3 

14827 

3.3 

494 

3 

12  143 

46  1 

2 

12012 

457 

1959 

It 

14603 

3.3 

477 

4 

1  1373 

414 

4 

1  1955 

44  1 

1960 

1 

15680 

3.4 

532 

| 

1  1  750 

400 

1952 

1 

10860 

3.8 

412 

1953 

1 

9840 

3.9 

389 

1 

1 1250 

406 

1956 

1 

9230 

3.6 

335 

I 

8390 

315 

1949 

24 

12445 

3.6 

442 

2 

15580 

548 

1950 

76 

10936 

3.6 

387 

23 

12217 

444 

1951 

94 

1079  1 

3.5 

381 

40 

1  1483 

423 

1952 

93 

10795 

3.6 

386 

49 

1  1430 

421 

1953 

71 

1  1624 

3.5 

4  1  1 

6  1 

1  1538 

426 

16 

1  1631 

425 

1954 

52 

11490 

3.5 

404 

49 

1  1635 

425 

46 

1  1645 

428 

1955 

47 

12553 

3.6 

445 

4  1 

12060 

455 

39 

12022 

44  5 

1956 

37 

12223 

3.  6 

442 

34 

12105 

452 

30 

12708 

473 

1957 

23 

13107 

3.5 

46  1 

2  1 

12126 

455 

21 

12800 

483 

1958 

23 

13215 

3.5 

464 

22 

1  1769 

447 

19 

12482 

474 

1959 

18 

12451 

3.5 

441 

18 

1  1260 

421 

1  7 

12027 

456 

PENNSYLVANIA 


354 


TABLE    15. — DAUGHTER -AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BV   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY    .IRE   BY   FRESHENING  YEAR 


505-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 

FAT 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LB  . 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

I960 

5 

1  1604 

3. 

6 

409 

5 

10190 

38  1 

5 

1  1931 

7802  30 

1 

4 

1  1010 

3.7 

402 

1947 

2 

10780 

3. 

7 

403 

1949 

1 

13830 

3. 

4 

473 

1950 

1 

8650 

3. 

a 

329 

/80769 

2 

3 

1  1255 

3.8 

424 

1952 

2 

10870 

3. 

8 

409 

1 

100  10 

362 

1955 

1 

12610 

3. 

7 

468 

1 

106B0 

371 

1 

12884 

780b87 

26 

87 

10724 

3.7 

39B 

1947 

4 

10705 

3. 

b 

401 

1948 

9 

1  1797 

3. 

Q 

442 

1 

14290 

563 

1949 

13 

1  1748 

3. 

7 

438 

4 

1  2005 

439 

1950 

13 

10312 

3. 

7 

583 

6 

1  1032 

390 

195  1 

13 

1  1328 

3. 

7 

417 

8 

1  1640 

409 

1952 

12 

9867 

3. 

8 

369 

9 

114  18 

420 

1953 

9 

10952 

3. 

6 

390 

9 

10937 

392 

3 

1 1478 

1954 

5 

1  1  544 

3. 

7 

418 

5 

10832 

392 

5 

10353 

1955 

3 

1009/' 

3. 

5 

354 

3 

9963 

378 

3 

9962 

1956 

2 

10635 

3. 

8 

406 

2 

9540 

39  1 

2 

10622 

1957 

2 

92  15 

3. 

7 

333 

2 

9175 

348 

2 

887  3 

1958 

1 

8400 

3. 

6 

30  1 

1 

9830 

388 

1 

10093 

1959 

1 

5760 

3. 

1  78 

10750 

407 

1 

10813 

78 1005 

1  1 

1*5 

13178 

3.4 

443 

1948 

1  1 

13536 

3. 

3 

453 

S 

13626 

468 

1949 

9 

13430 

3. 

4 

456 

5 

13496 

4S6 

1950 

7 

12480 

3. 

4 

420 

5 

1  3938 

484 

1951 

5 

13992 

3. 

3 

468 

5 

13410 

481 

1952 

4 

13140 

3. 

4 

449 

3 

12233 

438 

1953 

4 

14228 

3. 

2 

454 

4 

12b90 

457 

2 

12688 

1954 

4 

16525 

3. 

5 

563 

4 

13650 

483 

4 

13527 

1955 

1 

17420 

3. 

1 

536 

1 

15210 

518 

1 

14552 

78  1424 

1 

1 

12630 

3.9 

496 

1954 

1  2630 

3. 

9 

496 

1 

12590 

443 

1 

13145 

781607 

619 

1704 

110  14 

3.7 

408 

1948 

3 

1  1337 

3. 

6 

413 

1949 

59 

1  1475 

3. 

7 

425 

13 

12  188 

440 

1  950 

151 

10995 

3. 

8 

4  1  4 

6  1 

11613 

445 

1951 

205 

11149 

3. 

8 

4  19 

112 

1  1629 

436 

1952 

239 

1  1382 

3. 

7 

424 

169 

1  1304 

422 

1953 

256 

10997 

3. 

7 

404 

237 

10972 

408 

48 

1  1005 

1954 

256 

11078 

3. 

7 

408 

24b 

1  1232 

42  1 

232 

1  1047 

1955 

168 

1  1981 

3. 

7 

442 

166 

1  1886 

444 

152 

1  1537 

1956 

10'j 

1  1684 

3. 

7 

426 

10  1 

1  1639 

435 

95 

12175 

1957 

90 

12385 

3. 

6 

447 

89 

1  1762 

437 

87 

1  1449 

1958 

78 

12458 

3. 

7 

457 

75 

1  188  1 

444 

70 

12165 

1959 

70 

12152 

3. 

7 

448 

70 

12141 

451 

70 

12536 

1960 

24 

12763 

3. 

6 

461 

24 

12186 

458 

24 

12962 

782691 

8 

1  1612 

3.6 

415 

1951 

2 

9400 

3. 

9 

361 

1952 

1 

1413U 

3. 

4 

476 

1953 

1 

1  1390 

3. 

9 

447 

1 

13650 

479 

1954 

1 

1  1250 

3. 

8 

429 

1 

1  1900 

416 

1 

9679 

1955 

1 

1  1310 

3. 

7 

419 

1 

14890 

518 

1 

10626 

1956 

1  1290 

3. 

8 

424 

1 

15380 

53  1 

1 

12132 

1957 

j 

11290 

2. 

9 

324 

1 

130  10 

485 

1 

!2b6? 

782794 

1 

2 

10870 

3.6 

386 

1949 

1 

1  1  140 

3. 

5 

388 

1950 

1 

10600 

3. 

383 

7830  17 

1 

1 

1  1580 

3.8 

443 

1949 

1  1580 

3. 

8 

443 

784231 

5 

1  1 

11509 

3.4 

39  1 

1950 

12895 

3. 

2 

4  14 

1951 

1 

13810 

3. 

5 

486 

1952 

1 

13690 

3. 

7 

503 

, 

1  1  750 

45  1 

1953 

1 

10720 

3. 

6 

386 

1 

10790 

406 

1954 

1 

13800 

3. 

7 

517 

1 

110  10 

40  1 

1 

10758 

1957 

2 

9035 

3. 

4 

302 

1 

8760 

342 

1958 

10573 

3. 

6 

373 

1 

9580 

372 

1 

8982 

1959 

1 

5080 

3. 

1 

157 

1 

9380 

35  1 

1 

V712 

784932 

1 

5 

9232 

3.8 

348 

1948 

1 

9260 

i*. 

0 

372 

1949 

1 

9250 

3. 

7 

339 

1950 

9960 

4. 

0 

398 

1953 

2 

8845 

3. 

6 

315 

2 

9390 

339 

7870  lit 

185 

463 

10355 

3.8 

387 

1948 

29 

10205 

3. 

7 

379 

6 

13132 

459 

1949 

82 

1  0724 

3. 

8 

402 

13 

13137 

479 

1950 

97 

10592 

3. 

7 

396 

24 

12326 

443 

1951 

68 

10652 

3. 

8 

405 

26 

12528 

463 

1952 

55 

1  0802 

3. 

7 

403 

32 

12267 

444 

1953 

40 

10881 

3. 

8 

408 

36 

1  1722 

43  1 

10 

1  1693 

1954 

30 

11143 

3. 

b 

4  18 

30 

12  128 

454 

27 

1  1563 

1955 

25 

1  1222 

3. 

a 

422 

25 

12206 

468 

21 

12134 

1956 

9 

1061  1 

3. 

b 

407 

9 

1  1273 

432 

7 

12264 

1957 

1  1 

1  3049 

3. 

7 

485 

1  1 

12328 

465 

9 

12741 

1958 

9 

1  1743 

3. 

9 

455 

b 

12343 

474 

8 

12096 

1959 

7 

1201  1 

3. 

6 

440 

7 

1  1737 

445 

7 

12940 

I960 

1 

2920 

3. 

1 

91 

1 

10  148 

787323 

1 

1 

128BU 

3.2 

414 

1953 

1 

12880 

3. 

2 

4  14 

787382 

20 

7H 

1  1733 

3.  7 

43b 

1951 

1 

12860 

I*. 

0 

513 

1 

12860 

47  1 

1952 

6 

1  1667 

3. 

b 

442 

5 

13358 

490 

1953 

12 

1  1878 

3. 

6 

434 

12 

1  1993 

435 

424 
370 
36  7 
439 
328 

3es 

412 


456 
480 
494 


4  18 
411 

429 
454 
428 
452 
466 
489 


363 
393 
424 
459 


432 
434 
459 
467 
489 
469 
48  I 
368 


PENNSYLVANIA 


TABLE   1  5. --DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN   SERVICl    IN   ARTIFICIAL  DREEOING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


22     13 197     3.4  448 


7899  16  245 


564      10644     3.7  388 


790131  59 


2  9120  4.0  343 
162     11987     3.6  429 


101      10756     3.6  386 


266      10876     3.5  375 


7923 15 
792696 


1  19090  3.5  674 
101      10749     3.6  383 


12814     3.4  430 


78     10774     3.3  360 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY 

CONTi_MP 

AV. 

YlAKLY   HERD  AVERAGE 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lli . 

HOLSTEIN 

1954 

1  1 

12725 

3.7 

46b 

1  1 

13597 

492 

1  | 

1286? 

464 

1955 

12 

12793 

3.7 

472 

12 

12555 

452 

12 

1  2944 

472 

1956 

9 

13232 

3.6 

4B3 

9 

12404 

466 

9 

12480 

460 

1957 

7 

14  lull 

3.7 

527 

7 

1  3687 

514 

7 

13156 

493 

195b 

1 4262 

3.b 

534 

3 

13267 

510 

3 

13385 

50  1 

1959 

7 

13160 

3.6 

488 

7 

13003 

499 

7 

13589 

523 

1960 

3 

1  3967 

3.7 

514 

3 

137  17 

529 

3 

1  3988 

533 

1949 

1 

11000 

3.2 

355 

1 

17630 

566 

1 

1  1750 

3.2 

380 

1 

1  1430 

393 

1951 

3 

12683 

3.3 

424 

1 

12220 

387 

1952 

3 

14370 

3.3 

473 

3 

12290 

4  19 

1953 

4 

12300 

3.3 

402 

4 

1  1835 

422 

1 

8491 

301 

1954 

2 

13380 

3.4 

453 

2 

12805 

469 

2 

1  3009 

472 

1955 

3 

15010 

3.2 

490 

3 

12650 

458 

3 

12081 

4  34 

1956 

3.4 

592 

1 

142  10 

57  1 

1 

14279 

560 

1957 

2 

1119  5 

3.3 

367 

2 

12390 

464 

2 

12034 

446 

1958 

1 

1  1670 

2.8 

332 

1 

8390 

291 

10399 

3a3 

1959 

10390 

3.4 

354 

1 

1  1250 

4  14 

1 

13309 

492 

12 

10353 

3.8 

395 

7 

1  1630 

419 

1952 

104 

10659 

3.7 

392 

59 

1  1314 

419 

1953 

130 

10638 

3.7 

391 

120 

11191 

416 

29 

10828 

406 

90 

10b4b 

3.7 

400 

83 

1  122  1 

416 

75 

1  1  104 

4  14 

1955 

79 

10919 

3.  7 

400 

74 

1  1835 

444 

67 

1  1292 

42  1 

1956 

28 

1  1725 

3.  7 

433 

28 

1  1829 

444 

25 

12445 

46  1 

1957 

35 

1  1074 

3.6 

405 

3  1 

115  17 

427 

25 

1  1  151 

4  14 

195b 

37 

1  Ib39 

3.5 

4  lb 

33 

1  19/5 

454 

27 

12478 

47  1 

1959 

36 

1  1572 

3.6 

41  1 

35 

12155 

455 

31 

12342 

463 

1960 

13 

12056 

3.6 

425 

1  1 

12  100 

446 

13 

12467 

463 

1952 

3.3 

382 

1954 

1 

6570 

4.6 

304 

1 

7190 

272 

1949 

1 

15370 

3.4 

530 

1950 

23 

1  1766 

3.  7 

427 

7 

12  726 

429 

20 

1  1573 

3.6 

413 

7 

11961 

417 

1952 

25 

1  1522 

3.6 

420 

18 

1  1  136 

399 

1953 

22 

12073 

3.  7 

444 

21 

11317 

415 

7 

1  1764 

428 

1954 

20 

13016 

3.5 

456 

19 

116  13 

4  10 

18 

1  1633 

422 

1955 

17 

13115 

3.6 

471 

16 

117  18 

432 

15 

1  1340 

432 

1956 

1 1 

12920 

3.6 

462 

1  1 

1  1428 

4  18 

1  1 

1  1712 

434 

1957 

3.  5 

503 

9 

122  16 

463 

9 

1277  1 

4M 

195b 

b 

12356 

3.6 

446 

7 

1  1050 

408 

7 

112  16 

42  1 

1959 

5 

1  1032 

3.6 

379 

4 

1  1250 

423 

4 

1  1355 

426 

1960 

1 

2  1320 

3.4 

720 

1 

137  10 

493 

1 

13952 

512 

194b 

18 

10594 

3.6 

3b3 

5 

10900 

394 

1949 

17 

11518 

3.6 

415 

5 

12594 

473 

1950 

15 

10683 

3.  7 

400 

4 

1  1988 

435 

1951 

16 

1  1602 

3.5 

4  1  1 

9 

1  1303 

403 

1952 

8 

10993 

3.5 

382 

4 

10568 

383 

1953 

8 

12498 

3.6 

449 

6 

1  1657 

4  19 

| 

10780 

384 

1954 

5 

117  14 

3.6 

420 

5 

1  1524 

4  1  1 

4 

1  1729 

429 

1955 

6 

1  1652 

3.5 

409 

6 

1  1227 

422 

6 

1055  1 

393 

1956 

6 

10797 

3.5 

370 

6 

10373 

385 

6 

10101 

378 

1957 

3.5 

358 

2 

1  1  140 

4  1  1 

2 

10001 

364 

1947 

3.4 

364 

1948 

34 

10362 

3.4 

357 

5 

1  1552 

4  15 

1949 

31 

11515 

3.4 

398 

5 

12242 

451 

1  950 

30 

1  1053 

3.5 

386 

1124  3 

1951 

36 

1  1822 

3.5 

405 

14 

1  1737 

421 

1952 

36 

1  1259 

3.6 

406 

1  9 

12286 

44  7 

1953 

29 

10958 

3.5 

380 

2  7 

1  1  163 

407 

5 

13089 

489 

1954 

19 

1  1234 

3.4 

388 

18 

10532 

386 

17 

10762 

395 

1955 

9 

14028 

3.5 

490 

8 

12564 

467 

6 

1  1667 

432 

1956 

6 

13480 

3.5 

469 

5 

14  128 

512 

5 

12293 

460 

1957 

2 

1  1420 

3.6 

41  1 

2 

12130 

453 

1 

12241 

457 

1958 

3.6 

413 

5 

12064 

453 

5 

12773 

472 

1959 

3 

1  1833 

3.5 

414 

3 

12337 

465 

3 

1  1972 

446 

1949 

| 

19090 

3.5 

674 

1948 

9 

11166 

3.6 

403 

1949 

21 

10697 

3.S 

377 

5 

12624 

446 

1950 

3.6 

408 

6 

12428 

449 

1951 

18 

1  1285 

3.6 

407 

6 

12857 

462 

1952 

10 

10421 

3.5 

370 

5 

1  1860 

432 

1953 

10 

1  1032 

3.6 

398 

9 

1  1350 

417 

1 

1  1445 

420 

1954 

6 

1  1465 

3.b 

431 

6 

1  1522 

427 

6 

11665 

42  7 

1  955 

5 

1  1092 

5 

1  1360 

418 

1956 

2 

13075 

3.4 

437 

2 

10975 

4  17 

2 

1200  1 

442 

1957 

1 

14720 

3.6 

531 

1 

14JV0 

525 

1 

13843 

509 

1950 

1 

13090 

3.6 

471 

1 

12880 

474 

1951 

1 

14400 

3.3 

475 

13660 

475 

1952 

3 

1  3370 

3.4 

450 

3 

1  1020 

382 

1953 

1 

1  1  120 

3.5 

386 

1 

10510 

370 

1 

12  197 

419 

1954 

2 

12290 

3.2 

392 

2 

122  15 

420 

2 

1  1004 

360 

1955 

1 

1  182  0 

3.4 

401 

1 

9920 

387 

1 

1232b 

4  54 

1947 

4 

1072b 

3.3 

358 

3 

1  1443 

390 

1948 

7 

1038  3 

3.4 

350 

4 

1  1735 

403 

1949 

10 

1  1845 

3.  3 

398 

5 

1  1386 

408 
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TABLE    lb. — DAUGHTEK-AVcRAGE  OF   SIRES    IN   SLRVICL    IN   ARTIFICIAL   BRElOING   ORGAN  U  A  T  I ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY  YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUoHTEk   AVERAGE   BY  SIRt 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST 
NO.  NO.  NO.  LB.  PCT. 


FA1 
LB. 


798291 
7964bl 


1  11840 
12  I30b3 


295      1129b     3.6  40/ 


/99361  736 


2132      12066     3.5  416 


799/99  1 


799843  19 


79964b  I  10 


1      11818      3.3  389 


47      I  1 988     3.8  451 


311      10074     3.6  361 


799846  3 
BOOOOO  2 
BOOOIS  2  1 


3       8093     3.5  287 


2       8120     3.3  264 


55      11469     3.6  407 


RECORD  AVLRAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-UAY  CONTLMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVERAGE 


3     10217     3.8  391 


FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LM. 

HOL  STEIN 

)9b0 

1 1 

10293 

3.4 

345 

7 

10847 

376 

195  1 

14 

1061M 

3.  3 

ia3 

9 

106/  1 

379 

1952 

14 

10665 

3.  3 

352 

1  0 

109  12 

383 

19b3 

10 

1  092V 

3.4 

369 

1  0 

1  1400 

399 

10 

108  13 

3/2 

19b4 

4 

1  329b 

3.3 

429 

4 

13  190 

43b 

4 

1  1692 

4  1  2 

1955 

2 

14b4b 

3.3 

48  1 

2 

13780 

467 

2 

13298 

460 

1956 

1 

13270 

3.4 

44  7 

1 

1  3300 

460 

1 

14464 

46/ 

195  1 

1 

1  1840 

3.3 

392 

1950 

1 

14  170 

3.4 

46  7 

1951 

2 

1  2970 

3.8 

498 

1 

1  3490 

48  7 

1952 

1 

9690 

3.4 

333 

1 

1  1000 

4  36 

1953 

4 

1310b 

3.4 

434 

3 

12190 

4  5/ 

1 

13701 

493 

1954 

3 

12437 

3.  b 

439 

2 

116  10 

4  1  B 

2 

1  176? 

435 

1955 

| 

1  3320 

3.6 

480 

I 

I6bb0 

b4  1 

1 

15576 

588 

1949 

1  b 

1  1706 

3.6 

4  14 

4 

1  5445 

478 

1950 

42 

1  2034 

3.6 

4  32 

1  2 

12384 

450 

195  1 

43 

1  0880 

3.6 

39  1 

19 

10546 

392 

1952 

bO 

1  I24H 

3.b 

397 

29 

1  1  j38 

422 

1953 

4V 

1  1  362 

3.  b 

403 

44 

110  16 

4  1  1 

12 

104/9 

363 

1954 

43 

1  132b 

3.6 

406 

42 

1  1051 

4  13 

37 

10538 

394 

1955 

2  7 

12020 

3.  7 

446 

25 

1  1238 

428 

23 

11010 

418 

1956 

13 

1  220  1 

3.6 

443 

13 

1  1  787 

459 

10 

1  16  14 

446 

1957 

8 

10324 

3.  7 

383 

3 

10746 

397 

7 

1  130H 

426 

195B 

4 

8066 

3.  b 

290 

4 

10868 

4  18 

2 

1  1249 

428 

1959 

1 

12570 

3.  b 

443 

1 

122  10 

473 

1 

12524 

477 

1947 

12 

1  1824 

3.  b 

409 

2 

14060 

50  1 

1948 

36 

1  1  339 

3.b 

395 

10 

12227 

454 

1949 

73 

1  1463 

3.5 

398 

2  1 

12b26 

46  1 

1950 

1 15 

1  1  769 

3.5 

406 

44 

12674 

454 

1951 

173 

1  1714 

3.  b 

4  1  3 

92 

12275 

450 

1952 

238 

12072 

3.  b 

422 

157 

12262 

448 

1953 

281 

12576 

3.5 

44  1 

260 

12  1  12 

445 

62 

12005 

432 

1954 

283 

12915 

3.  5 

447 

276 

12374 

449 

244 

12  169 

444 

195b 

268 

1  2663 

3.5 

443 

265 

I21b7 

449 

238 

12b8U 

458 

1956 

1  7  I 

12599 

3.4 

434 

173 

1  1V52 

440 

165 

12320 

449 

1957 

163 

12930 

3.  5 

448 

160 

12029 

448 

153 

12325 

453 

1958 

141 

12490 

3.5 

435 

130 

1  16/3 

443 

1  16 

12718 

474 

1959 

127 

12622 

3.4 

429 

127 

1  1614 

436 

121 

12594 

464 

I960 

4b 

12540 

3.4 

431 

45 

1  1484 

429 

44 

12658 

469 

1948 

1 

9770 

3.4 

328 

1949 

1 

10980 

3.3 

366 

1 

134  70 

485 

1950 

1 

12680 

3.  3 

4  1  1 

1 

120  10 

448 

1953 

1 

1  384  0 

3.2 

443 

1 

12020 

41  1 

1947 

2  7 

12627 

3.8 

484 

1948 

5 

11516 

3.6 

433 

1949 

8 

1  3526 

3.8 

502 

2 

1  3  1  90 

466 

1950 

2 

1076b 

4.  1 

438 

I 

1  1570 

418 

195  1 

I 

12720 

3.9 

500 

) 

9660 

3/4 

1952 

2 

1  0620 

3.  7 

393 

2 

12330 

452 

1953 

2 

12340 

3.8 

463 

2 

12580 

462 

1948 

1 

14120 

3.5 

4V6 

1 

16620 

55b 

1949 

46 

9873 

3.6 

353 

7 

12770 

462 

1950 

56 

9672 

3.6 

348 

16 

12163 

444 

1951 

b9 

I0b40 

3.6 

378 

22 

12648 

459 

1952 

41 

10697 

3.  5 

385 

2  1 

1  1858 

431 

1953 

36 

1  1409 

3.6 

406 

29 

1  1697 

437 

1  1 

12164 

44  7 

1954 

20 

1  1664 

3.6 

417 

20 

12002 

46b 

1  8 

1  1624 

427 

1955 

14 

11593 

3.6 

424 

14 

1  1  1  75 

418 

14 

1  1657 

456 

1956 

1  | 

1  1067 

3.6 

398 

1  1 

10935 

429 

1 1 

1  1326 

44/ 

1957 

14 

1  1  639 

3.6 

415 

14 

1  1331 

453 

10 

1  1479 

435 

1958 

4 

12198 

4.0 

477 

4 

10348 

415 

4 

11211 

458 

1959 

6 

1  1243 

3.  7 

413 

6 

12443 

508 

6 

12433 

509 

1960 

1 

16800 

3.3 

561 

I 

12980 

468 

1 

1  3385 

469 

1947 

| 

62  10 

3.3 

208 

1955 

2 

9035 

3.6 

327 

I 

10550 

33/ 

1952 

1 

7000 

3.2 

222 

1957 

| 

9240 

3.3 

306 

| 

83  30 

360 

1947 

2 

807b 

3.7 

299 

194b 

4 

12703 

3.4 

427 

1 

8700 

325 

1949 

8 

12610 

3.6 

448 

3 

104/0 

371 

1950 

13 

1  1339 

3.  5 

397 

5 

107/6 

394 

1951 

9 

1  1596 

3.  5 

404 

b 

11132 

409 

1952 

7 

10521 

3.5 

373 

5 

10674 

395 

1953 

7 

10964 

3.9 

417 

6 

1  10  17 

4  18 

2 

1  1293 

428 

1954 

2 

9470 

3.6 

339 

2 

107  15 

397 

2 

9293 

355 

1955 

1 

1  1940 

3.4 

402 

1 

10430 

402 

1 

9B10 

388 

1959 

1 

9870 

3.7 

362 

1 

13160 

488 

1 

13930 

509 

1960 

1 

8100 

3.7 

300 

1 

127/0 

4B6 

1 

14116 

523 

1957 

1 

12160 

4.0 

483 

9570 

367 

1958 

1 

7360 

3.9 

285 

1 

9980 

382 

9777 

380 
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-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARIIFIC1AL  BREEDING  ORGAN  I /.AT I ONS— GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YE AK 


YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE 

DAUGHTERS  RECOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

L8 . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PL  I 

LB  . 

NO. 

* 

NO. 

LC  . 

HOLSTE I N 

1959 

1 

1  1110 

3. 

6 

404 

\ 

94  10 

34  6 

1 

10613 

40  5 

800245 

702  1680 

1  1206 

3.6 

4  2  "4 

1951 

19 

10464 

3. 

B 

394 

1  1 

11517 

430 

1952 

1  04 

11176 

3. 

8 

6  1 

1953 

208 

1  1031 

3. 

B 

4  1 8 

20  1 

10905 

40  1 

59 

10994 

407 

1954 

304 

1  1438 

3. 

B 

431 

296 

1  1230 

4  14 

269 

10876 

405 

1955 

330 

1  1  555 

3. 

H 

436 

321 

1  1400 

424 

282 

1116  3 

4  1  6 

1956 

207 

1  1638 

3. 

B 

442 

202 

1  1400 

420 

1  76 

11594 

4  14 

1957 

158 

1  1827 

3. 

6 

445 

1 52 

11342 

4  1  9 

123 

1  1380 

424 

1956 

15S 

1  1  775 

3. 

tj 

447 

136 

1  1634 

435 

131 

1  181  1 

439 

1959 

157 

1  1570 

3. 

8 

440 

157 

1  1368 

42  5 

1  50 

455 

1960 

38 

1  1543 

3. 

8 

38 

1  1  358 

42  2 

38 

121  l« 

455 

800249 

3  4 

1  1173 

3.6 

404 

1949 

1 

9710 

3. 

8 

373 

1950 

2 

10605 

3. 

7 

395 

1955 

| 

1  1630 

3. 

i 

392 

1 

15340 

570 

800738 

1  3 

12883 

3.5 

459 

1954 

1 

1  7570 

3. 

6 

634 

1 

16060 

603 

1956 

1 

88  10 

3. 

319 

1 

1  1490 

426 

1 

12590 

474 

1957 

1 

12270 

3. 

it 

423 

1 

10040 

375 

1 

1  1646 

4  15 

802587 

1  2 

9000 

3.6 

324 

1  954 

1 

9300 

3. 

S 

329 

1955 

| 

8700 

3. 

7 

3  16 

602846 

1  1 

1  1690 

3.5 

406 

1953 

| 

11690 

3. 

5 

406 

1 

15620 

613 

802900 

|  | 

1  3260 

3.7 

484 

1951 

| 

1  3260 

3. 

7 

464 

p  om  34 

2  2 

10025 

3.2 

319 

1  952 

2 

1  002  5 

3  . 

2 

3  19 

605332 

1  >t 

11916 

3.7 

440 

1949 

| 

1  3470 

3. 

463 

10980 

366 

1950 

1 

12010 

3. 

f 

446 

12680 

4  1  7 

195  1 

1 

1  1  170 

3. 

8 

429 

1953 

| 

1  1  020 

3. 

6 

399 

1  1  740 

4  1  3 

605968 

63  195 

9967 

3.8 

383 

1948 

5 

9380 

4. 

1 

376 

1 04  60 

359 

1949 

30 

9755 

3. 

9 

381 

I2U44 

430 

1950 

39 

10205 

3. 

B 

39  1 

1  1 

12223 

464 

195  1 

34 

9B2M 

3. 

6 

379 

I  3 

1  lo97 

434 

1952 

30 

10325 

3. 

8 

400 

1  7 

1  1  7  1  1 

42o 

1953 

1  9 

10072 

3. 

9 

389 

1  6 

10572 

392 

5 

1  1225 

4  3  1 

1954 

14 

1  1296 

3. 

V 

434 

1  4 

1  1  5  1  7 

430 

1  3 

11283 

4  1  5 

1955 

10 

1  1  770 

3. 

9 

457 

1  0 

1  1  306 

422 

1  0 

1  1309 

420 

1956 

4 

1  1660 

4. 

2 

483 

it 

12160 

454 

it 

1  3296 

50  5 

1957 

4 

1  1353 

4. 

0 

459 

It 

12000 

44  7 

4 

1  162  5 

437 

1958 

3 

9510 

4. 

0 

386 

3 

10313 

387 

3 

1  166  > 

430 

1959 

3 

1  1  730 

3. 

8 

447 

3 

1  1950 

452 

3 

115  18 

431 

806124 

18  69 

10  388 

3.7 

38  1 

1950 

14 

12440 

3. 

8 

470 

3 

1  1530 

433 

195  1 

3 

1056  7 

3. 

7 

394 

2 

1  1070 

408 

1952 

4 

12425 

3. 

7 

461 

3 

12273 

4  66 

1  953 

16 

10605 

3. 

7 

38  7 

10 

1  1  300 

4  1  7 

1 

1  0279 

368 

1954 

14 

9865 

3. 

7 

36  1 

u 

11223 

369 

3 

12  150 

455 

1955 

9 

996  1 

3. 

7 

371 

5 

1  1  195 

424 

1956 

6 

13137 

3. 

7 

4  74 

920  f 

294 

6 

1  0624 

4  1  0 

1957 

6 

1024H 

3. 

6 

367 

14 

9  740 

364 

6 

I268H 

459 

1958 

M 

9455 

3. 

5 

328 

2 

103  10 

377 

2 

9559 

35  3 

1  959 

2 

9850 

6 

347 

2 

1  1635 

4  1  7 

2 

10497 

368 

1  960 

8510 

4. 

5 

380 

10660 

386 

1 

10475 

39V 

806572 

70  174 

10880 

3.7 

402 

1951 

25 

11210 

3. 

7 

408 

8 

12734 

494 

1952 

4  1 

1  0950 

3. 

7 

407 

29 

11763 

44  1 

1953 

39 

10353 

3. 

7 

378 

33 

1  1/66 

420 

7 

1  1336 

432 

1954 

29 

1  1  1  9  1 

3. 

7 

4  1  1 

29 

1  1587 

439 

28 

11127 

4  19 

1955 

2  1 

1  1  374 

3. 

7 

4  1  7 

20 

12302 

464 

20 

1  1429 

430 

1  956 

7 

1  3744 

3. 

7 

520 

7 

1019  7 

390 

7 

1  22  1 1 

451 

195  7 

5 

I030H 

3, 

7 

383 

1  1  998 

460 

5 

1  1  4  1  0 

43  7 

1956 

1010(1 

3. 

8 

300 

1  2208 

460 

5 

1  20  7  7 

457 

1959 

1  1740 

4. 

8 

566 

12  1  90 

466 

1 

1  2034 

460 

I960 

I 

12210 

3. 

6 

44  1 

1 

11950 

426 

1 

12066 

44  1 

807508 

32  65 

1091*  1 

3.8 

417 

1951 

3 

1  0600 

3. 

8 

417 

1 

1  1650 

406 

1952 

19 

10947 

3, 

9 

429 

10 

10732 

40'. 

1953 

13 

10385 

3. 

7 

383 

1  3 

10701 

409 

0 

9824 

38b 

1954 

12 

1  1356 

3. 

9 

446 

|  | 

1 0  1  V9 

403 

12 

1  0399 

41'  1 

1955 

8 

12834 

3. 

B 

493 

7 

1  1  356 

451 

8 

10424 

40  5 

1956 

2 

1  1  705 

3. 

7 

436 

2 

125  15 

47  1 

2 

12764 

486 

1957 

3 

10657 

3. 

6 

403 

3 

97  70 

386 

2 

9363 

376 

1958 

2 

8185 

3. 

9 

317 

2 

9  190 

380 

2 

10965 

445 

1959 

2 

1  3855 

3. 

5 

485 

2 

12020 

429 

2 

12088 

4  17 

I960 

1 

15660 

3. 

b 

542 

10740 

396 

1 

1  1848 

44  i 

B0B4  96 

|  | 

1  I9SU 

3.6 

435 

1957 

1 

1  1950 

3. 

6 

435 

| 

1  1580 

432 

80b6  76 

1  4 

1  5258 

3.  3 

509 

195  1 

1 

14720 

3. 

493 

| 

1  3030 

520 

1953 

1 

14660 

3. 

4 

496 

1 

12860 

472 

1 

1370  1 

49  3 

1954 

1 

14860 

3. 

5 

517 

1 

124  70 

448 

1 

1  3451 

489 

1955 

1 

16770 

3. 

1 

526 

1 

15400 

525 

1 

15576 

588 

006860 

3  3 

1  It  13 

3.8 

424 

1949 

2 

12620 

3. 

8 

468 

1952 

9000 

3. 

7 

337 

8096  13 

154  "»79 

1  1016 

3.6 

399 

1947 

10 

1  1395 

3. 

6 

409 

2 

12060 

427 

1940 

42 

1070? 

3. 

6 

389 

5 

12  166 

43f 

1949 

60 

11016 

3. 

7 

404 

15 

1  1247 

410 

1950 

88 

1  1446 

3. 

7 

42  1 

29 

1  1312 

424 
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TABLE    IS. — OAUGHTEK- AVER ACE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  No — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVtRAGL   BY  slRL 


SIRE  DAUGHTERS  KECOROS  HILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


39     12030     3.6  439 


8131 70 
813?  II 


3  10497  3.3  344 

2  1071b  3.7  38B 

I  12800  3.5  452 

10  11677  3.9  450 


325     11264     3.6  405 


228      11362     3.7  417 


815907 
81 f046 
818/00 


10297     4.4  452 


10      13495      3.4  449 


I       8840     3.7  325 
I       8370     3.5  29,; 
14     12793     3.3  420 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTENP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


14517     3.6  517 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

(-AT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

R tCOROS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB* 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTC IN 

1951 

1  1  799 

3.  7 

431 

34 

1 2055 

442 

1952 

ij  j 

1  2006 

3.6 

435 

36 

11940 

439 

1 953 

4V 

11597 

3.6 

4  1 2 

43 

1  1  b  1  3 

422 

7 

1  089  5 

426 

1954 

32 

1  2463 

3.6 

444 

3  | 

1  1606 

428 

30 

1  1  708 

4  30 

1955 

2  5 

1  2292 

3.  b 

428 

2b 

120/5 

438 

24 

1  1 659 

433 

1956 

8 

13265 

3.5 

458 

Q 

12064 

452 

7 

1 2336 

I9S7 

1  1 

12056 

3.  4 

406 

10 

11981 

425 

1  1 

1 1 538 

42  4 

1958 

1  0  1 5** 

3.2 

323 

9 

1  0953 

404 

9 

12177 

4<4  5 

1959 

2 

11715 

3.  4 

403 

2 

1  1  740 

4  1  4 

2 

11031 

38  9 

I960 

2 

10680 

3.3 

362 

2 

1 1755 

463 

2 

13053 

484 

1950 

2 

9670 

3.  7 

359 

1  1  bOO 

442 

195  1 

2 

9775 

3.6 

375 

1 

12520 

472 

1952 

2 

9850 

3,  7 

360 

1 

1  I960 

472 

1953 

4 

10190 

3.5 

355 

4 

I  1  373 

421 

10072 

3/3 

1954 

5 

13712 

3.7 

503 

4 

100  7  5 

42  1 

3 

9330 

40  3 

1955 

7 

1  265  7 

3.9 

496 

7 

1  1  104 

42  1 

3 

12688 

490 

1956 

1 2652 

3.8 

462 

5 

12784 

483 

3 

1  1864 

470 

1957 

1 260  7 

3.6 

484 

3 

1  1297 

404 

2 

13909 

517 

1958 

it 

1  2328 

3.  7 

459 

3 

13060 

521 

3 

12430 

489 

1959 

14 

1  5308 

3.6 

560 

it 

1  1993 

456 

j* 

1  2652 

476 

1953 

I 

9550 

3.2 

309 

| 

1  34  70 

504 

1955 

10080 

3.  3 

335 

| 

1  1780 

435 

1 

1  2666 

462 

1956 

1  1860 

3.3 

388 

12860 

479 

1 

12873 

4  70 

1949 

9830 

3.8 

372 

1950 

1  1600 

3.5 

404 

1955 

| 

12800 

3.5 

452 

1952 

| 

11750 

4.  b 

524 

| 

9460 

434 

1953 

9470 

4.3 

4  1  1 

| 

96  10 

422 

1955 

1352  5 

4.0 

532 

1 

1  1790 

44  5 

1 

1  3080 

50o 

1956 

12970 

3.9 

495 

2 

1  1625 

445 

1 

14094 

545 

1957 

9550 

4.  1 

386 

2 

11015 

429 

2 

6846 

393 

1958 

13120 

3.  1 

410 

1 

1  37  10 

494 

1 

12110 

450 

1960 

| 

13150 

3.4 

443 

195  1 

13190 

3.4 

451 

3 

1  1660 

425 

1952 

3  | 

12052 

3.6 

450 

22 

1  1934 

442 

1  953 

69 

1  1384 

3.6 

409 

64 

1  1  365 

417 

14 

11170 

40  7 

1954 

8b 

11318 

3.6 

407 

84 

1  1  1  22 

415 

7  i 

11015 

409 

1955 

53 

1  1 120 

3.  6 

397 

52 

1  1  169 

419 

46 

1 1229 

419 

1956 

28 

1  1  1  94 

3.  5 

393 

26 

IOoO  1 

405 

22 

10750 

t|  |0 

1957 

20 

1  2064 

3.0 

432 

1  9 

1  1 504 

426 

16 

1  1442 

427 

1958 

1 9 

11705 

3.5 

41  1 

16 

1  1634 

430 

15 

12007 

448 

1959 

\  2 

1  0528 

3.  7 

389 

1  2 

1 1576 

443 

12 

12264 

U67 

1  960 

2 

13S35 

3.6 

482 

2 

1  1370 

42  1 

2 

12236 

462 

1947 

24 

12089 

3.6 

438 

1 

1 3960 

462 

1 948 

12 

1 2  167 

3.5 

43 1 

3 

13103 

466 

1949 

27 

|  2244 

3.7 

455 

1  1 

12545 

463 

1950 

32 

1  1577 

3.7 

427 

14 

1  1832 

446 

1951 

2b 

12058 

3.7 

446 

]  ^ 

1  224  1 

453 

1952 

23 

11670 

3.  7 

430 

1  6 

1  186  1 

456 

1953 

20 

1  2042 

3.6 

427 

1  6 

11831 

449 

l) 

1  1 900 

4  73 

1954 

1 3 

11614 

3.6 

413 

13 

10782 

407 

12 

10562 

404 

1955 

1  7 

1  2937 

3.  7 

480 

17 

1  1835 

452 

15 

1  1478 

431 

1956 

(j 

1  1975 

3.7 

445 

3 

1 1  378 

44  2 

7 

12152 

4/4 

1957 

10 

13622 

3-  7 

497 

1  0 

12345 

464 

1  0 

12151 

457 

1958 

8 

1  198b 

3.  b 

426 

y 

1 28  1 4 

468 

7 

1  289R 

487 

1959 

d 

11111 

3.7 

408 

3 

12060 

444 

8 

1 2382 

460 

1960 

1 

5990 

3.9 

234 

1 

9960 

356 

1 

122  73 

436 

1957 

1 

16370 

4.4 

718 

124  30 

462 

14268 

555 

195b 

1 

7520 

4.7 

353 

1 

13320 

477 

1 

12938 

482 

1959 

1 

9660 

3.6 

368 

1 

10530 

379 

1 

1  1358 

403 

I960 

1 

4340 

4.6 

201 

1 

1  1460 

398 

1 

12306 

446 

1950 

2 

1324  5 

3.4 

445 

2 

14110 

503 

1952 

I  6200 

3.  3 

504 

I 

1 1 240 

4  1 9 

1953 

2 

12170 

3.6 

435 

1 

1 08  7 0 

395 

1954 

2 

1  5290 

3.2 

489 

2 

1  24  10 

43  1 

1955 

* f  i 

1  1 220 

3.4 

382 

1  17  10 

427 

1 

1  1979 

425 

1956 

i 

13830 

3.  4 

4t>4 

1 3430 

493 

| 

15685 

562 

1954 

8840 

3.7 

325 

1 

9  700 

34  t 

843  7 

30  7 

1948 

i 

8370 

3.5 

292 

1948 

i 

1  1980 

3.  1 

375 

I 

12260 

430 

1949 

2 

14545 

3.2 

465 

1 

136  10 

47b 

1950 

3 

10630 

3.5 

367 

1951 

2 

14735 

3.2 

469 

13290 

473 

1952 

1 

16180 

3.  1 

500 

1 

13360 

466 

1953 

1 

17770 

3.  1 

543 

1 

13590 

471 

12426 

455 

1954 

1 

19490 

2.9 

574 

1 

13830 

493 

12906 

473 

1955 

1 

17520 

3.0 

530 

1 

13860 

504 

13974 

505 

1956 

1 

17410 

3.  1 

543 

1 

16920 

616 

14475 

522 

1957 

1 

16540 

3.  1 

513 

1 

15720 

587 

15282 

560 

1947 

2 

14010 

3.  7 

b21 
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TABLE   I  5.— OAUGHIER-AVERAGE  OF  SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI  ZAI  I  ONi — GROUPED   BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHEN 1NG— RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


OAUGHTEK   AVtRAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST  FAT 
LB.   PCT.  LB. 


235      IO80I      3.6  591 


11532     3.5  102 


9698     3.5  3UO 


260     11982     3.7  ItUO 


9122      3.7  3U0 


820752 

82^065 
822i<38 


10313     4.0  U09 

7650  3.6  276 
9658      3.1  300 


B227BS 
822837 


10030  3.2 


10355  U.O 


321 
406 


12     11054     3.7  1(12 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   E  Ra_  SHcM  NG  YlAK 


j05-0AY   CONTlMP.    AV.    YEARLY   HERD  AVtKAG^ 


15654     3.6  556 


RECORDS 

MILk 

TtoT 

FAT 

R£  LORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

Ml  LK 

FAT 

NO. 

LB  - 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB  . 

L3  • 

HOLSTEIN 

o<!n 

1 

1302G 

3.o 

:>C  1 

) 

I  1  720 

3*5 

405 

1951 

16540 

3*5 

572 

19S2 

1 

1  7800 

3.3 

585 

10^! 

3  1 

10983 

3-6 

40  1 

1  0 

1  1  5b  1 

423 

5 1 

11217 

3*6 

40  7 

26 

llt|/ 

430 

4b 

1  0790 

3.7 

394 

38 

1 1 0  32 

4  1 4 

1  4 

1119  1 

409 

10 
10^ 

27 

1  1495 

3*6 

4  1  6 

26 

1  1475 

429 

25 

11106 

42  1 

9^A 

23 

1  1203 

3.6 

409 

23 

11735 

440 

1  9 

11099 

4  19 

17 

1  18  1  B 

»  \ 

434 

1  7 

11809 

444 

1  6 

12254 

4  0  0 

1  t5  7 

16 

1  169  1 

3.7 

44  1 

1  6 

117  79 

44  7 

1  1 

1  2036 

460 

1  4 

1  106  1 

3.  7 

4  0b 

1  2 

1  1  o03 

448 

1  1 

1195  5 

46  I 

1959 

9 

1  0564 

3.6 

37 1 

9 

1  1  _»00 

435 

9 

1  2674 

484 

I960 

1 

1  4  160 

3.5 

:>00 

1 

104  70 

4  12 

1 

10028 

398 

14 

10636 

3.6 

379 

1 

1  3  7o0 

516 

101I0 

12 

1  1826 

3.5 

409 

2 

1  3535 

53  7 

10 

1211C 

3.6 

43  1 

2 

1  3  j30 

535 

6 

13768 

3.5 

484 

2 

1 3330 

552 

195  1 

14412 

3.  4 

495 

3 

1  1  093 

430 

7 

13184 

3.4 

446 

5 

1 0742 

39  8 

1 953 

6 

12995 

3.2 

4^  3 

5 

1  1  350 

4  1 0 

1 

11587 

42  1 

1954 

3 

1  2603 

3.2 

401 

3 

1  1220 

406 

3 

9632 

356 

1955 

5 

1420b 

3.5 

498 

5 

12184 

444 

5 

1  1277 

413 

1956 

3 

12477 

3.4 

4  30 

3 

115  37 

428 

3 

1  1583 

42  7 

44 

975b 

3.5 

34  1 

4 

1 0665 

356 

10 

14 

1  0000 

3.5 

344 

2 

1 0645 

390 

1 01  0 
10^ 

8 

1  0870 

3.4 

369 

2 

122  75 

42  0 

10^1 

5 

1008b 

3.6 

364 

1 

7090 

278 

4 

1157b 

3.5 

403 

1 

7b  70 

303 

1 9  52 

5 

1  0630 

3.4 

356 

1 

9510 

409 

1953 

2 

1  1565 

3.5 

399 

2 

1  Ob  30 

398 

1954 

2 

I  1540 

3.6 

409 

1  3220 

4  7b 

1882 

42  6 

33 

1  163  I 

6 

423 

5 

1  20b4 

4  56 

1948 

34 

1  1  798 

3.7 

434 

3 

13123 

4b/ 

1949 

32 

1  2834 

3.6 

46  1 

10 

12562 

459 

3b 

1 2«32 

\*  L 

479 

!  ^ 

I  ^  '  '  R 

£n7 

25 

1278b 

?  7 

472 

1 2 

28 

1  3079 

z* 

' b 

hAH 

24 

13394 

17- 

19 

1312  1 

*  7 
\'  A 

j 

1  5  0 

If  f 

UL  7 

1  A 

0  n 
1  5^nn 

16 

14644 

U77 

1  A 

1956 

4 

1 322b 

3  9 

515 

3 

13563 

5  1  7 

1  30b8 

5^9 

1957 

2 

1342  5 

3.9 

321 

2 

13155 

514 

2 

1309  1 

513 

1958 

3 

13173 

4.0 

535 

3 

12870 

499 

3 

12699 

485 

1  959 

2 

1  0345 

3.9 

407 

106  70 

40b 

11116 

42  9 

194  7 

1 

8740 

3.6 

3  17 

1948 

4 

9880 

3.S 

375 

1 949 

2 

1  1270 

3  •  b 

1950 

2 

1  00  1  0 

3.  7 

369 

1951 

1 

6270 

3.7 

231 

1 952 

2 

8260 

3  •  b 

320 

1955 

1 

835C 

3.  7 

313 

■ 

1956 

' 

7700 

3.1 

242 

b460 

322 

3323 

329 

1 949 

8500 

4.0 

342 

[ 

1 6320 

585 

1 95  1 

] 

12200 

3.9 

4  73 

1  38  7  0 

52  7 

1953 

1 

10330 

1  370  1 

493 

1958 

, 

10970 

3.7 

402 

1  1350 

4  1  1 

1 

12622 

462 

1959 

1 

4330 

3.  5 

150 

J 

120  10 

446 

1 

12502 

458 

11700 

2.9 

345 

195  1 

11890 

3.3 

307 

J 

5040 

283 

1952 

10150 

2.9 

291 

1 

59^0 

274 

1 953 

1 

1  0450 

3.4 

352 

! 

f 

^7^ 

1 954 

7190 

3 .  1 

223 

60  70 

275 

! 

^ '  * 

1955 

9  1  30 

3.  I 

260 

Al 

29 

1956 

6860 

3.3 

2^3 

195  7 

] 

9890 

3-0 

30  1 

119  70 

4  12 

1 954 

1  0030 

3.2 

32  1 

960 

1950 

8780 

4.  1 

360 

12600 

43b 

1953 

1  1930 

3.8 

45  1 

1 

13H60 

494 

1951 

9660 

3.  7 

362 

12  130 

399 

1953 

13360 

3.6 

510 

1  1270 

333 

1954 

1  1563 

3.b 

446 

10020 

353 

2 

1024  1 

375 

1955 

12510 

3.8 

473 

1  1780 

40.; 

10595 

3d3 

1956 

1  1  140 

3.5 

387 

12460 

457 

12143 

422 

1957 

9080 

3.4 

306 

10275 

385 

11173 

390 

1956 

9410 

3.5 

325 

1  1030 

400 

10998 

395 

1959 

1  3290 

4.0 

527 

11110 

41  J 

14323 

550 

I960 

104  10 

3.4 

355 

1  18  10 

4  15 

12252 

438 

1952 

13340 

3.4 

448 

1954 

15650 

3.  3 

51  1 

PENNSYLVANIA 


360 


15. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI iAT I ONS- 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIKE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEST 
NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


105-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  In.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


195b 

1  18520 

3. 

5 

655 

1  11330 

479 

1  10617 

402 

1957 

1  15530 

3. 

7 

580 

1  11970 

487 

1  Iub46 

440 

1958 

I  15230 

3. 

9 

5b7 

1  14250 

550 

1  13494 

538 

8237  10 
824335 


I  I      12350     3.9  487 

640  1773     10984     3.9  423 


12350     3.9  4b7 


91      12451      3.4  418 


826435  1 
826471  1 


2       8710     3.9  338 


5      12452     4.0  495 


1949 

1 

14150 

4  . 

3 

603 

13100 

454 

1950 

83 

10923 

3. 

9 

42  1 

33 

121d9 

444 

1951 

200 

10787 

3. 

9 

4  19 

99 

12036 

440 

1952 

317 

1  1  126 

3. 

9 

432 

203 

1  1729 

432 

1953 

343 

1  1095 

3. 

9 

429 

308 

1  1363 

422 

98 

1  1  101 

1954 

246 

1  1555 

3. 

9 

446 

237 

1  1505 

427 

218 

1  1465 

1955 

209 

1  1710 

3. 

9 

453 

199 

12032 

453 

186 

1  1458 

1956 

1  16 

12310 

3. 

9 

478 

109 

12263 

46  1 

99 

12405 

1957 

101 

12180 

3. 

9 

469 

95 

1  1961 

450 

89 

1  1900 

1958 

HI 

12543 

3. 

8 

482 

72 

12071 

457 

68 

12517 

1959 

60 

12474 

3. 

8 

473 

60 

1  1  /56 

444 

54 

12739 

I960 

16 

1  1962 

3. 

8 

452 

14 

12316 

461 

15 

12500 

1947 

1  1 

12774 

3.  5 

443 

2 

1  1995 

471 

1948 

7 

12037 

3.3 

402 

3 

12120 

437 

1949 

17 

12790 

3.4 

428 

5 

12256 

431 

1950 

15 

12296 

3.4 

420 

6 

12033 

435 

1951 

15 

11917 

3.4 

408 

6 

I201B 

444 

1952 

1  1 

12214 

3.2 

396 

5 

1  1628 

430 

1953 

6 

1  1  163 

3.2 

362 

5 

1  1  156 

410 

1954 

5 

1  1226 

3.3 

374 

5 

1  18  14 

440 

5  11970 

1955 

1 

16190 

3.9 

639 

13070 

526 

1  14159 

1956 

14460 

3.7 

534 

10020 

38  7 

1  12404 

1959 

1 

17360 

3.3 

578 

7100 

32  1 

1  9254 

1960 

1 

12060 

3.3 

396 

8970 

407 

1  9102 

1953 
1954 


7930 
9490 


310 
366 


1950 

1  10570 

3.9 

414 

1  8720 

484 

1951 

1  14180 

4.D 

564 

1  8630 

35  1 

1953 

1  10910 

4.  1 

451 

1  9390 

375 

1954 

1  12720 

3.8 

487 

1  11760 

46  1 

1  9330 

1955 

1  13880 

4.0 

557 

1  9890 

431 

1  10028 

8340 
9000 


328 
364 


4  15 

UZb 
427 
468 
450 
472 
485 
471 


443 
537 
472 
432 
405 


B360  340 


11      11049     3.6  397 


8267  50 
827033 


2  13140  4.0  526 
17     13304     3.7  494 


1949 

3 

1  1577 

3.7 

432 

1950 

10120 

3.4 

344 

I9SI 

14060 

3.2 

445 

1952 

2 

10000 

3.9 

385 

1  12630 

49  1 

1953 

1  1  130 

3.6 

403 

1  12470 

44  5 

1954 

1 

10270 

3.4 

353 

1  10580 

379 

1  11249 

1955 

1 

12990 

3.7 

477 

1  10740 

387 

1  10737 

1956 

1 

10280 

3.9 

401 

1  9210 

344 

1  11816 

1955 
1956 


12430 
13850 


507 
544 


12450 
10430 


470 

423 


1950 

1 

15770 

3. 

9 

609 

1 

130  70 

487 

1951 

1 

10690 

3. 

7 

393 

1 

1  1490 

436 

1952 

3 

13257 

3. 

7 

487 

3 

9270 

391 

1953 

1 

12080 

3. 

6 

430 

1 

10990 

451 

1954 

4 

13638 

3. 

7 

498 

4 

9918 

413 

1955 

2 

12630 

4 

0 

503 

2 

8900 

368 

1956 

3 

12743 

3. 

6 

455 

3 

10067 

421 

1958 

1 

15690 

3. 

2 

501 

1 

1  1330 

456 

1959 

1 

1  1680 

3 

4 

391 

1 

12870 

496 

424 
395 
424 


10780  409 


10322 

409 

2 

10017 

427 

3 

9915 

415 

1 

10965 

432 

1 

1  1074 

432 

827226  I  I      12050     3.8  457 

8275  12       1226  2563     11340     3.8  429 


I      12050     3.8  457 


1     10870  382 


1950 

28 

10689 

3. 

9 

415 

9 

12400 

459 

1951 

84 

1  1227 

3. 

9 

432 

42 

1  1995 

447 

1952 

191 

1  1094 

3. 

8 

424 

142 

1  1526 

428 

1953 

256 

10961 

3. 

8 

415 

241 

1  1276 

419 

75 

1  1329 

19S4 

284 

1  1  102 

3. 

a 

419 

280 

1  1297 

419 

256 

11119 

1955 

298 

1  159  1 

3. 

e 

440 

290 

1  1816 

443 

271 

1  1277 

1956 

231 

11518 

3. 

8 

436 

222 

1  1602 

438 

207 

12065 

1957 

239 

1  1549 

3. 

8 

434 

233 

1  1603 

437 

204 

1  1528 

1958 

337 

12007 

3. 

8 

455 

316 

1  1961 

451 

287 

12216 

1959 

489 

12038 

3. 

6 

456 

485 

1  1986 

451 

450 

12681 

1960 

126 

1 1900 

3. 

8 

450 

120 

1  1725 

442 

122 

12766 

I      10922  403 


42  3 
414 
424 
456 
435 
462 
479 
482 


827663  1 

4     14495     3.0  431 

1949 

1  15260 

3.2 

492 

1  13260 

499 

1951 

2  14955 

2.9 

432 

2  13215 

434 

1954 

1  12810 

2.9 

370 

1  12640 

427 

1  11543 

82  7743 


1     15300     3.9  596 


15300     3.9  596 


148^0  609 


15173  616 


829220 

2 

4     11570     3.7  416 

1955 

1  13980 

3.4 

479 

1  13190 

469 

1956 

1  10410 

3.8 

397 

1      11  WO 

410 

1  8502 

1957 

1  8790 

4.2 

369 

1  7800 

282 

1958 

1  8280 

3.6 

294 

1  7290 

267 

1  8448 

829607 
8302  69 


I  13770  3.7  512 
12     11380    3.5  395 


13770     3.7  512 


1953 

2 

14695 

3. 

5 

518 

2 

135  IS 

484 

1 

15696 

596 

1954 

3 

12644 

3. 

4 

430 

5 

1  1  104 

399 

4 

10063 

347 

1955 

3 

12843 

3. 

5 

452 

3 

12823 

479 

2 

13500 

495 

1956 

1 

8870 

3. 

1 

272 

1 

9720 

320 

9679 

329 

1957 

1 

6750 

2. 

9 

194 

1 

9830 

330 

1 

9974 

34  3 

PENNSYLVANIA 


TABLE    I b.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   S1KES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  7  AT  I UNS — GROUP L  D   BY  BREED- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATl  ONLY 


OAUbHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


8307  14  490 


1     12bl0     3.7  452 


1343     11314     3.7  419 


831321  1  1      12220     3.6  440 

831724  13  72      12705     3.7  469 


831861  I 


4      12820     3.4  440 


831870  19  38     12349     3.6  445 


832235  1  1      10260     3.7  379 

833599        1981  5108      11607     3.7  422 


834119         519  1203     10821     3.6  387 


834149         479  1318     11300     3.7     42  1 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


505-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


14     13022     3.6  470 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LU. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1954 

| 

1  3690 

3.4 

467 

1 

10050 

354 

1955 

1 

14460 

3.5 

506 

1 

10190 

363 

1 

10715 

372 

1957 

1 

12020 

3.8 

461 

1 

82  90 

297 

1958 

9870 

3.  B 

373 

1 949 

1 

1  3620 

3.5 

489 

1950 

32 

1  2476 

3.  7 

459 

15 

12324 

449 

1951 

74 

1  1254 

3.7 

4  16 

40 

1  1492 

420 

1952 

176 

1  1422 

3.7 

423 

126 

1  1232 

415 

1953 

253 

1  1306 

3.7 

4  18 

239 

10863 

402 

65 

10700 

395 

1 954 

242 

1  1670 

3.7 

430 

237 

1  1297 

4  1  8 

215 

10875 

404 

1955 

201 

1  1759 

3.7 

434 

196 

11553 

429 

179 

1  1265 

4  1  9 

1956 

1  12 

1  1893 

3.  7 

43  7 

109 

1  1  354 

426 

99 

1  1993 

452 

195  7 

98 

1  1  96b 

3.6 

435 

9  7 

10978 

4  1  1 

84 

1  1523 

42  7 

1958 

74 

1  2528 

3.7 

462 

67 

1  I3o4 

430 

63 

1  1630 

44  1 

1959 

64 

12454 

3.  8 

474 

63 

115  79 

439 

6  1 

1  2409 

46  9 

1960 

16 

1  1079 

3.7 

4  1  0 

13 

I  1404 

442 

16 

12732 

4b9 

1955 

1  ■ 

12220 

3.6 

440 

1 

66  30 

223 

1947 

7 

1  1  367 

3.7 

428 

I94U 

8 

1  1654 

3.8 

438 

1949 

8 

1  3456 

3.7 

496 

1 

1  1  120 

425 

1950 

12 

1  2984 

3.7 

4  79 

4 

12093 

454 

1951 

9 

1  3950 

3.7 

5  1  3 

5 

1  1776 

429 

1952 

3 

1  3574 

3 . 6 

493 

5 

12304 

438 

1953 

7 

12257 

3.H 

466 

4 

1  1  763 

442 

3 

12586 

455 

1954 

4 

11783 

3.8 

44  1 

4 

12075 

456 

4 

1  191  1 

44  9 

1  955 

3 

1  3927 

3.6 

503 

3 

1  1947 

43  7 

3 

1  1967 

458 

1  956 

3 

1  292  7 

3.5 

450 

3 

1  1293 

4  1  1 

3 

1  1769 

44  1 

1957 

2 

12490 

3.  4 

426 

2 

8920 

323 

2 

1  1374 

4  1  1 

1958 

13280 

3.3 

436 

1 

8530 

327 

1 

1056? 

392 

1956 

1 

13640 

3.4 

4  70 

1 

7800 

3  1  1 

1 

9112 

365 

1957 

1 

14590 

3.  4 

496 

1 

6600 

252 

1 

9786 

386 

1958 

1 

1  1830 

3.3 

389 

1959 

1 

1  1220 

3.  6 

406 

1 

7550 

282 

1 

9592 

370 

1950 

| 

1  0060 

3.4 

347 

1952 

3 

1  3307 

3.5 

477 

2 

13430 

482 

1953 

3 

1  3270 

3.4 

454 

3 

13233 

503 

1 

13701 

493 

1954 

4 

1  32  1  0 

3.  7 

4B7 

3 

13117 

505 

3 

1  3458 

504 

1955 

4 

1  3883 

3.7 

512 

4 

1  3488 

499 

3 

13760 

50  3 

1956 

3 

1242  7 

3.5 

434 

3 

12647 

466 

3 

14235 

532 

1957 

4 

12958 

3.6 

464 

4 

12  1  60 

474 

4 

1  1704 

460 

1958 

7 

1  3390 

3.6 

486 

7 

1  1696 

442 

7 

1  1403 

423 

1959 

b 

12633 

3.  5 

437 

8 

10931 

396 

8 

118  13 

433 

1  960 

14470 

3.2 

462 

1 

1  2020 

457 

1 

12034 

444 

1957 

1 

10260 

3.7 

379 

1 

9640 

32  1 

1948 

23 

12208 

3.6 

438 

7 

10739 

384 

1  949 

145 

1  1498 

3.7 

422 

48 

12002 

439 

1950 

270 

1  1680 

3.7 

427 

115 

1  1923 

436 

1951 

433 

1  1630 

3.7 

426 

230 

1  1  756 

434 

1952 

565 

1  1666 

3.6 

423 

383 

11714 

435 

1953 

689 

11642 

3.6 

420 

636 

113  11 

4  19 

164 

11377 

42  1 

1954 

648 

11819 

3.  6 

426 

629 

1  1  328 

422 

592 

11351 

4  1  9 

1955 

566 

12341 

3.6 

446 

548 

1  1956 

44  7 

509 

11618 

4  5  1 

1956 

4  1  1 

12078 

3.6 

440 

398 

1  1  599 

436 

357 

1  2089 

45b 

1957 

377 

122  1  5 

3.6 

440 

366 

1  1  689 

438 

34  1 

1  1692 

438 

1958 

422 

12465 

3.6 

450 

384 

1  1  959 

450 

353 

12228 

458 

1959 

467 

12294 

3.6 

447 

464 

1  1872 

449 

43  1 

12512 

472 

1960 

92 

12747 

3.6 

463 

90 

1  1424 

433 

90 

126  10 

477 

1949 

5 

12674 

3.7 

462 

1 

1  4500 

529 

1950 

42 

1  1  105 

3.  7 

405 

13 

1  1285 

424 

1951 

53 

10745 

3.6 

367 

21 

1  1564 

429 

1952 

123 

1  086  1 

3.6 

366 

75 

1  1545 

417 

1953 

220 

1  0962 

3.6 

389 

205 

1  0978 

407 

59 

113  35 

427 

1954 

240 

10897 

3.6 

368 

23  1 

10986 

407 

207 

10715 

397 

1955 

185 

1  140  1 

3.6 

405 

18  1 

1  1462 

426 

1  70 

1  1032 

409 

1  956 

1  1  0 

1  1322 

3.6 

405 

1  1  0 

11199 

420 

103 

I  1456 

432 

1957 

85 

1  1396 

3.6 

409 

83 

109  70 

4  1  1 

68 

1  1  306 

428 

1958 

75 

1  1510 

3.6 

4  1  8 

67 

1  1203 

428 

62 

1  1  506 

44  1 

1959 

53 

11135 

3.6 

400 

53 

1  1 5  1  5 

434 

48 

1  1629 

44  7 

1960 

12 

11213 

3.5 

394 

12 

10938 

4  1  1 

1  2 

12110 

455 

1  94  7 

3 

12470 

3.8 

467 

1  948 

40 

1  1919 

3.7 

44  1 

9 

10903 

402 

1949 

87 

1  1902 

3.  b 

446 

1  7 

11571 

45  1 

1950 

1  19 

1  1507 

3.7 

428 

43 

11397 

429 

1951 

128 

1  1533 

3.7 

430 

62 

1  1395 

43  1 

1952 

183 

1  160  1 

3.7 

433 

1 1  9 

1  1  130 

420 

1953 

210 

1  1257 

3.8 

42  1 

1  96 

1 0982 

4  1  1 

4  7 

I  098  1 

415 

1954 

191 

1  1282 

3.  7 

420 

184 

1  1256 

422 

1  70 

1  1014 

4  1  1 

1955 

133 

12035 

3.  7 

446 

127 

1  1607 

435 

1  18 

1  1404 

428 

1956 

73 

1209  5 

3.7 

44  1 

70 

1  1587 

431 

68 

12086 

452 

1957 

58 

1  1965 

3.6 

434 

53 

1  1812 

439 

52 

116  14 

437 

1958 

38 

10875 

3.6 

393 

33 

1  1460 

420 

28 

12307 

454 

1959 

44 

12351 

3.6 

445 

43 

1  1707 

433 

42 

12344 

454 

1960 

1  1 

9652 

3.7 

361 

10 

11020 

401 

1  1 

12299 

452 

1952 

1 

12890 

3.3 

429 

1 

12810 

446 

1953 

2 

160  15 

3.6 

581 

2 

1  1720 

42  3 

PENNSYLVANIA 


362 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRE 


RECURO  AVERAGE   EY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-UAY  CONTEMP.  AV. 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


831607 


SO     11083     3.8  lilt 


lleU     3.5  388 


13      11996     3.8  452 


I022B     3.6  366 


11099      3.5  386 


8359 14  13 
b35921  7 
b3/025  41 


26 
7 
64 


1  1757 
1  1693 
1  1440 


3.6 
3.4 
3.9 


41b 

396 
443 


572      11803     J. 7  435 


171      I  1 702      i.6  418 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
FAT 


339 
361 
381 
372 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOLSTE IN 

1954 

1 

12170 

3.9 

473 

1 

1  1  680 

425 

1 

9505 

19S5 

2 

10655 

3.B 

399 

2 

12045 

404 

2 

10268 

1956 

2 

11765 

3.7 

433 

2 

108  15 

377 

2 

10748 

1957 

3 

13773 

3.7 

506 

2 

1  1420 

404 

2 

1048  1 

1958 

14580 

3.5 

512 

1959 

2 

1662  5 

3.6 

592 

1 

127  10 

467 

1 

12786 

1949 

7 

1  1656 

3.  7 

428 

2 

1  I860 

428 

1950 

8 

1  1433 

3.8 

434 

4 

1 1335 

427 

1951 

9 

10838 

3.8 

401 

5 

12036 

440 

1952 

9 

1  1267 

3.7 

416 

6 

12003 

428 

1953 

6 

10435 

3.9 

410 

6 

1  1480 

423 

1 

1  1979 

1954 

4 

lObl  5 

4.0 

431 

4 

1  1735 

428 

4 

1  1739 

1955 

3 

1  1937 

4.0 

471 

3 

1  1767 

443 

3 

1  1863 

1956 

1 

9360 

4.6 

427 

1 

1  1840 

462 

1 

10202 

1957 

| 

8290 

3.9 

324 

1 

1  1450 

413 

1 

10475 

1958 

1 

10420 

4.0 

421 

1 

1  1360 

437 

1 

1  164  1 

1959 

1 

4820 

4.  1 

199 

12430 

482 

1 

13353 

1950 

16 

10386 

3.5 

366 

3 

12227 

4  10 

1951 

19 

10848 

3.5 

360 

10 

1  1070 

390 

1952 

17 

1  108  1 

3.6 

396 

12 

10404 

38  1 

1953 

19 

1  1305 

3.5 

395 

1  7 

10  W4 

37b 

7 

10431 

1954 

1  1 

lObO  1 

3.5 

383 

1  1 

1  0789 

393 

1  1 

10232 

1955 

10 

12646 

3.3 

440 

10 

10945 

4  1  1 

9 

10843 

1  956 

6 

10737 

3.4 

364 

6 

10883 

4  1  3 

6 

1  1923 

1957 

6 

10366 

3.4 

353 

6 

10298 

392 

4 

10192 

1  958 

4 

12783 

3.4 

436 

4 

1  1528 

420 

4 

10497 

1959 

1 

12630 

3.3 

42  1 

14600 

535 

1 

1  3080 

1960 

1 

7000 

3.3 

228 

1 

115  10 

439 

1 

13233 

1948 

1 

9800 

3.  5 

345 

1949 

1 

13140 

4.0 

524 

1950 

1 

12500 

4.0 

502 

1 

1  1670 

4  1  7 

1951 

2 

1  1990 

4.0 

477 

2 

11175 

435 

1952 

2 

13715 

3.9 

532 

1 

13780 

529 

1953 

1 

14300 

3.9 

562 

1954 

3 

12013 

3.  7 

444 

2 

10580 

443 

2 

9330 

1955 

1 

12750 

3.6 

46  1 

9020 

423 

10028 

1956 

1 

12280 

4.0 

4b7 

1 

145V0 

573 

1 

12393 

1947 

5 

9b60 

3.7 

363 

1 

1  1  640 

379 

1  948 

6 

10892 

3.6 

390 

1 

1  1  500 

395 

1949 

12 

10680 

3.6 

38  1 

2 

1  1600 

404 

1950 

1 1 

1  0085 

3.6 

366 

3 

1  0927 

376 

1951 

8 

1  1  168 

3.  5 

393 

3 

1  1453 

397 

1952 

7 

10496 

3.5 

360 

3 

1  I7j3 

399 

1953 

3 

1  0740 

3.6 

380 

2 

11100 

384 

2 

1  1293 

1954 

2 

1  1780 

3.5 

4  12 

2 

12950 

439 

2 

1  1892 

1948 

1 

7710 

3.4 

263 

1949 

12 

1  1  742 

3.5 

4  15 

1 

1  5370 

554 

1950 

1  1 

1  1666 

3.6 

4  19 

3 

12o33 

504 

1951 

8 

10234 

3.5 

358 

1 

10220 

S4U 

1952 

9 

12234 

3.5 

428 

5 

13962 

522 

1953 

8 

1  1  344 

3.5 

387 

6 

1  1207 

435 

1954 

4 

11510 

3.4 

378 

4 

12320 

475 

4 

10742 

1955 

1 

I015C 

3.  7 

374 

1 

96  10 

457 

1 

78S9 

1956 

1 

18230 

3.0 

54  1 

1 

1  1220 

394 

1 

1  1936 

1957 

1 

20400 

3.  1 

640 

1 

1  1  520 

4  1  7 

1  1  140 

1958 

1 

1  7280 

3.0 

520 

1 

10440 

38  1 

1 

1  0486 

I960 

1 

16000 

2.  9 

468 

1 

8900 

3  IS 

' 

990H 

1947 

26 

1  1398 

3.5 

399 

1956 

7 

1  1693 

3.4 

396 

7 

1  1354 

379 

3 

12801 

195  1 

1 

1  1080 

4.0 

443 

1954 

1 

8830 

4.  1 

363 

1 

10570 

376 

1955 

1 

8900 

3.B 

342 

1 

1  1020 

387 

1  168  5 

1956 

1 

8120 

3.3 

269 

1 

8570 

3  14 

1 

1  1205 

1957 

7 

1077  1 

3.8 

405 

7 

10<i93 

393 

7 

10134 

1958 

19 

1  1U96 

3.9 

468 

19 

1  1537 

428 

16 

1  1457 

1959 

29 

1  1  797 

3.9 

456 

29 

1  1683 

438 

27 

12548 

I960 

5 

10994 

3.9 

424 

10998 

408 

5 

1  1491 

1952 

44 

12609 

3.  7 

4  1  1 

34 

12471 

459 

1953 

127 

1  1738 

3.7 

439 

123 

1  1632 

432 

42 

1  1763 

1954 

1  10 

1  1682 

3.  7 

43  1 

105 

1  1  723 

437 

102 

1  1464 

1955 

90 

12096 

3.  7 

452 

89 

12  1  34 

45  1 

79 

1  1466 

1956 

63 

12834 

3.  1 

476 

63 

124  13 

463 

54 

12695 

WS7 

44 

12613 

3.6 

457 

44 

12226 

454 

37 

12497 

1958 

48 

12840 

3.6 

465 

46 

124  19 

462 

43 

1208  1 

1959 

37 

I2C84 

3.o 

437 

31 

12241 

457 

35 

1  29  1  5 

1  960 

9 

1282  1 

3.5 

46  1 

9 

13282 

50  1 

9 

1351  1 

195  1 

17 

12126 

3.5 

424 

9d52 

371 

1952 

4  1 

1  1939 

3.6 

432 

27 

1  12  15 

4  14 

1953 

32 

1  1293 

3.b 

399 

30 

1  1  122 

410 

1  1 

10892 

1954 

30 

1  184? 

3.5 

413 

29 

1  I2b2 

4  1  7 

24 

1  1077 

1955 

17 

1  2775 

3.5 

445 

1  7 

1  1905 

449 

17 

1  1  72  d 

1956 

9 

12354 

3.5 

437 

9 

110  14 

408 

9 

12395 

1957 

6 

12973 

3.5 

455 

6 

1  1907 

458 

6 

1  1765 

1958 

9 

13C74 

3.6 

464 

1  12o6 

4  19 

9 

1  1906 

1959 

9 

12420 

3.5 

435 

9 

1  1674 

4S7 

9 

1  1678 

473 


443 
430 
440 
465 
400 
432 
518 


3o9 
370 
405 
436 
376 
382 
494 
50  I 


403 
439 
513 


38  5 
412 


4^0 
36b 
429 
33  3 
376 
354 


4  3  7 
432 
367 
4^6 
461 
4  i4 


442 
429 
4^  7 
479 
469 
4  72 
482 
512 


390 
40  7 
433 
"(0  I 
456 
451 
444 


PENNSYLVANIA 
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TABLE    IS.  —  UAUGHTEK-AVERA&E   OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING-  ORGAN  I  ^AT I ONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TLST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


637611  1  1      10330      3.1  362 

838760  21  89      10276     3.6  366 


137     10287     3.6  370 


839500  1 
811476  3 


812632 
812781 


I 

1  19 


I  5930  1.2  217 
8     1  1  179     3.6  105 


1  6900  3.1  237 
331      10588     3.7  390 


812876  3  7     10803     3.9  111 


8129  33  71  159      10187     1.1  126 


811852  15  131     12519     3.1  131 


815699  87  213      10661      3.5  376 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1960 

I 

12/00 

3.8 

178 

1 

1  1670 

169 

1 

12230 

17  7 

1959 

1 

10530 

3.1 

362 

1 

7690 

286 

1 

8502 

350 

1917 

13 

9515 

3.6 

315 

1918 

13 

10070 

3.6 

362 

1 

102  10 

35  1 

1919 

17 

10719 

3.6 

390 

1 

10350 

311 

1950 

12 

10585 

3.6 

381 

4 

10750 

391 

1951 

9 

9/77 

3.6 

356 

1 

10373 

372 

1952 

6 

9937 

3.5 

350 

It 

9618 

351 

1953 

6 

1  1962 

3.6 

122 

3 

12057 

121 

1 

10377 

386 

1951 

1 

10913 

3.  7 

102 

1 

1  1  1U3 

116 

1 

9979 

361 

1955 

3 

12527 

3.8 

170 

3 

1  1090 

110 

3 

12237 

44  1 

1956 

3 

1  1203 

3.  7 

1 1  1 

3 

10603 

10  1 

3 

10661 

400 

1957 

3 

1  1823 

3.6 

121 

3 

10630 

398 

3 

10901 

410 

1918 

1  1 

9765 

3.  7 

360 

1919 

27 

10557 

3.6 

38  1 

2 

1  1270 

103 

1950 

22 

10606 

3.6 

382 

8 

1  1731 

131 

1951 

20 

9932 

3.  7 

36  1 

7 

1  1666 

115 

1952 

lb 

1  131u 

3.6 

107 

1  1 

12265 

116 

1953 

13 

1  102  5 

3.7 

102 

10 

1  1  113 

121 

2 

10101 

38  1 

1951 

9 

1  1958 

3.6 

135 

B 

1  1923 

113 

8 

1  1166 

426 

1955 

9 

1  1177 

3.6 

112 

7 

10933 

121 

7 

1  1153 

432 

1956 

| 

12350 

3.8 

175 

1 

10620 

125 

1 

13298 

526 

1957 

3 

13607 

1.  1 

555 

3 

12823 

167 

2 

1  1963 

459 

1958 

3 

10867 

3.5 

383 

3 

1  1560 

131 

3 

12151 

469 

1959 

1 

12610 

3.0 

382 

9930 

371 

10780 

393 

1951 

1 

5930 

1.2 

217 

1953 

2 

9305 

3.5 

326 

2 

10860 

106 

1951 

1 

10360 

3.8 

388 

1 

10950 

119 

1955 

1 

10020 

3.8 

385 

• 

98/0 

377 

1 

9017 

36? 

1957 

2 

12275 

3.  7 

117 

2 

9500 

336 

2 

9729 

34  7 

1958 

1 

8020 

3.  5 

277 

1 

9050 

355 

1 

8796 

349 

1  959 

1 

13720 

1.  0 

513 

1 

1  1670 

123 

1 

13908 

504 

1959 

| 

6900 

3.1 

237 

1 

1  1060 

102 

1 

10388 

366 

1918 

25 

9373 

3.6 

359 

1 

9730 

32  5 

1919 

25 

10598 

3.9 

106 

1 

13220 

149 

1950 

28 

10813 

3.8 

107 

9 

12291 

118 

1951 

36 

1  0822 

3.  7 

393 

25 

1  16/8 

116 

1952 

53 

10713 

3.7 

390 

12 

109  17 

400 

1953 

17 

11131 

3.7 

103 

11 

10b  10 

399 

12 

10312 

384 

1951 

11 

1  1898 

3.7 

133 

10 

1  1  368 

127 

37 

1  1027 

406 

1955 

29 

1  183/ 

3.6 

128 

27 

12030 

143 

28 

1  1178 

420 

1956 

18 

12119 

3.5 

139 

17 

1  1620 

429 

17 

1217  1 

446 

1  957 

15 

10938 

3.  6 

390 

11 

11177 

429 

1  1 

10365 

402 

1958 

9 

1  1151 

3.7 

123 

b 

12101 

466 

8 

12790 

4  71 

1959 

1 

1  1613 

3.  5 

108 

1 

12280 

466 

1 

12312 

165 

1960 

1 

7670 

2.8 

211 

1 

59  10 

224 

! 

1  0998 

102 

1951 

2 

10830 

3.  9 

1 1  5 

2 

1  1  530 

422 

1 

10867 

393 

1957 

9610 

1.  1 

393 

1 

8310 

30  1 

1 

8088 

302 

1958 

3 

12200 

3.9 

167 

3 

10093 

392 

3 

9792 

375 

1959 

1 

6900 

1  .  1 

283 

1 

9560 

354 

1 

10101 

387 

1951 

8 

11731 

1.2 

198 

3 

11027 

403 

1952 

10 

10873 

1.2 

119 

23 

12378 

16  1 

1953 

36 

10010 

1.2 

1 1  7 

33 

1  1  763 

112 

9 

1  1508 

138 

1951 

2/ 

1  1077 

1.0 

116 

26 

1  1772 

116 

23 

1  1819 

117 

1955 

19 

1  1609 

1.  1 

179 

1  9 

12  1  32 

156 

18 

1  1689 

111 

1956 

/ 

10750 

1 .  0 

131 

7 

1  18o9 

416 

5 

1  2609 

161 

1957 

6 

10758 

1.0 

132 

6 

1  1632 

133 

6 

1  2090 

162 

1958 

6 

11913 

1.0 

166 

6 

1  1388 

126 

5 

13516 

193 

1959 

8 

9189 

1.0 

375 

8 

1  1663 

138 

7 

12719 

16  1 

1960 

2 

1  1210 

3.9 

112 

2 

10710 

394 

2 

12017 

131 

1919 

20 

12219 

3.5 

128 

5 

13/82 

500 

1950 

20 

12083 

3.5 

117 

6 

127  18 

173 

1951 

19 

13500 

3.  5 

176 

12 

12661 

192 

1952 

16 

13725 

3.  5 

1  71 

1  2 

1  1193 

434 

1953 

15 

1267  1 

3.5 

110 

1  1 

12517 

469 

1 

1  2284 

150 

1951 

10 

12897 

3.5 

16  1 

10 

121 15 

468 

9 

12557 

17  3 

1955 

1  1 

12796 

3.1 

112 

1  1 

12  126 

4  7  1 

1  1 

12386 

169 

1956 

7 

15087 

3.3 

195 

7 

131/0 

509 

7 

1  2602 

172 

1957 

5 

12912 

3.1 

113 

5 

13531 

546 

5 

11203 

516 

1958 

5 

13638 

3.1 

163 

5 

12506 

488 

5 

1263  1 

186 

1959 

3 

11377 

3.6 

510 

3 

12910 

5  1 9 

3 

1  396  3 

566 

I960 

3 

1  3603 

3.3 

151 

3 

1  1503 

115 

3 

12757 

503 

1917 

1 

1  1  100 

3.8 

125 

1918 

19 

10160 

3.5 

360 

1 

1  1270 

12  3 

1919 

10 

10721 

3.6 

381 

5 

12091 

138 

1950 

13 

10111 

3.5 

367 

12 

126  18 

154 

1951 

33 

1  129  1 

3.6 

102 

11 

1  1531 

123 

1952 

20 

10536 

3.6 

3bl 

11 

1  1  769 

42/ 

1953 

19 

1  1873 

3.5 

120 

17 

1  1  108 

1  lu 

7 

1  1690 

131 

1951 

12 

1213  1 

3.6 

133 

12 

1  1678 

120 

1  1 

1  1  183 

112 

PLNNS YL  VAN  I A 
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TABLL    lb. — OAUGHTtR-AVtRAGE  OF   SlKES   IN   ScKVICt   IN   ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPtO   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATh  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  RLCORU   AVERAGE   BY  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YtARLY  HERD  AVtRAGt 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

NO. 

LB. 

LC. 

HOLSTEIN 

1955 

3.4 

425 

1  1 

1  1369 

425 

12 

1  1133 

406 

1956 

4 

I  102H 

3.5 

389 

4 

1  1945 

440 

3 

12368 

459 

1957 

6 

1  1233 

3.5 

397 

6 

1  1625 

436 

5 

10970 

404 

1958 

2 

1  3090 

3.4 

439 

2 

13895 

525 

2 

15309 

49  7 

1 959 

2 

8380 

3.9 

3  1  1 

2 

2 

13336 

645747 

814  1735 

11925 

3.9 

459 

1952 

12 

12402 

3.  / 

453 

9 

1  1809 

444 

1953 

71 

1  1757 

3.0 

45  1 

70 

1  13b7 

42  1 

18 

10882 

4  10 

1954 

175 

1  1677 

3.9 

450 

1  72 

1  1588 

432 

161 

1  1470 

427 

1955 

263 

12242 

3.V 

475 

259 

1  1946 

447 

247 

1  1498 

h?l 

1956 

IB9 

12022 

3.9 

464 

136 

1  1740 

438 

180 

12318 

463 

1957 

260 

12  149 

3.9 

469 

257 

1  1777 

44  1 

233 

1  1778 

444 

1958 

328 

12439 

3.  9 

480 

302 

1  1995 

448 

276 

12277 

461 

1959 

355 

12  194 

3.6 

4e7 

353 

1  ISoO 

444 

330 

12549 

470 

I960 

82 

1  1  748 

3.6 

44b 

81 

1  1506 

435 

79 

12533 

472 

OH  DV OO 

1  1331 

3.5 

398 

1949 

15 

12206 

3.6 

430 

6 

13350 

481 

1950 

50 

1  1026 

3.6 

394 

2  1 

11648 

432 

1951 

68 

1  1437 

3.6 

405 

32 

121  16 

447 

1952 

53 

12  165 

3.6 

433 

34 

12249 

453 

1953 

45 

12444 

3.  5 

434 

39 

12127 

447 

10 

1  1899 

444 

1954 

30 

1  1  942 

3.5 

4  16 

29 

12156 

44  3 

26 

1  1946 

434 

1955 

35 

12785 

3.  5 

444 

34 

12546 

465 

31 

1227  1 

457 

1956 

1  9 

12685 

3.  5 

440 

lb 

12306 

464 

17 

12754 

481 

1957 

13 

12372 

3.4 

4  19 

12 

12  108 

450 

1  1 

1  1890 

444 

1  958 

1  1 

12095 

3.4 

407 

12022 

452 

1 0 

1  1702 

442 

1959 

7 

1  1856 

3.  3 

391 

1 

1  1  133 

417 

7 

1  1769 

44  1 

I960 

2 

12030 

3.4 

403 

I  1820 

4  62 

2 

1  3244 

502 

846425 

14  30 

12657 

3.6 

456 

1954 

1 

13300 

3.4 

459 

1 

12990 

496 

1 

12557 

468 

1955 

1 

14900 

3.5 

525 

1 

1  3770 

532 

1 

12361 

460 

1956 

3.7 

523 

1 

114  10 

474 

1 

13854 

529 

1957 

7 

13  149 

3.6 

472 

12428 

454 

11356 

4  1  6 

1958 

1  1 

13169 

3.5 

463 

9 

1  1420 

420 

8 

1  1625 

423 

1959 

8 

1  1386 

3.7 

4  1  7 

7 

1  1621 

426 

7 

12063 

440 

I960 

1 

1  3940 

3.  b 

533 

1  0320 

408 

I 

14  116 

52  3 

346856 

1  1 

13330 

3.2 

427 

1952 

1 

13330 

3.2 

42  7 

8469  79 

4  7 

1  1451 

3.7 

426 

1955 

3.5 

387 

2 

1  1070 

40  1 

2 

9483 

346 

1958 

1 

9490 

3.9 

370 

1 

1  1890 

433 

1 

1  1358 

42  1 

1959 

3 

1  1640 

3.7 

438 

3 

1  1403 

4  12 

2 

12503 

465 

I960 

1 

1  1550 

3.7 

432 

1 

1  1910 

4  16 

1 

13102 

479 

847505 

2  2 

9385 

3.4 

310 

1955 

1 

7650 

3.9 

jOO 

1 

9040 

329 

1957 

1 

1  1  120 

2.9 

319 

1 

8970 

310 

847579 

32  64 

1  1304 

3.9 

439 

1954 

2 

1  1405 

4.2 

474 

2 

10995 

414 

2 

1  1750 

44  3 

1955 

5 

1  1312 

3.8 

431 

5 

1  1446 

42  5 

3 

1  192S 

4/9 

1956 

3.7 

429 

5 

1  1954 

440 

4 

12731 

452 

1957 

10 

1  1220 

3.8 

432 

10 

1  1574 

428 

10 

12  130 

44  ? 

1958 

21 

1  1369 

3.9 

439 

lb 

1  1983 

446 

15 

1  1837 

436 

1959 

20 

1  1674 

3.9 

456 

17 

10902 

406 

15 

12002 

452 

1960 

1 

16870 

4.0 

673 

1 

15500 

567 

| 

15860 

606 

848063 

206  476 

12223 

3.5 

429 

1952 

4 

1  1923 

3.5 

419 

3 

10907 

378 

1953 

100 

12351 

3.  5 

436 

90 

12559 

452 

14 

12676 

458 

1954 

3.5 

44  1 

10  1 

12595 

45  1 

89 

12244 

446 

1955 

85 

12387 

3.5 

437 

79 

12  W5 

443 

72 

12359 

446 

1956 

3.5 

443 

48 

1  1922 

439 

47 

12207 

442 

1957 

40 

1  1R50 

3.5 

42  1 

38 

1  1763 

435 

37 

12  169 

443 

1958 

j 

3.5 

422 

30 

42  1 

28 

12372 

455 

1959 

39 

13200 

3.  5 

460 

3a 

12249 

450 

37 

12718 

46  7 

I960 

13 

13240 

3.6 

4  74 

1 3 

124  96 

4  56 

\  j 

1  3249 

484 

849972 

15  36 

9414 

3.8 

354 

1  953 

5 

8476 

3.9 

328 

1  1  334 

4  1  7 

1  0540 

374 

1954 

4 

B43o 

3.5 

297 

4 

1  1438 

429 

4 

1  1478 

424 

1955 

6 

8733 

3.6 

314 

6 

9435 

332 

6 

10366 

377 

1956 

7 

829  1 

3.9 

325 

7 

9579 

344 

7 

9548 

34  9 

195  7 

5 

9640 

3.  7 

356 

5 

12356 

46  1 

5 

10094 

372 

1958 

6 

10663 

3.8 

4  10 

5 

120  14 

428 

5 

1  183  1 

428 

1959 

3 

9640 

3.4 

322 

3 

12413 

420 

3 

12161 

457 

850298 

1  1 

10740 

3.7 

402 

1955 

1 

10740 

3.7 

402 

1 

12100 

438 

852725 

1  1 

5820 

3.7 

215 

1955 

1 

5820 

3.7 

215 

1 

141  70 

517 

1 

12045 

420 

8  532  6 1 

27                6  7 

11311 

3.6 

408 

1947 

15 

10753 

3.  7 

393 

1948 

10 

1  188  5 

3.6 

430 

1949 

V 

12189 

3.6 

437 

2 

12530 

435 

1950 

1  1 

10832 

3.5 

379 

2 

1  I960 

433 

1951 

5 

12840 

3.5 

455 

5 

1  1597 

430 

1952 

5 

1  1862 

3.  7 

440 

4 

12065 

442 

1953 

4 

1  1965 

3.6 

429 

4 

109  13 

399 

1 

9559 

595 

1954 

3 

1012  7 

3.5 

357 

3 

10370 

38  1 

3 

9897 

369 

1955 

2 

16155 

3.6 

571 

2 

14735 

505 

2 

14  764 

532 

1957 

13240 

4.  1 

544 

1 

12750 

443 

1 

10279 

373 

1958 

1 

12570 

3.4 

430 

1 

I2M0 

473 

1 

10224 

359 

1959 

1 

14100 

3.3 

470 

1 

1  1900 

464 

1 

12590 

477 

8542  10 

31  108 

12103 

3.8 

458 

1948 

4 

12213 

4.  1 

500 

4 

16220 

543 

1949 

1 

13313 

3.7 

50  1 

6 

13922 

52  1 

1950 

3 

1  3s50 

3.7 

512 

3 

12940 

48  1 
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TABLE    lb.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIKES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  11 A T I ONS-- GROUPED   BY  UREtO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVLKAGl   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


854298         it37  1144     10626     3.9  412 


854668  2  6      107  1b     3.5  372 


854723  1  3       9370     3.8  358 


655351  4  6      12231      3.5  422 


855693  14  47      12884     3.6  457 


856728 
8572  17 


1 

79 


7     12272     3.7  459 


1  13820  3.2  440 
187      10362      3.6  374 


857269       2083  504  1      11548      3.8  432 


857482 
8584  18 


I  8060  3.6  290 
29      12074     3.8  4Sb 


858626 
656901 


I  13430  4.1  S48 
34      11793     3.5  411 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTlMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  LCURDS 

MILK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB  • 

NO  . 

LB  • 

HOL  STEIN 

1951 

3 

1 204  1 

4.  0 

477 

1  1472 

468 

1952 

1 2 

3.8 

46b 

1  0 

1  1796 

440 

1953 

7 

1  1486 

3.7 

42  1 

/ 

1  1  b  II 

42  1 

| 

12895 

4  96 

1954 

3 

1202  1 

3.8 

4b7 

3 

1  1406 

425 

7 

1028? 

36  7 

1955 

1 3 

1 2908 

3.8 

49  1 

1  2 

11566 

439 

1 0 

11750 

444 

1956 

9 

12046 

3.  7 

442 

3 

1)353 

428 

3 

1  196? 

44  6 

1957 

9 

12768 

3.7 

47  1 

9 

1 2008 

448 

8 

12193 

459 

1958 

I  3 

12574 

3.  7 

473 

12 

120  10 

442 

12 

1  1809 

439 

1959 

1  I 

12510 

3.9 

482 

9 

1  1  700 

436 

9 

11784 

442 

1960 

li 

9773 

3.  7 

367 

3 

12793 

474 

4 

1  1827 

44  6 

1951 

43 

10240 

3.9 

400 

25 

1  1828 

43  I 

1952 

160 

10672 

4.0 

422 

120 

1  1  b69 

429 

1953 

250 

10612 

3.9 

413 

223 

1  1  368 

422 

79 

1  1264 

4?  1 

1954 

227 

1074  1 

3.9 

4  1  7 

222 

1  1277 

4  1 9 

2  1 3 

11277 

42  0 

1955 

165 

1  1262 

3.9 

435 

159 

1  Ib44 

43  1 

155 

11197 

416 

1956 

102 

1  1772 

3.3 

452 

100 

1  1802 

444 

93 

1  1822 

445 

1957 

76 

1  2055 

3.8 

4bb 

74 

120  18 

45  1 

65 

1  1735 

44  1 

1958 

65 

1  2224 

3.8 

462 

56 

11962 

45  1 

52 

12184 

460 

1959 

49 

11906 

3.7 

448 

48 

123  13 

461 

45 

12939 

486 

1960 

7 

1  3547 

3.6 

522 

4 

1  1235 

416 

5 

13167 

499 

1955 

9860 

3.6 

3  76 

1  lb  10 

450 

1 

1110  7 

464 

1956 

J 

10750 

3.6 

390 

1957 

11300 

3.0 

345 

| 

9310 

36  1 

1958 

2 

11730 

3.0 

354 

2 

12240 

436 

2 

12055 

426 

1959 

\ 

12340 

3.2 

396 

1 

14090 

489 

1 

12513 

445 

1954 

| 

8270 

4 .  0 

329 

1 

1  1  640 

433 

I 

1  0835 

390 

1955 

9680 

3.8 

372 

102bO 

392 

| 

12045 

450 

1957 

10160 

3.7 

373 

I 

10990 

42  1 

996  3 

366 

1950 

| 

14670 

3.3 

486 

1952 

| 

1  1970 

3.  1 

373 

1953 

12675 

3.4 

429 

1958 

8060 

3.  7 

297 

1959 

| 

14960 

3.5 

525 

14590 

520 

1947 

10 

13273 

3.  5 

457 

1 

1  5680 

593 

1946 

10 

13145 

3.6 

472 

2 

12535 

497 

1949 

4 

14110 

3.2 

456 

1 

9370 

3  lb 

1950 

J 

13803 

3.5 

483 

2 

1  1300 

434 

195  1 

7 

14243 

3.5 

498 

3 

IGb47 

4  1  1 

1952 

1  3494 

3.6 

484 

3 

1  1567 

448 

1953 

2 

12050 

4.  1 

494 

2 

99b0 

367 

1954 

14075 

3.4 

4/9 

2 

12200 

453 

2 

117  18 

426 

1954 

1 

13150 

3.3 

437 

1 

9740 

35  7 

1955 

1 

1  0380 

3.4 

350 

1 

1  0090 

352 

1 

8894 

305 

1956 

1 

8160 

3.4 

2  78 

1 

b640 

20  1 

1 

9189 

323 

1957 

j 

9  180 

3.4 

308 

7900 

274 

1 

8121 

299 

1958 

1 

10650 

3.3 

350 

9840 

347 

1 

6208 

295 

1959 

2 

12270 

3.8 

466 

z 

1  1965 

450 

2 

12148 

462 

1947 

1 

1382  0 

3.2 

440 

1949 

1  0 

997  b 

3.8 

376 

1  950 

24 

1  1  103 

3.7 

407 

7 

1  2  1  70 

422 

195  1 

24 

1051b 

3.  6 

377 

1  0 

1  106  1 

43  1 

1952 

33 

1  0236 

3.6 

369 

1  9 

10746 

397 

1953 

29 

98  1  C 

3.0 

352 

26 

10730 

399 

I  | 

1  0900 

39  1 

1954 

3.  5 

387 

18 

110  14 

404 

16 

1  0289 

374 

1955 

1  6 

Hblb 

3.6 

417 

1  4 

1  1260 

4  19 

12 

1091? 

406 

1956 

13 

I06b3 

3.5 

380 

1  2 

1  1235 

4  1  6 

12 

1  1710 

428 

19b7 

6 

1  1077 

3.6 

396 

5 

1  1444 

442 

4 

10976 

43  1 

1 9ba 

6 

12609 

3.  b 

436 

s 

1  1  Ho6 

44  1 

1  Ib43 

425 

1959 

5 

9616 

3.6 

350 

14 

1  1  265 

425 

4 

1  1426 

436 

1950 

9780 

3.6 

364 

1 

1  1030 

470 

195  1 

146 

1  1900 

3.  7 

440 

87 

1  19  12 

436 

1952 

367 

1  1  b8  7 

3.7 

43  1 

224 

1  1823 

438 

1953 

11546 

3.  7 

431 

bb  1 

1  1  502 

430 

136 

11199 

412 

1954 

701 

11770 

3.  7 

44  1 

662 

1  1  664 

437 

b79 

1  1320 

4?  1 

1955 

775 

11675 

3.  8 

44  1 

743 

1  1  bb4 

442 

679 

1  1675 

439 

1956 

b36 

11717 

3.8 

444 

b08 

11393 

436 

485 

1  1  74  1 

449 

1957 

569 

1  190  1 

3.6 

44  7 

558 

1  16&3 

44  6 

429 

i  179  1 

443 

I9b8 

587 

1  1870 

3.  6 

445 

5  1  7 

11563 

448 

473 

1  2028 

463 

1959 

609 

1  1899 

3.  7 

440 

602 

1  1360 

437 

554 

12082 

465 

1  960 

143 

12197 

3.  7 

453 

139 

1  Ib35 

44  1 

14  1 

1239  1 

479 

1957 

| 

8080 

3.6 

290 

1 

9090 

343 

1952 

I 

10870 

3.8 

408 

1 

1  1080 

4  1  3 

1953 

1 

10300 

3.  9 

405 

1 

1  0980 

39  7 

1V54 

1 

12830 

3.8 

493 

1 

1  0600 

37  1 

1955 

1 

1  1550 

3.9 

454 

I 

129  10 

496 

I 

1  1434 

42  5 

1956 

2 

969b 

3.  7 

361 

2 

12  165 

453 

2 

1232P 

47  1 

1957 

5 

1  1934 

3.8 

449 

b 

1  1644 

430 

b 

10828 

39  8 

1958 

6 

12855 

3.8 

483 

7 

1156  1 

436 

5 

12190 

45i 

1959 

3 

1  1244 

3.8 

424 

6 

1  1434 

4  17 

7 

1  1772 

45  1 

I960 

2 

15425 

3.8 

588 

2 

1  1255 

434 

2 

12089 

4bi 

1950 

1 

13430 

4.  1 

548 

1952 

8320 

3.6 

297 

3 

9820 

353 

1953 

1 

674U 

3.  1 

208 

1 

60  50 

205 

1954 

1 

8520 

3.0 

254 

1 

8930 

30) 

5962 

206 

1957 

V 

12266 

3.b 

425 

9 

1  1240 

42b 

7 

1  19  18 

40  3 
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13. — UAUGHTcK-AVlKA^E  OF   SIkES    IN   ScRVlCE   In   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY 
BY   YEAR   UF   FRESHEN  I Nb — RECORDS  FROM   THIS  STATt  UNLY 


OAUuHTLR   AVtKAGc   BY  SIRc 


SIRc 
NO. 


DAUGHTERS  RECOR03 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


9  179      3.8  3146 


387      10444     3.8  39V 


661104  U7 


1313      3.4  394 


147     1  1322     3.8  423 


86^UB  10 


663/36  66 


26     10819     3.5  386 


it     10595     3.6  377 


159      11424     3.7  420 


8640  79  9  7 


3     12007     3.5  1)16 


232     10255     3.6  369 


4     12335     3.6  447 


46      11711      3.8  446 


3     11715     3.9  453 


2      14075     4.5  62/ 


RECuRO  AVE 

RAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YCAk 

303-DAY 

CONTlMP 

.  AV. 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YLAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

L8. 

L8. 

HULSTEIN 

1958 

9 

1  S26S 

3.4 

455 

9 

12090 

455 

1959 

9 

13481 

3.  S 

466 

9 

12963 

495 

I960 

2 

6015 

3.4 

206 

• 

1  1670 

492 

1947 

4 

7753 

3.8 

295 

1948 

2 

9635 

3.7 

330 

1949 

5 

8566 

3.9 

330 

1950 

4 

10310 

387 

1 

1  1320 

393 

19S1 

3 

10307 

3.  7 

3/4 

1 

3000 

227 

1952 

1 

10630 

3.v 

414 

1953 

1 

10130 

4.0 

409 

I 

3370 

296 

1954 

1 

7070 

3.3 

230 

1 

13o40 

445 

195b 

1 

6870 

4.0 

273 

1 

6/40 

382 

195  1 

16 

1202ti 

3.7 

447 

a 

12228 

44  1 

1952 

70 

10308 

3.  V 

399 

36 

1  1431 

4ld 

1953 

bl 

1  0035 

3.9 

383 

73 

1  1332 

428 

1954 

60 

10645 

3.8 

403 

36 

11373 

436 

1955 

47 

10459 

3.9 

402 

45 

1  1300 

440 

1956 

3  1 

1  1  132 

3.0 

423 

30 

1  1406 

429 

1957 

25 

1  1408 

3.B 

429 

25 

1  1340 

436 

1958 

25 

1  139  1 

3.8 

433 

25 

1  1906 

454 

1959 

24 

1  1943 

3.8 

447 

24 

1  1H74 

452 

1960 

B 

12166 

3.7 

449 

8 

12129 

432 

1954 

1 

1  OOOu 

3.4 

343 

1 

84/0 

329 

1955 

1 

131  10 

3.0 

472 

I 

99o0 

384 

1959 

1 

1  1470 

379 

1 

10040 

362 

1  949 

6 

12303 

3.7 

453 

2 

12595 

444 

1  950 

2V 

11104 

3.8 

4  16 

I  1 

1284  1 

46  1 

195  1 

27 

120Io 

3.8 

453 

1  0 

12306 

459 

1952 

24 

1  1  37  1 

3.7 

427 

1  5 

12315 

463 

1953 

21 

1  1790 

3.7 

437 

2  1 

1  1736 

44  1 

1954 

12 

1285U 

3.8 

483 

12 

124  78 

473 

1955 

9 

13300 

3.  B 

303 

9 

13o09 

529 

1956 

6 

13453 

3.0 

463 

0 

13220 

502 

1957 

7 

12601 

3.6 

450 

7 

12  1  37 

450 

1958 

3 

13173 

4.0 

533 

3 

12867 

500 

1959 

3 

10517 

3.5 

369 

3 

10697 

38  7 

1954 

6 

9670 

3.6 

361 

6 

1  0768 

386 

1955 

2 

11915 

3.3 

414 

2 

1  lb65 

416 

1956 

2 

1026a 

3.4 

342 

2 

12930 

449 

1957 

4 

12293 

3.6 

440 

4 

121  10 

432 

1958 

5 

14356 

3.0 

522 

4 

12438 

454 

1959 

7 

12746 

3.3 

432 

7 

1  1436 

426 

1952 

1 

10340 

4.4 

456 

1 

1  1540 

44  1 

1955 

2 

10563 

3.4 

561 

2 

1  1  1  30 

403 

1956 

1 

10910 

3.0 

330 

1 

10400 

367 

1951 

1 

1  3430 

3.6 

487 

1 

122  10 

454 

1952 

5 

12720 

3.8 

488 

3 

13048 

478 

1953 

1  V 

11 22  1 

3.6 

408 

1  9 

10674 

393 

1954 

30 

1  0525 

3.  7 

388 

28 

105  12 

387 

1955 

28 

1  1353 

3.7 

4  19 

26 

1  1070 

4  1  1 

1956 

20 

11173 

3.  7 

409 

1  9 

1  1002 

403 

1957 

1  7 

12226 

3.7 

451 

1  7 

12225 

450 

1958 

19 

12055 

3.7 

452 

16 

1  22  78 

457 

1959 

16 

14  189 

3.7 

52  1 

16 

12466 

460 

1960 

4 

1  1670 

3.6 

418 

4 

12390 

456 

1954 

2 

12300 

3.  3 

438 

1 

9940 

36? 

1958 

1 

1 1020 

3.  4 

372 

1950 

19 

1  0074 

3.7 

370 

7 

103  10 

369 

1951 

37 

9994 

3.6 

361 

17 

1  1823 

42  1 

1952 

47 

10366 

3.6 

37  1 

3  1 

10697 

407 

1953 

46 

1  0435 

3.6 

373 

42 

10737 

402 

1954 

33 

1  1273 

3.6 

407 

32 

1  10  58 

4  1  1 

1955 

23 

10954 

3.7 

404 

23 

105  78 

393 

1956 

a 

1  1560 

3.6 

4  18 

7 

10583 

406 

1957 

10 

10724 

3.5 

380 

1  0 

10236 

392 

1958 

7 

10391 

3.6 

368 

6 

10770 

397 

1959 

2 

1  50  1  u 

3.6 

540 

2 

1  1335 

4  19 

1956 

1 

10720 

3.6 

366 

1 

13390 

459 

1957 

1  3780 

3.6 

49  1 

1 

10470 

348 

1958 

1 

12480 

3.5 

44  1 

1 

12030 

429 

1959 

1 

12360 

3.8 

466 

1 

133  10 

48  1 

1957 

5 

1 1242 

3.7 

4  14 

4 

8940 

351 

1958 

10 

10657 

3.6 

377 

9 

1  1686 

427 

1959 

25 

12346 

3.9 

462 

25 

1  1682 

433 

1960 

6 

10380 

3.6 

383 

6 

1  1593 

406 

1953 

1 

12630 

3.6 

460 

1 

1  1350 

393 

1958 

1 

10180 

4.0 

406 

1 

8530 

389 

1959 

1 

1  1420 

4.2 

463 

1 

9460 

432 

195B 

1 

13340 

4.6 

610 

1 

12490 

492 

1959 

1 

14810 

4.3 

643 

1 

14390 

536 

YEARLY   HERD  AVERAGE 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


6  12325  466 
8  13216  50o 
2      1437?  5_>7 


1 

1  13SH 

4  1  1 

1 

6562 

306 

27 

1  1  173 

4  12 

34 

1  1  3  1  P 

4^  1 

40 

1  1770 

44  1 

29 

1  1469 

438 

19 

1  1  3  1  fl 

433 

22 

12504 

472 

20 

12419 

4/  1 

8 

130  1  1 

493 

I  9625  370 
1  10137  373 
1      10967  407 


5 

12206 

463 

12 

12543 

462 

9 

13041 

409 

6 

13084 

50  1 

6 

1  1859 

44  / 

3 

13327 

504 

2 

1  1658 

4.5 

3 

10050 

369 

1 

13004 

436 

1 

1  3407 

46H 

4 

1  1530 

42  1 

5 

1232« 

454 

7 

12136 

447 

1  1233 
9610 


417 

3/2 


4 

1  1  769 

439 

26 

10634 

339 

25 

10653 

393 

17 

1  1391 

415 

16 

1  1390 

4£  3 

17 

12473 

4  70 

16 

12843 

473 

It 

13319 

494 

13 

10156 

3>'.7 

28 

10705 

400 

21 

10753 

400 

8 

10741 

408 

8 

10017 

3o4 

5 

1  1375 

423 

2 

1  1309 

42  1 

1 

1  1249 

395 

1 

1  1369 

392 

1 

12764 

457 

1, 

13908 

504 

3 

9207 

350 

7 

1  1277 

4  1  7 

23 

12249 

43L 

4 

11176 

422 

1 

10410 

460 

1 

10606 

483 

1 

12535 

482 

12917 

498 

PENNSYLVANIA 


567 


TABLE   1 5.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREcUING   0RGANIZA1IUNS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   8Y   SIRfc  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY 

CONT^MP 

AJ. 

YEARLY   HERD   A  V  E  <<  A  ■  j  Z 

SIRE 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCURDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB'. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLSTtlN 

6661 46 

473  1098 

11755 

3.7 

428 

26 

11496 

3. 

6 

4  1  3 

1  2 

1  34o3 

477 

1952 

95 

1  1  599 

3. 

6 

420 

66 

124  2  1 

44  7 

1953 

171 

1204  1 

7 

438 

153 

122b2 

44  1 

35 

11861 

423 

1954 

22  1 

12084 

3. 

7 

440 

210 

12  136 

440 

1955 

197 

1  1632 

3. 

7 

173 

12200 

44  3 

1956 

1  1  1 

1197b 

3. 

7 

44  1 

10U 

1  1999 

439 

10b 

12050 

446 

1957 

89 

12252 

3. 

7 

454 

86 

12  120 

448 

79 

12193 

4jb 

1956 

79 

11941 

3. 

7 

439 

7  1 

1  1949 

448 

1959 

86 

12432 

3. 

6 

82 

12486 

kai 

1960 

2  1 

12330 

3. 

5 

440 

2  1 

117  11 

43  1 

2  1 

12606 

476 

8661 48 

1  3 

9683 

3.6 

352 

1955 

I 

11170 

3. 

4 

384 

1 

8650 

354 

I9b6 

1 

9340 

3. 

6 

340 

1 

6490 

334 

1957 

1 

8b40 

3. 

9 

332 

1 

8000 

329 

666635 

2  5 

10744 

3.9 

4  14 

1952 

2 

11170 

3. 

n 

426 

1 

1  1530 

405 

1953 

2 

10235 

1^  _ 

o 

40  1 

1 

9690 

342 

1957 

I 

12350 

3. 

7 

456 

1 

1  1400 

40ti 

1 

10624 

3  77 

8671 35 

43b  1033 

1 1593 

3.7 

42o 

1951- 

1  055b 

ii 

I 

428 

2 

1  168b 

44  1 

1953 

126 

11537 

3. 

7 

423 

1  16 

1  1  1  1  1 

4  14 

30 

110  6 

4  1  9 

1  954 

209 

1  187  1 

3. 

6 

433 

20  1 

11569 

166 

1  1308 

4  1  9 

195b 

1  b8 

1  186(1 

3. 

7 

437 

179 

1  lb26 

44  1 

163 

1  1524 

432 

I9S6 

1  18 

1  1425 

3. 

7 

419 

1  12 

1  1622 

44  1 

IU9 

1  164  7 

44  1 

1957 

1  29 

1  1536 

3. 

7 

422 

12o 

1  14  n 

439 

97 

1  1669 

44? 

1958 

120 

11610 

3  . 

7 

433 

96 

1  lb97 

443 

89 

1  1935 

459 

1959 

1  07 

11639 

3. 

7 

4zS 

104 

1  1331 

434 

97 

1  1057 

454 

1960 

32 

1  1485 

3. 

6 

407 

32 

4  15 

32 

12182 

466 

8674  12 

4  4 

12370 

3.8 

463 

1955 

2 

1  0670 

3. 

9 

423 

1 

9290 

353 

1 

7183 

32  6 

1956 

2 

13670 

3. 

o 

504 

1 

12730 

499 

1 

1  1249 

437 

867323 

1  b 

14276 

3.5 

504 

1952 

13960 

3. 

6 

509 

1953 

14670 

3. 

6 

542 

1 

14b00 

48^ 

1955 

. 

14600 

3. 

531 

1 

1  1550 

442 

1958 

1 

1  5540 

3. 

4 

535 

13400 

4  76 

I 

1444  ' 

5?6 

1  960 

1 

12410 

3. 

2 

402 

1 

12320 

435 

1 

12786 

470 

867648 

181             40  1 

1  1542 

3.7 

426 

1953 

52 

1  2406 

3. 

8 

469 

51 

1  1735 

436 

21 

1  1753 

439 

1954 

97 

11814 

3. 

7 

437 

95 

1  1380 

42b 

86 

I  1442 

422 

195S 

9  1 

1  2033 

3. 

7 

449 

90 

119  13 

450 

82 

1  1720 

43o 

1956 

36 

1244  6 

3. 

7 

463 

35 

11/31 

45  1 

34 

12201 

463 

1957 

46 

12  164 

3. 

7 

448 

47 

1227  1 

460 

44 

1  179  > 

44  b 

1958 

40 

1  l46o 

3. 

7 

422 

34 

1  1661 

446 

28 

1204  ' 

460 

1959 

t« 

1  1810 

3. 

7 

436 

26 

12174 

460 

26 

12870 

4h  5 

1960 

9 

10367 

3. 

8 

390 

9 

1  1204 

410 

9 

1  1749 

44  1 

863940 

SO  IbO 

12210 

3.5 

424 

1947 

i2 

1  1  794 

3. 

415 

127  75 

4^3 

1948 

24 

1  203  1 

3. 

b 

420 

3 

125o0 

432 

30 

1  3023 

3, 

4 

1  2C30 

433 

1950 

I  7 

1  2407 

3. 

4 

422 

7 

1  1634 

43  1 

1951 

14 

1332c 

3. 

5 

4o  1 

Q 

12461 

46  1 

1952 

10 

l448o 

3. 

4 

493 

8 

12026 

440 

1953 

14 

1249  1 

3. 

5 

432 

14 

1  1224 

424 

3 

1  1655 

432 

19S4 

3 

9743 

5 

}4  1 

3 

1  1  143 

4  1  7 

3 

10595 

369 

1955 

3 

1  7097 

3B 

397 

3 

14333 

519 

3 

13444 

4b  1 

1956 

16260 

4. 

0 

646 

1 

12c50 

515 

1 

14094 

54  5 

1957 

1  46  1  C 

3. 

6 

523 

I 

137/0 

482 

1 

124  15 

470 

1959 

12440 

3. 

450 

1 

82  70 

309 

1 

8936 

32  ) 

86  9  3 94 

]  i 

14  790 

3.8 

56  7 

195V 

14/90 

3. 

8 

b67 

I 

12420 

4  1  4 

1 

13353 

4o6 

8694  73 

1  5 

14434 

4.0 

582 

1952 

1 

1  33d0 

3. 

7 

4V4 

1953 

1496  0 

3. 

/ 

553 

1 

11610 

420 

1954 

12990 

4. 

4 

566 

1 

13740 

500 

1 

1  1816 

406 

1956 

1 

16090 

4. 

2 

675 

1 

122  10 

484 

1 

13647 

500 

1958 

14780 

4. 

2 

619 

1 

13460 

502 

1 

1362  5 

49t 

86  9946 

2  2 

8710 

3.9 

334 

1955 

7930 

4. 

U 

319 

1 

12  150 

4  19 

1 

1231  7 

4  12 

1960 

1 

9490 

3. 

f 

349 

1 

10740 

377 

Of  U  £  HU 

291  765 

1  09  4o 

3.7 

399 

1  9  b  1 

1 6 

10  106 

3. 

1 

375 

j 

1  1023 

40d 

1952 

Kb 

1034j 

3. 

7 

360 

61 

1  Iu37 

4  10 

1953 

100 

1  0700 

3. 

7 

390 

94 

10829 

40  1 

25 

1  1016 

406 

1954 

)  44 

I  1203 

3. 

7 

4  1  1 

142 

1  1  151 

413 

122 

10763 

399 

1955 

1  2  1 

114  10 

3. 

7 

4  16 

1  15 

1  1329 

4  18 

109 

10954 

409 

19S6 

79 

1  17  7  1 

3. 

6 

424 

7o 

1  lbb7 

43  1 

73 

1  1627 

436 

1957 

7  1 

1  1699 

3. 

430 

67 

10970 

409 

47 

11363 

4  1  9 

I95d 

69 

1  1387 

3. 

6 

4  1  2 

56 

10694 

40  7 

56 

1  130? 

424 

1959 

66 

I201o 

3. 

6 

4J7 

65 

1  1374 

424 

59 

12029 

448 

1960 

14 

1  1826 

3. 

7 

434 

14 

1  1466 

429 

14 

1  1792 

444 

8704  58 

1  6 

14337 

3.4 

430 

1952 

13190 

!  $• 

434 

1 

9750 

370 

1953 

16240 

3. 

2 

526 

10740 

396 

1954 

12b40 

3. 

5 

436 

1  1400 

4  19 

1 

1  1532 

42  1 

1955 

13070 

3. 

430 

128  10 

498 

1 

1  1434 

42b 

1956 

15810 

3. 

4 

D42 

I3oo0 

5  14 

1 

1406  1 

535 

1957 

15170 

3. 

4 

511 

13o90 

531 

1 

14846 

5j7 

870/01 

438  910 

115^9 

3.7 

42  1 

1953 

3b 

10609 

3. 

7 

388 

34 

1  1227 

419 

7 

1  103  1 

42  1 

1954 

1  14 

1  1040 

3. 

7 

407 

1  12 

1  1  160 

422 

10  1 

1  1  105 

415 

1955 

143 

1  1S76 

3. 

7 

437 

140 

1  1  794 

44b 

13  1 

1  1446 

4^9 

1956 

137 

12024 

3. 

7 

438 

135 

1  IboO 

434 

128 

12225 

453 

PENNSYLVANIA 


368 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BRLED, 
BY   YEAR  UF   FRESHLNl.MG —  RLCURDS   FROM   THIS  STATE  UNLY 


DAUGHTER   AVlRAGe   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRLSHENInG  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  KECURDS  MILK  TEST 
NO.  NO.  NO.  LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


870/36 
B7  1207 


9435  3.8  353 
9529     3.5  329 


12926     »t.O  515 


872422 
872565 


I  I      10340      3.8  38b 

16  54     10  111     3.7  372 


108      10145     3.6  364 


8741 87 

874306 


3      10580      3.9  420 


1  12590  3.1  385 
19      13284      3.5  466 


31      1151/      3.4  391 


FRESH 
YEAR 


1957 
1958 
1959 
I960 

1957 

1949 
1950 
1951 
1952 

1951 
19S3 
1954 
1955 
1956 
195/ 
1959 

1953 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1955 
1957 
1959 

1959 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


142 
142 
163 
34 


I  I 

7 
6 
5 
3 
I 

10 

22 
lo 
16 
12 


MILK 

TEST 

FAT 

LB. 

PL  1 

LB. 

i_  I  N 

1  1650 

3. 

7 

434 

12536 

3. 

456 

12290 

3. 

442 

1  1963 

3, 

5 

420 

9435 

3. 

0 

353 

8560 

3. 

6 

3  1  1 

10750 

3. 

4 

362 

10020 

3. 

4 

339 

7020 

3. 

5 

245 

12880 

3. 

8 

496 

122  10 

4. 

4 

537 

1  3060 

3. 

fl 

495 

12430 

3. 

B 

472 

14080 

3. 

V 

543 

12800 

4. 

0 

5  17 

1  3020 

4. 

D43 

10340 

3. 

a 

388 

9818 

3. 

f 

358 

9573 

3. 

6 

338 

1020b 

3. 

8 

379 

107  It 

3. 

7 

392 

1079  1 

3. 

389 

10523 

3. 

390 

1  1240 

3. 

7 

409 

10437 

3. 

4 

354 

8320 

2. 

9 

24  1 

9889 

3. 

353 

10  126 

3. 

6 

365 

1  0587 

3. 

6 

384 

10451 

3. 

6 

37/ 

1  1595 

3. 

6 

422 

1  1507 

3. 

6 

415 

1  1829 

3. 

423 

1  162  3 

3. 

8 

448 

1  1  304 

3. 

8 

425 

1  0990 

3. 

7 

3V7 

16130 

4. 

1 

66  1 

16250 

4. 

0 

646 

4970 

3. 

7 

186 

12590 

3. 

1 

385 

14480 

3. 

7 

53  1 

12470 

3. 

7 

460 

15130 

3. 

7 

554 

13680 

3. 

5 

483 

12172 

3. 

5 

428 

13469 

3. 

5 

470 

14730 

3. 

506 

305-OAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RtCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  Lb. 


139 
131 
163 
34 


I  1599 
1  1624 
1  1854 
1  1605 


432 
434 
439 
430 


9465  328 


13590 
1  1950 
12840 
120b0 
12830 
12310 
I  1490 


509 
441 
473 
483 
463 
475 
420 


2 

1  1780 

49  1 

1  1 

1  1403 

427 

10 

1  1  756 

440 

13 

1081  1 

402 

11377 

426 

7 

1  1477 

435 

10 

1  1974 

460 

6 

1  1585 

458 

5 

12094 

462 

4 

10858 

414 

13140 
15lbO 
1  I  180 


486 
549 
404 


1      11480  378 


1      10590  401 


122 
126 
155 
33 


I  1494 
12131 
1239? 
12660 


1  1216 
12873 
1  1489 
13145 
I  30  IS 


3 

10697 

384 

5 

9500 

348 

5 

10876 

41  1 

9 

11121 

406 

4 

10810 

7 

1108  1 

418 

6 

10584 

6 

10312 

402 

4 

10933 

5 

1  1076 

403 

5 

1  1761 

3 

1  1773 

429 

2 

12009 

136B0 

481 

1 

12524 

12143 
IS57A 
1249  I 


1 

16570 

54  1 

2 

8970 

313 

1 

13026 

4 

11028 

417 

2 

13347 

7 

12219 

463 

2 

12491 

2 

12  180 

445 

1 

15413 

194  7 

1  1 

1091  1 

3.5 

381 

2 

12795 

428 

1948 

12515 

3.3 

4  13 

1 

12220 

416 

1949 

12763 

3.5 

442 

1 

15540 

516 

1950 

3 

10580 

3.5 

375 

8970 

304 

1951 

2 

1  1560 

3.7 

425 

2 

10  195 

382 

1952 

2 

10675 

3.  7 

390 

2 

1  lb/0 

448 

1953 

2 

13095 

3.8 

498 

2 

12870 

434 

1954 

1 

15790 

3.6 

573 

1 

125  10 

462 

1  12372 

1956 

2 

14030 

3.5 

483 

2 

13000 

478 

2  14519 

1957 

1 

16320 

3.7 

604 

1 

134  10 

486 

1  13244 

429 
454 
4b8 
469 


la  I 
468 
42  B 
476 
489 


3b  3 
396 
419 
453 
461 
436 


5 

12239 

44  3 

9 

1  1457 

428 

6 

1  161  1 

431 

9 

12295 

468 

3 

1  1  151 

434 

5 

13270 

494 

3 

12702 

494 

44  0 
57  I 
470 


1      11009  372 


44  3 
515 
493 
558 


456 
532 
489 


875699  134 


399      11127      3.5  390 


132  1      112  14      3.7  418 


1947 

2 

1  1  16C 

3. 

4  ' 

383 

1948 

19 

1  1966 

3. 

5 

4  18 

1949 

42 

1  1359 

3 

5 

397 

1950 

70 

10992 

3. 

6 

391 

1951 

67 

1  1282 

3. 

6 

400 

1952 

6  1 

1  1658 

3. 

5 

4  10 

1953 

4  1 

12457 

3 

5 

439 

1954 

29 

1213? 

3. 

4 

409 

1955 

22 

12743 

3 

4 

440 

1956 

16 

1255? 

3 

6 

45  1 

1957 

10 

1  1943 

3. 

4 

404 

1958 

/ 

1  1330 

3. 

3 

377 

1959 

3 

13167 

3 

3 

42a 

1960 

2 

15465 

3 

2 

489 

3 

14257 

486 

9 

13227 

466 

27 

12548 

453 

35 

12553 

456 

3b 

1244  1 

448 

37 

12546 

449 

?b 

12466 

447 

22 

126/3 

460 

1  5 

12089 

444 

9 

12502 

462 

6 

12642 

460 

3 

12000 

429 

2 

12975 

473 

1950 

13 

1  1688 

3. 

7 

436 

8 

1  1766 

428 

195  1 

47 

1  1233 

3. 

b 

423 

22 

12  107 

437 

1952 

100 

1  1308 

3. 

8 

427 

69 

1  1932 

442 

1953 

15/ 

1  1  135 

3. 

U 

4  1  7 

144 

1  1  182 

413 

1954 

1  II 

1  1509 

3. 

7 

427 

172 

1  1531 

427 

1955 

1  II 

1  1728 

3. 

/ 

439 

174 

1  1709 

438 

1956 

137 

1  1405 

3. 

7 

425 

133 

1  1645 

43  1 

195/ 

14/ 

1  1498 

3. 

7 

43  1 

145 

1  1644 

430 

1958 

166 

1  156  1 

3. 

7 

429 

146 

1  1665 

432 

14 

1  1487 

409 

28 

12  122 

435 

22 

12831 

464 

14 

1248  1 

453 

9 

12296 

45  1 

6 

12384 

461 

3 

12906 

464 

2 

13838 

499 

34 

1  1090 

419 

159 

1  1400 

420 

158 

1  1650 

432 

124 

12058 

448 

13  1 

1  1  178 

419 

135 

12300 

459 

PLNNSYLVANIA  ibi 

TABLE    1 5.     DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIKLS    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BkEEUINl,  ORGANIiATI  UNS — GROUt'ED   BY  BREED, 
bY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGE 

BY  SIRE 

RLCORD  At/ilKAGh   OY  j 

IKE 

1  KLirici>lli>tj 

Y  AK 

505-uAY 

CONTLMH 

.  AV. 

YEARLY   HLRO  AV>KAi.L 

SIRt 

JAUGHTERs  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESF 

RECORDS 

MILK 

TL5T 

KCUUKUg 

RtCOKUS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

Lb. 

ROT  . 

LB. 

Yt  AR 

NO. 

LB. 

PCI 

- 

* 

\ 

NO. 

LB. 

LC  . 

HOLSTLIN 

1959 

166 

1  1803 

3« 

7 

440 

156 

1  2285 

456 

I960 

34 

11263 

3. 

0 

n 

b  JO 

429 

34 

12336 

459 

877660 

11  27 

12960 

5.6 

161 

1919 

3 

1  4000 

3. 

4 

. 

14  9  10 

1950 

4 

13183 

3* 

4 

450 

2 

1  35  7  5 

468 

195  1 

3 

1  4  4  7  7 

3a 

5 

502 

37  7 

1952 

2 

1  5695 

3  • 

2 

482 

1  14H5 

404 

1953 

2 

1 4  7  1  5 

3. 

4 

490 

1 

13800 

431 

1951 

2 

12545 

4  • 

0 

4  99 

2 

1  1  303 

4  J7 

1955 

1 

9180 

4  . 

394 

1 

112  70 

44  3 

1 

11794 

453 

1957 

2 

11640 

3* 

5 

40  3 

4  1  7 

2 

1  2094 

452 

1958 

3 

13093 

3. 

6 

1  2450 

3 

1219  7 

45  7 

1959 

2 

12090 

3. 

e> 

434 

1  1 6  V  5 

4U  3 

1  1510 

4  1  5 

1960 

3 

96  3  7 

3. 

h 

j  3< 

12320 

2 

1254  1 

478 

B7o66S 

3  15 

10310 

3.8 

389 

1953 

} 

14000 

3. 

6 

500 

I 

9330 

396 

1951 

i 

10107 

3* 

" 

389 

2 

074  0 

323 

1 

0687 

3  1  5 

1955 

2 

1  3440 

3* 

b 

509 

105  75 

1 

7205 

2o9 

1956 

2 

1  1  180 

3- 

9 

44  0 

1060  5 

404 

2 

1  0006 

3  76 

1957 

2 

10500 

3. 

« 

395 

9  165 

35  1 

2 

9892 

375 

1958 

2 

6565 

3. 

8 

338 

2 

8747 

336 

1959 

2 

6935 

3. 

6 

2  dO 

8690 

325 

2 

9  I  29 

345 

1960 

1 

8940 

3. 

4 

302 

1 

9420 

346 

7445 

266 

8f9l 53 

3              1 1 

1  1  793 

J.5 

109 

1 952 

2 

1  2  ^00 

3. 

6 

42  7 

1954 

3 

11300 

3* 

5 

393 

3 

9430 

357 

3 

Bo36 

336 

1955 

1 

1  5480 

3. 

2 

495 

1 

12710 

448 

1 

1  3  745 

48  5 

1 956 

2 

1  398  5 

3a 

6 

1  1^7^ 

1 

1  3080 

462 

19  5  7 

2 

15365 

3  ■ 

5 

5  1  7 

2 

12  159 

44  6 

1958 

1 

9130 

4  . 

2 

38  7 

' 

1  170  7 

44  6 

879309 

1  2 

1  1880 

3.5 

1 1 0 

1955 

, 

12840 

3. 

4 

43  5 

| 

134  90 

48  3 

1 

12  143 

432 

1956 

1 

10920 

3. 

5 

3C4 

| 

1 2  E  20 

433 

1 

1237? 

4j7 

879983 

186  983 

1  1  398 

3.7 

120 

1952 

3 

11590 

3. 

6 

423 

112  65 

395 

1953 

i  ?£  ?  ^    -6,3p  ■ 

1  1  094 

3. 

6 

403 

59 

10675 

404 

15 

109  10 

402 

1954 

1  50 

1  1 422 

3a 

7 

417 

147 

1  1650 

435 

136 

1  153  1 

428 

1955 

169 

11709 

3* 

' 

1  u  ( 

12137 

449 

1 55 

1177? 

43  7 

1956 

1  43 

1  1  54  0 

3a 

7 

425 

137 

1  1o70 

435 

1  24 

12  144 

4  5  1 

1957 

140 

1  180  1 

3a 

6 

4^7 

139 

1  1636 

430 

123 

11449 

423 

195b 

138 

1  1976 

3  a 

^ 

119 

42  1 

1  1 0 

1 2026 

44  8 

1959 

143 

1  2  16h 

3a 

7 

448 

1  4  3 

12  184 

449 

1 34 

12609 

4  66 

1960 

34 

1579 

3. 

8 

434 

32 

117  33 

43  1 

33 

126  6  0 

4  7  1 

880 1 88 

2  2 

809b 

3.7 

30  1 

1  955 

3  a 

1  67 

1  95o 

1 

117  10 

3  a 

7 

434 

8802  10 

3               1  1 

9857 

3.7 

365 

1952 

1 

1242  0 

3  a 

-* 

4j5 

1 

5980 

290 

1953 

2 

1115  5 

3a 

8 

42  1 

1 

7020 

340 

1  954 

1 

877u 

4a 

2 

J65 

9400 

368 

1 955 

1 

874  0 

4  a 

0 

1 

27  3 

1 

904  7 

362 

1956 

2 

1053  5 

3a 

5:>9 

7305 

32  7 

2 

8213 

357 

195  7 

2 

8205 

3. 

8 

3  1  1 

3  70 

I 

6088 

3u2 

1 95(3 

2 

9150 

3. 

7 

33  1 

85  70 

376 

2 

9129 

385 

88C723 

10  16            2  111 

10553 

1.3 

151 

1 952 

6 

1092  5 

4 . 

2 

44  o 

1  1  7t>8 

44  5 

1953 

1  29 

10570 

4a 

2 

445 

120 

1  1242 

42  1 

36 

1099  4 

40  9 

1954 

282 

10673 

4. 

3 

455 

274 

1  1772 

440 

252 

112  5  7 

4  1  9 

1955 

346 

1  04  1  7 

4. 

3 

45  1 

340 

I  1  650 

442 

314 

1  1646 

439 

1956 

230 

1051ft 

4  ■ 

J 

4  5  1 

222 

116  30 

442 

213 

1  1496 

44  5 

1957 

275 

10/75 

4  ■ 

2  7  1 

116  74 

206 

1  15  18 

44  6 

1958 

366 

1  085o 

4a 

466 

323 

1  1677 

453 

293 

11855 

462 

1959 

399 

1094  0 

4  ■ 

467 

393 

1  1558 

44  7 

368 

12129 

47  1 

I960 

t  1  1 

1  0  76  I 

4  ■ 

4  48 

1 08 

11347 

4  38 

1  1 0 

1  202  3 

469 

88  13  76 

2  6 

1  1  718 

3.9 

15  1 

19  55 

2 

1  1  140 

3  ■ 

9 

423 

1 

1  1 240 

440 

1 

1499m 

566 

19  56 

1 

1  3920 

3. 

11 

1 

1  0390 

366 

j  95  7 

2 

12915 

3. 

8 

485 

I 

13535 

493 

2 

12557 

47  0 

I960 

1 

8460 

4. 

2 

359 

1 

6  190 

222 

1 

9625 

355 

_ 

88  1/60 

7  y 

I09U  1 

3.6 

1  94  7 

1 

8980 

3a 

6 

_  , 

1948 

23 

10190 

3. 

'64 

. 

1  28  1  5 

422 

54 

1  1388 

3. 

6 

404 

„ 

13481 

1  9^0 

77 

1  1 40o 

3. 

6 

406 

22 

12725 

460 

1951 

76 

1  1394 

3. 

397 

34 

1  1  5  90 

4  36 

1 952 

130 

1  1386 

3. 

6 

69 

43  1 

1953 

1  19 

10999 

3a 

~* 

389 

108 

10f-'.o3 

405 

28 

1  101  1 

410 

1954 

103 

1  1335 

3. 

399 

99 

110  74 

4  17 

88 

1052  7 

39  7 

1955 

3. 

5 

42  1 

69 

1  1436 

429 

66 

1  1  154 

4  16 

1956 

40 

1  l2ol 

3. 

5 

389 

37 

10944 

405 

35 

1  1  168 

4  16 

195  7 

30 

1  1499 

3. 

4 

395 

2  8 

1  0^  00 

378 

21 

10393 

39  3 

1958 

20 

1  1 153 

395 

19 

10281 

380 

18 

1094  3 

405 

1959 

12 

10703 

3* 

368 

12 

10902 

4  1  1 

1960 

3 

1  1273 

3. 

4 

384 

3 

104^3 

384 

1  3 

10936 

404 

88  1  7  6  1 

2  2 

9855 

3.1 

335 

194  7 

2 

9855 

3. 

4 

335 

B8293I 

1  2 

1  1015 

3.9 

130 

1958 

1 

9270 

4. 

0 

367 

10590 

4  16 

9875 

365 

1959 

I 

12820 

3. 

8 

493 

12  WO 

430 

1 

10944 

422 

882959 

1  1 

9920 

3.6 

358 

195fa 

( 

9920 

3. 

6 

358 

10180 

393 

883725 

1  10 

12511 

3.3 

105 

1953 

2 

8855 

3. 

5 

309 

12460 

447 

1954 

1 

1  1490 

3. 

1 

359 

IOWO 

J52 

1 

10017 

34  1 
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-DAUGHTcR-AVERAJE  OF  SIRES  IN  SLRVICL  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZAT  IONS — GROUCLD  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   3Y   SIRE   BY  FRESHcNI.No  YEAR 


jSOd-UAY  CONTlMH.   Arf.   YLARLY  HERD  AVLRA3E 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

Her. 

L3. 

NO. 

La. 

LB  . 

NO. 

LB. 

1-2  . 

HOLST 

E  I  N 

W55 

1 

1  1090 

3.4 

374 

1 

12630 

474 

1956 

2 

10555 

3.4 

362 

2 

9975 

377 

195  7 

2 

1  4b  30 

3.2 

457 

2 

117  15 

4V65 

2 

1  370? 

52  1 

1958 

1 

1  7980 

3.2 

5  74 

1  959 

1 

22560 

3.0 

o78 

1 

117  70 

456 

14944 

593 

8842 49 

1 

1 4  790 

4  .  1 

60  1 

1  959 

1 

14  790 

4.  1 

60  1 

1 

1  6290 

653 

1 

1  3276 

499 

bb4334 

1 

3 

9547 

3.9 

372 

1952 

1 

1  1840 

3-7 

442 

1 

10980 

402 

1  954 

1 

b7  1  0 

3.9 

336 

1 

8640 

320 

1002b 

366 

1955 

1 

8090 

4.2 

337 

1 

9i)  30 

34  1 

1 

8753 

320 

b84858 

4 

8 

9bb  j 

3.  r 

360 

1951 

1 

1  052  0 

3.2 

333 

1953 

1 

1  1 630 

3.  1 

366 

1954 

1 

11640 

3.4 

40  1 

1955 

2 

86  1 0 

3.  / 

3  1 2 

1 

92bO 

386 

1 

10017 

4^7 

1956 

2 

1  0765 

3.7 

397 

1957 

1 

10480 

3.4 

359 

1 

1  3060 

466 

1 

14246 

506 

88b5  1 1 

2  1  1 

496 

1  1022 

3.7 

407 

1952 

46 

11119 

3.7 

4  10 

25 

1  1712 

429 

1953 

91 

10555 

3.7 

392 

77 

1  1330 

420 

22 

I  1326 

4  15 

1954 

96 

1  1 67  3 

3.7 

428 

90 

1  1  009 

433 

74 

11432 

422 

1955 

70 

11030 

3.7 

407 

6  7 

1  1  700 

444 

55 

1  1  34  h 

42  3 

1956 

48 

11789 

3.7 

432 

4  7 

1  1 953 

446 

4  1 

117  10 

445 

19  57 

46 

1  1 835 

3.6 

435 

44 

1  1995 

45  1 

36 

11242 

4/0 

1958 

43 

12653 

3.7 

4  72 

4  0 

11720 

453 

32 

1218  1 

4  72 

19  59 

4  1 

1  1  82  1 

3.8 

446 

4  1 

11927 

4  56 

35 

12429 

40  1 

1  960 

1  5 

1  084  7 

3.5 

384 

1  4 

1  2447 

482 

1  5 

1  2629 

489 

888593 

1 

1 

8650 

3.0 

263 

1957 

1 

8650 

3.0 

263 

1 

8670 

303 

888689 

1029 

2042 

1  1672 

3.8 

44  1 

1953 

42 

1  1583 

3.  7 

431 

40 

1  lbrt2 

44b 

7 

1  1703 

428 

1954 

144 

1  1746 

3.0 

443 

14  1 

1  1021 

44  7 

129 

1  148  1 

430 

1955 

209 

1  134  7 

3.9 

437 

202 

11671 

44H 

166 

1  1624 

44  1 

1956 

200 

11470 

3.6 

434 

192 

115  66 

44  0 

1  b2 

11867 

454 

19  5  7 

343 

1  1  59£ 

3.8 

440 

33  7 

1  1507 

44  b 

281 

1125  1 

43  1 

1958 

4  1b 

1  200  8 

3.8 

4  b5 

36  1 

1  1  552 

4  48 

335 

12094 

4  6  7 

195  9 

54b 

12136 

3.  b 

456 

547 

114  7  1 

442 

4  96 

1 207  3 

4o  5 

I9  60 

1  3b 

12176 

3  a  V 

4  55 

1  3  1 

1  I  6  1  0 

44  5 

1  34 

1226  3 

474 

889022 

2 

2 

10815 

3.4 

363 

1952 

2 

1  08  1  5 

3.4 

363 

889 1 8 1 

1 

1 

1  2000 

3.9 

47  1 

1956 

1 

1 2000 

3.9 

47  1 

889260 

309 

884 

109  1b 

3.6 

387 

1  947 

1 0 

9742 

3.6 

346 

1  948 

65 

11116 

3.6 

396 

7 

1364  1 

480 

1949 

1  1  7 

11342 

3  .  o 

404 

1  i 

1  1  a  j  2 

44  5 

1950 

142 

10823 

3.6 

389 

46 

12003 

452 

195  1 

151 

1  1213 

3.6 

398 

67 

1  lo'>9 

436 

1  952 

123 

10930 

3.6 

3b8 

77 

I  1  5  'j  7 

42  7 

1953 

9  7 

1119  1 

3.5 

395 

90 

112  39 

4  1 6 

1  9 

110  78 

422 

1 9  54 

62 

12106 

3.5 

423 

58 

11136 

4  1  5 

52 

11280 

4  1 6 

1955 

47 

12474 

3.5 

436 

45 

1  1 V  1  6 

4  4  6 

42 

11969 

44  5 

1956 

20 

1175b 

3.5 

406 

2  7 

114  7  7 

42b 

25 

1208  1 

45  1 

1957 

20 

12355 

3.4 

422 

1  9 

1  I  309 

U  1  7 

1  7 

114  14 

42  4 

1958 

15 

12709 

3.4 

427 

14 

116  19 

43  1 

13 

1249  1 

462 

1959 

5 

1  1994 

3.4 

4  10 

5 

10352 

380 

5 

10  94  1 

390 

1 960 

2 

1  054  0 

3.3 

1 

2 

o9  7  5 

348 

2 

9957 

3b  2 

889iS  12 

14 

29 

1  102/ 

3.8 

42  1 

1 954 

6 

1  2800 

3-8 

480 

6 

1  22  37 

452 

6 

10944 

4U  2 

1955 

4 

1  080b 

3.9 

429 

4 

!2o55 

459 

4 

12791 

450 

1956 

5 

9162 

3.7 

JH  1 

5 

10620 

380 

5 

1  1356 

4  1  1 

1957 

6 

b663 

3.  7 

319 

o 

10992 

395 

6 

10697 

38  3 

1958 

1 

14260 

3.  7 

t>34 

1263C 

453 

1 

12818 

404 

1959 

6 

1  2233 

3.  b 

460 

11532 

4  1  9 

1  236  j 

454 

1 960 

1 

969  0 

3.2 

30b 

9  110 

320 

109  11 

3o5 

890181 

20 

27 

102  77 

4.2 

426 

1957 

1 

I  0  0  1  0 

4.2 

422 

b3  jO 

30  b 

9  1  8  ■) 

34  8 

1956 

8 

9b6b 

4  •  1 

402 

1230b 

4  56 

1  1493 

4  j7 

1959 

1  7 

10459 

4.2 

432 

1  7 

1  1  396 

42  7 

1  6 

1  22b  ? 

45  5 

1960 

1  1  700 

529 

1  2  340 

46  5 

8904  63 

1 

1 

15740 

3.7 

587 

1959 

1 

15740 

3.  7 

b67 

• 

10  150 

381 

106  13 

40  > 

89  1636 

7 

1  3 

1402b 

3.7 

520 

1952 

1 

14130 

3.3 

46  1 

1  3930 

522 

1953 

1 

11190 

3.9 

43  1 

! 

1  3500 

5  1  1 

1954 

2 

13100 

3.6 

462 

1  23  70 

446 

J 

1345  1 

4  8  9 

1955 

1 

8600 

4.0 

545 

89  70 

323 

' 

7532 

25  7 

1956 

1 

1  6260 

3.5 

b66 

9720 

36  1 

1958 

3 

1  5587 

3.5 

542 

12750 

468 

2 

1  359  3 

3C  8 

1959 

3 

16363 

3.6 

625 

1  55b3 

507 

3 

1  4  348 

52  6 

I960 

1 

1 669U 

4  .  1 

676 

' 

1  5bb0 

676 

1 

1456? 

54b 

892877 

320 

703 

10778 

3.6 

38  7 

19  50 

6 

1  1  000 

3.6 

397 

I  22  iO 

47 

1951 

63 

10359 

3.6 

374 

31 

1  1  706 

43b 

1952 

1  10 

10874 

3.  7 

397 

73 

11237 

422 

1953 

167 

1  074  1 

3.6 

385 

154 

1  1074 

413 

42 

1  1  196 

4/6 

1954 

137 

1  1  185 

3-6 

402 

13  1 

1  !2b2 

423 

1  18 

1  IU37 

4  1  1 

1955 

83 

1  1579 

3-6 

4  19 

83 

1  1449 

430 

78 

1  1  166 

4  1  7 

1956 

40 

1  1082 

3.5 

389 

39 

1  1092 

4  16 

37 

1  1551 

4^3 

1957 

26 

1  1  776 

3.6 

422 

24 

1  1243 

4  1  7 

24 

1037  1 

407 

1958 

32 

12229 

3.5 

423 

1  1508 

429 

27 

1254S 

467 

1959 

23 

1  1  196 

3.4 

377 

23 

1  1^43 

423 

21 

12345 

453 

I960 

10 

1  1663 

3.  3 

386 

1  0 

12^09 

458 

10 

12977 

477 

PLNitS  YL  VA.N  I  A 


TA8LE    lb. — DAUGHTER- AVCRAuE   01-   SIRES    IN   SERVIC   IN   ARTIFICIAL   BREcUINu  URGAN  I  t  A II  UNS — GROUPtD   OY  H,;tcl., 
UY   YEAR  OF   FREjHENI.yG — RECORDS   FROM   THIS   STATE  uNLY 


UAU3HTLK 

AVlRAGc 

BY  SIRE 

RcC 

JRD  AVERAGE  S 

Y  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YfcA;< 

503  oAY 

OiNl  lMH 

YlAKLY   HtKU  A^tKA.L 

SlRn 

uAOGHTcRS 

RECORDS 

MILK 

TkST 

FAT 

FRcSH  v 

:_C0Ru3 

MILK 

rts 

T 

FAT 

Hi       i    U  '  1 

Ml  LK 

K  cCOKUi 

MILK 

FA  T 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

POT 

* 

NO. 

L3. 

Lu- 

HOLSTE In 

89336b 

1 

1 

20500 

3.4 

693 

195  1 

1 

20500 

3. 

K 

59  S 

894500 

13 

3  1 

1  1  02  1 

3.7 

1(2  > 

1  946 

3 

9805 

3. 

1 

56  1 

WK9 

3 

1  190b 

3. 

5 

4/  Q 

I 

1 4240 

482 

1950 

3. 

K3  1 

1  4  0  o  7 

5 1 0 

195  1 

! 

1  1240 

3. 

7 

K  1  5 

4 

1  3440 

49  3 

1952 

o 

125S3 

3. 

1 

K5B 

4 

12953 

462 

1953 

K 

I230o 

3. 

Q 

KK  1 

4 

1305b 

1+63 

1 

1110/ 

40  2 

1  95K 

3. 

K  OK 

12  120 

43  j 

3 

12873 

409 

1  935 

5 

13  19? 

5  - 

■J 

K60 

1  3046 

456 

5 

12701 

4  5  1 

1956 

K 

13823 

3. 

<j 

K  9  3 

^ 

1 2550 

U  50 

4 

1  2df*4 

45  7 

1957 

j 

1KK53 

7 

322 

5 

12077 

4}4 

1  1  o4  1 

4  1  7 

1958 

2 

I39KU 

3. 

3 

45t 

2 

12400 

t+45 

2 

1262? 

4b  1 

1959 

1 

1020 

3. 

K 

33 

1 

9o  1  0 

364 

1 

1  1576 

450 

I960 

1 

I2cl0 

4. 

2 

5K3 

10910 

44  ^ 

b95906 

1 

5 

1  1096 

3.6 

402 

1952 

12120 

3. 

7 

KKS 

1 

14540 

i+6o 

1953 

1 

K8K0 

3. 

8 

186 

1  95K 

3. 

6 

39K 

1955 

| 

155K0 

3. 

5 

3U2 

j 

1  07bO 

367 

8939  1  1 

3 

1  1 1(1(0 

3.7 

l(3u 

1955 

1 

6050 

3. 

6 

2  1 6 

8260 

295 

1 

75d  6 

25  9 

195b 

1 

1K770 

5. 

6 

33K 

1 

9520 

3/0 

1 

9b  7  5 

365 

1959 

1 

13500 

it. 

0 

5K0 

1 

10910 

4  50 

1 

10944 

42z 

3939  lit 

7 

15 

1  1623 

3. It 

395 

195  1 

1 

13020 

3. 

3 

452 

1952 

I 

I280P 

3. 

3 

K27 

1953 

I 

11190 

3. 

it 

375 

195K 

1 

10520 

2. 

9 

307 

1 

9980 

356 

1956 

1 

15K50 

3. 

2 

K92 

1 

9020 

33b 

.   .  ?  / 

1957 

3 

1062  7 

3. 

It 

56  1 

5 

1  1250 

405 

1040  6 

37  "> 

195b 

3 

1  IK07 

3_ 

K 

385 

11600 

400 

2 

10  579 

3f.  3 

1  959 

3 

1  1533 

3. 

5 

399 

3 

1  1  5o3 

4  1  5 

3 

1  1 9  2  H 

4  5  3 

I960 

3. 

5 

3  76 

1 

1  1  I  70 

40  7 

1 

1  128? 

4  1  4 

896304 

326 

798 

119/2 

3.5 

K  1  6 

1  9  u  / 

c 

1  1215 

3. 

5 

587 

1  946 

22 

1  1633 

3. 

5 

K  1 2 

3 

11740 

460 

(9K9 

94 

3. 

6 

K37 

|  { 

1  1853 

448 

1950 

155 

1  16K9 

3. 

5 

KOK 

34 

1  1454 

4  1  H 

195  1 

125 

1  1970 

3. 

5 

K  1  7 

Ll  1 

1  1947 

440 

1952 

108 

12  169 

3. 

K21 

64 

1  i486 

426 

1953 

12055 

3. 

4 

K  16 

ft> 

1  lUol 

429 

I95K 

7K 

12K7K 

3. 

K32 

70 

1  172  5 

436 

j: 

19S5 

50 

12K02 

3. 

5 

KK2 

Ub 

1  1574 

44  1 

1  s  ^ 

1956 

19 

1  1973 

3. 

K 

K  1  5 

1  o 

1  1239 

437 

lb 

1  1782 

456 

1957 

19 

12286 

3. 

K 

K  IK 

1  9 

1  1  1  09 

4  1  7 

13 

1  1  170 

417 

1958 

13 

131U8 

3. 

K 

KK  7 

1 1 

1  1423 

433 

1  1 

1  1954 

469 

1  959 

13 

1  1638 

3. 

5 

K  1  1 

1  5 

I2U28 

463 

■jj 

I  7 

<- *i  < 

1960 

5 

lKBKo 

3. 

3 

522 

5 

119/0 

47  1 

305 

896306 

2 

8 

12028 

3.7 

459 

I95K 

3. 

7 

32  5 

I29d0 

464 

! 

1955 

! 

IU750 

j  _ 

b 

357 

■ 

1  36  60 

532 

! 

1956 

i 

13000 

3. 

B 

K88 

1 

1  30  j 0 

49  1 

136  14 

492 

1957 

i 

10IKC 

3. 

7 

57K 

, 

1  51+00 

48  1 

1  426o 

5?  3 

1958 

i 

13380 

3. 

6 

k  n 

14*:  L>0 

5  1  5 

i 

14181 

512 

1959 

2 

126K5 

3. 

6 

K  5b 

2 

135g0 

505 

2 

1  3799 

506 

1960 

1 

1  1570 

3. 

6 

K  1  K 

1 

14  3  70 

566 

' 

147  1  d 

56  1 

89o8b3 

457 

912 

10575 

3.8 

399 

1953 

73 

10520 

3. 

8 

397 

72 

11137 

419 

I95K 

178 

10306 

3. 

8 

592 

I  ft. 

11155 

4  1  7 

1  oO 

i  <  i 

1955 

189 

106Kb 

3. 

6 

K02 

185 

1  !6o5 

4  36 

1956 

130 

10857 

3. 

8 

K  1  3 

12H 

1  1  5  56 

434 

1957 

10K 

1  1251 

3. 

7 

K  1  5 

103 

1)751 

4  3  7 

un  i 

kin 

1958 

3. 

b 

KK3 

95 

1  2  1  1  8 

456 

7 

1959 

1  1  1 

1  1099 

3. 

£ 

4  1  7 

t  1  0 

I  1  777 

442 

ink 
104 

9*1.7 

I960 

23 

1  1449 

3. 

6 

K  1  K 

2  J 

1  I2o7 

420 

25 

1984 

73 

1  59 

10736 

3.7 

39K 

19KB 

2 

11515 

It. 

0 

KK  f 

I9K9 

H 

1  1  120 

3. 

B 

K  1  5 

3 

159  17 

55  7 

1950 

20 

1  1 U  1  0 

3. 

ti 

K3  1 

|  0660 

402 

195  1 

28 

1  I0K3 

3. 

6 

397 

1  14  15 

40j 

1952 

3. 

7 

KOO 

1 1 

10923 

380 

1953 

15 

9368 

3. 

5 

328 

1 2 

100  1  5 

364 

V* 

1  95K 

17 

10202 

5. 

6 

36  1 

1  ^ 

10519 

360 

1  Mi 

1955 

1  1 

11617 

3. 

7 

432 

1  0 

1  0468 

407 

8 

1022  1 

3t'  3 

1956 

5 

I093K 

3. 

7 

K06 

4 

11003 

4  1  3 

4 

12083 

4  30 

1  95  7 

K 

13093 

3. 

0 

K6B 

107U5 

393 

3 

1  1752 

4k  k 

1958 

3 

1  1707 

3. 

6 

422 

120O0 

464 

i  <n^p 

44  0 

1959 

1 

15570 

3. 

/ 

3  7b 

} 

1  25^0 

466 

8981 93 

2 

8 

12574 

3.8 

U72 

I9K9 

1 

16150 

3. 

8 

606 

J 

10950 

507 

1950 

15500 

3. 

6 

554 

1 

13  1  10 

496 

1952 

1 

15030 

3. 

8 

578 

1 

1  0  1  oO 

42  6 

1953 

1 

13250 

3. 

7 

490 

I 

9770 

422 

I95K 

2 

1  1793 

3. 

7 

437 

1  0555 

432 

1955 

1 

103K0 

3. 

B 

393 

1 

9390 

384 

1 

ioc  i  r 

4/ 7 

1956 

1 

10170 

3. 

8 

383 

1 

1  0000 

442 

1 

9134 

392 

898^05 

163 

366 

1  10  IK 

3.9 

422 

1951 

6 

I0S20 

3. 

9 

409 

b 

12  166 

424 

1952 

20 

I099o 

3. 

9 

K30 

Id 

1  1599 

45  1 

1953 

57 

1  1280 

3. 

427 

56 

1  12o2 

42  1 

1  3 

10443 

397 

I95K 

76 

1  1  1  IK 

3. 

b 

4  18 

74 

10979 

4  1  1 

68 

1067  1 

3vS 

1955 

68 

1  IK32 

3. 

a 

430 

65 

1  14  15 

427 

55 

1  1067 

K  1  3 

1956 

K2 

I206K 

3. 

9 

Ko7 

39 

1  1101 

421 

29 

1  1845 

44? 

1957 

29 

12217 

3. 

7 

453 

29 

1  12b7 

428 

21 

1  1648 

45j 

PENNSYLVANIA 
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-DAUGHTlR-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  I L  A  r  I ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RcCOROS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


-GROUP lD   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   S  1 1- E   BY  FRESHENING  YEAk 


SIRl     DAUGHTER}  RECORDS 

MILK 

rtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

HOLSTEIN 

1958 

28 

1  1823 

3.8 

445 

1959 

29 

1  1  589 

3.9 

452 

I960 

5 

1  1562 

3.  b 

431 

69662 1 

87  275 

I  1555 

3.6 

4  16 

1949 

6 

1  1870 

3.6 

425 

1950 

31 

1  1280 

3.6 

409 

195  1 

55 

1  1  349 

3.  6 

409 

1952 

43 

1  1664 

3.6 

4  1  7 

1953 

39 

12363 

3.6 

442 

1954 

32 

1171b 

3.6 

4  1b 

1953 

23 

1  3060 

3.6 

465 

1956 

15 

1  2557 

3.6 

445 

1  957 

13 

12577 

3.6 

449 

1956 

10 

137U 

3.4 

4  7  1 

1959 

6 

1  1530 

3.4 

400 

8995  73 

1  1 

15020 

3.4 

5  1  7 

1951 

1 

1  502U 

3.4 

517 

9002  74 

7  9 

12369 

3.8 

47  1 

1958 

2 

1  1563 

3.  7 

428 

1959 

/ 

1  232  1 

3.8 

467 

90U342 

307  559 

1  1  370 

3.7 

42  7 

1954 

7 

1  1640 

3.  5 

405 

1955 

50 

12094 

3.7 

443 

1956 

70 

11113 

3.7 

4  1  0 

1957 

1  06 

1  1  555 

3.7 

422 

1958 

1  5  1 

1  lb  1  4 

3.7 

436 

1  959 

157 

1  2042 

3.  7 

44  7 

I960 

Id 

11112 

3.7 

40  7 

90 1 1 96 

3  5 

7400 

2.5 

282 

1959 

3 

10507 

3.7 

394 

90  1240 

9 1  267 

I04IV 

3.7 

389 

1948 

9 

9546 

3.6 

342 

1949 

39 

10754 

3.  7 

400 

1950 

47 

1  0758 

3.7 

395 

1951 

49 

1  0690 

3.  7 

395 

1952 

37 

1  1  389 

3.  6 

4  \  7 

1953 

32 

1  0S06 

3.  7 

394 

1954 

18 

1  1464 

3.5 

406 

1955 

14 

12  149 

3.6 

44  1 

1956 

7 

1  1  397 

3.  6 

4  1  5 

1957 

6 

1  1345 

3.6 

406 

195b 

3 

t  3460 

i.  3 

472 

1959 

"* 

lOodi 

3.9 

402 

90 1445 

19  30 

10635 

3.7 

39  1 

1952 

1 

14920 

4.0 

592 

1953 

1 

1  4750 

3.  b 

562 

1954 

3 

1005J 

3.9 

396 

1955 

2 

9665 

3.9 

378 

1956 

1 

10360 

3.6 

377 

1957 

3 

67bd 

3.6 

3  1  3 

1950 

7 

1  1  56  1 

3.  c 

430 

1959 

9 

1116  1 

3.5 

392 

I960 

1 

1  003C 

3.  3 

353 

90230 1 

3  a 

1  Ob  33 

3.2 

343 

1955 

1 

13040 

3.  1 

400 

1957 

1 

0380 

3.2 

265 

1958 

1 

1  Ib50 

3.0 

354 

1959 

3 

10917 

3.2 

34  7 

1960 

2 

1  0460 

3.  1 

314 

90233 1 

1  2 

8935 

3.7 

333 

1953 

1 

8  1  6*j 

3.4 

279 

1954 

1 

9690 

4.0 

386 

90^9  1  5 

9                 1  it 

1  0  1  o  1 

3.8 

386 

1954 

1 

10010 

3.  4 

344 

1953 

3 

9757 

3 .  > 

370 

195/ 

1 

8040 

3.  7 

295 

1958 

^ 

9020 

3.  7 

33  7 

1959 

3 

I043S 

3.6 

3d4 

I960 

2 

12520 

3.  9 

486 

9051 93 

1  1 

1  4990 

3.7 

549 

1959 

1 

14990 

3.7 

S49 

903; 60 

4  9 

13660 

3.7 

499 

1953 

1 

1  3600 

3.9 

526 

1956 

1 

13320 

3.6 

482 

1957 

' 

13130 

3.  1 

486 

1958 

2 

15133 

3.6 

33  7 

1959 

3 

13470 

3 .  1 

5  1  3 

905357 

5  6 

1  3803 

3.4 

46b 

1956 

1 

1  3660 

3 .  1 

3  1  2 

1959 

14010 

3.4 

4  7  3 

903087 

2  2 

10925 

3.6 

385 

1955 

1 

7830 

3.9 

307 

1959 

1 

14020 

3.  3 

463 

904220 

1  1 

18710 

3.4 

643 

1959 

1 

1  h  7  1  0 

3.4 

o43 

904378 

55        .,  14$' 

1  1U34 

3.  7 

402 

1949 

3 

10034 

3.9 

389 

1950 

21 

1  1704 

3.  7 

433 

195  1 

2  1 

107/9 

3.  7 

397 

I9S2 

2b 

12463 

3.r. 

443 

1953 

20 

12059 

3.6 

43  1 

305-DAY  CONTtMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  Lb.  LB. 


24 

29 


1  1805 
I  1646 
112  14 


449 
436 
426 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RLCORDS     MILK  FAT 


1306  I 
12101 
1  1962 


9175 

325 

16 

12225 

438 

27 

109  17 

40b 

33 

10o05 

399 

35 

10776 

398 

1  1 

1  1093 

41  1 

30 

1  1003 

407 

27 

10563 

391 

24 

1  1365 

424 

22 

10920 

406 

1  4 

1  1  193 

416 

12 

1  1619 

43  1 

12 

1  1044 

429 

10 

11012 

433 

d 

12  163 

457 

7 

1267? 

468 

6 

10947 

40tt 

6 

12337 

462 

10930  394 
1 12b 1  408 


7 

1  182  1 

432 

7 

1  1786 

50 

1  1462 

43  1 

45 

1  1  174 

69 

10702 

395 

63 

1  1638 

105 

1  1  172 

4  1  6 

84 

10933 

13d 

1  1396 

424 

12b 

1  1427 

156 

1  1576 

433 

147 

12049 

lo 

11  192 

4  1  7 

18 

12547 

11647  424 

4  30 
4  1  1 
4  ',  1 
41  I 
425 
4  3  I 
4  7/ 

12840     4  76 


2 

1  Ib35 

423 

1 3 

12140 

44  b 

15 

1  1307 

4  14 

2d 

11314 

422 

2b 

112  79 

4  1  7 

3  1 

1  1023 

399 

4 

9573 

344 

1  b 

10b78 

400 

17 

10559 

369 

14 

1  1467 

429 

12 

1  1339 

419 

7 

11067 

420 

6 

1  113  3 

4  1  7 

6 

1  1622 

457 

6 

1  1632 

440 

5' 

1  1  602 

455 

5 

11441 

4  0  7 

4 

12005 

436 

4 

1269  3 

4  6  1 

1 

1  3400 

498 

1 

13490 

4  7b 

1 

1370  1 

493 

2 

10745 

4  Of. 

1 

13451 

4o9 

2 

9360 

374 

1 

I27u0 

465 

1 

1115  1 

4  1  1 

5 

10266 

39  1 

4 

1  1347 

430 

6 

10927 

4  13 

6 

10833 

403 

9 

1  13o8 

4  1  7 

7 

1  1836 

4  57 

1 

1OM0O 

364 

1 

10126 

34  6 

1 

d9b0 

329 

1 

7336 

2u6 

1 

7e00 

295 

1 

8437 

30  5 

1 

10  120 

384 

1 

9690 

34  7 

2 

11675 

437 

1 

10976 

413 

1 

3720 

336 

1 

10126 

393 

1 

1  1040 

4  10 

1 

10760 

4  1  7 

1 

IC900 

388 

1 

10320 

336 

1 

8437 

307 

1 

103d0 

370 

1 

1  u  7  1  5 

372 

1 

d600 

319 

1 

8589 

312 

2 

I0o7(l 

408 

2 

10334 

33? 

5 

1  1  706 

44  1 

4 

1  1859 

442 

2 

1  33d0 

487 

2 

14577 

529 

1 

9750 

376 

1 

12154 

4  36 

1 

1  1  330 

463 

1 

1  159R 

4  7  1 

1 

1  1780 

463 

1 

12697 

5  1  2 

107  15 

4  12 

1 

1  1652 

4  )j 

2 

120  15 

455 

2 

1  1500 

4.6 

3 

129o7 

463 

2 

1274" 

4o  1 

1 

13790 

509 

1 

1  1968 

4.'5 

5 

12224 

44b 

3 

12260 

460 

14^30 

337 

1 

1466  1 

545 

1 

1  3230 

528 

1 

15525 

5b4 

1 

15360 

606 

1 

15107 

54  9 

12551 

462 

10 

1  1369 

430 

23 

I2C  16 

438 

19 

1  1223 

4  16 

7 

10568 

393 
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-UAUGHTLR-AVERAoE  OF  SIRLS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  I  ^  A I  I  UNS — GROUPlU  BY  BREtK, 
BY   YtAK  UF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGc   BY  SIRE 


KECJRO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRL  SHENI NG  YEAR 


305-DAY 

CONT  i_MH 

.  AY. 

YlARLY  heru  average 

JAOGHTERS  RECOROS 

MILK 

I  EST 

FAT 

FRESH 

RlCORO^ 

MILK 

Tt  5  T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

F  A 1 

MILK 

fa  r 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT  • 

LB. 

Y  EAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LB. 

NO. 

LB* 

LB. 

NO. 

H0L5TEIN 

1954 

21 

12533 

3 

4  4  0 

195b 

I  7 

1267C 

3. 

ion? 

0  /  t 

17 

1  1X7  1 

1956 

1  1  32  0 

x  m 

(95  7 

3. 

3 

OT 

8B67 

3  10 

1956 

i 

1  2800 

3. 

7 

47  1 

"j 

12660 

446 

1 

12295 

448 

I9b9 

1 

1100 

2 

29 

1 

9760 

356 

1 

1  1946 

448 

9045  b  1 

107b  2072 

1  0646 

3.8 

40  1 

I9b2 

24 

10623 

3 . 

i!n7 

1953 

146 

10176 

3. 

y 

I  1  *i  UH 

H1A79 

39  6 

1 954 

30  1 

1  06  74 

3. 

6 

402 

289 

1  12  1 

4  18 

251 

1  0669 

39  / 

195r> 

4  1  5 

11020 

3. 

8 

4  16 

40  7 

114  4  1 

429 

345 

1114  1 

4  13 

1956 

320 

1  088  1 

3. 

7 

406 

312 

1  1045 

4  12 

262 

1  1325 

426 

1957 

295 

10893 

3. 

7 

408 

290 

1  1  144 

4  14 

24  0 

11199 

4  1  6 

195b 

267 

1  1376 

3. 

y 

427 

238 

113  75 

425 

222 

1  1627 

4  32 

1959 

239 

1  149  3 

3. 

g 

2  37 

1  I  345 

219 

11942 

44  7 

1  960 

65 

1  1339 

3. 

h 

43  1 

1  Ob94 

4  11 

62 

11929 

451 

VOHdVl 

2  5 

12069 

3.4 

k\z 

1955 

10530 

3. 

i 

347 

1 

13330 

430 

1 

1  1674 

4  1  / 

1956 

] 

1  2790 

3. 

6 

455 

1 

13280 

485 

1 

1  1805 

448 

1957 

9960 

3. 

4 

34  1 

i? 

15170 

6  10 

1959 

13  180 

3. 

5 

45b 

i 

10970 

390 

1 

1  1183 

4  1  1 

I960 

12910 

3. 

430 

i 

10700 

36  1 

1 

11619 

4  10 

905683 

22               3 1 

119  79 

3.8 

457 

1956 

6640 

4  • 

27  1 

i 

10  780 

42  1 

1 

1287  3 

4  7  1 

1957 

13035 

3- 

7 

12  335 

4  5  1 

2 

1224  6 

1 956 

10 

12793 

48^ 

9 

117  19 

439 

12329 

4  5/ 

1959 

15 

12123 

3, 

3 

464 

1  5 

1  1  367 

420 

1  2 

1  2583 

465 

I960 

3 

1432  7 

3. 

7 

536 

3 

12  160 

452 

3 

12233 

4  5  3 

9056  94 

2  2 

1  1  320 

3.7 

423 

1959 

1  1  320 

3. 

7 

423 

12330 

455 

1 

1  1859 

435 

90:>995 

2  2 

1 143b 

3.8 

436 

1953 

2 

11435 

3. 

b 

436 

2 

1  1320 

450 

2 

10682 

434 

906000 

192  386 

109b7 

3.9 

420 

1953 

6 

10620 

4  . 

430 

6 

12653 

460 

3 

1  243  3 

45  3 

1954 

2b 

113  15 

o 

448 

25 

12306 

2  1 

1190/ 

433 

1955 

4b 

1  1347 

4. 

0 

44  7 

4  3 

1  1 9  0  3 

452 

39 

12  183 

458 

1956 

39 

11156 

3. 

9 

434 

38 

1 24  39 

47  1 

34 

12438 

4/4 

1957 

59 

1  1  4  1  2 

3. 

9 

442 

59 

123  11 

462 

54 

1  1700 

443 

1958 

7  | 

1  1  02  1 

3. 

8 

423 

67 

1  ld99 

450 

62 

1  1995 

45  1 

1959 

109 

1  1530 

3. 

8 

436 

108 

120)5 

449 

103 

12393 

464 

1960 

32 

10553 

3. 

398 

31 

lib  17 

432 

3  1 

12346 

465 

90 78  73 

I  | 

8280 

3.3 

27b 

1954 

1 

8260 

3. 

5 

2  75 

1 

10  120 

357 

9002  42 

1  4 

15200 

3.4 

508 

1949 

| 

14  130 

4 

476 

1950 

| 

1  640  0 

3. 

5 

570 

195  1 

1 

1  6620 

3. 

4 

557 

1952 

1 

13650 

3. 

| 

427 

9083  1  0 

I  | 

17  370 

3*9 

677 

1  958 

1 

1  737  0 

3. 

9 

67  7 

\ 

1 2B  30 

464 

1 

12829 

4/9 

9090  7  7 

1  4 

1  1  68b 

3.7 

43  7 

1 95  d 

1 

11930 

3. 

6 

459 

1 2  9  1 0 

455 

1956 

1 2680 

3. 

tj 

4H  1 

1 

l2o  10 

469 

1 

1  1750 

44  1 

1957 

1 

11560 

3. 

42  I 

12460 

46  1 

1 

1  2306 

468 

1958 

1 

10570 

3. 

7 

367 

1 

1  t  V70 

4  58 

10584 

400 

909229 

1432  2563 

1  I  394 

3.7 

42U 

1  954 

9 

12  726 

3. 

477 

9 

1  1 994 

439 

11773 

424 

19  55 

222 

1  1834 

3. 

7 

4  37 

22  1 

120  98 

1  9  1 

12554 

456 

1  956 

268 

1  1404 

3. 

7 

4  1  6 

260 

1  1  868 

437 

251 

12266 

453 

1957 

425 

1  1262 

3. 

7 

4  15 

42  1 

12  1  1  1 

450 

393 

1  194  1 

442 

1958 

636 

11499 

3, 

7 

425 

585 

1  1940 

444 

520 

1255? 

466 

1959 

773 

11826 

3. 

6 

43  1 

772 

12147 

450 

753 

127  32 

4  /? 

I960 

230 

1  1619 

3. 

6 

424 

226 

1 2  1  1 6 

45  1 

22  1 

13006 

487 

909434 

57  10b 

I090S 

3.7 

407 

1955 

1 3 

10^4  5 

3. 

9 

396 

12 

12577 

475 

1  2 

1  1 68  1 

435 

1956 

1 0b  1  b 

3. 

397 

26 

1  1947 

448 

24 

1228  1 

46  7 

1957 

2  1 

1  090  7 

3. 

7 

4  03 

20 

1  1  6  1  5 

444 

18 

1  1284 

428 

1956 

19 

1  186  7 

3. 

445 

15 

117  10 

450 

13 

1243d 

4/8 

1959 

21 

12495 

3. 

5 

469 

2  1 

1  1«20 

452 

18 

1  2792 

487 

1960 

1  4583 

3, 

5b6 

116  15 

452 

13881 

52  1 

9 1 00  ^7 

I  3 

902  7 

4  •  2 

377 

1958 

9610 

4. 

1 

4  0b 

. 

1  14  30 

43  1 

i 

1069  3 

410 

1959 

9550 

4 , 

395 

1 

1  13/0 

426 

j 

1  1576 

414 

I960 

7720 

4. 

3 

332 

1 

/030 

244 

11194 

432 

9  1  0029 

1  3 

1  3  1  60 

3.7 

Lftli 

1 953 

1 

13620 

3. 

y 

515 

8  140 

386 

19  55 

I261U 

3« 

99  70 

425 

1001/ 

42  / 

1956 

] 

1  3050 

3. 

5 

454 

9590 

432 

9134 

392 

9 1 0630 

4  5 

9  708 

4.  1 

396 

1956 

1 

1  1730 

4. 

1 

479 

1 2620 

467 

i 

10540 

400 

1957 

! 

9230 

3. 

b 

347 

1 

9160 

33ft 

J 

10126 

377 

1958 

6440 

3. 

3 

320 

2 

B2  15 

289 

1  2306 

453 

1  959 

1 

10840 

4. 

6 

50  1 

10/80 

432 

11303 

44  7 

910774 

21  37 

1  1864 

3.8 

440 

1954 

8670 

3. 

4 

304 

1 

9o60 

3B2 

9439 

359 

1955 

b 

10916 

3, 

8 

4  16 

*} 

10493 

403 

1  1  643 

457 

1  956 

2 

1  104  5 

3. 

9 

429 

14210 

5  1  9 

i 

12295 

4b  5 

1957 

3 

13277 

3. 

7 

468 

2 

13/10 

5  IH 

2 

1230  1 

4/4 

1958 

7 

12  186 

3. 

7 

448 

12397 

454 

5 

12797 

462 

1959 

1  1 

1286H 

3. 

7 

470 

1  0 

1  18  17 

437 

9 

12792 

473 

1960 

8 

1231  1 

3. 

7 

444 

1  1  706 

454 

7 

13409 

513 

910H28 

1  3 

9537 

3.b 

333 

195  7 

10260 

3. 

7 

376 

I04B0 

373 

1 

10475 

379 

1958 

1 

7470 

3. 

5 

259 

1959 

1 

10880 

3. 

3 

363 

OB50 

33  1 

1 

10453 

384 

91  18  10 

6  12 

9Sbb 

3.6 

3SI 

1946 

? 

9690 

3. 

8 

37  1 

1949 

2 

6305 

3. 

7 

306 
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-UAUSHTKR  — A\/LRAGE  OF  SIRES  IN  SLRV1CL  IN  AKT1F1CIAL  CRECUlNi 
BY   YLAR  UF   FRESHEN  IiMo —  RlCORDS   FROM   THIS   STATc  l.NLY 


ORGAN  I  i  AT  I  CMS — GROUI»i_U   3Y  B'.lEo, 


DAUGHTER   AVEKAGc   BY  SIRi. 


KujUJ  Ai/^RAGE   KY  SlRE   BY   t  rtt  jHl  n  I  NG  YlAs 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TtST 
LB.  HCT. 


FAT 
LB. 


911901 


3       8603     3.6  310 


581      10  736     3.9  415 


V  I  22  BO 
9133  56 


1  IBI20 

2  1091b 


3.9 
3.8 


7  I  I 

4  12 


7      114  19     3.6     4  l< 


377      11702     3.9  456 


9139B8  I4?3 


918756  I 
919608  o9 


2491      11126     4.2  464 


2      13480      3.5  46j 


138     12023     3.8  454 


4      14033     3.4  474 


2  88  10 
5  13/99 


3.8 
3.7 


6      10618      3.5  367 


6      13258     3.9  504 


jOb-UAY 

COlMTtMR 

.  AV. 

YEARLY   HtRO  AV. 

FRESH 

RLCOROS 

MILK 

TCST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

1  AT 

RLCOROS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

RCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

L  0  • 

HOLSTEIN 

1950 

1 

7040 

255 

1954 

1 

6890 

3. 

1 

216 

1 

10430 

423 

19  55 

1 

14890 

3. 

/ 

12980 

46  3 

1956 

1 

1  3O4  0 

3. 

6 

529 

| 

I2b00 

46  1 

1 

1322? 

1957 

1 

14350 

3  • 

7 

536 

1 

13670 

50  1 

1 

13303 

1958 

1 

16560 

3. 

8 

e32 

1959 

1 

18070 

3. 

9 

o9B 

1 

14470 

56  1 

1 

14323 

I960 

3. 

b 

625 

1 

153/0 

568 

1 

15761 

1954 

70  7  C 

3. 

6 

25  1 

1 

10360 

379 

1 

7957 

1955 

1 

9040 

3  16 

1 

9700 

359 

1 

1031  1 

1956 

1 

9940 

3. 

/ 

364 

1 

1  1440 

4  19 

1952 

3a 

10478 

3. 

9 

4  10 

25 

1  1707 

4  jo 

195  3 

66 

1047  1 

* 

40/ 

64 

11397 

42  3 

18 

10d31 

1954 

d9 

1079  1 

4  18 

85 

1  1343 

435 

78 

1  155/ 

1955 

99 

10960 

3. 

9 

424 

9b 

1  IjOO 

436 

1956 

73 

1  1057 

3. 

9 

42  3 

/  j 

1  1300 

426 

66 

1  14  12 

1957 

76 

10688 

3. 

8 

405 

76 

1  1  333 

42  1 

73 

1  1034 

19Sh 

5b 

113/? 

3. 

6 

43/ 

3  1 

11/41 

436 

48 

1  IB/0 

1959 

6/ 

1  1563 

3. 

8 

436 

67 

1  1895 

44  1 

61 

1  1923 

1960 

13 

1  1  1  15 

3. 

/ 

4  1  1 

13 

1  1609 

422 

15 

1227  3 

1959 

1 

18120 

3. 

9 

/  1  1 

1 

1  3  1  JO 

51  1 

■It 

1 4o9  3 

1959 

1 

12480 

4. 

0 

496 

1 

128oO 

5  1  1 

1960 

1 

9350 

3. 

5 

327 

1 

BB70 

332 

1 

1  1  1  18 

1949 

1 

B  140 

3. 

5 

288 

1950 

1 

13090 

3. 

6 

4  72 

1 

12630 

435 

1953 

1 

12060 

3. 

3 

395 

i: 

12920 

45  i 

1953 

j 

10040 

3. 

7 

373 

1 

123  10 

454 

1956 

1  1550 

U. 

1 

4/2 

1 

12G60 

4  58 

1 

124  IS 

1958 

2 

1  1683 

3. 

6 

423 

2 

14323 

549 

2 

12/86 

1948 

28 

12013 

463 

4 

1  3868 

499 

1949 

59 

12203 

3. 

9 

47  1 

20 

1  1  7e2 

429 

1950 

39 

1  I78C 

3. 

9 

453 

2  2 

1  1  4  j  1 

42  3 

1951 

56 

1  1928 

3. 

It 

458 

3  1 

1  1461 

422 

195? 

44 

1  1592 

3. 

9 

453 

34 

1  1499 

43  1 

1953 

3b 

1  14  24 

3. 

9 

449 

36 

1  1  191 

413 

1  1 

1  1470 

1954 

33 

1  IblB 

4. 

0 

47  1 

33 

1  1331 

42  / 

32 

1  1206 

1953 

26 

I2o09 

4. 

1 

5  13 

25 

120/3 

458 

25 

1  16  15 

1956 

12677 

lj 

502 

15 

122o9 

4o^ 

14 

12833 

1957 

12 

12347 

3. 

V 

463 

12 

113/2 

4  54 

1  2 

12  199 

1  958 

3 

9790 

4. 

1 

389 

129  32 

49  / 

5 

12470 

1959 

2 

9815 

382 

2 

9900 

3d3 

2 

1  1075 

19  54 

14 

10304 

4. 

1 

424 

1  4 

119  28 

446 

1  1 

1  1397 

1955 

1  IB 

1  1290 

4. 

4/1 

1  12 

1  1696 

44  / 

99 

1  1696 

1956 

160 

1  1062 

4. 

2 

459 

155 

1  1645 

443 

149 

1  1786 

1957 

349 

1  1027 

4. 

2 

462 

336 

114  11 

440 

237 

1  1351 

1958 

4. 

2 

472 

ol4 

1  1383 

446 

55  1 

11917 

1959 

937 

1  132  1 

4. 

2 

473 

929 

1  1501 

443 

849 

12086 

I960 

233 

11194 

4. 

1 

460 

219 

1  13/7 

44  1 

228 

12210 

1958 

1 

13940 

3. 

6 

496 

1 

1  1600 

5  14 

i 

1  1336 

1959 

3. 

3 

434 

I 

1 2  1  30 

12  1  10 

1953 

1 

15590 

3. 

4 

337 

1 

8/30 

346 

1954 

1248  7 

471 

7 

1  1346 

426 

6 

10330 

1955 

16 

1169/ 

3. 

9 

45/ 

16 

1  1293 

433 

195  6 

15 

1  1800 

3. 

/ 

4  38 

1  5 

11525 

430 

14 

1  1933 

195/ 

33 

11/7/ 

3  a 

44  3 

33 

1  1361 

432 

26 

1  159  1 

1958 

3. 

8 

468 

26 

1  1632 

435 

22 

11642 

1  959 

21 

12184 

3. 

8 

438 

27 

1  1  633 

436 

26 

12368 

I960 

8 

1  1670 

3. 

7 

43  1 

8 

1  I3?4 

426 

8 

12674 

1952 

1 

1  1370 

3. 

6 

406 

J 

1  1200 

40? 

19  53 

1 

13480 

3. 

5 

467 

1  30  ?0 

1956 

1 

14660 

3. 

1 

460 

1 

13660 

3  1  / 

1 

12372 

1957 

3. 

4 

56  1 

1 

I3o40 

487 

1 

13876 

1954 

1 

8780 

3. 

8 

334 

1 

6830 

267 

1955 

1 

8840 

334 

1 

8400 

29/ 

1951 

2 

14730 

3. 

9 

363 

114  3  0 

489 

1952 

2 

13130 

3. 

6 

475 

1 

12050 

458 

1954 

1 

12670 

3. 

8 

464 

1 

10^40 

4  19 

1  170/ 

1950 

1  1020 

3. 

6 

397 

12  130 

457 

1951 

9400 

3. 

9 

364 

10  1  10 

374 

1952 

1  1090 

3. 

3 

364 

126/0 

460 

1953 

1  1390 

3. 

4 

383 

1  1  130 

44rt 

1954 

1  1060 

537 

9  130 

358 

1 

1  1816 

1955 

9750 

3. 

1 

304 

9720 

356 

1 

1079  1 

1958 

1 

10930 

3. 

8 

4  12 

1 

125  10 

473 

1 

1  394  1 

1959 

4 

12643 

3. 

8 

48  1 

4 

12233 

46  1 

4 

I418A 

4/2 
48  I 


312 
3// 


4  I  I 

422 
42  6 
432 
42  0 
442 
44? 
454 


4j/ 

468 


4H6 
4?3 
441 
492 
457 
504 
4  16 


4?3 
44'i 

45  ) 
4  ;3 

46  I 
469 
4/3 

46B 

50B 


3B5 
4  5  I 
434 
436 
445 
439 
480 


437 

50? 


45  I 
4  10 


5/6 
526 
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TABLE    I  5. --DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRtS   IN   SERVICC   IN   ARTIFICIAL  BRECOING  ORG AN  I L AT  I OMS — GKOUH  i_D   BY  BRitD, 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM    IHIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVcRAGt   BY   SIRL  RtCORO  AVERAGE   fiY   SIRE   BY  FKLSH&NI  NG  YtAR 


bOb-DAY  CuNlLMr>.   AV.   YtARLY  H LRU  AVlRW 


S I  RE 

JAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

test 

RECORDS 

MILK 

Tt  S 

T 

FAT 

RtCUROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

F'*  r 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

fCT. 

L8. 

YEAR 

NO. 

LB. 

HCI 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LO. 

LB. 

HOLSTCIN 

I960 

1 

14790 

4. 

0 

586 

1 

1  1  750 

426 

1 

12350 

463 

9233 18 

1  7 

1329b 

3.5 

1)7  1 

1954 

2 

1  1905 

5. 

5 

420 

2 

lOObO 

394 

1955 

1 

10670 

3. 

9 

4  19 

1 

84  60 

344 

1 

9984 

422 

195? 

1 

12790 

1958 

1 

13720 

3. 

t. 

6u7 

1  959 

2 

1  1  12b 

925749 

1  1 

13190 

3.6 

47a 

1953 

1 

13  190 

3. 

6 

4  (a 

1 

1  1510 

438 

9237 jO 

2  2 

1  1320 

4.0 

4  52 

1953 

1 

120b0 

3. 

8 

462 

1 

I20a0 

446 

1958 

1 

10b90 

4. 

2 

44  1 

1 

12430 

474 

1 

1  1630 

440 

921(097 

2  2 

1032b 

3. 7 

380 

1958 

1 

8920 

3. 

8 

336 

1959 

1 

1  1  730 

3. 

6 

424 

1 

1  1330 

4  1  , 

1 

12960 

47  b 

9242  57 

1  1 

bl70 

it.O 

208 

1959 

1 

5170 

4. 

0 

20o 

1 

10300 

576 

924564 

9  20 

13437 

3.7 

497 

1950 

1 

1  5800 

3. 

6 

574 

1 

12940 

422 

19  52 

2 

16165 

19b3 

2 

1964  0 

3. 

9 

7Q  1 

! 

143  10 

48  1 

1954 

1 

16631/ 

4. 

0 

664 

12640 

455 

1 

1225? 

44  1 

1 9  bb 

2 

1390. 

1956 

2 

14565 

3. 

9 

579 

2 

1  lb20 

434 

2 

12535 

452 

1957 

1 

1  1360 

3. 

3 

373 

1 

10770 

366 

1 

14246 

508 

1958 

12687 

3. 

4 

435 

2 

122o0 

453 

2 

12748 

456 

1959 

4 

13370 

3. 

7 

467 

4 

1  1895 

42  5 

3 

I2b47 

4  (.4 

1960 

2 

1057  5 

4. 

0 

4  19 

2 

88  10 

32  9 

2 

13652 

4  7  1 

925394 

1  1 

6860 

3.9 

267 

1959 

1 

6860 

3. 

9 

267 

1 

12b40 

45  b 

1 

1  32  J3 

49  1 

925596 

1  2 

100  lb 

3.6 

355 

1952 

1 

1  2980 

3. 

6 

46  1 

1 

1  1400 

'469 

1953 

1 

7050 

3. 

5 

248 

1 

10250 

4  15 

9257  78 

81  227 

10598 

4.0 

4  1  7 

1948 

2 

8875 

4. 

2 

369 

194  9 

14 

10  749 

1950 

30 

10437 

4. 

0 

41b 

14 

12090 

43  3 

1951 

37 

10434 

3. 

9 

408 

19 

1  1420 

4  10 

1952 

38 

10768 

4. 

0 

4z7 

30 

1  1  792 

437 

1953 

3b 

10829 

ii 

42  7 

3^ 

1  1308 

4  1  1 

19b4 

29 

1  1404 

3. 

9 

440 

27 

1  1922 

442 

26 

1  1297 

423 

1955 

18 

1  1823 

4. 

0 

467 

18 

123  13 

468 

18 

1  I86H 

4-*  1 

1956 

10 

12263 

3. 

7 

453 

10 

12B<>0 

467 

9 

1286  1 

4^0 

1957 

12678 

3. 

4 

428 

b 

1  1370 

4  15 

4 

1  1497 

429 

1958 

4 

12553 

3. 

7 

4  62 

4 

l2u^3 

44  5 

4 

12  197 

4i  t 

1959 

b 

12678 

3. 

9 

493 

b 

12  136 

453 

4 

12996 

4o9 

9261 02 

1  3 

1  1  773 

3.6 

422 

1957 

1 

11120 

3. 

7 

4  10 

1958 

1 

12260 

3. 

5 

431 

1959 

1 

1  1940 

3. 

5 

424 

92  7829 

45  153 

1  1  64b 

3.  7 

43  I 

1 949 

10 

1  1455 

< 

f 

420 

i 

12120 

42  6 

1950 

12 

I  1970 

3. 

7 

444 

4 

13860 

513 

195  1 

26 

1  1464 

3. 

7 

42  1 

12 

I2U2  1 

438 

1952 

26 

125  19 

3. 

8 

47  1 

la 

12  lo  1 

44  j 

1953 

16 

1272  1 

3. 

8 

488 

16 

1  1982 

43  5 

4 

1  1244 

4  1  5 

1954 

1  b 

1  1496 

3. 

6 

434 

15 

1  1875 

438 

13 

12238 

450 

1955 

14 

1089  1 

3. 

8 

4  16 

14 

1  1397 

416 

13 

1  1323 

4  1  9 

1956 

1  1 

1  1248 

3. 

7 

420 

1  1 

10776 

39/ 

1  1 

1  1628 

429 

1957 

10 

12243 

3. 

8 

469 

10 

1  1807 

452 

10 

1  1893 

445 

1  958 

7 

12  191 

7 

1 2  H  7  7 

4  78 

7 

12831 

1959 

6 

13698 

3. 

6 

498 

6 

12463 

466 

5 

13405 

508 

928919 

309  621 

1119  1 

3.9 

432 

1953 

13 

991  1 

3. 

8 

375 

13 

1  1806 

432 

2 

10982 

422 

1954 

99 

10515 

3. 

9 

404 

99 

1  1  374 

420 

88 

1  1231 

417 

1955 

1  14 

1  1  354 

3. 

9 

441 

1  14 

1  1966 

44  7 

108 

1  1502 

428 

1956 

72 

1  1337 

3. 

9 

437 

70 

1  1984 

454 

62 

12399 

473 

195  7 

77 

1  1332 

3B 

9 

7  4 

11982 

4  52 

6  7 

11851 

4  5  1 

1958 

107 

1  1705 

3. 

9 

450 

99 

12278 

457 

86 

1238H 

467 

1959 

1  12 

1  1999 

3. 

9 

463 

112 

12255 

462 

106 

12577 

475 

1960 

27 

1  1394 

3. 

8 

437 

26 

1  1866 

453 

26 

12801 

488 

929161 

66b           1 136 

10951 

3.8 

4  13 

1955 

39 

11312 

3. 

8 

432 

39 

11821 

444 

32 

1  1780 

43  7 

1956 

96 

10724 

3. 

8 

406 

95 

113  15 

424 

90 

12077 

45  1 

1957 

171 

1056  1 

3. 

7 

392 

167 

10992 

4  12 

141 

106  15 

415 

1958 

313 

1  1300 

3. 

a 

424 

288 

1  1502 

432 

2  74 

1  1670 

437 

1959 

4  18 

1  1  125 

3 

422 

4  1  7 

115  76 

4  36 

398 

120  18 

452 

1960 

99 

1077  1 

3. 

8 

410 

98 

1  1042 

4  14 

96 

12149 

459 

929445 

3  10 

1  1  7UU 

3.7 

434 

1951 

1 

10660 

3. 

9 

420 

1 

13790 

437 

1953 

1 

10750 

Q 

42  5 

1954 

2 

1  1435 

3. 

5 

407 

2 

1  1785 

438 

1 

1  1816 

408 

1955 

2 

14570 

3. 

7 

551 

2 

10785 

423 

2 

1  188  1 

4/3 

1957 

1 

12460 

3. 

7 

460 

1 

14  1  10 

524 

1 

12644 

480 

1958 

1 

13910 

3. 

3 

460 

1 

13530 

513 

1 

13625 

495 

1959 

1 

14100 

3. 

9 

543 

1 

1  1870 

435 

1 

128  18 

477 

1960 

1 

14790 

3. 

482 

1 

10550 

358 

1 

13135 

457 

929791 

1  3 

9170 

it.  1 

377 

1950 

1 

1  1260 

4. 

0 

450 

1 

1  1640 

4  12 

195  1 

1 

6660 

4. 

1 

273 

1 

12560 

451 

1952 

1 

9590 

4. 

3 

409 

1 

11530 

432 

7299  62 

28  HO 

13030 

3.7 

478 

1954 

1 

13360 

3. 

7 

493 

1 

128  10 

456 

1 

1  1598 

4.'4 

1955 

3 

15920 

4. 

0 

629 

3 

13370 

51  1 

3 

13650 

503 

1957 

4 

10780 

3. 

3 

413 

4 

1  1053 

408 

4 

1  1219 

M2  2 

1958 

9 

13484 

3. 

6 

48  1 

8 

120  1  1 

44  1 

6 

1282  ) 

472 
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TABLE    lb. — D AUGHT ER-AVEKAoE  OF   SIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI L  AT  I  C.MS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRL  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.    HIT.  LB. 


930692 
93  1 1 59 


I  11730  3.1  366 
171      10903     3.9  41/ 


9332  48  I 
9333b7  388 


2     10710     3.6  377 

1  12330  3.7  1*57 
863     12004     3.7  1*39 


1*3     10839     3.7  «*01 


93402  1  2 
934851  U9 


2  8035  3.6  295 
379      10985     3.8  416 


935933 
936055 


I  111*90  3.9  567 
28     111*1*2     3.9  1*1*6 


19     12250     3.U  1*16 


937720  2U1* 


6b3      1  1  720     3.5  1*09 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRL  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMR.  AV. 


YEARLY   HtRD  AVLRAGc 
FAT 


l*9l* 
l*ll7 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RCCORUS 

MILK 

FAT 

RFCORUS 

MILK 

YEAK 

NO. 

LB. 

PCT. 

L6. 

NO* 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HULSTtIN 

1959 

18 

13  127 

3.6 

472 

17 

12242 

453 

14 

13295 

1960 

12638 

3.  7 

464 

4 

10008 

409 

5 

1  1740 

1  960 

1 

1  1730 

3.  1 

366 

1 

115  10 

442 

1 

12579 

1  949 

■a 

12534 

3.7 

454 

1950 

16 

1  0846 

3.9 

4  16 

9 

12033 

455 

1951 

27 

1  1479 

3.H 

432 

16 

1  1031 

405 

1952 

30 

1  134  1 

3.9 

440 

20 

1  1444 

429 

1953 

23 

11196 

3.8 

422 

20 

1  1  196 

4  14 

7 

9967 

1954 

2  1 

1  1  565 

3.  ( 

424 

2  1 

1  1361 

412 

21 

1  1511 

195b 

1  5 

1  2439 

3.6 

4bl 

15 

1  1884 

436 

14 

10697 

1956 

12 

1 083<; 

3.  7 

406 

12 

118  14 

427 

12 

1  10  16 

1 95  7 

9 

1202  7 

3.6 

42  1 

9 

1  1686 

426 

7 

11353 

1 95d 

5 

1  1  502 

3.6 

444 

5 

1  2306 

452 

5 

1 273  1 

1 959 

6 

1311b 

3.7 

492 

6 

1  1  f  83 

429 

5 

1  2245 

1 960 

2 

5905 

3.7 

220 

2 

1  1  730 

434 

2 

14574 

1954 

1 

12720 

3.2 

405 

1 

11900 

4  1  5 

I  958 

1 

8700 

4.0 

349 

1 

110  10 

377 

1 

12055 

1959 

1 

1  2330 

3.7 

4  57 

1 

9  700 

345 

1951 

9 

1  1  050 

3.5 

391 

5 

10888 

415 

1  952 

76 

1  208  5 

3.7 

442 

52 

11603 

43  1 

1953 

1 02 

12044 

3.7 

439 

93 

110  19 

408 

I  8 

1  052  3 

1 954 

1  1  1 

1  1  524 

3.7 

425 

108 

1  1  006 

4  1  4 

99 

11166 

1955 

149 

12252 

3.  7 

448 

149 

1  1924 

44  5 

1  39 

11648 

1  956 

1  09 

1  1  853 

3.7 

437 

103 

11527 

423 

99 

12  16  1 

1957 

92 

12494 

3.  7 

458 

92 

1  1  890 

440 

88 

11704 

1958 

103 

12546 

3.6 

455 

95 

1  1  637 

432 

88 

12160 

1  959 

89 

1  3064 

3.7 

475 

69 

1  2  1  54 

44  8 

86 

1  2643 

1 960 

23 

13724 

3.6 

497 

23 

1  0744 

404 

22 

12610 

1951 

1 

1  1460 

3.8 

433 

1 

9d  10 

312 

1  952 

1 

1  0950 

4.0 

439 

1 

10660 

403 

1953 

2 

10715 

3.8 

404 

2 

9635 

360 

1954 

4 

1  1  703 

3.9 

460 

4 

109tt3 

408 

3 

9639 

1955 

3 

1  292  7 

4.0 

522 

3 

10017 

399 

2 

9996 

1956 

6 

978fcJ 

3-7 

363 

5 

10004 

364 

3 

1  070  7 

1957 

7 

1  0874 

3.  9 

424 

6 

1  02  32 

384 

5 

1 0054 

1958 

5 

1  0694 

3.  8 

407 

3 

1  1 4o7 

427 

3 

1  1074 

1959 

1  1 

1  1  325 

3.6 

407 

1  1 

1  1 630 

437 

1  1 

1  1603 

1960 

3 

10273 

3.5 

362 

3 

12263 

482 

3 

1  1950 

1959 

1 

9790 

3.8 

374 

1 

95  70 

354 

1  960 

1 

6280 

3.4 

216 

1 

1  22  30 

444 

1 

1  5238 

1  949 

16 

1  1504 

3.8 

437 

2 

1  2265 

402 

1950 

36 

11216 

3.9 

432 

10 

1  1584 

446 

1951 

4  1 

1  0096 

3. a 

378 

2  1 

10931 

396 

1952 

58 

1  1685 

3.8 

448 

38 

1  15t>6 

428 

1953 

70 

1  1429 

3.b 

431 

66 

10941 

40  7 

16 

1  1041 

1954 

52 

1  1  496 

3.6 

44  1 

50 

1  1  560 

428 

42 

11243 

1955 

42 

12570 

3.8 

486 

42 

119/5 

447 

35 

1  1446 

1956 

26 

1  1832 

3.8 

444 

26 

1  1  765 

432 

20 

1  220  1 

1957 

20 

10599 

3.8 

40  1 

20 

1  1463 

435 

1  5 

1  1690 

1958 

9 

1  0937 

3.  6 

398 

8 

1  0935 

4  1  7 

7 

1  1053 

1959 

8 

1  2333 

3.9 

479 

8 

1  1739 

455 

5 

13551 

I960 

1 

1  1  460 

4.5 

520 

1 

92o0 

385 

1 

10235 

1959 

1 

1  4490 

3.  9 

567 

1 

1  1070 

4  1  4 

1 

1  2034 

1955 

J 

1  1  439 

4.0 

46  1 

7 

10893 

4  12 

6 

116  14 

1 956 

4 

1  0403 

3.9 

4  1  1 

4 

1  1  320 

407 

4 

1  1  764 

1957 

6 

1  089b 

3.9 

420 

6 

1  1 032 

4  1  1 

5 

1  1504 

1958 

4 

12198 

3.9 

482 

3 

1  1  367 

439 

3 

1 2066 

1959 

6 

13418 

3.9 

:>  1 4 

6 

1  1  762 

458 

5 

12254 

1  960 

I 

11710 

4.  1 

476 

1 

1 2040 

475 

' 

1  0889 

1949 

2 

12500 

3.2 

403 

:\l 

15430 

566 

1950 

1 

12880 

3.0 

392 

1 

15330 

594 

195  1 

1 

1  1860 

3.7 

438 

1 

1  18  jO 

4  1  1 

1 952 

2 

1  6775 

3.4 

536 

2 

1  2460 

464 

1953 

2 

1  479t> 

3.6 

5  3  1 

2 

1  1200 

424 

1954 

2 

13135 

3.4 

44  1 

2 

1  3040 

46  1 

2 

1  1  560 

1 9  55 

3 

12960 

3.4 

446 

3 

1 2280 

455 

3 

1  09  1  5 

1956 

2 

1  220  5 

3.6 

434 

2 

1  2  1  u5 

445 

2 

11734 

1957 

1 

15290 

3.6 

585 

1 

12350 

459 

1 

1  200  1 

19  58 

2 

1  1320 

3-3 

375 

1 959 

1 

1  1290 

3.  1 

352 

1949 

17 

1  1918 

3.5 

413 

6 

12538 

447 

1950 

43 

1  1  183 

3.5 

387 

18 

12493 

445 

1951 

54 

1  1249 

3-5 

387 

35 

12029 

432 

1952 

61 

12276 

3.5 

425 

43 

12439 

451 

1953 

73 

12509 

3-  5 

431 

66 

12224 

438 

18 

12011 

1954 

1  13 

12404 

3.5 

432 

110 

125  13 

449 

101 

12061 

1955 

101 

12158 

3.5 

422 

101 

12361 

451 

92 

12409 

1956 

57 

1  1789 

3.5 

411 

55 

12397 

452 

54 

12430 

1957 

53 

12078 

3.5 

422 

53 

12  1  15 

442 

46 

12432 

1958 

34 

12225 

3.5 

425 

32 

1  1797 

435 

28 

12268 

3/1 

4/3 
1*02 
413 
40B 
1*53 
1*1*7 
521 


398 
i«15 
U3I 
1*53 
1*38 
1*52 
1*67 
4/2 


375 
41  I 

1*03 
383 
1*15 
1*37 
458 


1*1  1 

42? 
430 
4S7 
446 
424 
512 
420 

462 

435 
427 
422 
439 
468 
4S1 


4  16 

398 
434 
433 


4/6 
435 
446 
450 
454 
448 


PENNSYLVANIA 


37/ 


TABLE    IS.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BRELOING  ORGAN  I  ZAT  I  ONS— GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF    FRESHENING— RECORDS   FROH   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGc   BY  SIRL 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


505-DAY   CONTtMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


936034  13  24     11445     3-6     U 1  I 


936242  102  288      10395     3.8  396 


941567  65 


191  10316 


TtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  • 

NO. 

LB. 

LB  . 

HOLSTEIN 

1959 

36 

12794 

3.5 

44  1 

36 

12509 

454 

36 

12976 

474 

I960 

1  1 

1  1751 

3.5 

421 

1  1 

1  1084 

4  19 

1  1 

12466 

462 

3.6 

4  1  1 

1955 

1 

13930 

3.9 

540 

12  120 

490 

1 

13222 

4b4 

1956 

I 

6940 

4.3 

295 

1 

5o30 

261 

1 

7576 

32  2 

1957 

3 

10160 

3.7 

385 

3 

9960 

396 

2 

10192 

39  1 

195b 

5 

1S264 

3.  5 

531 

5 

126  16 

46  1 

3 

13345 

500 

1959 

9 

10628 

3.6 

387 

8 

12  134 

454 

■1' 

1  1993 

452 

I960 

5 

10770 

3.6 

385 

5 

1  1466 

430 

5 

1  IB26 

440 

3.7 

353 

1957 

1 

5990 

4.7 

284 

1 

10290 

36! 

1 

6529 

310 

1958 

3 

1015  7 

3.8 

371 

3 

9753 

348 

3 

10896 

3b6 

1959 

•  I'l 

10370 

3.6 

375 

1 

104  10 

352 

1 

9352 

324 

1960 

i 

8990 

3.5 

314 

1 

9530 

357 

1 

10181 

382 

3.8 

396 

1948 

3.7 

281 

1949 

16 

1  1334 

3.6 

431 

5 

12792 

472 

1950 

37 

3.8 

420 

12 

1  18  19 

427 

195  1 

48 

10436 

3.8 

396 

22 

11514 

415 

1952 

52 

1084U 

4.0 

426 

27 

12049 

437 

1953 

37 

10592 

3.9 

412 

31 

1  1  122 

405 

8 

1  1  100 

404 

1954 

35 

1  1333 

3.9 

440 

33 

1  1  >23 

423 

29 

1  1064 

406 

1955 

27 

1  1290 

4.C 

449 

24 

1  1830 

440 

20 

1  1587 

434 

1956 

13 

1  1484 

3.8 

433 

12 

1  1800 

436 

13 

1  185  1 

447 

1957 

10 

10905 

3.6 

424 

9 

1  1666 

419 

9 

1  1427 

427 

1958 

8 

1  1245 

3.8 

426 

5 

10B08 

400 

4 

1094  1 

404 

1959 

3 

10237 

3.8 

39/ 

2 

10/05 

386 

2 

1  1  135 

395 

3. >t 

538 

1957 

1 

12580 

3.6 

452 

1 

9550 

353 

1 

10420 

398 

1959 

2 

17220 

3.4 

579 

2 

122b0 

471 

2 

12699 

473 

1960 

2 

1  7830 

3.3 

584 

2 

1  1335 

414 

2 

13582 

500 

3.6 

455 

1954 

1 

12800 

3.6 

455 

1 

15330 

561 

1 

12906 

473 

3.8 

42/ 

1949 

1  1 

11114 

3.9 

430 

] 

109  10 

438 

1950 

63 

1  117b 

3.7 

410 

14 

129  14 

476 

1951 

96 

1  153  1 

3.8 

431 

47 

1  1874 

438 

1952 

128 

1  1  19  1 

3.8 

420 

87 

1  1573 

435 

1953 

1 67 

1  0932 

3.7 

406 

151 

1  1  160 

415 

34 

11010 

420 

1954 

234 

1  1291 

3.  b 

423 

225 

1  1438 

428 

206 

1  1408 

42  1 

1955 

246 

1  1850 

3.8 

446 

244 

1  1745 

440 

222 

1  1492 

430 

1956 

219 

1  1350 

3.8 

424 

2  14 

1  1608 

432 

199 

1  1908 

446 

1957 

262 

11417 

3.b 

426 

257 

1  1609 

433 

239 

1  1468 

432 

1958 

321 

1  1637 

3.8 

43S 

304 

1  1731 

435 

285 

12178 

455 

1959 

391 

12033 

3.8 

452 

389 

1  1829 

437 

372 

12357 

458 

1960 

130 

12047 

3.  7 

447 

127 

12055 

445 

128 

12678 

469 

3.1) 

33B 

1954 

i 

1 2980 

3.  5 

459 

1 

12800 

468 

1 

12066 

438 

1955 

1 

9990 

3.6 

362 

1 

13060 

476 

1 

12404 

44  7 

1956 

1 

13550 

3.5 

476 

1 

13040 

471 

1 

12437 

449 

1957 

1 

17810 

3.  I 

66  1 

1 

14860 

550 

1 

13342 

486 

I9SB 

2 

14405 

3.7 

536 

2 

1  3290 

498 

2 

1  3385 

499 

1959 

3 

12513 

3.4 

439 

3 

1  1943 

444 

3 

13345 

495 

1960 

1 

2690 

3.3 

90 

3.7 

1953 

5 

10702 

3.6 

388 

5 

10932 

402 

1954 

22 

1  1  178 

3.8 

4  19 

22 

1  1635 

429 

22 

10877 

398 

1955 

31 

1  1206 

3.  7 

4  18 

29 

1  1839 

442 

28 

1  1954 

44  1 

1956 

22 

1  159  5 

3.8 

436 

2  1 

1  1677 

440 

22 

1  1636 

435 

1957 

26 

10943 

3.7 

406 

26 

1  1698 

446 

22 

1  1248 

422 

1958 

22 

1  1817 

3.  7 

441 

17 

1  1473 

430 

15 

12030 

452 

1959 

25 

12329 

3.7 

448 

25 

12151 

46  1 

24 

12506 

472 

1960 

1 

1  1330 

4.0 

448 

1 

125  10 

468 

1 

13135 

49? 

3.6 

375 

1954 

2 

12435 

3.9 

475 

2 

1  1035 

409 

2 

10780 

38  1 

1955 

3 

13090 

3.7 

475 

3 

10880 

390 

3 

12008 

44  5 

1957 

6 

9422 

3.6 

336 

6 

11115 

397 

5 

1  1519 

420 

1958 

5 

1  1004 

3.  3 

384 

4 

1  1  165 

405 

4 

1  1587 

427 

1959 

1 

4770 

3.  1 

147 

9740 

330 

1 

9352 

324 

1960 

3 

1  1727 

3.6 

4  IB 

3 

10977 

396 

3 

126  1  1 

466 

3.8 

443 

1949 

1 

7040 

4.  1 

287 

1 

7030 

362 

1950 

2 

10805 

3.7 

404 

1 

13090 

4/6 

195  1 

1  1850 

3.9 

453 

2 

9/85 

432 

1952 

3 

12670 

3.3 

483 

11720 

455 

1953 

_J 

10730 

4.  1 

439 

1 

10270 

383 

1954 

1 

15630 

3.8 

593 

1 

9930 

402 

10758 

445 

1955 

1 

13930 

3.3 

453 

1 

9740 

390 

1 

9712 

397 

1956 

1 

15340 

3.4 

522 

1  1300 

427 

1 

1  1325 

456 

3.3 

4  18 

1953 

10360 

4.0 

4  1  1 

1 

9o30 

353 

1954 

1 

12300 

3.3 

406 

1 

1  3530 

483 

1  3004 

45  1 

1957 

2 

13290 

3.4 

444 

2 

10730 

392 

1959 

2 

12960 

3.2 

4  1b 

2 

1  1240 

403 

2 

1  1  183 

41  1 

I960 

1  1680 

3.  1 

360 

1 

1  1910 

423 

1  1619 

4  10 

3.8 

426 

1958 

2 

12200 

3.7 

453 

2 

1  1590 

42  1 

1 

13080 

4/2 

1959 

5 

12010 

3.b 

448 

4 

1  1563 

428 

3 

1  1823 

435 

1960 

2 

9715 

3.6 

340 

2 

10130 

389 

1 

I0b67 

402 

3.8 

394 

1956 

20 

9701 

3.8 

367 

20 

10873 

420 

17 

1  1337 

4j7 

1957 

46 

9912 

3.b 

376 

44 

10/42 

403 

37 

10934 

409 

1958 

56 

10803 

3.9 

4  16 

S3 

1  1243 

421 

52 

1  1415 

431 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIC AT  1 ONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATu  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  S1RL 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRLSHcNING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 

FAT 


944336  32 


U       9087     3.7  335 


65     10267     3.7  379 


944606  72U 


91(6  132  I 


9U6250  767 


946961  619 


1402     12276     3.7  1(50 


2       8095     3.3  262 


1311      11539     3.8  U35 


1390      10694     3.8  402 


91(7319  89 


223     10889     3.7  1(03 


948424  1 


91(9094  29 


6       9572     3.1(  321 


81      1  1926     3.7  1(39 


949159  72 


101      11224     3.5  38/ 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

L8. 

NO. 

LB. 

HOLSTEIN 

1959 

53 

10405 

3.8 

399 

52 

1  1203 

425 

47 

1  1852 

1960 

16 

1  084  1 

3.9 

4  19 

16 

1 1349 

433 

15 

12325 

1955 

1 

12070 

4.  1 

491 

1958 

3 

8893 

3.  7 

324 

2 

9220 

340 

1 

1  1510 

1951 

5 

9968 

3.6 

355 

1 

14020 

530 

1952 

24 

9804 

3.8 

37  1 

1  2 

114  11 

4  1  4 

1953 

17 

10216 

3.6 

37  1 

1  6 

11163 

4  1  1 

5 

1  1508 

1954 

9 

1  0968 

3.6 

399 

9 

1  1297 

40  7 

7 

10556 

1955 

3 

13173 

3.  7 

493 

3 

12087 

468 

3 

12015 

1956 

2 

13805 

3.7 

519 

2 

14330 

545 

2 

14339 

1957 

2 

11175 

3.7 

407 

2 

1  1670 

435 

1 

6704 

1 958 

1 

16010 

3.3 

536 

1 

1 2980 

489 

1 

1  2568 

1959 

2 

18265 

3.6 

653 

2 

1 1825 

439 

2 

12154 

1954 

6 

1  1  157 

3.  7 

4  1  3 

6 

12228 

467 

6 

12087 

1955 

140 

1  197  1 

3.7 

440 

139 

12260 

462 

129 

1  162  1 

1956 

1  94 

1  1  640 

3.7 

431 

193 

1  1  869 

448 

178 

12227 

1957 

274 

12063 

3.7 

44  1 

272 

1  1  708 

439 

25  1 

1  1604 

1958 

336 

12768 

3.  7 

468 

317 

12091 

453 

277 

12409 

1959 

363 

1  3050 

3.6 

476 

359 

12030 

452 

329 

12817 

1960 

89 

1  2460 

3.7 

459 

84 

1  1903 

457 

81 

1272  1 

1957 

8350 

3.2 

268 

1 

10150 

368 

1 

10333 

1958 

1 

7840 

3.3 

2S5 

1 

1  0920 

389 

1 

1  1205 

1  956 

72 

1  1  149 

3.7 

4  1  4 

7  1 

1 1380 

423 

65 

1  2038 

1957 

2  1  5 

1  1  169 

3.8 

4  1  9 

208 

11117 

416 

179 

1  101  1 

1958 

366 

1  1747 

3.8 

445 

351 

1  1273 

425 

336 

1  1413 

1959 

520 

11912 

3.3 

449 

517 

1  1464 

432 

485 

12043 

1960 

136 

11312 

3.7 

4  1  7 

134 

10830 

4  1  1 

136 

1  1757 

1949 

19 

12079 

3.8 

454 

7 

12476 

457 

1950 

68 

1  1  093 

3.8 

426 

31 

12093 

447 

195  1 

1  32 

1  0977 

3.6 

4  1  1 

55 

1  1694 

442 

1952 

1  8  1 

1  1047 

3.8 

414 

106 

I  1932 

445 

1953 

181 

1  0922 

3.7 

408 

167 

1  1226 

4  1  6 

53 

1  1374 

1954 

1  79 

1  1  004 

3.3 

4  19 

1  73 

1  1  1  66 

4  1  8 

158 

1  1  159 

1955 

183 

11010 

3.8 

414 

181 

1  1566 

436 

160 

1  1248 

1956 

125 

10612 

3.8 

398 

12  1 

1  1246 

420 

1 14 

I  1808 

1957 

1  17 

10772 

3.7 

403 

1  1  2 

1  1206 

418 

102 

1087  3 

1958 

92 

1  0896 

3.7 

406 

86 

11417 

425 

78 

1  1826 

1959 

9  1 

1  062  5 

3.8 

407 

89 

1  1754 

436 

88 

12123 

1960 

22 

9709 

3.6 

355 

19 

1  1  188 

41  1 

21 

12508 

195  1 

3 

8977 

3.8 

345 

2 

10220 

369 

1952 

34 

10315 

3.  1 

385 

25 

1  1468 

427 

1953 

52 

1  0706 

3.7 

398 

44 

1  1024 

4  18 

1 3 

10495 

1  954 

41 

1  1538 

3.7 

429 

39 

1  1  558 

433 

33 

10914 

1955 

27 

1  1209 

3.7 

417 

27 

1  1U39 

42  7 

25 

1  1675 

1956 

20 

1  135  1 

3.  7 

420 

20 

12175 

468 

20 

12080 

1957 

20 

1  1394 

3.7 

421 

20 

1  1286 

44  1 

1  6 

1  1628 

1958 

1  5 

12481 

3.6 

454 

1  4 

1  1705 

45  1 

13 

1  1893 

1959 

9 

12368 

3.7 

46  1 

9 

10728 

449 

8 

12009 

1960 

2 

1  4840 

3.6 

565 

2 

12600 

445 

2 

1  3097 

1952 

1 

9610 

3.3 

316 

' 

1  2240 

43  1 

1953 

1 

14020 

3.4 

477 

1 

14790 

549 

1954 

1 

9140 

3.4 

312 

1 

99  70 

39  7 

1 

10802 

1955 

2 

9890 

3.3 

321 

2 

10205 

373 

2 

9592 

1958 

1 

4880 

3.6 

176 

1 

9590 

34  7 

1 

9243 

1  952 

10 

1  1765 

3.6 

426 

9 

1  1620 

438 

1953 

12 

1  1207 

3-  7 

416 

1  2 

11678 

433 

1 

13898 

1954 

14 

1  1285 

3.6 

409 

14 

12087 

457 

9 

11915 

1955 

13 

1  1436 

3.9 

442 

1  3 

11745 

456 

1  0 

1  2424 

1956 

9 

1242  3 

3.  7 

456 

9 

12308 

466 

8 

12609 

1957 

8 

13023 

3.6 

467 

8 

12668 

48) 

6 

12324 

1958 

7 

13426 

3.6 

486 

6 

13255 

510 

5 

12989 

1959 

6 

1  1300 

3.8 

429 

6 

12663 

494 

6 

12955 

1960 

2 

13430 

3.9 

527 

2 

12280 

459 

2 

12595 

1956 

1 

10100 

3.3 

334 

1 

1  1  160 

402 

1 

1  1009 

1957 

13 

1  1462 

3.5 

396 

13 

12332 

445 

1  1 

1  1  169 

1958 

25 

1  1363 

3.5 

390 

22 

1  1806 

429 

19 

12436 

1959 

52 

1  1602 

3.4 

396 

50 

11771 

444 

45 

120  14 

1960 

10 

10782 

3.5 

369 

9 

1  1969 

441 

8 

12831 

435 
369 
449 
564 
26  I 
464 
443 

449 
434 
464 
438 
466 
462 
484 

362 
404 

455 
412 
429 
453 
447 


433 
415 
422 
443 
4  10 
444 
450 
467 


39  5 
410 
438 
465 
443 
464 
468 
478 


400 
346 
33  7 


516 

457 
468 
484 
458 
504 
513 
520 

364 
416 
458 
449 
467 


9503  14  1 


2     I20V0     3.8  449 


1954 
1955 


I  1  780 
12400 


3.7 
3.8 


43  1 
467 


950648  1 

4      10760     3.4  363 

1951 

1  10570 

3.3 

352 

1  11090 

39  1 

1953 

1  9510 

3.4 

320 

1  11640 

415 

1954 

1  12950 

3.4 

437 

1  13630 

489 

1  10900 

1955 

1  10010 

3.4 

344 

1  10070 

373 

1  11979 

950707 

3 

3     12733     3.8  485 

1955 

1  12820 

3.6 

4  56 

1  9240 

326 

1  8905 

1959 

1  13400 

3.8 

513 

1  13730 

504 

1  9690 

1960 

1  11980 

4.  1 

486 

1  8800 

333 

95 1058 

3 

4     13608  3.8 

516 

1955 

1  11840 

3.6 

448 

1  12760 

50  1 

1  10388 

1957 

1  7890 

3.8 

30  1 

1  11370 

436 

1  13178 

1959 

1  13330 

4.0 

528 

1  13170 

490 

1  12927 

I960 

1  18230 

3.6 

650 

10070 
1  1750 


377 
440 


9625 
10137 


370 
375 


388 
44  I 


314 

365 


400 
518 
475 


95 1928 

303 

853      11360  3.8 

429 

1950 

39 

1  1276 

3 

6 

426 

12 

126  14 

447 

1951 

1  19 

1  1077 

5. 

8 

4  16 

54 

12441 

446 

1952 

152 

1  1450 

3. 

7 

426 

96 

122  52 

44  1 

1953 

167 

1  188  1 

3. 

8 

446 

146 

12298 

443 

34      11385  4 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    15. —DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BRfcEO, 
BY   YEAR  OF    FRESHENING — RtCORDS  FROM   THIS   STATt  uNLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRlSHENINJ  YEAH 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMI'.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


952029  12 


952335  376 


9521(21  12b 


18      12659     3.6  452 


772      11464     3.7  U27 


273     11142     3.7  1(13 


16458     3.5  568 


954461  1 
954645  2 


955467  333 


9S5493  450 


1  13890  3.8  533 
4       879i(     3.6  316 


498      I07BS     3.7  396 


810     11417     3.8  U29 


9556  19  13 


956081  30 


957208  228 


21      12236     3.6  1)36 


37     12275  3.6 


533      1121*5     3.7  413 


FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORUS 

MILK 

FAT 

KlCOKDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1954 

1  16 

12190 

3. 

8 

464 

112 

12639 

456 

103 

12268 

446 

106 

12223 

3. 

8 

466 

103 

1  24  56 

455 

100 

I  2772 

465 

56 

12  169 

3. 

9 

473 

52 

124*5 

460 

52 

12450 

46  1 

Inc. 

1*0 

1  1282 

3. 

9 

440 

40 

11737 

436 

37 

116  16 

440 

33 

1  1839 

i. 

9 

46  1 

30 

122  52 

4  59 

25 

12597 

474 

.  QCft 

21 

1  2223 

3. 

7 

457 

2  1 

1 2  1  56 

450 

20 

1  3035 

483 

I960 

4 

12  125 

It. 

0 

4  34 

3 

1 0923 

422 

4 

12312 

46  7 

1958 

3 

1  3843 

3. 

5 

483 

3 

12  177 

439 

3 

13320 

43  1 

1  1 

12769 

3. 

5 

450 

1  1 

12158 

450 

1  1 

12296 

446 

1  OAA 

1* 

1  2233 

3. 

7 

460 

4 

100  78 

408 

4 

1 2448 

489 

Io^k 

96 

I  1395 

3. 

7 

42  1 

95 

1  1  722 

438 

87 

1  1  363 

420 

1  31* 

11721 

3. 

7 

440 

133 

1  1  69  2 

450 

1  30 

1162? 

4  3  3 

1956 

92 

110  7  1 

3. 

7 

413 

90 

11343 

427 

87 

1  1 680 

4  50 

1957 

1  27 

1  1395 

3. 

8 

!*  *  < 

126 

11635 

43  5 

113 

11210 

k<^H 

1958 

151 

1  1767 

3. 

7 

i  <  ' 

!  \  n  ^  ^ 

125 

i  o  < 

1959 

139 

1  1919 

3. 

7 

zVt 

453 

129 

4/6 

I960 

33 

1  1826 

3. 

7 

3 

1130  3 

428 

3  1 

12517 

1949 

3 

1  191/ 

3. 

5 

4  16 

1950 

7 

12274 

3. 

8 

464 

26 

1  0899 

3. 

6 

1  2 

11247 

412 

1 9  52 

32 

10900 

3. 

7 

404 

Vt 

I*  i  ^ 

lo^f 

39 

1  1288 

3. 

7 

420 

1 

!!•? 

090tJ 

1(6 

10891 

3. 

•'/  ■ 

4  2 

1  1  1  35 

i  i 

** ! 

3  f 

11155 

37 

1  1600 

3. 

7 

o 

429 

3  f 

113/1 

432 

32 

1  °695 

396 

19 

1  168  5 

3. 

7 

435 

1  7 

1118  3 

4  1  7 

1  6 

1170  7 

43  3 

1957 

1  7 

1  1332 

3. 

7 

4  19 

1  5 

1  1 5  V  i 

428 

1  6 

11365 

4?  8 

1958 

25 

11756 

3. 

7 

437 

22 

10?b4 

403 

16 

1  1735 

4  34 

1959 

1  6 

1  3029 

3. 

5 

1+60 

15 

1  1432 

424 

13 

12584 

47  1 

1960 

6 

1  1  943 

3. 

6 

425 

6 

1 12:>8 

429 

6 

12604 

4  74 

195*? 

1 

11*400 

3. 

5 

502 

1  3500 

473 

1 

14820 

3. 

4 

504 

131  50 

48  7 

1952 

1 

1  7760 

3. 

2 

577 

1  3940 

500 

1953 

1 

15670 

3. 

6 

565 

, 

12400 

456 

1954 

1 

1  6030 

3. 

4 

545 

I2&70 

476 

1 

1  6950 

3. 

4 

1  2  760 

485 

i  <n°n 

1  Jt  7 

1 

19940 

3. 

4 

"*7  0 

679 

i  \r\ 

52  7 

3060 

^9- 

-  o  5 

1958 

16090 

3. 

6 

605 

3040 

50  1 

1 

1  3908 

528 

195b 

1 

1  3890 

3. 

:>33 

1  32  30 

518 

1 

1  36  5  8 

512 

1955 

1 

7920 

3. 

3 

264 

| 

9630 

317 

1 

9145 

310 

1957 

1 

10310 

3. 

9 

407 

9040 

309 

1 

91  78 

32  3 

1 

8760 

3. 

7 

32  7 

32  1 

960 

9930 

3. 

7 

369 

0430 

353 

10  126 

7k  A 

54  6 

19  51* 

1 

9380 

3. 

3 

311 

1 

108  30 

395 

1 

1  0333 

3  75 

1955 

32 

11013 

3. 

7 

4  1  1 

32 

1  )  (  80 

453 

1  1^21^} 

23 

1  068  1 

3. 

7 

392 

?7 

1  080  1 

410 

25 

*~ 

195  7 

1*5 

1  130  1 

3. 

7 

4  1 5 

44 

114  29 

426 

39 

1  1 0  i  4 

4  1  6 

1958 

1  1  3 

11111 

3. 

7 

40b 

1  1  1 

1  I8d2 

44U 

95 

12315 

459 

1959 

2  1  3 

1  0922 

3. 

7 

401 

2  13 

1  1739 

433 

199 

12190 

449 

1  960 

66 

1  0b55 

3. 

7 

399 

64 

1  1  (  39 

434 

62 

1  30  11 

482 

1953 

3 

10910 

3. 

i 

404 

3 

1 2  853 

46  1 

2 

1  36  1  1 

46  4 

195** 

23 

12203 

3. 

a 

465 

23 

12214 

456 

1 9 

1  1920 

4  39 

1955 

63 

1  152  5 

3. 

8 

436 

63 

1 2300 

46  1 

48 

1214  1 

4  b  6 

1956 

76 

1  1320 

3. 

8 

429 

72 

1  1609 

436 

67 

12160 

457 

1957 

1 1*0 

11169 

3. 

7 

414 

136 

1  W  10 

439 

104 

I  1388 

42  7 

19  58 

198 

1  1707 

3. 

8 

4  43 

1  77 

12  115 

456 

}^ 

I  \ 

463 

19  59 

23  1 

122  12 

3. 

8 

4  58 

23  1 

19  1*7 

2  1  4 

4  r  4 

1 960 

76 

119  76 

3. 

1 

443 

7  5 

1233  7 

459 

73 

1 28  1  2 

460 

1955 

1  1260 

3. 

3 

3/3 

3 

9520 

358 

3 

9505 

342 

1956 

I 

9  120 

3. 

5 

320 

1 

10246 

377 

2 

1  2485 

3. 

8 

n 

1  9PL^ 

1 9  5b 

6 

1478b 

3. 

6 

540 

1  O  7  1  U 

k7? 

k7R 

7 

12504 

3. 

7 

460 

kkA 

1  tuQl 

t  7  A 

1960 

2 

1  2200 

3. 

8 

455 

520 

1  J   7  A  r 

< 

1956 

1 

1  0  IOC 

3. 

2 

327 

1 

10o40 

! 

1  Qlo^ 

1957 

2 

12310 

3. 

4 

Lb 
444 

19  58 

1  1 

13228 

3. 

6 

u  \q 

L7  1 

!  ^  i  ^ 

22 

1225  1 

3. 

6 

rf 

2  0 

1  ?7SS 

k*n 

\n  --> 

1  960 

1 

9240 

3. 

9 

j60 

9530 

354 

10  18  1 

1 91*  9 

17 

12466 

3. 

5 

445 

1)645 

417 

1950 

1*8 

1  1299 

3. 

b 

426 

18 

1  1826 

447 

1951 

57 

10863 

3. 

8 

405 

2/ 

1  (6b2 

44  1 

1952 

70 

1  1772 

3. 

7 

434 

46 

1  1037 

416 

1953 

70 

1  1396 

3. 

7 

422 

61 

10922 

4  1  1 

19 

10900 

402 

195** 

70 

1  1873 

3. 

7 

438 

6a 

1  10U3 

416 

62 

10706 

403 

1955 

78 

1  1504 

3. 

7 

426 

72 

1  1095 

419 

63 

1  1046 

4  13 

1956 

1*3 

1  1579 

3. 

7 

424 

42 

109V6 

408 

38 

1  1736 

442 

1957 

30 

1  142S 

3. 

6 

410 

30 

10740 

395 

25 

10957 

406 

1958 

21* 

1  1303 

3. 

5 

399 

22 

10881 

402 

22 

1  1245 

4  16 

1959 

21* 

1  1476 

3. 

6 

409 

24 

1  1  ?98 

440 

24 

12372 

461 

I960 

2 

8320 

3. 

5 

29  1 

2 

6875 

273 

2 

1  1396 

425 

PENNSYLVANIA 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlKfcS    IN   SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY  YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


OAUGhTEK   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE  8Y  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-UAY  CONTEMH.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LD.  LB. 


YEARLY  HERO  AVLRAGL 
RECORDS     MILK  FAT 


6     12753     3.8  475 


1951 

1  14070 

3.5 

496 

1  14210 

542 

1952 

1  11060 

3.  7 

414 

1  14410 

516 

1953 

1  1131*0 

3.8 

427 

1  14240 

52  1 

1954 

1  15330 

3.4 

523 

1  14300 

50  1 

1  12971 

474 

19SS 

1  11010 

4.  3 

476 

1  144V0 

523 

1  12699 

455 

1959 

1      14  130 

3.5 

491 

1  13940 

533 

1  13636 

528 

958782  77  20  1      11675     3.5  413 


1951 

9 

1036b 

3. 

5 

368 

2 

12735 

457 

1952 

45 

1  1789 

3. 

5 

4  10 

24 

1  1607 

43  1 

1953 

42 

1  1953 

3. 

6 

426 

33 

12185 

445 

13 

12109 

443 

1954 

35 

1259  1 

3. 

5 

444 

33 

12067 

449 

28 

1 1985 

44  7 

1955 

26 

13125 

3. 

6 

479 

25 

12460 

460 

25 

12175 

4S7 

1956 

15 

12975 

3. 

5 

459 

14 

124^7 

477 

14 

12551 

479 

1957 

1  1 

13224 

3. 

6 

477 

1  1 

12236 

476 

9 

11819 

44  7 

1958 

8 

13989 

3. 

5 

500 

0 

12142 

465 

5 

12598 

490 

1959 

8 

1294  1 

3. 

4 

448 

0 

1  176b 

439 

B 

12547 

467 

1960 

2 

15655 

3. 

4 

527 

2 

I2U95 

446 

2 

12895 

49  1 

959002  28  86     10509     3.9  405 


959121         430  735     11116     3.9  437 


1950 

7 

880  1 

4.0 

351 

5 

1  185b 

436 

1951 

18 

9570 

4.0 

380 

10 

1  1963 

446 

1952 

15 

1  1275 

3.9 

438 

9 

1  1  163 

412 

1953 

V 

10662 

3.b 

409 

9 

11267 

4  14 

5 

10623 

1954 

10 

1087  1 

3.  9 

424 

10 

1  1027 

4  12 

10 

10832 

1955 

10 

1  1596 

3.b 

436 

10 

1  1835 

450 

10 

1091M 

1956 

7 

1282  1 

3.6 

460 

7 

1  1079 

423 

7 

1  1784 

1957 

5 

1  1462 

3.6 

414 

10122 

380 

5 

965  3 

1958 

2 

1  2270 

3.  7 

454 

2 

10U25 

395 

2 

12274 

1959 

3 

12157 

3.4 

4  16 

3 

1  1  107 

405 

3 

1  192S 

393 
401 
418 
452 
366 
44  1 
436 


1956 

13 

9967 

4 

0 

396 

13 

1  1  188 

451 

1  1 

1  147  1 

459 

1957 

161 

10766 

4 

0 

423 

160 

1  1950' 

460 

1  16 

1  1692 

456 

1958 

200 

1  1491 

4 

0 

453 

178 

1  1937 

46  1 

165 

1226R 

476 

1959 

281 

1  1350 

4 

0 

448 

279 

1  1  796 

455 

258 

12390 

479 

1960 

80 

11319 

3. 

9 

435 

75 

1  1  786 

45  1 

75 

12537 

487 

9606  18 

2 

4      13002      3.6  461 

1956 

1  12b60 

3. 

a 

486 

1  11260 

405 

1  11565 

1957 

1  12260 

3. 

8 

469 

1  9860 

347 

1  11423 

1958 

1  14760 

3. 

8 

561 

1  11260 

408 

1  10475 

1959 

1  12710 

3. 

3 

4  16 

1  10200 

378 

1  11478 

96  1493 

413 

596     11550     4.2  479 

1957 

4  1 

1  1023 

4 

2 

458 

40 

12322 

465 

35 

12484 

1958 

137 

1  1732 

4 

2 

492 

136 

12348 

4  72 

128 

12496 

1959 

328 

11575 

4 

2 

479 

326 

12281 

463 

303 

12736 

I960 

90 

1  164b 

4 

1 

488 

89 

12014 

454 

87 

13036 

420 
426 
375 
422 

471 
477 
484 
496 


963422 

6 

10     12018     3.7  447 

1955 

1  18390 

4.0 

729 

1 

16590 

621 

1 

14017 

1958 

4  10125 

3.4 

344 

4 

10665 

374 

2 

1  1290 

1959 

4  10385 

3.  7 

382 

4 

107  lb 

387 

4 

1  lb35 

1960 

1  14210 

3.8 

540 

1 

9500 

351 

1 

10519 

554 
39  1 

426 
3b6 


963947 

2 

5 

9981     3.7  358 

1957 

2 

10185 

3. 

7 

370 

2 

8995 

335 

2  10410 

1958 

2 

10190 

3. 

7 

366 

2 

97  15 

342 

1  11946 

1959 

1 

10140 

3 

2 

322 

1 

1  1060 

385 

1  12263 

3b4 
420 
426 


964599  6  14      11863     3.5  406 


1955 

1 

9490 

3.3 

313 

1 

10990 

388 

1 

1  1685 

437 

19S6 

1 

9920 

3.4 

333 

1 

10350 

370 

1 

10900 

366 

1957 

5 

1  1336 

3.5 

39  1 

3 

13294 

485 

4 

1  1643 

42  1 

1958 

3 

1  1657 

3.4 

397 

3 

1  1U23 

40  1 

3 

1  1776 

420 

1959 

3 

12437 

3.4 

424 

3 

1  1043 

394 

3 

12234 

440 

1960 

1 

606U 

3.0 

184 

1 

12546 

438 

965551  3  17      11669     4.0  461 


1951 

1 

9860 

4.0 

392 

1 

10120 

415 

1952 

2 

10190 

4.  1 

4  1  1 

2 

1  1920 

436 

1953 

2 

1  1485 

4.  0 

46  1 

2 

12035 

442 

1 

10072 

1954 

3 

12603 

3.9 

498 

3 

12  lo7 

468 

3 

1  1445 

1955 

3 

1  1560 

4.  1 

472 

3 

10960 

444 

3 

12048 

1956 

3 

1  1557 

3.8 

442 

3 

10757 

423 

3 

1  1339 

1957 

2 

1  1390 

3.9 

446 

2 

1  lb40 

447 

2 

10835 

1959 

13910 

3.9 

540 

1  1390 

434 

1 

1  1674 

373 
4  '.6 
476 
456 
42  I 
450 


9664  70 

4  7 

1  1452 

3.6 

4  14 

1956 

2 

1  1995 

3 

9 

47  1 

1957 

1 

1  1550 

3 

9 

454 

1958 

1 

16400 

3 

8 

618 

1959 

1 

15440 

3 

5 

542 

1960 

2 

9020 

3 

4 

306 

9666 10 

1  2 

10910 

3.2 

346 

1952 

2 

10910 

3 

2 

348 

966544 
9692  1  1 


1 

78 


19  10994  3.8  416 

2  14265  3.9  554 

41  12549  3.7  454 

I  7400  4.5  330 

191  10829  3.8  407 


1958 
1959 
I960 

1958 
1959 

1958 
1959 
I960 


10815 
10706 
10300 


I  12260 
I  16270 


25 
8 


13656 
12054 
13490 


4.0 
3.  6 
3.9 

3.8 
3.9 

3.  5 
3.7 
3.6 


436 
402 
406 

47  1 

636 

477 
440 
486 


7400     4.5  330 


13930 
13200 


52b 
50  1 


1950 

8 

1  120  1 

3. 

7 

4  16 

4 

12840 

474 

1951 

13 

10732 

3. 

9 

4  1  7 

7 

12297 

4  72 

1952 

31 

1067b 

3. 

8 

402 

20 

1  1530 

432 

1953 

47 

1  1247 

3. 

6 

42  3 

43 

1  1049 

414 

1954 

30 

1  1656 

3. 

6 

439 

26 

1  1223 

420 

22 
26 


13320 
1454  1 


2 

7115 

254 

2 

10889 

2 

13925 

513 

2 

14795 

534 

1 

1365(1 

14 

12046 

444 

14 

1299  3 

3 

9663 

384 

3 

1  1478 

1 

10260 

436 

1 

1  1391 

1 

1  1550 

494 

11173 

T 

12254 

454 

6 

12066 

25 

1  1544 

430 

24 

1  1814 

a 

1  1869 

436 

8 

12680 

i 

113  10 

44  7 

12023 

49  1 

560 


492 
475 
436 

474 
456 

450 
43S 
4o8 


11278  4.'0 
I  10  74  415 


PENNSYLVANIA  ib, 

TABLE    15. — UAUGHTER-AVlRAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    In   ARTIFICIAL   BRElLUN,,  UR^AN  It  A I  1 0  •.:> — GROUPED  BY  oRtcl), 
BY   YEAR  UF   FRESHENING— RlCORDS   FROM   THIS   STAK  ONLY 

OAU3HTER   AVERAGE   BY   3IRE  RECORU  AVERAGE   HY   5IRL   oY  UtESHEMNG  YEA,. 


305-UAY 

CONI1.MP 

.  AV. 

Yt_  ARL  7   HERU  AVl,IAjl 

SIRE 

DAUGHTERS  RECORLtS 

MILK 

T  *_S  T 

PcCORUS 

MILK 

TEs 

T 

FAT 

RCC0RU3 

MILK 

FA  1 

RcCORUS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

Ld. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lu. 

HULSTLIN 

1955 

i. 

9 

4  34 

1  9 

1  1  1  14 

432 

19 

1  1245 

4.;  4 

1956 

19 

1  1  76  1 

3. 

9 

453 

17 

1  1  I06 

439 

17 

1  13d  1 

44 ; 

1957 

8 

1  195  1 

3. 

8 

448 

7 

12626 

490 

6 

12668 

500 

1958 

6 

1  1  190 

3. 

7 

4  16 

4 

1  1825 

453 

3 

1  1895 

462 

1959 

7 

10783 

3. 

6 

36  1 

I 

1  I2u3 

427 

4  Vj 

1 

1043U 

3 . 

383 

9  SoO 

38  4 

1 

10039 

393 

969667 

220  375 

1  1946 

3.9 

459 

1953 

1 

1  1870 

3. 

s 

4  13 

1 

14260 

493 

1954 

12 

12033 

3. 

9 

460 

12 

117  13 

444 

12 

1  1786 

428 

IV55 

3. 

b 

462 

39 

1  I6rt 

433 

35 

1  1983 

440 

1956 

31 

1  1921, 

4. 

C 

4  70 

3  1 

12228 

463 

30 

1  1965 

44  9 

1957 

3. 

9 

44  1 

30 

1  1  I36 

4  13 

38 

1  1779 

4j3 

1958 

79 

1  1740 

4. 

0 

464 

7e 

1  1604 

438 

70 

12049 

433 

1V59 

3. 

9 

49  1 

13  1 

12  lt>0 

4S4 

30 

12100 

3  0 

11227 

420 

29 

12635 

478 

969669 

1 44             2 1 2 

12  177 

3.8 

1 

13250 

322 

1 

1 2  /  11Q 

460 

1 

12720 

474 

1954 

4 

13563 

3. 

8 

3  10 

3 

123110 

467 

10 

1  167  1 

12  110 

4  62 

9 

12647 

48  1 

1956 

12 

1  1776 

3. 

7 

445 

12 

1  1  129 

427 

1  1 

11615 

43b 

W57 

17 

12203 

3. 

7 

452 

1  7 

1  1083 

423 

12 

1  1474 

438 

195B 

43 

12247 

3. 

ft 

466 

40 

117  14 

443 

3b 

12282 

4(.« 

1959 

95 

12319 

3. 

7 

464 

95 

1  1816 

444 

69 

12366 

464 

I960 

3. 

U 

439 

2o 

1  1603 

439 

29 

12399 

46  1 

969897 

1  1 

1  1210 

4.3 

483 

1955 

1 

1 1210 

4. 

3 

483 

9727 12 

1  1 

17020 

3.6 

616 

1958 

17020 

3. 

6 

0  16 

1 

13690 

492 

973635 

•    31  92 

10634 

3.6 

384 

1950 

6 

10882 

3. 

6 

369 

4 

124  78 

443 

1951 

16 

10964 

3. 

6 

392 

9 

1  1  720 

423 

1952 

3. 

6 

431 

10 

12/45 

443 

16 

1  1  1  So 

1954 

13 

11116 

3. 

6 

398 

12 

10984 

392 

12 

1  154  9 

4  10 

1955 

1  1 

12  190 

3. 

5 

429 

1  1 

1  1059 

407 

1  1 

10313 

37/ 

1956 

3 

1  1746 

3. 

5 

4  14 

e 

10723 

386 

4 

10850 

4 

1047? 

378 

1958 

15190 

3. 

4 

318 

2 

12375 

45  1 

2 

1 182  1 

422 

9747  7it 

11  13 

1  1320 

3.7 

424 

1958 

3 

999n 

3 . 

9 

3b8 

4 

1  1840 

436 

4 

1  1371 

4  1  i 

195? 

7 

1232V 

3. 

7 

464 

7 

1  1900 

434 

6 

12426 

469 

I960 

1 

1  1230 

3. 

5 

398 

1 

6900 

28  3 

I 

10257 

3  7  8 

9731 37 

7  13 

9751 

3.7 

360 

1957 

2 

9605 

3. 

7 

34  7 

2 

8340 

296 

1958 

6 

9713 

3. 

b 

365 

5 

1  1  146 

404 

3 

10334 

364 

1959 

5 

8646 

3. 

7 

313 

5 

110  12 

386 

5 

1  1522 

414 

975138 

1  145  1905 

12998 

3.6 

46b 

1956 

64 

12903 

3. 

6 

464 

63 

116  17 

435 

61 

13164 

480 

1957 

250 

12861 

3. 

6 

460 

24  7 

1  1386 

43j 

212 

1  1550 

4  50 

1958 

524 

1  3077 

3. 

6 

469 

502 

1  1046 

439 

456 

12462 

464 

1959 

830 

13186 

3. 

6 

474 

626 

1  1943 

442 

754 

12561 

4  6  4 

237 

13033 

230 

12819 

473 

975683 

193  359 

1  144  1 

3.8 

433 

1953 

1 

12720 

3. 

4 

433 

1 

10o20 

382 

12063 

2 

12306 

455 

1955 

20 

1  128  1 

3. 

9 

439 

20 

12415 

474 

18 

12024 

445 

1956 

10719 

3. 

b 

4  12 

35 

1  1328 

434 

34 

12183 

457 

1957 

67 

10973 

3. 

b 

413 

66 

1  1377 

42b 

55 

1  1349 

4/7 

1958 

87 

1  161  7 

3. 

8 

440 

78 

1  lolO 

44  1 

74 

1  1997 

454 

1959 

1  1  9 

12262 

3. 

8 

462 

1  Id 

121  16 

452 

106 

12435 

465 

1960 

24 

12004 

3. 

8 

448 

24 

1  1893 

450 

24 

4  79 

975B92 

2  2 

9VI0 

3.5 

34  7 

195  7 

3. 

6 

245 

1 

8090 

279 

1 

8121 

299 

1959 

1 

12990 

3. 

4 

448 

1 

12930 

469 

I 

11456 

4  07 

973893 

183  324 

1  1540 

3.8 

433 

1955 

17 

1  1621 

3. 

8 

447 

17 

1 1825 

440 

17 

1  1919 

456 

1956 

37 

1  1  157 

3. 

a 

421 

37 

1  1249 

428 

12093 

6/ 

1  1227 

3 1 

51 

1  1798 

440 

1958 

84 

12103 

3. 

8 

454 

80 

12129 

457 

74 

12270 

462 

1959 

9ti 

12004 

3. 

d 

450 

98 

12  147 

459 

89 

1259  1 

477 

1960 

26 

1  0306 

3. 

7 

384 

25 

1  1  129 

417 

26 

12504 

472 

97o709 

1  2 

14950 

3.7 

54s 

1958 

I 

13270 

3. 

7 

490 

1 

13490 

505 

1 

15402 

579 

1959 

1 

16630 

3. 

6 

399 

1 

12780 

494 

1 

13865 

5/0 

17630 

I960 

15340 

3. 

3 

302 

! 

13120 

463 

1 

14519 

517 

9771  10 

3449  6479 

1  1  124 

3.9 

429 

1954 

206 

1  133  1 

3. 

8 

453 

197 

12  136 

458 

175 

1  1677 

437 

1955 

606 

10842 

3. 

9 

422 

590 

1  1674 

454 

524 

1  1846 

445 

1956 

735 

10854 

3. 

9 

421 

714 

1  1630 

44  5 

680 

1  1795 

451 

1957 

1 129 

10966 

3. 

9 

424 

1116 

1  1735 

451 

865 

1  1524 

441 

1958 

1495 

1  1323 

3. 

9 

438 

1342 

1  1653 

449 

1243 

11911 

459 

1959 

1801 

1  1588 

3. 

9 

446 

1795 

1  1641 

448 

1645 

1215? 

468 

1960 

507 

1  1565 

3. 

8 

442 

487 

11749 

449 

494 

12409 

480 

978750 

311  505 

10734 

3.8 

402 

1953 

8 

9913 

3. 

7 

372 

8 

1  1475 

421 

1954 

10 

11012 

3. 

8 

416 

10 

1  1345 

428 

10 

1  1459 

420 

1955 

23 

10689 

3. 

9 

417 

23 

1  1363 

430 

15 

1  1657 

431 

1956 

45 

1  1099 

3. 

8 

419 

45 

1  1501 

433 

42 

12294 

468 
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TABLE    I  3. — DAUGHTER— AVERAGE  OF  SIReS   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I Z  A  T  I  UNS — GROUPED   BY  GREED, 
BY   YfcAR  OF   FRESHENING — RLCORUS  r-ROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   3Y  SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONT..MP.   Arf.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTER:. 

RECOROb 

MILK 

test 

FAT 

FRESH 

RCCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCOROS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lfc. 

HOLSTE IN 

1957 

1 23 

102  72 

3. 

8 

387 

122 

1  1392 

428 

103 

1  1606 

435 

1958 

133 

1  1068 

3. 

8 

41/ 

122 

1  1710 

445 

109 

1  1651 

450 

1959 

13b 

1  I4B3 

3. 

7 

428 

133 

1  Ib96 

434 

122 

12  179 

436 

1960 

28 

1  1451 

3. 

6 

4  14 

2/ 

1  1246 

4  19 

26 

12372 

4o  1 

976/3  1 

8 

18 

10522 

3.8 

407 

1955 

3 

1  1540 

3. 

9 

454 

3 

12  143 

443 

3 

13053 

513 

1956 

4 

122  18 

4. 

0 

486 

4 

12718 

498 

4 

1  106S 

454 

1957 

4 

10750 

3. 

8 

420 

4 

3343 

526 

2 

1  129P 

430 

1958 

3 

985  / 

3. 

9 

396 

3 

1  1690 

467 

2 

14268 

57  1 

1959 

4 

9283 

3. 

5 

329 

4 

1  1283 

422 

3 

10885 

40  1 

980008 

1* 

5 

8648 

3.4 

28V 

1957 

1 

7590 

3. 

4 

256 

1 

9510 

350 

1958 

1 

1093U 

3. 

6 

393 

1 

13930 

5  16 

1 

14072 

530 

1959 

3. 

b 

400 

1 

I4U30 

SOo 

1 

1431? 

5/8 

I960 

2 

7890 

3. 

2 

252 

2 

8d2b 

342 

2 

10345 

4  10 

OB  ft  3  U  A 

276 

10940 

3.3 

41  7 

1949 

1 

15600 

648 

1950 

2b 

11395 

3. 

8 

1  3 

117  74 

439 

1951 

48 

1  161o 

3. 

9 

452 

34 

11771 

44  1 

1952 

52 

1  1352 

3. 

8 

435 

39 

1  lbl  1 

429 

1953 

44 

1  1283 

434 

4  1 

109/7 

409 

14 

10644 

410 

1954 

2H 

1  1906 

3. 

8 

453 

26 

11095 

4  1  3 

2  7 

11333 

195b 

3. 

7 

444 

22 

12  198 

453 

23 

1  199  1 

445 

1956 

19 

1  1696 

3 . 

8 

438 

18 

1  1632 

434 

18 

12289 

407 

1957 

15 

11913 

|- 

b 

451 

lb 

1230O 

450 

14 

1229  1 

459 

195d 

14 

11171 

423 

15 

12247 

454 

13 

12368 

467 

1959 

1  0337 

3. 

7 

392 

1  2360 

457 

0 

12619 

4  70 

1960 

1 

9900 

3. 

2 

313 

1 

12580 

488 

1 

12132 

450 

98  I  5 0 b 

14 

964d 

3.6 

350 

1958 

I 

9270 

° 

332 

I04o0 

37d 

1  959 

1 2 

9  48  3 

3. 

344 

1  2 

119  13 

44  / 

1 2 

1  1 7  0  f 

433 

I960 

1 

11210 

3. 

0 

404 

1  1220 

4  18 

1 

12208 

400 

9BI"ji 

' 

4 

14338 

3.7 

534 

1955 

1 

12830 

439 

1 

92o0 

343 

1 

IC3I  1 

377 

1956 

1 

14410 

3. 

5 

499 

11020 

420 

195/ 

•  •*  .1;' 

1  52  1  0 

4. 

C 

604 

i 

104  30 

386 

1 

1  1783 

43  3 

1958 

3. 

8 

5  72 

i 

10  190 

363 

1 

1  1707 

44  6 

9820  30 

1 

3 

12423 

3.7 

458 

1955 

1 

114  10 

3. 

7 

424 

i 

8000 

380 

1 

7  16  1 

34/ 

1957 

3  1  1 

9370 

39  1 

1  959 

1 

I203U 

6 

439 

73  JO 

280 

1 

10311 

39  3 

Vti22  92 

4 

10978 

3.7 

410 

1958 

1 

1  1830 

45/ 

1 

1  1220 

419 

1 9  59 

2 

10175 

i] 

7 

375 

1039b 

39  1 

1 

1  2077 

44  7 

1960 

3. 

7 

4  14 

i 

9960 

36  1 

1 

1086  7 

402 

983739 

3 

8 

1459  1 

3.7 

544 

1955 

1 

13510 

3. 

5 

4/1 

i 

1  I45C 

4  19 

1956 

1 

16240 

346 

1  33oO 

474 

1 

13053 

453 

1  957 

3. 

4 

1  29  bO 

462 

1 

14240 

508 

1958 

j 

14637 

3. 

7 

34o 

11/10 

436 

3 

13305 

465 

1959 

2 

15160 

3. 

7 

553 

12  j35 

466 

2 

12993 

468 

9847  17 

3 

1  07  1  b 

3.6 

389 

1  9  b9 

3 

1066O 

3. 

7 

391 

10  123 

375 

1960 

3 . 

4 

442 

\ 

9770 

35d 

1 

10867 

402 

984/99 

32 

1(1 

114/0 

3.7 

41B 

1957 

1 

654  0 

3. 

233 

i 

7060 

258 

1958 

10 

1  1343 

422 

1  0 

123b7 

447 

5 

1  1  105 

404 

1959 

24 

1  1469 

3. 

8 

2  4 

117  7b 

439 

23 

12017 

45  1 

I960 

o 

1  1775 

3. 

3 

389 

1  1742 

426 

4 

12750 

467 

984601 

1 

3 

13397 

3.8 

500 

1952 

1 

10520 

3. 

0 

388 

1 

14260 

439 

1953 

1 

14000 

3. 

7 

bib 

1 

1  1  130 

376 

1934 

1 

9670 

4. 

1 

395 

1 

I24H0 

44  7 

1 

1  1129 

366 

984803 

5 

5 

127  18 

3.5 

45b 

1954 

1 

14630 

3. 

4 

304 

1 

1  lr.00 

410 

1957 

3. 

3 

487 

1 

7200 

266 

1958 

1 

5390 

3. 

3 

Id8 

1 

12  140 

463 

1959 

2 

14885 

3. 

/ 

34/ 

14920 

537 

2 

1  1963 

447 

98b722 

45 

1 1 6 

11239 

3.7 

410 

1  9b0 

3 

9987 

3. 

7 

14  540 

504 

1931 

16 

1  1H74 

3. 

7 

429 

10689 

396 

1952 

3. 

6 

382 

13 

10oo5 

39o 

1953 

22 

11105 

3. 

6 

40  1 

2  1 

!02b2 

385 

10 

10121 

33  1 

1954 

3. 

6 

442 

lo 

113  15 

4  17 

18 

1  0746 

404 

1955 

14 

1  1  704 

436 

13 

1  1047 

428 

12 

10956 

4  19 

1956 

V 

12068 

3. 

/ 

113/6 

42o 

12  137 

1957 

6 

1  1462 

3  ■ 

394 

11113 

4  15 

6 

1  1596 

4/6 

1950 

3. 

9 

102  60 

3 

12844 

49  / 

19b9 

3 

/3I7 

4. 

0 

2bo 

1  1  lo7 

429 

3 

1  164  1 

453 

1960 

4. 

3  1  1 

1 

1  1710 

440 

1 

10780 

413 

980302 

6 

j  3 

384 

1952 

1 

IUoOC 

3. 

6 

1953 

0 

1  1 150 

406 

9o  13 

359 

2 

1  1347 

430 

19  54 

3 

1  1257 

3  • 

b 

394 

1  M  7  7 

2 

1  0  1  10 

33  6 

1955 

1 

13430 

4. 

2 

562 

1 

12330 

466 

1956 

2 

10090 

3. 

6 

357 

2 

IO63S 

388 

1 

13799 

54  3 

ybo993 

2 

2 

1453b 

3.6 

522 

1959 

2 

14535 

3. 

6 

322 

2 

13370 

477 

2 

134r9 

503 

989939 

6 

7 

1  1537 

4.3 

499 

1958 

1 

11000 

4. 

2 

403 

1959 

4 

1  1  13i> 

4. 

3 

430 

4 

1  1490 

44  / 

4 

12135 

48, 

1960 

2 

124  10 

4. 

3 

348 

2 

132o0 

549 

2 

1412  1 

575! 

9903ol 

1 

2 

1040b 

3.3 

344 

1959 

2 

1040  j 

3. 

344 

1 

1 16  /0 

457 

99203b 

376 

377 

12031 

3.7 

439 

1937 

27 

1  1343 

3. 

7 

42  1 

2  / 

1  1773 

430 

22 

1  1631 

4  ,4 

1958 

184 

12  1  lo 

3. 

/ 

44b 

101 

1  1820 

439 

1  to 

12344 

46? 

1959 

288 

12329 

5 . 

7 

449 

286 

12035 

44  5 

266 

12393 

453 

PENNSYLVANIA 
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TABIC    I  b.      DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE    In   ARTIFICIAL  BREcD I NG   ORGANISATIONS — GROUPLO   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


DAUGHTER   AViiRAGl   BY  iIRL 


RECURD  AvlRAGE   CY   SIRE   l)Y   FRESHENING  YEA* 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVLRAGE 


SIRE 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

1  RLSH 

RECORDS 

MILK 

TbST 

FAI 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  T 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

■ 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB  . 

LB  - 

HOLSTE IN 

I960 

7a 

420 

7  1 

1  17  12 

4  34 

76 

12607 

463 

993761* 

6  10 

1  1629 

3.6 

Ull* 

1957 

3. 

6 

368 

1 

1  I5b0 

400 

1 

1  1848 

42  6 

I9s8 

? 

I 

3  * 

4  18 

4 

i  I9aa 

439 

3 

12074 

444 

1959 

1  409^ 

47  1 

2 

I25BS 

450 

2 

12617 

454 

1960 

2 

1  1010 

3  m 

g 

4  1  1 

2 

12995 

52  1 

2 

13607 

534 

99  b6  19 

3  9 

1  1801 

3.1* 

39  7 

1954 

'  ?q^? 

_ 

508 

1 

100  1*0 

34  1 

1 

9494 

3  1  1 

1955 

2. 

9 

198 

1 

1  I4V0 

36  1 

1 

9974 

336 

1956 

3. 

6 

470 

1 

9380 

359 

9941 

338 

1957 

: 

3  b 

7 

452 

1 

12  1  30 

455 

1  1630 

4  1  7 

1958 

12  160 

3  ■ 

405 

3 

107  13 

400 

3 

1  122  7 

4  1  2 

1959 

1 

9920 

3# 

„ 

316 

12000 

443 

1 

12753 

469 

I960 

34/ 

1 

1  2o20 

482 

12949 

492 

99  7478 

671  1156 

10887 

3.7 

396 

1955 

14 

1  1559 

, 

7 

430 

14 

1307  1 

482 

1  1 

1301  1 

47  7 

1956 

Jt, 

!  nooS 

3 

394 

95 

1  lb92 

443 

93 

12390 

45b 

1957 

3. 

o 

398 

220 

1  1  756 

438 

186 

1  1406 

426 

1958 

342 

l  no  m 

3. 

b 

398 

319 

1  1829 

439 

287 

12074 

43  1 

1959 

38  1 

3  • 

7 

413 

380 

1  1946 

442 

357 

12387 

458 

I960 

102 

3« 

4  1  7 

100 

1  Ib30 

426 

97 

12544 

466 

997U81 

151  239 

1  1  31*7 

3.7 

1*20 

1953 

1 

13350 

458 

1 

12470 

43  1 

1954 

6 

1098/ 

3 

7 

398 

6 

10888 

392 

4 

10143 

360 

1955 

14 

13046 

3* 

498 

14 

12  182 

459 

12 

1  1857 

439 

1956 

24 

1  1083 

3. 

7 

406 

23 

1  1  706 

431 

19 

1  1S41 

431 

1957 

37 

1  1  70b 

3. 

6 

418 

37 

1  1284 

424 

29 

1  1338 

4/  7 

195B 

57 

10963 

3. 

7 

405 

54 

1  1567 

436 

49 

1  1927 

446 

1959 

77 

1  1602 

3. 

7 

428 

76 

1  1746 

438 

72 

12386 

463 

I960 

23 

1  2563 

3, 

7 

460 

23 

1  1478 

427 

23 

1  192R 

44  5 

997772 

9  23 

1071*9 

3.5 

378 

1953 

1  0245 

3. 

7 

3b2 

1 

10340 

31-9 

1 

10279 

3oH 

1954 

|i 

1  1  323 

3* 

394 

4 

12198 

447 

4 

12290 

455 

1955 

10700 

3« 

375 

4 

12255 

434 

4 

10723 

393 

1956 

3 

1  142  I 

3 

400 

2 

1  1  700 

42  1 

2 

1  139  1 

423 

1957 

3 

1  1753 

3a 

409 

3 

1  1943 

426 

3 

1099  1 

408 

1958 

3 

11413 

3* 

400 

3 

12957 

479 

3 

13087 

474 

1959 

3 

1  0533 

3. 

b 

368 

3 

I0t87 

402 

3 

1  1373 

431 

7  98  1  VI* 

1  1 

5850 

3.9 

228 

1953 

1 

5850 

3B 

22b 

1 

7300 

278 

999678 

3  3 

1  1880 

4.0 

1*76 

1959 

i 

13910 

4. 

0 

557 

1 

1  19b0 

476 

1 

13832 

544 

I960 

2 

10865 

4. 

0 

436 

2 

1  1830 

46  1 

2 

12715 

481 

999938 

1*  10 

1  1852 

3.7 

1*39 

1952 

1 

1  2360 

3# 

42B 

1 

13050 

453 

1953 

2 

9015 

323 

2 

10300 

385 

1954 

2 

1  3245 

3  ■ 

442 

2 

1  1  145 

429 

1 

12437 

43  3 

195b 

3 

1  1040 

3, 

383 

3 

10250 

404 

3 

10130 

39  3 

1957 

13150 

3* 

4  I  1 

1 

12510 

475 

1 

12083 

400 

1959 

1 

15160 

4. 

3 

645 

1 

1  1580 

448 

1000390 

35  43 

12351 

3.8 

462 

19S8 

6 

15453 

585 

6 

12005 

459 

4 

1  1404 

44  3 

1959 

30 

1  1885 

3  a 

450 

30 

1  1U35 

438 

28 

127  17 

1960 

7 

3- 

7 

450 

7 

10263 

385 

7 

12337 

463 

1000392 

27  55 

1  16U7 

3.6 

4  1  7 

1954 

1  1 

12307 

3. 

6 

437 

1  1 

119  16 

433 

10 

12061 

442 

195S 

]  7 

1  1  06  7 

3  ■ 

7 

405 

1  1 

1  1556 

434 

16 

1  1449 

42  7 

1956 

3. 

7 

477 

5 

12100 

454 

6 

12052 

454 

1957 

7 

1  2290 

3. 

7 

450 

7 

1  18B4 

452 

4 

10729 

4^0 

195b 

7 

1  1  34  4 

3« 

7 

4  1  7 

7 

12000 

459 

7 

12530 

4  7b 

1959 

1  172  5 

3a 

428 

6 

1  1345 

424 

5 

13313 

498 

1960 

12320 

3a 

Q 

462 

1  1590 

406 

1 

12775 

477 

100  lb  12 

66  107 

101*39 

3.9 

403 

1957 

3« 

Q 

359 

1  6 

112  16 

424 

13 

1  126b 

42  7 

1958 

40 

1  0340 

393 

36 

1  1849 

442 

32 

12078 

458 

1959 

42 

1  103b 

3  • 

432 

42 

12636 

47B 

41 

127  16 

48  1 

1960 

9 

1  \  j44 

" 

45  1 

9 

12753 

477 

9 

1  3366 

510 

100 1 766 

3  4 

10  1  72 

3.9 

402 

1959 

954' 

3. 

9 

ill 

2 

13  145 

499 

2 

13233 

4.1 1 

I960 

11205 

4. 

1 

456 

2 

13290 

529 

2 

13723 

5'6 

1002 1 77 

U37  835 

1  1779 

i».0 

47  1 

1951 

]  ^ 

11609 

3, 

9 

455 

9 

1  I860 

449 

1952 

2a 

11428 

1 

462 

19 

12554 

471 

1953 

44 

1125  1 

451 

42 

1  1549 

43b 

8 

10749 

399 

1954 

62 

1  1209 

ii  B 

y 

450 

60 

1  1  464 

425 

56 

1  1452 

4^3 

1955 

103 

1  1242 

1 

455 

10  1 

12178 

45  1 

93 

1  1558 

426 

1956 

120 

1  1219 

i* . 

| 

454 

1  1  7 

1  !704 

440 

1  10 

12  163 

463 

1957 

139 

1  1678 

4. 

0 

464 

137 

12006 

450 

126 

1  1692 

444 

1958 

1  55 

12640 

4. 

0 

506 

147 

1  1940 

452 

137 

12243 

462 

1959 

181 

12925 

4. 

0 

513 

lao 

12127 

456 

167 

12694 

4U0 

I960 

38 

12362 

3. 

9 

484 

36 

12047 

456 

37 

12969 

49, 

1003598 

91  156 

11830 

3.7 

439 

1953 

1 

1  1450 

3. 

7 

42/ 

1 

9830 

393 

1954 

7 

1  1480 

3. 

7 

4  1b 

1 

12744 

467 

6 

1  1781 

43  1 

1955 

12 

12130 

3. 

I 

44V 

12 

1  1047 

443 

8 

1  1  145 

4  1  1 

1956 

1  1 

1208  1 

3. 

6 

430 

1  1 

12071 

442 

7 

12007 

4  78 

1957 

20 

1  152  V 

3. 

6 

422 

20 

1  1628 

438 

16 

1  1  158 

4  1  3 

195b 

35 

1  1679 

3. 

7 

430 

33 

1  19/7 

447 

30 

1  1959 

45  1 

1959 

55 

12514 

3. 

7 

465 

55 

1  IE83 

445 

52 

12468 

466 
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TABLE    13. — DAUGHTtR-AVcRAuE  OF   SlKES   IN  SERVICE   In   AR1IFICIAL   BRELDINo  ORGANISATIONS — GROUPED   Br  BKELU, 
BY   YEAR   OF   FRESHEN  I N„— RECORUS   FROM   THIS   STAI^  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRC  RECORO  AVCRAGE   EY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

303-bAY  CONTLMP.   AV.   YlARLY  HERD  AVERAGu 


SIRE  DAUGHTERS 

REG  oRUS 

ReCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

R  EC  OR US 

MILK 

FAT 

K  LCORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

L8. 

per 

L8. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLSTEIN 

I960 

13 

1  1609 

3. 

6 

429 

1  3 

1  1387 

43  1 

15 

12747 

474 

1  003833 

1 

1 

17090 

3.9 

672 

19S9 

1 

1  7090 

3. 

9 

o72 

1 

14//0 

38  1 

1 

1390(1 

552 

1004 1 44 

2 

4 

10009 

3.3 

323 

1958 

2 

8795 

3. 

4 

292 

2 

10360 

39  1 

1 

1  1587 

43  1 

1V59 

1 

1  1320 

3. 

3 

392 

1 

98  10 

370 

1 

12034 

432 

1 

1  1280 

3. 

2 

364 

' 

9  330 

33  7 

1 

12775 

436 

1004232 

19 

26 

10102 

3.  7 

377 

1957 

3 

6323 

3. 

6 

225 

3 

103)10 

362 

2 

5913 

223 

1938 

6 

!  1202 

3. 

7 

4  19 

6 

10438 

383 

4 

10653 

39  7 

1959 

3 

I096O 

3  _ 

7 

408 

3 

10434 

37  1 

5 

1209? 

439 

I960 

12 

10343 

3. 

8 

390 

12 

10720 

394 

12 

1  1960 

44  i 

1004259 

1 

1 

13940 

3.6 

503 

1959 

1 

1  3940 

3. 

6 

303 

1 

136b0 

330 

1 

14192 

529 

1005375 

3 

4 

13693 

4.0 

544 

1958 

2 

14580 

3. 

9 

370 

2 

9145 

390 

2 

9538 

40  J 

1959 

2 

13030 

3. 

9 

308 

2 

117/0 

45  1 

2 

1  1047 

433 

I00o3 17 

15 

4  1 

104  15 

3.8 

398 

1950 

3 

10447 

3. 

6 

3/3 

1951 

H 

1  0399 

4. 

0 

408 

0 

1  10  37 

408 

1952 

9 

10554 

3  • 

6 

378 

a 

1  1  198 

413 

924  0 

3. 

6 

3 

10/26 

3 

1  034  1 

398 

1954 

0 

1  1593 

3. 

7 

426 

6 

lOoJO 

400 

6 

10920 

405 

19  55 

4 

12213 

3. 

42  3 

4 

114  43 

42  9 

4 

1  1282 

422 

1956 

2 

10500 

3* 

3 

34/ 

2 

1  1  140 

42  1 

2 

1  127  1 

424 

2 

I203C 

4. 

2 

1  2b  33 

4  8/ 

2 

12399 

5/8 

1958 

1 

8680 

3. 

6 

315 

1 

9  1  40 

350 

1 

12099 

443 

1 

1  0000 

3  . 

8 

383 

1 

1  0  b  2  0 

403 

1 

1006  1 

3o5 

10068  64 

7 

9 

1  1989 

3.8 

446 

1955 

4 

107BO 

3. 

9 

4  1  3 

4 

9340 

37  1 

4 

9302 

365 

1936 

2 

1  1883 

42/ 

2 

3  310 

334 

2 

9450 

379 

3 

13653 

3. 

6 

3 

2 

53  3 

1006366 

1 

1 

15520 

3.7 

572 

1959 

1 

1  5S20 

3. 

7 

572 

| 

12760 

46  1 

1 

1  1456 

40/ 

100/020 

1 

2 

10  1/3 

3.6 

364 

1933 

2 

10175 

3. 

6 

3o4 

2 

10400 

377 

1007029 

, 

1 

9560 

3. 

3 

5  1  3 

I0071V4 

18 

23 

1  18/5 

3.8 

444 

1958 

9 

12802 

3. 

8 

480 

9 

12.:  76 

462 

9 

13219 

488 

1939 

13 

1  1652 

3. 

8 

435 

13 

1  14  lb 

423 

10 

12934 

480 

I960 

1 

13220 

3. 

4 

443 

1 

1  I3O0 

398 

1 

12346 

438 

1007680 

276 

358 

1  1  750 

3.7 

439 

1956 

3 

10313 

3. 

9 

403 

3 

12383 

462 

3 

1220M 

4  19 

195/ 

3/ 

10881 

3. 

7 

404 

33 

12379 

453 

33 

1  1489 

4?/ 

1958 

106 

1  1923 

3. 

8 

451 

88 

1  3  1  u7 

434 

b9 

135  16 

499 

1959 

1  6o 

1  2033 

3. 

7 

449 

163 

12192 

448 

143 

13040 

482 

I960 

46 

1  1849 

3. 

7 

445 

3/ 

12  133 

45  1 

43 

138  13 

513 

I00o622 

4 

9 

12948 

3.8 

489 

1957 

1 

9050 

3. 

6 

32/ 

1 

8930 

31a 

1  958 

3 

13240 

3. 

3 

3b2 

3 

122  33 

450 

1243/ 

4/0 

1959 

3 

12373 

3. 

7 

431 

3 

10860 

399 

3 

l??8H 

4  33 

I960 

2 

9895 

3. 

g 

3b3 

2 

10365 

403 

2 

10704 

401 

1008924 

256 

483 

10831 

3.7 

403 

1954 

6 

11267 

4. 

0 

443 

o 

12213 

462 

3 

10593 

4.3 

1955 

66 

10738 

3. 

7 

401 

64 

1  1  /25 

438 

54 

1  1293 

420 

1956 

86 

10399 

3. 

/ 

39/ 

83 

1  10/0 

413 

83 

1  1447 

43b 

1957 

10/ 

1  102  1 

3. 

7 

40b 

103 

10971 

409 

80 

I08S4 

415 

9/ 

1  100/ 

3. 

7 

1959 

91 

1  1416 

3. 

7 

424 

89 

1  1308 

427 

84 

122  10 

434 

1960 

28 

1113b 

3. 

7 

4  10 

2  / 

1  1303 

41b 

27 

1  1922 

444 

1009371 

50 

72 

13506 

3.9 

522 

1954 

1 

1  7090 

3. 

4 

379 

1 

17069 

686 

1955 

4 

14593 

3. 

9 

369 

3 

15d33 

392 

4 

16230 

60  7 

1 

11760 

4. 

0 

1957 

8 

12790 

3. 

8 

488 

3 

12/15 

480 

8 

13132 

503 

20 

11912 

4. 

0 

1939 

32 

13923 

3. 

9 

342 

32 

123/9 

488 

32 

12861 

302 

6 

1  160b 

3. 

b 

10093  72 

47 

65 

14271 

3.9 

557 

1956 

2 

12353 

4. 

0 

496 

2 

12490 

483 

2 

13382 

345 

193/ 

3 

U74j 

4. 

1 

3/0 

3 

12640 

493 

3 

9349 

366 

1958 

12 

14094 

3. 

8 

337 

12 

12248 

469 

1  1 

13233 

510 

1959 

37 

1489/ 

3. 

9 

379 

37 

13045 

30/ 

37 

13466 

517 

I960 

1  1 

12983 

4. 

1 

326 

1  1 

116  13 

460 

1  1 

1381  1 

348 

1009403 

1 

1 

12430 

3.5 

440 

1959 

1 

12430 

3. 

5 

440 

1 

10330 

37  1 

1010660 

1 

1 

150  70 

3.8 

569 

1939 

1  3070 

3. 

8 

369 

1 

1  30bO 

488 

1 

1333  3 

5  1  3 

1012374 

155 

282 

1  1935 

3.7 

433 

1952 

3 

1  1940 

3. 

3 

4  19 

3 

12027 

44? 

1953 

3 

1069b 

4. 

0 

423 

4 

99b3 

395 

19  54 

24 

12154 

3. 

8 

4  59 

24 

113  3  4 

4  29 

22 

11074 

4  1  3 

1953 

30 

1  179  1 

3. 

B 

44  1 

30 

1  1369 

433 

25 

1  1089 

423 

1956 

23 

1  1993 

3. 

6 

42H 

23 

1  12  16 

4  18 

19 

1234  1 

444 

195/ 

39 

1  1499 

3. 

7 

422 

39 

1  l2ob 

433 

32 

1  1034 

4/3 

1958 

58 

1  1822 

3. 

6 

4^6 

32 

1  I0o3 

423 

49 

1  14  16 

43d 

1959 

86 

12523 

3. 

443 

36 

1  I3b3 

428 

84 

12055 

454 

I960 

14 

12554 

3. 

6 

452 

14 

1 1  102 

42  1 

14 

12746 

4o7 

1012593 

14 

19 

11281 

3.6 

410 

1958 

3 

10604 

3. 

7 

388 

5 

1  1028 

409 

3 

1  1543 

4  ,/ 

1959 

13 

1  152? 

3. 

6 

4  19 

12 

1  1328 

434 

12 

1  1894 

434 

I960 

1 

9480 

3. 

6 

340 

1 

12  150 

480 

1 

1  139  1 

433 

10130  36 

6 

7 

12132 

3.8 

455 

195B 

1  1770 

3. 

453 

2 

10C35 

409 

2 

12230 

444 

1959 

12280 

3. 

a 

4o3 

1  19  lb 

44  / 

5 

13023 

493 
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TABLE    I  5.      UAUGHTlK-AVLKAGL  OF   SIRES    IN  StRVIC    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I  L  A  r  I  U/JS--GROUPLU   BY  P.RlLD, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLKAGt   BY   SIRt  RLLORU  AVERAGE   3Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAn. 


jOb-DAY 

CON  J  L.MP 

.  AY. 

YEARLY  HERO  AVERAGE 

SIRE 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TC5 

T 

FAT 

RLCOKUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO* 

NO.  NO* 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

HOLS  T 

c  IN 

1  0  1  34  I  5 

It  5 

10050 

3.8 

383 

1958 

1 

12350 

3. 

7 

4S4 

1 

1  1000 

399 

1959 

4 

9913 

3. 

8 

379 

4 

1  13BM 

4)0 

4 

1  1S35 

419 

1013? 16 

1  1 

1  3050 

3.3 

429 

1959 

1 

13050 

3. 

3 

429 

1 

130  10 

4  7b 

10 1 3760 

4                1 0 

1  2843 

3.7 

464 

1956 

1 

1  1400 

3. 

b 

403 

1 

10290 

S?  1 

1 

12437 

439 

1958 

4 

1  3373 

3. 

6 

483 

4 

12220 

440 

3 

I280H 

465 

1959 

4 

12525 

3. 

7 

455 

4 

1  1  743 

43rt 

4 

1  5042 

480 

1960 

1 

12190 

3. 

7 

447 

1 

1  I960 

510 

1 

12568 

467 

1014490 

79  167 

1  1572 

3.6 

4  14 

1952 

1 

12590 

3. 

2 

406 

1 

1  1400 

407 

1953 

1  I 

11519 

3. 

7 

4  1  7 

1  7 

10698 

415 

4 

1  1  126 

437 

1954 

25 

10596 

3. 

6 

376 

25 

1  1  130 

4  12 

21 

1  1  137 

410 

1955 

27 

12137 

3. 

6 

435 

26 

126  19 

466 

25 

1  1476 

426 

1956 

1  5 

1  1  79  b 

5 

4  1  7 

15 

1  1005 

43  1 

13 

1  18b  1 

452 

195  7 

14 

12o0  1 

3. 

7 

469 

14 

12  7  7  4 

48  1 

1  3 

1252B 

478 

1953 

28 

13109 

3. 

6 

466 

26 

12047 

449 

22 

12555 

4  74 

1959 

29 

12146 

3. 

6 

432 

28 

1  1  745 

148 

25 

12588 

478 

I960 

1  1 

1061b 

3. 

6 

37  7 

10 

1  1  102 

42b 

1  1 

1179  3 

4b  1 

10 1 4608 

162  132 

12095 

3.7 

450 

1958 

8 

10145 

3. 

8 

38  1 

7 

10993 

403 

7 

1  I32f. 

435 

1959 

136 

12031 

3. 

7 

447 

136 

12259 

453 

123 

12859 

4  7  b 

1960 

3d 

12548 

3. 

7 

470 

37 

12829 

478 

37 

13450 

499 

1015248 

793  1277 

1  17  17 

3.7 

436 

1954 

32 

12085 

3. 

7 

444 

32 

1  15U8 

42  5 

28 

1  1345 

4  18 

1955 

70 

1  1580 

3. 

8 

433 

69 

1  1408 

434 

62 

112  17 

4<j3 

1956 

61 

1  1  54  B 

3. 

7 

425 

60 

112  14 

420 

60 

12054 

45  1 

1957 

155 

1  13bb 

3. 

7 

4  lb 

154 

1  1002 

4  1  1 

1  2  1 

1  144  1 

4  32 

1958 

319 

1  1  862 

3. 

7 

44  1 

29o 

1  1  359 

429 

232 

1  1563 

4b6 

1959 

5  14 

1  1  776 

3. 

7 

440 

506 

1  1247  ' 

426 

463 

1  1970 

453 

I960 

126 

1  194  1 

3. 

7 

436 

1  1  9 

1  1225 

427 

122 

12101 

4o  1 

1 0 1  52  5 1 

1  2 

9765 

3.5 

344 

1955 

1 

8740 

3. 

5 

308 

1 

9970 

374 

1 

7586 

276 

1956 

1 

I  0  790 

3. 

5 

379 

1 

94b0 

362 

1 

958  1 

365 

10 15792 

244  473 

12124 

3.8 

464 

1955 

34 

1  1655 

3. 

9 

449 

33 

113  12 

4  1  j 

27 

12  192 

44  3 

1956 

7  1 

1  1985 

3. 

9 

469 

70 

12  1  05 

444 

69 

12845 

492 

1957 

92 

1  1753 

3. 

9 

456 

9  1 

1  lb9  1 

436 

88 

12302 

460 

1958 

109 

1  1954 

3. 

8 

458 

99 

1  I9nb 

44  1 

90 

12622 

469 

1959 

135 

12U71 

3. 

to 

4/5 

lb} 

12(197 

443 

1 30 

1  2t>35 

4  7  3 

1960 

32 

1  2272 

3. 

7 

45  1 

3  1 

1  1  526 

42  3 

32 

12  767 

4  74 

1015936 

167  328 

12229 

3.7 

452 

1955 

1 1 

12  104 

3. 

8 

461 

1  1 

12388 

452 

10 

12200 

44  7 

1956 

SB 

12128 

3. 

7 

448 

57 

1  1694 

439 

52 

I2b4  7 

4  75 

1957 

65 

1  2545 

3. 

7 

466 

64 

1  1444 

423 

b3 

1  133  1 

4z  7 

1958 

72 

1  2640 

3. 

7 

473 

70 

1  1  925 

444 

60 

12109 

454 

1959 

95 

1  2544 

3. 

7 

46  1 

9b 

121  18 

450 

89 

12766 

4  7  3 

1960 

27 

12363 

3. 

7 

453 

27 

122  18 

454 

25 

12917 

48  1 

1  0  1  62  12 

1  3 

126  13 

3.6 

459 

1957 

1 

1  1290 

3. 

7 

4  14 

1 

9980 

356 

1 

1  OOdO 

362 

1958 

1 

13150 

3. 

6 

476 

1 

12  1  DO 

440 

1 

9657 

350 

19SV 

1 

1  3400 

3. 

6 

488 

1 

11400 

406 

1 

1  2066 

44  7 

1016852 

i»92  979 

10688 

3.6 

388 

1950 

1 

1  3480 

3. 

6 

482 

1951 

20 

10724 

3. 

8 

398 

a 

9730 

385 

1952 

60 

1  1  192 

3. 

7 

409 

38 

1  1  195 

425 

1953 

1  3  1 

1  0769 

3. 

6 

39  1 

126 

109  1 1 

406 

30 

10816 

40b 

1954 

197 

1  1  1  76 

3. 

6 

4U4 

1  9  1 

1 1635 

433 

1  o7 

1  1264 

42  1 

1955 

216 

1  1206 

3. 

6 

407 

206 

1  1  754 

43  7 

1  69 

1  1499 

428 

1956 

125 

10923 

3. 

6 

395 

12  1 

1  1487 

429 

107 

1  1729 

439 

1957 

79 

10174 

3. 

6 

365 

76 

1  1269 

422 

b7 

1  1203 

4  1  5 

I95B 

69 

1  1282 

3. 

7 

413 

66 

1  1965 

446 

59 

1  2047 

448 

1959 

63 

10388 

3. 

7 

379 

63 

1  1606 

434 

60 

1  2090 

4b0 

1960 

13 

1  2653 

3. 

5 

445 

1  7 

12 1  65 

459 

lb 

12534 

473 

1016853 

335  661 

10600 

3.7 

390 

1951 

1  1 

1  1314 

3. 

5 

396 

4 

131  18 

44b 

1952 

28 

10930 

3. 

6 

399 

21 

1  lo  16 

43  1 

1953 

76 

10813 

3. 

6 

338 

74 

11123 

409 

2  1 

1  1355 

4  1  7 

1954 

1  1  u 

1  0580 

3. 

7 

589 

108 

1  1  125 

4  1  1 

90 

1  0908 

404 

1955 

84 

1  069  1 

3. 

7 

396 

79 

1  1255 

419 

75 

10849 

402 

1956 

56 

10b  1  9 

3. 

7 

403 

53 

10633 

399 

44 

1  1  35  1 

424 

1957 

77 

10804 

3. 

8 

405 

73 

10956 

4  1  7 

57 

11017 

4  1  b 

1958 

105 

10617 

3. 

7 

395 

99 

1  1227 

424 

96 

1  I2b0 

4/*b 

1959 

97 

1  1256 

3. 

7 

4  16 

97 

1  1628 

437 

9  1 

12032 

454 

I960 

17 

1  1059 

3. 

7 

405 

la 

1  069  1 

399 

17 

12104 

45b 

10 16950 

848  1440 

1  1529 

3.8 

43B 

1951 

25 

12607 

3. 

6 

456 

16 

12694 

468 

1952 

36 

12347 

3. 

7 

45  1 

22 

1  I9o3 

44  1 

1953 

3 1 

1  1  QbP 

3. 

7 

44  1 

20 

1  17  59 

442 

8 

1  1095 

4  1  4 

1954 

27 

1  205  1 

3. 

6 

437 

27 

1  1499 

42b 

26 

1  1009 

403 

1955 

39 

12035 

3. 

7 

449 

39 

1  IM03 

442 

36 

I  1835 

440 

1956 

49 

11272 

3. 

7 

420 

47 

1  1807 

447 

46 

1  1900 

448 

1957 

IB5 

1  0922 

3. 

8 

4  1  I 

183 

1  1  365 

444 

1958 

370 

1  1  527 

3a 

8 

442 

532 

11256 

43b 

304 

1  1820 

4b8 

1959 

520 

1  1959 

3. 

8 

455 

517 

1  1438 

445 

47  1 

1  1941 

4b  1 

1960 

153 

1  1920 

3. 

8 

45  1 

153 

1 1  lo7 

427 

155 

1  1937 

404 

1017139 

ia  25 

1064/ 

3.8 

402 

1954 

9450 

3. 

6 

335 

1 

10220 

373 

1 

9091 

37  1 

1955 

8 

11616 

3. 

9 

448 

8 

122  14 

460 

7 

10833 

409 

1956 

8 

1  1  193 

3. 

8 

4  14 

b 

12251 

457 

7 

15376 

497 

1957 

1 

13710 

3. 

V 

538 

1 

14000 

508 

1 

14323 

S29 

1958 

3 

8723 

3. 

7 

32  7 

2 

9420 

391 

1 

7358 

35  3 

1959 

4 

10995 

3. 

7 

4  15 

4 

12663 

470 

4 

12952 

485 
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TABLE    15. — 0 AU GH T ER- A V  EKAGE  OF   SIRtS    I N   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BKilEU, 
BY   YEAR   OF   FRtbHtNING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVcRAGe   BY   SlRt  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTcMk.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRt  DAUGHTERS 

RECORD} 

M  I  LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

!>CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1017797 

1 

1 

1  1 1*30 

3.U 

393 

1959 

1 

1  1430 

3.4 

393 

1 

9440 

34  1 

1 

1  1827 

422 

1020277 

12 

22 

1  1351* 

3.9 

1*36 

1957 

8965 

4.0 

352 

2 

1  1650 

428 

2 

1  1680 

433 

1958 

10 

1  1527 

3.9 

442 

7 

I03&4 

4  14 

7 

1  1263 

445 

1959 

8 

1244V 

3.  8 

4  1  1 

rt 

1  1  445 

439 

8 

12012 

457 

1960 

2 

1  3070 

3.9 

504 

2 

1  1760 

466 

2 

1  1968 

480 

IO20U  73 

449 

779 

11981 

3.8 

1*57 

1956 

27 

1  1133 

3.9 

430 

27 

1  IbVI 

44  1 

27 

12225 

465 

195  7 

1  IV 

1  1548 

3.  8 

443 

1  1  8 

1  1841 

442 

1  1  4 

12160 

457 

1958 

19d 

1  1792 

3.9 

455 

186 

1  1998 

449 

162 

1256V 

469 

1959 

325 

12079 

3.8 

462 

323 

12131 

450 

310 

12793 

477 

I960 

1  13 

12208 

3.8 

463 

1 1  3 

12086 

450 

1  1  1 

12960 

485 

102 1571 

It 

i» 

1  1330 

3.8 

430 

1959 

3 

1  1583 

3.8 

442 

3 

10V87 

4  1  7 

1 

10269 

380 

I960 

1 

1  0570 

3.7 

593 

1022393 

2 

3 

9500 

l*.0 

383 

1955 

1 

1  1740 

4.3 

499 

1  3360 

467 

1958 

1 

101  10 

3.9 

392 

! 

10550 

390 

1 

1  1772 

444 

1959 

] 

4410 

3.2 

14  1 

i 

9940 

365 

1  1837 

436 

1022601 

2 

3 

1  38B0 

3.6 

1*92 

1959 

2 

14155 

3.6 

500 

129  70 

477 

1 

1224  1 

463 

1  960 

1 

125  1  0 

3.7 

458 

12850 

466 

1 

1297  1 

486 

10230011 

1 

2 

10525 

3.9 

1*0  7 

1958 

1 

9390 

4 .  1 

383 

• 

8690 

37  1 

1  95V 

1 

1  1660 

3 . 7 

430 

1  0280 

4  1  6 

1 

1  0508 

422 

1023039 

1  ■ 

2 

1  0900 

3.6 

393 

1959 

2 

1  0900 

3.6 

393 

i 

12050 

470 

1023967 

B64 

18  73 

1  1  1 01* 

.  3.8 

1*  1 1* 

1950 

1 

1  0650 

4.  1 

435 

1951 

1*2 

10950 

3.8 

4  14 

19 

1  1427 

426 

1952 

1  7  1 

1  1362 

3.7 

419 

125 

11319 

42  1 

1953 

291 

1  1238 

3.7 

4  16 

2  76 

1  109  1 

40V 

79 

1  1  242 

4  1  4 

1954 

353 

1  1279 

3.7 

4  1  9 

349 

1  1267 

4  1  7 

312 

10951 

40  7 

1955 

368 

1  1491 

3.8 

432 

36  1 

1  1335 

422 

328 

11142 

4  1  5 

1956 

190 

1  1002 

3.8 

412 

183 

10909 

407 

165 

1  1415 

430 

1957 

162 

1  1245 

3.8 

423 

159 

1  1209 

4  16 

128 

1  1  184 

426 

1958 

1  38 

1  189  7 

3.7 

442 

1  1  6 

1  1  547 

430 

1  10 

118  11 

44  1 

1959 

109 

1  1570 

3.7 

430 

108 

10993 

4  1  7 

105 

1^016 

455 

1960 

43 

11053 

3.7 

408 

4  1 

1 1252 

4  19 

43 

12065 

455 

1024453 

15 

23 

12352 

3.7 

1*56 

1957 

1 

1262  0 

4.0 

509 

1 

10340 

3V6 

1958 

7 

1358  1 

3.6 

494 

1  048  1 

39  1 

4 

1243  1 

465 

1959 

13 

1  1807 

3.7 

437 

1  3 

117  77 

44  I 

9 

1  2652 

467 

1  960 

2 

1  3300 

3.7 

49  1 

1  1  935 

430 

2 

14770 

546 

10248  52 

2 

10  190 

3.6 

361* 

1955 

1 

9760 

3.5 

341 

10300 

430 

1 

9777 

360 

1956 

1 

10620 

3.6 

386 

J 

9890 

396 

10606 

404 

1021*856 

1 

1 

15500 

3.6 

559 

1959 

1 

15500 

3.6 

559 

146  10 

55  1 

1025205 

1 

it 

1  1483 

3.6 

1*03 

1952 

1 

1  1  060 

3.6 

396 

13IV0 

434 

1953 

1 

12790 

3.8 

488 

1 

10900 

398 

1954 

1 

14340 

3.  1 

444 

1 

11270 

4  1  9 

1 

11532 

42  1 

1955 

1 

7740 

3.7 

264 

12700 

488 

1 

1  1434 

425 

1025361 

1 

1 

8800 

<*.  1 

363 

1  958 

1 

8800 

4.  1 

363 

1025902 

1 

1 

15390 

3.1* 

52  1 

1959 

1 

1  5390 

3.4 

52  1 

1 

14630 

557 

10261 15 

2 

2 

1  1865 

3.8 

UUO 

1  958 

2 

1  1865 

3.8 

440 

2 

10555 

389 

2 

12252 

450 

1026938 

210 

1*10 

1  1326 

3.8 

1*26 

1952 

Id 

1  1896 

3.7 

44  1 

13 

1  1893 

452 

1953 

39 

1  1331 

3.  7 

4  19 

35 

1  1  389 

425 

7 

1  0677 

413 

1951* 

55 

1  1367 

3.7 

423 

54 

1  1  389 

428 

5  1 

112  16 

4  1  9 

1955 

57 

1  1974 

3.8 

452 

55 

12353 

455 

53 

11992 

446 

1956 

38 

1  1  504 

3.9 

446 

36 

1  1665 

438 

37 

12060 

454 

1957 

45 

1  1385 

3.  7 

426 

44 

1  1673 

436 

42 

1  1428 

439 

1958 

58 

1  1331 

3.8 

430 

54 

11691 

433 

51 

12358 

46  1 

1959 

77 

1240  1 

3.8 

468 

77 

12067 

450 

71 

12581 

469 

1  960 

23 

9360 

3.7 

344 

22 

10632 

390 

22 

12366 

453 

1028123 

25 

32 

121*57 

3.8 

i*70 

1951* 

1 

1  2960 

4.5 

582 

1958 

6 

12479 

3.8 

470 

8 

1  1999 

444 

6 

12243 

452 

1959 

22 

1  2497 

3.7 

468 

22 

1  1865 

439 

2  1 

1  2539 

463 

1960 

1 

8050 

4.0 

322 

1 

108  10 

418 

1 

1  0900 

426 

1030323 

1 

1  3000 

3.6 

1*7  1 

1  959 

1 

13000 

3.6 

4  7  1 

1 

1  3  1  20 

490 

1 

1335  3 

513 

1030i(0ii 

34 

I*  1 

126U  1 

3.6 

1*52 

1958 

9 

1  1547 

3.6 

4  1  2 

9 

1  1973 

454 

8 

12464 

467 

1959 

27 

12801 

3.6 

460 

27 

1  1987 

446 

26 

12071 

448 

1  960 

5 

12068 

3.5 

423 

4 

1  3000 

48  1 

5 

1  3000 

481 

1030635 

20 

1*5 

10963 

3.7 

398 

1952 

4 

10958 

3.8 

403 

3 

1  1733 

437 

1953 

8 

12418 

3.7 

458 

8 

1  1  104 

436 

1951* 

14 

10447 

3.8 

395 

13 

10848 

420 

12 

10528 

404 

1955 

10 

10939 

3.6 

395 

10 

1  1848 

449 

8 

10851 

414 

1956 

5 

1  1284 

3.  5 

395 

5 

10844 

429 

It 

12154 

462 

1957 

2 

101  10 

3.5 

349 

2 

1  1720 

444 

1 

10497 

408 

1958 

1 

13670 

3.4 

469 

,  1 

12250 

460 

1 

13145 

495 

1959 

1 

13170 

3.3 

428 

1 

12  100 

458 

1 

12786 

479 
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TABLE    I 5.— DAUGHTER-AVERAGE  OF   SlKtS    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN li AT  I ONS--GROUPLD   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGc 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

PWi-^Mk-TViisjr 

ri\C  jntlll  liu 

YEAR 

305-DAY 

L>  \J  n  1  L  n  r 

YtARLY   HERO  AVERAGE 

SIRE 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB  ■ 

N  . 

* 

ft 

NO. 

L8. 

Lb. 

HOLSTEIN 

IU3 1803 

125  235 

10372 

3.7 

379 

1954 

15 

10987 

3.  7 

4  07 

1  1 

1  1  102 

415 

1955 

51 

10097 

3.  7 

398 

50 

1  1  892 

4V 

46 

11636 

439 

1956 

48 

10423 

3.7 

38  1 

47 

1  1  132 

4  10 

48 

1  1506 

431 

1957 

36 

10344 

3.  7 

367 

36 

1  10^9 

407 

28 

107  13 

396 

1956 

35 

10209 

3.7 

375 

^  1 

112  79 

423 

3  1 

1  1  668 

440 

1959 

37 

1  1038 

3.7 

40  1 

37 

I  1777 

436 

37 

11972 

44  7 

I960 

13 

9934 

3.6 

357 

12 

10848 

4  10 

1 3 

1  2474 

4  7  1 

I033024 

6  9 

1  1805 

3.7 

440 

1958 

2 

13400 

3.6 

509 

2 

1  3205 

48  7 

2 

127  37 

4o2 

1959 

3.  7 

43  7 

12004 

438 

4 

13511 

494 

1960 

2 

12720 

3.8 

478 

2 

11045 

4  1  6 

2 

12  127 

44  6 

10330  32 

7  8 

12192 

3.  7 

452 

1959 

6 

1  1942 

3.  7 

438 

11225 

399 

5 

1  207  5 

442 

I960 

3.6 

4  51 

2 

9/25 

36  1 

2 

12650 

476 

1 0330  33 

IS  53 

11988 

3.8 

457 

1951 

1 

1  1870 

4.0 

47  1 

15090 

564 

1952 

5 

9654 

3.  7 

363 

3 

13  173 

4  94 

1953 

1  1 

12372 

3.8 

472 

10 

11759 

426 

4 

12598 

457 

1954 

10 

1251  5 

3.8 

473 

1  0 

t  1  320 

428 

9 

1  1064 

406 

19S5 

8 

13806 

3.8 

523 

y 

1  3  0  7  4 

476 

1  237  3 

4  60 

1956 

14056 

3.  7 

524 

3 

12528 

453 

4 

1  2080 

43  5 

1957 

6 

1  1340 

3.6 

409 

6 

12168 

44  1 

6 

11832 

434 

1  958 

4 

1  1793 

3.7 

442 

12103 

46  j 

3 

119  79 

45  7 

1  959 

2 

10403 

3.9 

400 

2 

1  1250 

44  3 

2 

1 224  1 

466 

I960 

1 

13720 

4.4 

608 

1  1  fi  1  0 

4  7  3 

1 

1  3004 

5  1  9 

1033908 

27  33 

1  1472 

3.7 

42  1 

1958 

7 

10436 

3.8 

39  1 

7 

1  O^fcO 

383 

4 

I  1 5  7  t 

432 

1  959 

3.7 

426 

1  4 

1  1  349 

428 

1  3 

11203 

429 

I960 

12 

1  1659 

3.  7 

425 

1  2 

124  36 

456 

1  1 

1  2986 

4/8 

1033985 

259  1*77 

10647 

3.6 

377 

1  950 

1 

8510 

3.7 

3  1  9 

1 

7240 

369 

1 95  1 

14 

1  1565 

3.5 

40  7 

11780 

44  7 

1952 

28 

10226 

3.  5 

3o3 

li 

9972 

380 

1953 

46 

10375 

3.5 

366 

39 

10662 

39  k 

1  0 

114  5  3 

4  1  7 

1954 

82 

1  0084 

3.6 

360 

8  I 

10605 

410 

66 

10  196 

384 

1955 

84 

10733 

3.6 

363 

a  l 

1  13o0 

429 

(  3 

11112 

4  1  6 

1956 

3.  b 

374 

46 

10/57 

410 

1*  7 

1  1  336 

4^5 

1957 

61 

10797 

3.  b 

382 

56 

1  0  /33 

406 

402 

1  958 

53 

1  1416 

3.  b 

399 

4  9 

1  1 002 

420 

4  5 

117 

4^6 

1959 

3.5 

440 

46 

113  12 

430 

1  1  78 

1960 

9 

1  1090 

3.3 

370 

V 

112  70 

42  7 

9 

1  1332 

432 

1031*4  52 

I  1 

8190 

3.6 

296 

1959 

1 

8190 

3.6 

296 

9220 

365 

9919 

3  7  7 

I03U466 

32  52 

10425 

3.7 

388 

1953 

1 

1  1340 

4.5 

3  1  1 

1 

13400 

504 

1954 

1  1 

10383 

3.6 

369 

|  ] 

10555 

396 

1  1 

1041S 

392 

1955 

15 

1  1016 

3.8 

4  W 

13 

1  1243 

432 

14 

104  1  7 

3m7 

1956 

5 

9774 

3.6 

3/7 

4 

1  1443 

4  16 

3 

13055 

483 

1957 

5 

12644 

3.6 

464 

1  1  790 

445 

3 

12266 

467 

1958 

a 

1  1539 

3.6 

4  17 

8 

11945 

447 

£ 

C^H 

1959 

5 

8664 

3.o 

322 

12228 

4^3 

1  tl 

1960 

3.9 

371 

1 

123bO 

479 

124  1  J 

1  H 

468 

1 031*1*  07 

1*  6 

11454 

3.7 

422 

1958 

1 

1  1400 

3.8 

438 

1 

115  10 

4  3  1 

1959 

5 

1  1502 

3.7 

430 

1  1400 

420 

12  184 

433 

1  03i*i*  7  I 

1  1 

15440 

3.8 

588 

1958 

1 

15440 

3.6 

588 

14220 

523 

1 

12786 

4o« 

10354  54 

1  1 

12  730 

3.6 

458 

1959 

1 

12730 

3.6 

458 

1 

9470 

360 

110  5  3 

42  5 

1 0358  50 

17  30 

10797 

3.9 

424 

1954 

3 

13730 

3.9 

527 

1  2400 

4  77 

3 

1  1794 

432 

1955 

4 

1  1  130 

3.9 

430 

1  1  008 

443 

1 1 173 

4  3  5 

1956 

3 

12543 

3.6 

470 

3 

1  1C77 

462 

3 

1 2065 

1957 

5 

9344 

3.8 

349 

5 

10292 

370 

2 

1  164  2 

432 

1958 

b 

1  1084 

3.9 

43  I 

4 

110  15 

406 

4 

1  1  /23 

424 

1959 

3.9 

466 

d 

1  1  3  tf  6 

42  J 

6 

11481 

4  1  7 

1960 

2 

1010b 

4.  1 

4  17 

2 

1  1435 

426 

2 

12775 

46:» 

1 035So9 

2  3 

12610 

3.4 

428 

1958 

1 

12850 

3.7 

472 

1 

10  110 

3  7V 

1959 

1 

1  1  790 

3.6 

430 

1 

1  0920 

3  79 

1 

10649 

388 

I960 

1 

12900 

3.  1 

4  04 

1 

1  1 6  70 

404 

10371*51 

1  3 

1  1687 

3.6 

422 

1955 

1 

10770 

3.6 

393 

1 

125  10 

50u 

1 

14998 

566 

1957 

1 

1  1670 

3.6 

4  1  7 

1 

14060 

5  13 

1 

13799 

535 

1958 

1 

12620 

3.6 

457 

1 

12800 

488 

1 

12535 

48  £. 

1  0381*  89 

1170  1908 

12289 

3.8 

467 

1  956 

40 

1  lb50 

3.6 

t*36 

4  0 

1 1  o  V  1 

44  7 

36 

12676 

4o0 

1957 

246 

1  1624 

3.8 

447 

242 

1  175  7 

443 

1 

1950 

j98 

12244 

3.8 

466 

568 

12123 

450 

1959 

341 

12609 

3.  8 

480 

837 

12113 

456 

77W 

7  11 

17  J 

I960 

181 

1  1732 

3.6 

446 

1  7  3 

117  79 

444 

1  71 

12  f  06 

11 

1 0  384  94 

1  ] 

12540 

3.0 

375 

1957 

1 

12540 

3.0 

375 

| 

90*+0 

330 

1038627 

5  6 

12373 

3.6 

4  5  1 

1  956 

2 

13325 

3.8 

50  1 

2 

1  2260 

4  50 

15140 

543 

1959 

3 

10100 

3.5 

358 

_j 

1  0623 

4  1  3 

11605 

44  5 

1960 

1 

144  10 

3.  5 

dO  1 

1 

12  110 

478 

1 

1386  5 

534 

10390  71* 

364  727 

1  1236 

3.7 

4  1  9 

19S1 

2 

12645 

3.7 

466 

I 

9b  10 

339 

1952 

44 

1  1766 

3.7 

438 

33 

1  1688 

453 

1953 

80 

1  1274 

3.7 

418 

74 

1  1498 

429 

14 

1  1256 

423 

1954 

81 

1  1547 

3.  7 

429 

79 

1  1503 

432 

71 

1  1745 

4  i9 

1955 

82 

1  1708 

3.  7 

433 

79 

1  17  19 

435 

70 

1  1666 

44  1 

1956 

66 

1  1237 

3.  7 

419 

66 

1  1630 

44  1 

60 

1209? 

455 

1957 

8  1 

1  1354 

3.  7 

425 

80 

1  1439 

427 

70 

10967 

4^6 

195b 

102 

10626 

3.6 

40  1 

100 

1  1438 

423 

91 

1  1862 

442 

1959 

142 

1  1506 

3.6 

431 

I4U 

117ol 

436 

133 

12128 

450 

PENNSYLVANIA 


388 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  StRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE   BY   ^ I  RE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK  TEST  FAT 
NO.  LB.    PCT.  LB. 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  LB. 


104  1009 
I0"tll65 


1 

25 


1043768 
1046259 


2 

646 


1046466 
10467  36 
1046546 
104B678 
1049547 


43     109l)7     3.9  422 


1  10400  3.6  379 
58      107bb     3.6  389 


113  11326 


1119     11433     3.7  423 


2  11320  3.7  421 
1234     12059     3.7  443 


1  15210  3.6  543 

1  14020  4.0  561 

2  10920  3.6  394 
1  12360  3.4  419 

13  13535  3.5  475 

3  11103  3.4  377 
76  11137  4.0  442 


220      11870     3.9  462 


375     11413     3.8  427 


1960 

47 

1  1601 

3.  7 

430 

44 

118  13 

439 

47 

12623 

1953 

2 

12210 

3.6 

465 

2 

12210 

463 

2 

1  1227 

1954 

4 

10468 

3.8 

400 

4 

1  1263 

439 

4 

1  1 137 

1955 

13 

1  1457 

3.8 

434 

13 

1  1  129 

421 

12 

1  1489 

1956 

4 

12178 

3.9 

467 

4 

1  1558 

424 

3 

10689 

1957 

3 

1  1  797 

3.6 

449 

3 

1  0533 

422 

3 

10802 

1958 

a 

1  1236 

4.0 

441 

8 

1  1966 

459 

6 

1  1865 

1959 

9 

10806 

3.9 

421 

9 

1  1597 

438 

9 

1  1607 

1958 

1 

10400 

3.6 

379 

1 

12770 

482 

1951 

2 

10920 

4.0 

436 

2 

10205 

410 

1952 

9 

10551 

3.6 

378 

7 

100  14 

377 

1953 

19 

1  1003 

3.6 

393 

17 

10286 

380 

4 

1  1649 

1954 

13 

1  1602 

3.5 

410 

13 

10913 

410 

13 

10518 

1955 

7 

12187 

3.7 

443 

7 

1  1349 

428 

7 

10436 

1956 

1 

14580 

3.6 

528 

1 

10370 

409 

1 

12143 

1957 

1 

7500 

3.3 

246 

1 

6800 

243 

1 

8175 

1958 

2 

6795 

3.3 

226 

2 

7310 

279 

2 

6573 

1959 

4 

876S 

3.6 

329 

4 

8255 

342 

3 

9832 

1951 

5 

12958 

3.7 

475 

4 

12075 

451 

1952 

12 

12002 

3.8 

457 

1  1 

1  1541 

436 

1953 

23 

1  226  1 

3.8 

462 

22 

1  1635 

422 

8 

1  1779 

1954 

17 

1  1943 

3.9 

462 

16 

1  1571 

442 

14 

1  1  108 

1955 

19 

1  2058 

3.9 

47  1 

1  6 

|  I  522 

439 

1  6 

1  1816 

1956 

8 

10781 

3.9 

4  14 

8 

1 1  126 

426 

7 

1  1078 

1957 

13 

10702 

3.6 

404 

13 

1  1258 

417 

1  1 

1  1301 

1958 

B 

12393 

3.8 

470 

8 

1  1493 

436 

6 

1  1887 

1959 

I 

11414 

3.7 

427 

7 

10706 

404 

7 

1  1747 

1960 

1 

1  1240 

3.6 

408 

1 

1216C 

433 

1 

12851 

1955 

4 

12123 

3.8 

464 

4 

12745 

468 

3 

12182 

1956 

65 

1  1208 

3.  7 

41  1 

63 

10913 

408 

60 

12067 

1957 

191 

1  1  140 

3.7 

409 

188 

11150 

4  16 

161 

1 1037 

1958 

3  1  5 

1  1745 

3.7 

436 

304 

1  1354 

426 

288 

1  1430 

1959 

440 

117  12 

3.  7 

435 

436 

1  1377 

426 

410 

1  1908 

1960 

1  04 

1  1  590 

3.  7 

426 

1  00 

11097 

417 

1 02 

1  1855 

1959 

2 

1  1  320 

3.7 

42  1 

2 

1  0830 

432 

2 

1  1260 

1952 

1  6 

12618 

3.5 

447 

I  3 

118  19 

435 

1953 

76 

12078 

3.7 

441 

71 

1 1536 

431 

24 

1  1739 

1954 

I  1 2 

11877 

3.7 

437 

107 

1  1727 

437 

103 

1  1758 

1955 

137 

12284 

3.  7 

455 

135 

1  19  13 

450 

128 

1  1875 

1956 

97 

12085 

3.6 

440 

96 

11722 

439 

92 

12122 

1957 

146 

1  1699 

3.6 

423 

144 

1  1728 

438 

129 

1  1479 

1958 

20 1 

1  1  88  1 

3.7 

436 

195 

1  1  785 

439 

1 84 

12095 

1959 

344 

12647 

3.7 

462 

340 

12044 

446 

311 

12621 

1960 

105 

1  1957 

3.  7 

439 

97 

1  1644 

435 

104 

12866 

1959 

1 

15210 

3.6 

543 

1 

13560 

512 

1 

14116 

1959 

1 

14020 

4.0 

561 

1 

1  I860 

450 

1958 

2 

10920 

3.6 

394 

1 

8450 

315 

1 

1  1423 

1960 

1 

12360 

3.4 

419 

1 

12790 

46  1 

1 

13189 

1958 

3 

1358J 

3.7 

492 

3 

13597 

511 

13088 

1959 

9 

1  344  1 

3.5 

472 

9 

120  16 

446 

1  274  1 

1960 

1 

14640 

3.5 

507 

1 

15040 

547 

1 

17277 

1958 

1 

9790 

3.5 

347 

1 

10060 

406 

1 

1  1282 

1959 

2 

1  1760 

3.4 

392 

2 

1  1395 

438 

2 

12927 

1952 

4 

9445 

3.9 

376 

4 

1  1065 

423 

19S3 

19 

10376 

4.  1 

426 

18 

11511 

423 

6 

10740 

1954 

19 

1  1303 

4.0 

454 

19 

1  1300 

427 

16 

1  1550 

1955 

12 

12029 

4.0 

482 

12 

1  1743 

447 

10 

1  1523 

1956 

7 

1  I45j 

4.0 

460 

7 

11677 

446 

1  1428 

1957 

6 

13747 

3.9 

529 

6 

12842 

468 

4 

12636 

1958 

4 

12965 

3.9 

498 

4 

12463 

452 

4 

13568 

1959 

4 

12480 

3.7 

458 

4 

12453 

445 

3 

12728 

1960 

1 

8810 

4.  3 

375 

1 

10870 

40  7 

1 

1  1783 

1952 

9 

12246 

3.  7 

455 

8 

10429 

387 

1953 

28 

1  1739 

4.0 

46  1 

27 

1  1400 

426 

5 

1 1733 

1954 

38 

1  1426 

3.9 

451 

38 

1  1431 

429 

36 

1  1 128 

1955 

36 

12826 

3.9 

503 

36 

12092 

454 

31 

11617 

1956 

29 

1253U 

3.8 

481 

2V 

1  1654 

445 

28 

1266? 

1957 

26 

12703 

3.8 

478 

26 

11603 

432 

24 

1  1862 

1958 

25 

12088 

3.9 

471 

24 

1  1766 

449 

23 

1  1676 

1959 

21 

12974 

3.8 

495 

2  1 

12  116 

453 

17 

12113 

1960 

8 

10591 

3.8 

405 

a 

12048 

442 

8 

12587 

1953 

1 

1  1540 

4.  1 

473 

1 

14000 

499 

13698 

1954 

7 

1  1567 

3.6 

439 

7 

11151 

4  19 

7 

1048  1 

1955 

25 

10962 

3.8 

414 

25 

12088 

447 

19 

12178 

1956 

30 

1  1523 

3.8 

431 

29 

1  1565 

437 

25 

1  1722 

469 

447 
432 
424 
39  7 
413 
455 
440 


439 
395 
40  I 
456 
268 
239 
385 


424 
42  3 
448 
426 
424 
448 
448 
477 

432 
450 
410 
430 
446 
448 

433 


449 
434 
442 
454 
428 
452 
468 
481 

547 


489 
472 
613 

428 
46  I 


4  I  I 

430 
431 
438 
462 
48  1 
466 
448 


426 
4  13 
435 
476 
447 
442 
453 
465 

492 
38  1 
447 
44  1 


PtNNSYL VAN  I A 


389 


-OAUGHTER-AVERAiE  OF  S IRES  IN  ScRVICl.  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  UROAN 1 1  AT  IONS-- GROUP  tU  BY  BKliEO. 
BY   YEAR  OF   FRESHEN ING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHI EK   AVtRAGfc   BY  S1RL 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRLSHLNING  YLAR 


1055021  I 
1055598  303 


1056862  730 


1060223  659 


1062747  299 


505-UAY  CONILMP.  AV.   YlARLY  hero  AVLRAGE 

FAT 
LB. 


It37 
454 
1463 
466 


1061)716  114 


TtST 

F  A  I 

FRESH 

RLCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RELGRD5 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LB  . 

NO. 

L8« 

LB  . 

NO. 

LB. 

HOLSTLIN 

I9S7 

50 

1  1  InU 

:? 

423 

49 

12037 

448 

43 

1  1662 

195b 

94 

42  3 

8  7 

I  |  a  30 

44  3 

76 

12  178 

I9S9 

1 25 

|  2233 

3. 

1 

457 

125 

1  190  1 

44  7 

1  12 

12403 

1960 

43 

1  0439 

i. 

7 

388 

42 

1  1431 

42  1 

41 

12409 

3.9 

573 

1959 

1 

1485  0 

_ 

573 

1 

10/30 

364 

, 

1214  3 

3.8 

4  lo 

1953 

17 

1  1007 

° 

424 

1  ( 

12407 

450 

3 

1  2807 

1954 

61 

10871 

3  B 

4  1  3 

6  1 

1  1  738 

439 

55 

1  1628 

1955 

74 

1204  4 

3^ 

456 

7  1 

122  75 

459 

66 

1  1855 

1956 

79 

1  104  6 

3. 

4  1  7 

7/ 

1  1456 

432 

7  1 

1  1850 

1957 

90 

10815 

3. 

B 

4  13 

89 

1  1331 

424 

85 

1  149  1 

1958 

1  1 2 

11184 

3  _ 

424 

104 

1  1273 

423 

90 

120  18 

1959 

1 2  1 

11569 

3 

43b 

12  1 

1  1  795 

439 

1  15 

I216H 

1960 

29 

11291 

430 

29 

1  1557 

42  3 

29 

126  17 

3.8 

428 

1954 

12474 

7 

452 

5 

126  10 

4  75 

12389 

1955 

21 

1  1334 

3 

435 

2  1 

1  1  796 

440 

19 

1  1342 

1956 

22 

1  1266 

3  B 

43b 

22 

1  1  74  1 

445 

22 

1  187  7 

1957 

3  3 

11365 

4/9 

33 

1  1861 

444 

32 

1200  1 

I95B 

53 

11630 

3. 

b 

447 

5  1 

1  1955 

45  1 

48 

1  2238 

1959 

75 

12  112 

3. 

b 

457 

74 

I  lb«4 

44/ 

70 

1249  1 

I960 

2  1 

10962 

3  m 

407 

20 

1  1370 

438 

19 

12965 

3.8 

43  1 

1952 

1 

12970 

3 

489 

1 

1  1400 

467 

1953 

1  0642 

40  1 

1  1430 

424 

2 

1  1800 

1954 

1  1 

12141 

464 

I  7 

1  1  663 

44  1 

16 

1  164  1 

1955 

20 

1  177b 

3  u 

9 

454 

20 

1  1  780 

446 

19 

1  1806 

1956 

1  9 

1  1692 

3  B 

436 

1  9 

12695 

494 

16 

1256  1 

1957 

23 

1  1329 

3. 

/ 

4  19 

23 

1  1573 

429 

2  1 

1  1800 

1958 

26 

1  1778 

i. 

7 

436 

23 

1  1478 

4  1  > 

24 

1  1589 

1959 

33 

11786 

437 

33 

1  1453 

4  18 

5  1 

12  196 

I960 

g 

1026b 

3. 

4 

362 

5 

12338 

450 

7 

1263A 

3.7 

44  1 

1953 

12  555 

3 

43  1 

6 

1  16  12 

406 

1954 

3  i 

1  1920 

3  m 

44  1 

3  1 

12  153 

454 

30 

1  1767 

1955 

It 

1  1995 

453 

7  7 

1  1995 

453 

66 

1207  7 

1956 

107 

1  1  163 

3  ^ 

7 

4  1  j 

102 

1  1681 

440 

100 

12056 

1957 

1 03 

1  1  652 

3 , 

7 

435 

180 

1  I5b9 

45  1 

150 

1  160  1 

1958 

302 

1226  7 

3. 

7 

45j 

272 

1  1959 

451 

240 

12322 

1959 

439 

12236 

3. 

7 

453 

434 

1  1909 

447 

406 

12399 

1960 

1  0  1 

12548 

3. 

6 

437 

100 

11551 

432 

99 

1  264  1 

3.6 

59o 

1959 

1  7480 

3B 

6 

634 

1 

1  3840 

520 

1 

14235 

I960 

1 

15820 

3. 

5a7 

1 

12  190 

428 

13632 

3.9 

455 

1955 

1  0 

11706 

3B 

8 

438 

9 

1  lo4l 

445 

5 

1  1519 

1956 

24 

1  1  160 

3. 

8 

422 

23 

1  1  720 

448 

20 

12331 

1957 

4  7 

12  165 

9 

470 

46 

1  1431 

443 

27 

1  1066 

1958 

2  53 

11623 

3 . 

9 

44/ 

229 

11190 

436 

203 

1  1659 

1959 

50 1 

12011 

j  _ 

9 

467 

499 

1  1  576 

438 

461 

1  1898 

I960 

134 

1  1784 

3  m 

456 

130 

1  1255 

430 

127 

1  1916 

3.9 

442 

1953 

2 

1  0  1  3C 

it  m 

399 

2 

12655 

4  72 

1955 

10 

1  1906 

3. 

V 

464 

10 

12  160 

459 

8 

12464 

1956 

7 

10866 

It. 

2 

452 

7 

1  144  1 

432 

7 

12784 

1957 

1 3 

1108b 

439 

1  3 

1  1  638 

443 

I  1 

11468 

1958 

1 4 

11731 

3. 

9 

454 

13 

1  1332 

4  1  9 

1  1 

1  1606 

1959 

24 

12  192 

3. 

I 

457 

24 

1  1838 

448 

23 

12222 

I960 

9793 

3B 

365 

8 

10  196 

368 

8 

1  1994 

3.5 

UOlt 

1955 

13020 

3  m 

449 

1 

12390 

43  1 

1 

1  1445 

1956 

1  087b 

3  m 

366 

o 

109  15 

40b 

6 

1  189? 

1957 

3B 

397 

8 

11571 

426 

5 

1  1088 

1958 

16 

1  1  13b 

384 

12 

124  37 

452 

1  1 

12350 

1959 

37 

1203  1 

3a 

42  1 

37 

1  1512 

42  7 

32 

1  1968 

I960 

1  3 

1  0b59 

378 

1  3 

10639 

394 

12 

1  1577 

It. 2 

1(13 

I95H 

. 

9450 

4. 

1 

388 

1 

96/0 

405 

1959 

I  n  1  an 

43b 

' 

10860 

46/ 

1 

12186 

3.8 

U02 

1952 

1 2 

9286 

, 

9 

360 

9 

11117 

4  14 

1953 

3  / 

10200 

386 

31 

10665 

406 

8 

10716 

1954 

95 

9917 

379 

94 

1  1329 

420 

84 

10897 

1955 

125 

10763 

a  m 

4  12 

120 

1  1455 

425 

105 

1  1271 

1956 

8  1 

10546 

402 

80 

10691 

405 

74 

1  1525 

1957 

1  062  3 

3. 

7 

396 

6o 

lOi/l 

396 

56 

1  0847 

1958 

65 

11897 

3. 

7 

446 

57 

11173 

420 

34 

1  1428 

1959 

66 

1  1833 

3B 

446 

65 

1  1  5uO 

426 

64 

1  134" 

I960 

16 

128  17 

3a 

4  76 

15 

12162 

452 

15 

1259  1 

3.8 

416 

1953 

5 

9194 

3. 

5 

318 

4 

1  1350 

423 

1 

1  1380 

1954 

2'/ 

10888 

b 

4  15 

29 

1  14  18 

43  1 

29 

1  1563 

1955 

32 

1  107E 

3. 

9 

432 

32 

12208 

458 

3  1 

1  1900 

1956 

19 

1  179C 

3. 

446 

17 

1  1760 

443 

16 

1  198  1 

1957 

22 

1  II  55 

3. 

7 

4  1  6 

2  1 

1  1748 

44  1 

21 

1  1410 

1958 

23 

10993 

3. 

9 

42  1 

20 

1  !5o4 

4  1  6 

20 

1  1749 

1959 

32 

10743 

3. 

9 

4  12 

32 

12002 

44/ 

28 

12425 

1960 

9 

12179 

3. 

7 

449 

V 

12868 

496 

9 

1302/ 

3.7 

46  1 

1953 

41 

12559 

3. 

7 

468 

40 

12321 

456 

1  1 

1  1993 

1954 

60 

12141 

3. 

7 

453 

59 

1  156  1 

424 

57 

1  15  IB 

1955 

47 

13182 

3. 

6 

496 

47 

12514 

464 

45 

1  1778 

435 

465 
438 
444 
44c 
450 
450 
454 
47  I 

446 
4  I  7 
454 
44  / 
hob 
hi  I 

495 


436 
439 
445 
472 
457 
4  3  I 
450 
463 


43  I 
446 
450 
456 
462 
465 
477 

528 
504 

455 
472 
433 
453 
459 
4ol 


474 
484 
443 
43/ 
460 
444 

383 
4i7 
408 
459 
44m 
434 


39  3 
400 
4/0 
459 
403 
4,  7 
444 
475 

4  I  I 

435 
446 
457 
4  1  I 
433 
455 
49  6 

450 
422 
436 
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TABLE    15. — DAUGHTER— A V  ERAGF  OF  SIRLS   IN   StRVICL   IN   ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPlD   BY  8RLEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM   THIS   STATc  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-OAY  CONTlMF.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

T  L  S  T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

T  t  i>  T 

FAT 

RlCUROS 

MILK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

Y£ARH 

NO. 

LB. 

pc  r . 

NO  • 

L8  • 

HOLSTEIN 

1956 

38 

1286^ 

3.7 

48  1 

38 

12  13  3 

446 

37 

12  7  19 

47  3 

195  7 

27 

1  9  A  \  " 

3.7 

480 

2  1 

12525 

26 

12198 

458 

1958 

3.8 

4  76 

25 

1  1  d  5  0 

448 

24 

1260  7 

4  75 

1959 

34 

3.  7 

475 

34 

122  38 

464 

32 

13004 

49  3 

I960 

14690 

3.9 

d77 

5 

13288 

509 

4 

14328 

553 

1  luliOOfl 

1  uotvv u 

1  2  1  96 

3  8 

4  58 

1957 

13 

13625 

3.7 

502 

1  3 

12  7  10 

490 

12531 

486 

1958 

1  2  7  1  2 

3  •  7 

476 

1  44 

1  26d4 

483 

133 

1  2840 

48  7 

1  959 

264 

12166 

3.8 

456 

264 

12  106 

458 

240 

12726 

462 

I960 

78 

11705 

3.8 

44  1 

76 

1  1  765 

447 

77 

12795 

4H7 

I  0662 2 9 

1  (\  I  l\                        1  C  A  1, 

1 U 1 U                1 D04 

1  1  1  62 

3.7 

407 

1957 

101 

10931 

3.6 

397 

98 

109  74 

412 

83 

1  1330 

424 

1 958 

11093 

3.7 

405 

469 

1  1  398 

43  1 

45  1 

1  1  360 

428 

1959 

78o 

11411 

3.7 

4  1  7 

78  1 

1  1  2d4 

426 

7  1  5 

1 1  b35 

44  4 

1 960 

179 

1  1046 

3.6 

402 

1  72 

1  0943 

4  1 4 

1  76 

1  1930 

452 

1068501 

3  7 

1  35  1 3 

3.6 

49d 

1 956 

i 

1  0340 

3.8 

394 

1 

99b0 

354 

| 

1  1260 

4?  9 

19^7 

1 

1  0580 

3.3 

345 

9200 

325 

1 

9047 

316 

1958 

1069  5 

3.6 

38? 

2 

9560 

355 

2 

10535 

374 

1959 

2 

3 .  b 

:>84 

2 

128  75 

447 

| 

1  2263 

426 

1  960 

1 

10120 

3-5 

5:>  1 

11060 

384 

1 

12546 

438 

1  06 96  14 

14               2  3 

1150b 

3.5 

403 

1953 

12450 

3.5 

437 

1  3260 

4  82 

^ 

1  52  1  6 

533 

1954 

1  070  7 

3.4 

363 

11223 

423 

5 

1  176  5 

4?9 

1955 

3.6 

379 

6 

10953 

424 

3 

12212 

470 

1956 

~* 

11070 

3.2 

357 

3 

10737 

406 

3 

10925 

41  1 

1958 

3-2 

267 

1 9  59 

3.6 

493 

2 

1  2ttb0 

52  1 

2 

12426 

4  74 

1  960 

1  2870 

3.3 

42  0 

I 

12690 

494 

135  6  0 

522 

1 06 Vo 52 

272  402 

1  0  652 

3.9 

413 

19  5b 

0 

10347 

3.9 

405 

5 

1  1  8  0-2 

468 

5 

12668 

492 

1956 

1  1 

9b84 

3.8 

383 

1  0 

1  1643 

452 

ft 

1  1  790 

444 

1  957 

30 

1  0234 

3.9 

405 

30 

1  1  552 

44  1 

2  1 

|  1227 

429 

195b 

1  1  1 

10789 

3.8 

415 

100 

1  1677 

444 

96 

1  1658 

44  7 

1959 

1  8  1 

3.9 

429 

180 

1156  1 

440 

162 

12190 

462 

1 960 

63 

1057) 

3.9 

4  1  4 

60 

1  0942 

4  1  3 

6  1 

12199 

464 

1  0699  52 

17  1 

69              17  1 

1  1  4u9 

3.8 

43U 

1953 

13 

1  1  138 

3.8 

4  1  1 

1  3 

1244  1 

438 

1 

I  3026 

486 

1954 

40 

1  1566 

3.9 

442 

40 

1  22  73 

446 

37 

1  205  1 

439 

1955 

34 

11259 

3.8 

426 

34 

11663 

422 

<,  1 

12122 

4  38 

1956 

2  1 

1  156  7 

3.8 

442 

2  1 

11267 

4  1  3 

20 

1  1974 

439 

1957 

26 

1  1888 

3.8 

4  54 

26 

12033 

448 

25 

12143 

447 

1958 

1  235  7 

3.  7 

461 

14 

12251 

459 

15 

12690 

49  1 

1  959 

1 5 

1  23?  1 

3.7 

455 

|  ^ 

12125 

437 

1  5 

1  2865 

472 

1960 

' 

14110 

4.  1 

570 

3 

12960 

460 

3 

14094 

514 

1 07  00  56 

1 2  20 

13006 

3.9 

49b 

1953 

1 

15980 

4.  7 

74  7 

1955 

3 

9953 

3.8 

380 

3 

1  3007 

495 

1956 

i 

1  0350 

4  .  1 

420 

I 

13110 

457 

195  7 

1  1 68  0 

3-7 

429 

8920 

337 

1958 

1  3302 

4.0 

527 

5 

1  1662 

443 

3 

12164 

439 

1959 

_ 

1  367  3 

3.7 

5  12 

7 

12477 

455 

7 

12037 

442 

I960 

2 

10870 

4-0 

438 

2 

14030 

5  1  7 

2 

15135 

56  1 

1 0708  50 

2  2 

9  450 

3.8 

357 

1959 

1 

12020 

3.8 

452 

1 

1  3040 

510 

- 

12241 

4  12 

1  960 

1 

6880 

3.8 

262 

J-;i-' 

11110 

404 

13  156 

469 

10709  78 

1  5 

142  12 

3.9 

555 

1955 

1 

1  1 920 

4.0 

47  7 

i 

10300 

420 

1 075H 

402 

1956 

1 

12840 

3.8 

490 

i 

1  1760 

452 

1 

1  12  16 

444 

1957 

1 

14330 

3.7 

529 

i 

I25S0 

472 

] 

I  0965 

433 

1958 

1 

14610 

3.9 

564 

i 

1  OboO 

422 

12382 

46  5 

1959 

I  7360 

4.1 

7  1  7 

i 

1 2  5  70 

499 

1190  3 

46  1 

i  U  f  JO  1  O 

1 5  29 

1 1004 

3.8 

420 

1954 

3,tJ 

338 

2 

108  15 

379 

1 

946  1 

34 '4 

1  955 

3.7 

388 

u 

10V25 

38  1 

3 

1  1645 

4  J4 

1956 

3-  7 

386 

5 

1  1  9b  7 

444 

12170 

456 

195  7 

12054 

4.  1 

490 

1  1  502 

42  3 

11453 

450 

1  958 

o 

1  097  :> 

4.4 

482 

2 

1  0500 

420 

2 

1  000  1 

365 

1959 

6 

12787 

3.8 

495 

12657 

465 

5 

1 2848 

466 

I960 

3 

13973 

4.0 

559 

3 

138  70 

49  1 

3 

14337 

540 

1074BOU 

9  10 

12  379 

3.8 

46V 

1  953 

8560 

3.6 

3  1  0 

10290 

375 

1959 

6 

12465 

3.9 

482 

6 

1  1648 

442 

6 

12422 

47i 

1960 

3 

12320 

3-5 

442 

3 

1  1673 

440 

3 

1220  1 

464 

107ltBbB 

390  695 

1  1792 

3  8 

45  1 

1952 

2 

1 032  5 

4  2 

442 

11330 

406 

1953 

3.8 

462 

25 

12  165 

441 

2 

1  1205 

392 

1954 

5^1 

H  5^2 

3.9 

448 

50 

12191 

443 

45 

1  1694 

4^6 

19  55 

60 

1  1  784 

3.8 

447 

60 

1  1  9ti4 

437 

52 

1  24  72 

452 

44 

1  1494 

3.9 

442 

42 

11722 

428 

40 

1  22  36 

46  1 

195  7 

5? 

1  1686 

3.8 

440 

^7 

11653 

43  1 

53 

1  244  7 

460 

1958 

14  1 

1  1937 

3.8 

453 

1 3  1 

1  1  686 

433 

1 1  6 

1  220  1 

45? 

1959 

244 

1  1950 

3.8 

455 

243 

1  1  894 

440 

238 

1  2530 

466 

1960 

68 

12044 

3.8 

455 

67 

1  1699 

433 

66 

12694 

4  76 

10756 10 

119  162 

12033 

4.0 

480 

I95H 

32 

12503 

3.9 

484 

31 

12031 

45b 

26 

12137 

47  1 

1959 

94 

12007 

4.0 

480 

93 

1  1890 

457 

85 

12373 

474 

1960 

36 

12370 

4.0 

497 

33 

1239  1 

477 

33 

12790 

4  SO 

1076009 

24  77 

1  1602 

3.6 

4  19 

1953 

12 

1  1829 

3.8 

444 

12 

122  1  1 

444 

4 

12284 

436 

1954 

15 

1  194  1 

3.6 

429 

Id 

12  104 

444 

13 

1  1893 

436 

1955 

15 

10647 

3.6 

387 

1  1795 

430 

15 

I  184  1 

436 

1956 

12 

1  1428 

3.6 

4  1  1 

12 

122/1 

448 

1  1 

12226 

445 

1957 

8 

1  1280 

3.6 

408 

8 

1  1466 

43  1 

6 

1  1288 

420 
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TABLE    lb.-- DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRECDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVcRAGt   BY   SIRt  RECORD  AVtRAGE   BY   SIRE   BY   FRESHcNI  NG  YtAK 


305-DAY   CONT_HP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO., 

LB. 

PC  I 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOL  STEIN 

1958 

7 

10424 

3. 

6 

372 

5 

1  10B0 

40  5 

4 

10794 

3B7 

1959 

6 

13687 

480 

6 

12330 

464 

6 

1220  1 

457 

1960 

2 

942  b 

3. 

31b 

2 

1  1205 

4  1  7 

2 

1  1522 

4  16 

1076U  10 

29  7it 

1 1201 

3.7 

413 

1953 

3 

1  0378 

3. 

6 

372 

b 

99/8 

386 

1 

I026H 

393 

1954 

10 

1  085b 

3. 

7 

402 

1  0 

1  1008 

409 

9 

10443 

335 

1955 

1  5 

12127 

3. 

463 

15 

1  1329 

424 

13 

1  1263 

420 

1956 

10 

1  1527 

3. 

7 

426 

10 

1  1  104 

42  1 

9 

1  1002 

416 

1957 

1  1 

11356 

3. 

9 

43b 

1  1 

1  1  125 

406 

9 

10955 

406 

1958 

10 

10599 

3. 

6 

386 

10 

9942 

369 

10 

10823 

407 

1959 

9 

1023^ 

3. 

7 

3b  1 

9 

10552 

400 

b 

1  1795 

446 

I960 

4 

1016B 

3. 

9 

398 

4 

1  1000 

4  16 

4 

12677 

47/ 

1076122 

2  4 

13637 

3.2 

436 

1954 

| 

1  4640 

3. 

0 

446 

1 

13830 

489 

195  7 

2 

1  3075 

3. 

2 

4  1  4 

2 

1  1 1  6  5 

40  7 

1958 

| 

14570 

3. 

4 

496 

1 

13920 

4b4 

, 

13233 

47  1 

1076799 

19b  388 

1  !286 

3.6 

40b 

1953 

8 

1  1234 

3. 

6 

400 

/ 

I07b0 

400 

2 

8868 

353 

1954 

24 

1  167j 

3. 

6 

421 

23 

1  1276 

424 

19 

10938 

406 

19bS 

50 

1  1  152 

3. 

7 

405 

48 

1  1605 

434 

45 

1  144  1 

42  4 

1956 

40 

1  1536 

3. 

I 

42  1 

40 

1  16bb 

433 

36 

1  1821 

445 

1957 

63 

1  Oc  97 

3. 

6 

393 

62 

10949 

4  12 

54 

10688 

40  i 

1958 

83 

1  1436 

3. 

6 

4  14 

79 

1  130b 

420 

73 

1  lb53 

445 

1959 

90 

1  1  704 

3. 

6 

4  1b 

90 

I  1  65. 1 

43  1 

b4 

1  1943 

442 

I960 

30 

11415 

3. 

40  7 

29 

11261 

4  1  4 

28 

12135 

449 

10786 b6 

40  89 

1  1750 

3.7 

432 

1952 

| 

1  3560 

3. 

7 

500 

1 

14620 

55  1 

1953 

]  | 

1  0622 

3. 

7 

393 

1  1 

1  1635 

437 

5 

1  1090 

400 

1954 

16 

1  1732 

3. 

8 

438 

1  6 

1  1661 

432 

15 

1  1592 

4,;7 

1955 

19 

1  1383 

3. 

7 

422 

1  7 

11306 

427 

18 

1  1621 

437 

I9S6 

b 

9484 

3. 

8 

364 

7 

103  76 

393 

7 

1  1747 

44  1 

195/ 

10 

1  2349 

3. 

1 

457 

10 

1  1  149 

405 

9 

1  1427 

418 

1958 

10 

1  32  1  0 

3. 

6 

477 

a 

1  1598 

442 

7 

1  1736 

440 

1  959 

10 

1  3759 

3. 

6 

502 

1  0 

12431 

459 

1  0 

1304  9 

480 

1960 

4 

1  4900 

3. 

I 

b4b 

4 

12258 

457 

4 

12835 

475 

10807  77 

900  1743 

1  1894 

3.6 

432 

1953 

47 

1  1664 

3. 

6 

42  1 

45 

1  1805 

428 

12 

1  1095 

409 

1954 

1  bb 

1204  1 

3. 

6 

438 

153 

11723 

438 

139 

1  1567 

432 

1955 

210 

1  2320 

3. 

6 

444 

207 

12101 

455 

lb3 

1  1685 

456 

1956 

161 

1  1  596 

3. 

6 

42  1 

159 

1  1652 

439 

134 

12064 

454 

1957 

252 

12093 

3. 

6 

43/ 

248 

1  li)72 

44b 

223 

1  1704 

440 

195B 

360 

12186 

3. 

6 

442 

535 

11995 

452 

307 

12233 

460 

1959 

448 

12185 

3. 

7 

446 

445 

12025 

454 

412 

1260? 

47b 

1960 

107 

1  151  1 

3. 

7 

420 

104 

1  1730 

445 

99 

1259b 

477 

1081270 

10b  176 

1  1497 

3.9 

449 

1954 

1 

13100 

3. 

9 

b06 

| 

12620 

478 

| 

1  1674 

450 

1955 

9 

12  197 

4. 

1 

492 

9 

12309 

468 

b 

12926 

484 

1956 

10 

1  1604 

3. 

8 

444 

10 

11015 

411 

9 

12546 

462 

1957 

2b 

1  1  537 

3. 

9 

4bb 

75 

1  1667 

436 

22 

1  1336 

473 

195b 

43 

1  1713 

3. 

a 

446 

38 

1  1  /07 

436 

36 

1  lb85 

439 

1959 

68 

1  1696 

3. 

9 

457 

68 

1  1446 

429 

66 

1  1953 

44  4 

1960 

20 

1  0903 

4. 

0 

431 

20 

1  14V5 

42b 

19 

12040 

454 

108 I68U 

158  29S 

10747 

3.9 

420 

1953 

3 

10663 

4. 

0 

429 

3 

1  1  793 

425 

1 

1  1227 

447 

1954 

b 

9879 

3. 

9 

376 

6 

112  34 

422 

8 

1  105b 

40  5 

1955 

23 

9763 

3. 

9 

379 

23 

1  1734 

436 

18 

1  1455 

4^4 

1956 

36 

10636 

3. 

8 

405 

35 

116  19 

434 

34 

11815 

449 

195  7 

53 

1  0935 

3. 

9 

424 

55 

1  1516 

428 

49 

1  1550 

435 

1958 

67 

1  1  550 

4. 

0 

465 

6  1 

11826 

447 

38 

12022 

454 

1959 

82 

1  1257 

3. 

9 

439 

b  l 

12148 

454 

75 

12488 

470 

1960 

i 

2  1 

1  192  7 

4. 

0 

479 

19 

12365 

47  1 

2  1 

12627 

485 

1081971 

1  1 

10010 

3.7 

37b 

1955 

1 

10010 

3. 

7 

3/5 

1 

9130 

38  1 

1 

10017 

427 

1082001 

1  1 

64  10 

4.6 

293 

1954 

64  1  0 

4. 

6 

293 

1 

8900 

444 

1 

7150 

363 

1082020 

233  298 

13226 

3.6 

479 

1958 

58 

1  2760 

3. 

7 

476 

56 

12614 

486 

50 

12872 

4b7 

1959 

200 

1  3288 

3. 

6 

4b  1 

1 9  / 

12327 

464 

1 60 

I  2880 

463 

I960 

40 

1  2864 

3. 

6 

464 

39 

1  1804 

447 

39 

12989 

489 

1082891 

1049  1916 

120V6 

3.9 

470 

1953 

47 

11122 

3. 

9 

429 

45 

1  1547 

425 

13 

12107 

455 

1954 

104 

1  1347 

3. 

9 

439 

101 

1  1471 

426 

90 

1  1  142 

41  1 

1955 

156 

12158 

3. 

9 

476 

153 

12  120 

454 

14  1 

1  14  18 

426 

1956 

141 

1  1  946 

3. 

9 

467 

137 

1  1863 

448 

131 

124  16 

471 

1957 

253 

1  1  966 

3. 

9 

464 

246 

1  1752 

440 

214 

1  1609 

439 

1958 

430 

123  1  5 

3. 

9 

478 

4  1  0 

12069 

452 

3/8 

12307 

462 

1959 

630 

1253  1 

3. 

9 

487 

62  7 

12048 

452 

587 

12633 

4  76 

196U 

155 

12184 

3. 

9 

478 

150 

1  1850 

447 

153 

12808 

486 

1083427 

19  46 

10737 

4.  1 

432 

1953 

9 

10597 

3. 

9 

413 

9 

1  1682 

43b 

2 

10453 

4  16 

1954 

8 

1  1095 

4. 

0 

435 

8 

10339 

420 

8 

10634 

420 

1955 

6 

1  1463 

4. 

1 

469 

6 

1  1092 

429 

6 

1  1  122 

43/ 

1956 

7 

12364 

3. 

9 

484 

7 

12036 

45b 

7 

1  1839 

451 

1957 

4 

1  1925 

4. 

2 

495 

4 

10193 

4  16 

4 

1  1  102 

463 

1958 

5 

12130 

4. 

0 

476 

4 

10388 

444 

4 

10116 

444 

1959 

4 

12173 

4. 

3 

512 

4 

107  15 

447 

4 

10233 

440 

I960 

3 

9707 

4. 

1 

4  10 

3 

12057 

494 

3 

12157 

505 

1084039 

b93  1042 

1  1897 

3.8 

450 

1954 

2 

8970 

4. 

5 

403 

2 

1  1600 

443 

2 

1  1456 

408 

1955 

58 

12273 

3. 

b 

459 

57 

12032 

458 

55 

1  1549 

436 

1956 

69 

1  1467 

3. 

8 

43b 

69 

117  10 

44  1 

65 

12045 

458 

1957 

161 

1  1362 

3. 

8 

429 

159 

1  193b 

448 

137 

1  1561 

44  1 

1958 

277 

12244 

3. 

8 

464 

263 

12056 

456 

249 

12086 

456 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE  RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LE. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE I N 

1959 

373 

12151 

3.8 

46  1 

366 

12  128 

458 

332 

12642 

479 

1960 

102 

12229 

3.8 

462 

98 

1  1894 

450 

99 

12738 

482 

1085978 

8  8 

12999 

3.8 

491 

1959 

S 

13700 

3.6 

526 

5 

12018 

474 

5 

12731 

510 

1960 

3 

1  1830 

3.7 

432 

3 

13207 

485 

3 

13683 

505 

1086326 

329  513 

12237 

3.9 

474 

1957 

39 

10990 

4.0 

435 

39 

1  1281 

439 

25 

1  1570 

444 

1958 

163 

12577 

3.9 

488 

150 

1  1862 

457 

138 

12086 

463 

1959 

264 

12517 

3.9 

488 

262 

11792 

454 

250 

1 24  1  G 

476 

1960 

47 

1226  1 

3.8 

460 

44 

1  1795 

454 

45 

12539 

483 

1 086776 

33  77 

1081  1 

3.7 

401 

1953 

2 

8955 

3.5 

312 

2 

10955 

388 

1 954 

6 

10188 

3.8 

385 

6 

12433 

476 

6 

11603 

4  1 6 

1955 

23 

1  1061 

3.8 

4  17 

22 

12  180 

461 

19 

12641 

474 

1956 

14 

11410 

3.7 

424 

14 

125  16 

476 

12 

12361 

475 

1957 

14 

1  0803 

3.7 

400 

14 

1  1839 

458 

13 

1  1845 

457 

1958 

9 

10858 

3.  7 

400 

8 

12033 

462 

7 

12756 

492 

1959 

7 

1  1681 

3.6 

426 

7 

12057 

452 

7 

12689 

481 

1960 

2 

8210 

3.  7 

301 

2 

9180 

363 

2 

10977 

426 

10879  74 

28  35 

1  1843 

3.8 

446 

1958 

6 

13310 

3.8 

508 

5 

12  102 

442 

4 

12134 

448 

1959 

22 

13204 

3.8 

500 

2  1 

1  1624 

430 

20 

1  1982 

439 

1  960 

7 

8933 

3.7 

33  1 

6 

10328 

39  1 

7 

1  292  1 

484 

1087980 

50  95 

109o5 

3.8 

413 

1955 

23 

1  1598 

3.8 

438 

22 

1  1369 

423 

20 

1  1  104 

416 

1956 

20 

10789 

3.8 

410 

19 

1  12  12 

419 

15 

1  1441 

417 

1957 

1  9 

10747 

3.7 

395 

19 

11)13 

413 

14 

1  1021 

409 

1958 

16 

1  1  lb9 

3.8 

427 

15 

10905 

423 

14 

10646 

402 

1959 

12 

1  1046 

3.7 

409 

12 

1  1238 

433 

12 

117  19 

453 

1960 

5 

1  1596 

4.0 

463 

5 

1  1878 

456 

5 

12745 

493 

108ol 51 

9  9 

10734 

4.  1 

433 

1959 

5 

1  1514 

4.  1 

475 

5 

10126 

385 

5 

1  1075 

426 

1960 

4 

9760 

4.0 

302 

3 

10477 

377 

4 

12053 

444 

1088707 

29  70 

1  1699 

3.7 

435 

1954 

6 

13018 

3.  7 

479 

6 

1  1855 

448 

6 

1  1398 

423 

1955 

15 

12545 

3.b 

469 

15 

11710 

449 

14 

12047 

454 

1956 

6 

10930 

3.9 

420 

6 

10565 

428 

6 

1  1  153 

443 

1957 

9 

13473 

3.7 

493 

8 

1061  1 

406 

6 

11501 

444 

1958 

12 

12259 

3.7 

449 

9 

11746 

445 

9 

1  1926 

454 

1959 

15 

128lo 

3.6 

469 

15 

1  16  14 

431 

14 

12477 

467 

1960 

7 

1  1763 

3.6 

427 

7 

1  1576 

44  1 

7 

12876 

482 

1088709 

39  66 

10957 

3.6 

394 

1954 

2 

1  1550 

4.  1 

472 

2 

12360 

482 

\ 

11510 

492 

1955 

1  1 

1  1  038 

3.  7 

408 

9 

12082 

456 

9 

1  1691 

433 

1956 

15 

10987 

3.7 

400 

15 

1  1693 

44  1 

13 

1  1946 

454 

1957 

13 

10083 

3.6 

366 

12 

10176 

386 

1  1 

1  1167 

424 

1958 

1 1 

1  1589 

3.5 

410 

a 

1  1  160 

42  1 

7 

12306 

452 

1 9  59 

1  1 

1  1545 

3.6 

409 

l  l 

12  145 

454 

1 0 

12317 

464 

1960 

3 

11770 

3.3 

393 

3 

11713 

418 

2 

1  1391 

42  1 

1090000 

223  415 

10805 

3.8 

41  1 

1953 

2 

1  0405 

3.9 

400 

2 

12955 

456 

1954 

30 

1  1321 

3.8 

425 

30 

1  1  163 

415 

25 

10988 

406 

1955 

47 

1  1  20z 

3.8 

427 

46 

1  1265 

424 

43 

11142 

4  1  6 

1956 

38 

10481 

3.8 

400 

36 

1091  1 

402 

37 

1  1429 

430 

195  7 

73 

10486 

3.8 

40  1 

72 

10932 

405 

6  1 

10755 

40  5 

1958 

89 

1  1309 

3.8 

429 

82 

1  1340 

423 

79 

1  1347 

422 

1959 

109 

1  1  160 

3.8 

424 

1 07 

1  1  262 

424 

94 

12  129 

454 

1960 

27 

10810 

3.  7 

406 

26 

10060 

373 

27 

11711 

438 

1090003 

535  770 

12005 

3.6 

434 

1957 

30 

12230 

3.7 

452 

30 

1  1974 

444 

'  26 

!  1780 

44  1 

1958 

2  1  1 

1  1  885 

3.6 

432 

201 

1  1632 

432 

181 

12212 

455 

1959 

397 

12  160 

3.6 

439 

394 

1  1  752 

434 

368 

12161 

449 

1960 

132 

1  1776 

3.6 

423 

129 

11685 

43  1 

129 

12535 

46  4 

1 090978 

1  1 

1  4530 

3.5 

502 

1 959 

1 

14530 

3.  5 

502 

1 

1  1530 

407 

109IOO>t 

1  1 

13680 

3.6 

480 

1959 

1 

1  3680 

3.6 

486 

1 

12140 

451 

1 

10475 

398 

1091298 

7  13 

13576 

3.5 

472 

1956 

16970 

3.5 

588 

1 

12840 

495 

1 

12295 

485 

1957 

2 

16575 

3.5 

577 

2 

13460 

495 

2 

13799 

535 

1958 

3 

15413 

3.5 

536 

3 

12350 

452 

3 

13396 

485 

1959 

6 

12618 

3.4 

432 

6 

1  1057 

408 

6 

13095 

483 

1  960 

16640 

3.  3 

550 

12980 

494 

1  39  1  9 

528 

1092741 

1  1 

1  9750 

3.5 

697 

1959 

1 

19750 

3.5 

697 

1 

1  1090 

396 

1092  7  73 

39  67 

1  1690 

3.6 

424 

1954 

4 

12393 

3.6 

447 

3 

13267 

509 

3 

12499 

466 

1955 

8 

12164 

3.8 

466 

8 

12074 

463 

8 

1217  1 

459 

1956 

9 

10914 

3.7 

404 

b 

12374 

447 

7 

1  3038 

496 

1957 

1  1 

10685 

3.6 

384 

1  1 

105b0 

404 

10 

1  1515 

428 

1958 

15 

1092  7 

3.7 

409 

13 

1  1749 

436 

10 

1  17  1b 

434 

1959 

17 

1206  1 

3.6 

436 

17 

1  1  10  1 

41  1 

15 

12487 

456 

I960 

3 

12537 

3.  1 

384 

3 

10730 

400 

3 

1  1965 

444 

1094074 

1  1 

6540 

3.5 

227 

I960 

1 

6540 

3.5 

22  7 

1 

7660 

309 

17048 

681 

10940  79 

78  78 

127  15 

3.8 

481 

1959 

59 

13068 

3.8 

495 

59 

12563 

483 

56 

1303  1 

499 

1960 

19 

1  1616 

3.8 

437 

18 

1  1356 

43  1 

19 

12673 

482 

1094921 

107  157 

10650 

3.8 

407 

1953 

1 

12270 

3.7 

451 

1  1370 

415 

1954 

5 

10402 

3.  < 

385 

5 

1  ld56 

417 

4 

12437 

440 

1955 

1  1 

1  1948 

3.8 

44  1 

1  1 

1  1905 

440 

10 

12556 

454 

1956 

8 

10259 

4.0 

406 

8 

10778 

406 

7 

12359 

479 
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TABLE   1  5.—  DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORiANUAT  IONS  —  GROUPED   BY  BREED* 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRl  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

305-UAY  CONTLMP.   AV.   YLARLY  HERD  AVERAGE 
SIRE      DAUGHTERS  RECORDS     MILK  TEST     FAT  FRESH     RECORDS     MILK   TEST     FAT         RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK     FA  X 


NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LP  . 

HOLsTEIN 

1957 

22 

9877 

3. 

9 

384 

22 

1  1345 

43  1 

lb 

12004 

449 

195b 

43 

10745 

3. 

8 

4  12 

40 

1  1935 

444 

35 

1203H 

451 

1959 

50 

10934 

3. 

8 

420 

50 

1  15.32 

432 

45 

1  198  1 

452 

I960 

17 

10930 

3. 

8 

4  16 

17 

1  1963 

460 

17 

12895 

492 

1099477 

1284 

1667 

12240 

3.9 

479 

1957 

4 

10650 

3. 

6 

384 

3 

12630 

475 

1 

10758 

378 

343 

12264 

3. 

9 

476 

330 

11794 

4b8 

297 

12  124 

469 

1959 

1044 

12287 

3. 

9 

482 

104  1 

1  1693 

452 

965 

12337 

476 

1960 

2  76 

12244 

3. 

9 

478 

27  1 

1  1692 

452 

273 

12373 

461 

1  10  1565 

403 

769 

12031 

3.7 

439 

1953 

3 

1 1323 

3. 

S 

398 

2 

1  lObO 

384 

1 

12034 

44  7 

1954 

69 

12409 

3. 

6 

442 

67 

12293 

446 

62 

12030 

434 

1955 

83 

12514 

3. 

6 

456 

b  1 

12030 

439 

72 

12515 

455 

1956 

67 

1  186  7 

3. 

7 

434 

66 

1  16b3 

430 

65 

1  1720 

434 

1957 

1  16 

1  2036 

3. 

7 

445 

115 

1  1642 

435 

107 

1  1965 

443 

1956 

161 

1  1963 

3. 

7 

1 56 

11658 

435 

1  34 

1235b 

46  0 

1959 

203 

12497 

3. 

6 

456 

203 

1  1930 

439 

192 

12466 

460 

1960 

67 

1  1468 

3. 

7 

420 

66 

1  1590 

435 

65 

1284  1 

481 

1  1021(36 

931 

1576 

12123 

3.8 

46  1 

19S3 

1 

15030 

3. 

6 

54  1 

1 

1  1740 

402 

1954 

53 

12056 

3. 

8 

453 

53 

1  1  149 

4  14 

47 

10662 

396 

1955 

128 

12500 

3. 

B 

470 

127 

1  1870 

440 

120 

1  1522 

425 

1 956 

1  36 

1  1702 

3. 

8 

123 

4  54 

1957 

207 

1  1  760 

3. 

8 

443 

204 

1  1390 

426 

168 

1  1635 

437 

1958 

325 

12153 

3. 

8 

46? 

296 

1  lb30 

435 

284 

1  1656 

440 

560 

12393 

3. 

8 

557 

43  1 

508 

12253 

4  o  1 

I960 

166 

1  1  SO  1 

3. 

8 

438 

157 

1  1421 

425 

162 

124  12 

467 

1  104657 

12 

26 

10622 

4.0 

425 

1954 

1 

8360 

3. 

8 

320 

1 

10970 

39  5 

1 

8905 

311 

1955 

7 

10943 

4. 

1 

451 

7 

1  1394 

421 

7 

1  1746 

426 

1956 

6 

10997 

4. 

0 

434 

6 

10605 

396 

6 

1  1365 

430 

1957 

3 

10393 

4. 

1 

421 

3 

1  1870 

450 

3 

12012 

444 

1958 

4 

12033 

3. 

9 

465 

3 

12037 

443 

3 

12303 

442 

1959 

5 

12538 

3. 

9 

492 

5 

1  I6b4 

436 

5 

13436 

502 

1  104658 

86 

89 

1  1469 

3.9 

44b 

1959 

56 

1  1329 

3. 

9 

443 

54 

1  1466 

434 

50 

1  1826 

448 

33 

1  1562 

3. 

9 

3  1 

11225 

425 

3  1 

12045 

45  7 

1  |  Q  t|  ^  9  7 

1953 

1 

1  6520 

3. 

7 

6  1 4 

1  2600 

452 

1 

14  170 

4  0  3 

1954 

25 

1  1802 

3. 

9 

456 

25 

12184 

440 

22 

1  170  1 

424 

31 

1  1732 

3. 

9 

1956 

49 

1  1  552 

3. 

6 

443 

49 

1  1978 

440 

48 

12109 

449 

1957 

1  04 

1  I79d 

3. 

8 

451 

103 

1  1694 

433 

96 

1  1902 

44  1 

1958 

180 

1  1873 

3. 

9 

45B 

16b 

1  Ib26 

442 

148 

12454 

465 

1959 

357 

1  1884 

3. 

8 

452 

357 

1  1890 

440 

343 

12499 

464 

I960 

1  0  1 

1  1657 

3. 

8 

440 

98 

1  1  759 

437 

100 

12968 

4o6 

1 1053 18 

1 

1 

12740 

4.3 

552 

1959 

1 

12740 

4. 

3 

552 

1 

12960 

467 

1  10a72b 

1 

1. 

1  1600 

4.  1 

476 

1959 

1 

1  1600 

4. 

1 

476 

1 

12760 

469 

1 

12960 

496 

1 106334 

| 

1 

15400 

3.7 

56  b 

1959 

1 

1  5400 

3. 

7 

565 

1 

13550 

510 

1 

14  116 

547 

1106775 

102 

165 

1  16B5 

3.7 

433 

1954 

1 

1  1720 

3. 

9 

456 

1 

132  50 

480 

1 

12077 

444 

1955 

13 

1  1945 

3. 

8 

456 

12 

12468 

475 

1 1 

1231  1 

459 

1956 

1  1 

1  1075 

3. 

0 

415 

1  1 

1  1370 

418 

10 

12576 

460 

1957 

22 

1  1819 

3. 

8 

44U 

22 

1  1910 

444 

16 

1  16  18 

440 

1958 

4  1 

11616 

3, 

7 

429 

4  1 

1  1566 

432 

37 

1  1504 

428 

1959 

60 

1  1756 

3. 

7 

435 

60 

1  1658 

437 

56 

12207 

456 

17 

1  2735 

3. 

6 

I  j 

1 107436 

1 

I 

7600 

3.5 

269 

1959 

1 

7600 

3. 

5 

269 

1 

12970 

490 

1 

12633 

46  1 

1 108504 

633 

104  1 

1  1977 

3.7 

44b 

1953 

2 

12295 

3. 

5 

427 

2 

b300 

358 

1954 

49 

1  2777 

3. 

7 

468 

47 

117  16 

433 

41 

1  1221 

4  1  7 

1955 

85 

1241U 

3. 

7 

461 

84 

1  1509 

435 

75 

1  1217 

419 

1956 

83 

1  2393 

3. 

7 

461 

80 

1  1278 

426 

79 

12331 

462 

1  12 

1  1643 

3. 

7 

1958 

199 

12175 

3. 

8 

45b 

18  1 

1  1  188 

424 

170 

1  1547 

437 

1959 

386 

12161 

3. 

7 

454 

383 

11228 

425 

351 

1  1647 

448 

1960 

12b 

1  1  885 

3. 

7 

443 

118 

1  1062 

415 

1  19 

1202b 

45b 

1  109075 

152 

277 

1  I2bl 

3.6 

409 

1954 

20 

11053 

3. 

7 

403 

20 

1  1425 

424 

18 

1  1  199 

41b 

34 

11173 

3. 

7 

^  j 

11283 

42  1 

1956 

29 

11165 

3. 

7 

409 

29 

I  1  745 

424 

27 

1  1995 

449 

1957 

47 

10911 

3. 

6 

398 

47 

11771 

432 

42 

1  1  162 

4  14 

1958 

56 

I095B 

3. 

6 

397 

50 

11311 

4  16 

46 

1  1750 

436 

1959 

69 

11510 

3. 

6 

4  lb 

69 

1  1540 

423 

63 

11911 

439 

1960 

22 

1  127b 

3. 

6 

407 

19 

1  1652 

424 

21 

13008 

478 

1 1 09 J  64 

1102 

1279 

11319 

4.1 

462 

1  12 

1  1735 

4. 

1 

1959 

865 

1  1423 

4. 

1 

468 

86  1 

1  1797 

455 

789 

1234  1 

476 

I960 

302 

10826 

4. 

1 

43b 

286 

1  17  1  1 

44b 

297 

12269 

475 

1 1 1059U 

1 

1 

13270 

3.5 

470 

1959 

13270 

3. 

5 

470 

1 

12230 

443 

1 

14682 

5^9 

1  1  1  1075 

89 

140 

103  lb 

3.8 

386 

1955 

7 

10587 

3. 

5 

367 

7 

10781 

423 

4 

1  1026 

4^6 

1956 

1  1 

1060  1 

3. 

7 

393 

1  1 

1  1722 

435 

1  1 

1  1726 

417 

1957 

23 

9830 

3. 

7 

359 

23 

1  1653 

436 

19 

1  1337 

423 

1958 

30 

10106 

3. 

7 

375 

26 

1  1207 

42  1 

23 

1  1570 

439 

1959 

56 

10941 

3. 

8 

409 

56 

1  Id40 

44  7 

53 

1249  1 

468 

I960 

13 

10720 

3. 

8 

4  1  1 

13 

1  1288 

417 

13 

12310 

46  1 

11  1  1076 

106 

178 

120  10 

3.6 

432 

1954 

9250 

3. 

9 

36  1 

1 

144b0 

473 

1 

1  152  1 

44  1 

1955 

b 

12710 

3. 

6 

454 

7 

1  1  Ib7 

423 

6 

1  1009 

599 

1956 

15 

1  1035 

3. 

6 

396 

1  3 

1  1  1  10 

429 

12 

12483 

464 

1957 

29 

1  1956 

3. 

6 

436 

29 

1  129  1 

42  1 

24 

1  1  129 

t)  14 
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-DAUGHTcR-AV  ERAv,  £  OF  SIKLS  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BRElOIN^  GRGANUAT  IONS- 
BY   YEAR   UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


■GROUPED   BY  BRcEU, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECURDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RECURDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTcMp.  AV. 
RECORDS     H1LK  FAT 
'<0.  Lb.  LB. 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB« 


I  1  1 32  78  187 


11 150 1 4 
1  I 15426 


1115429  1 
I  I  15687  4 


118709  16 


II1V2  63  2 


III95I4  128 


I11V665  12 


119666  Ul.7 


1122127  1 
1122266  o67 


8466      3.9  334 


I39V3     3.7  506 


318     12090     3.8  453 


12628 
12296 


3.7 
3.8 


467 
465 


I  13350 
6     10  74b 


31      10345     3.8  392 


6      12066      3.8  450 


203      12229     3.5  426 


27      11556     3.6  416 


616      119  11      3.9  459 


I  12  110 
698  11122 


n      10531      3.6  38U 


69      10468     3.8  397 


1958 

34 

1  197  5 

s. 

7 

439 

31 

1  1608 

428 

30 

117  10 

1959 

70 

12375 

3. 

6 

444 

70 

1  lo38 

434 

63 

12  196 

1960 

2  1 

1  2662 

3. 

5 

444 

20 

119/5 

449 

19 

1240  1 

195/ 

2 

9065 

3. 

9 

304 

2 

9  1  00 

319 

1 

1  0878 

1958 

2 

7910 

3. 

9 

304 

1 

7940 

274 

1 

82  19 

1959 

3 

16120 

3. 

5 

573 

3 

13537 

489 

3 

13276 

I960 

1 

7610 

4. 

0 

304 

1 

10660 

4  1  1 

1 

1  140  1 

1954 

1 

1  1880 

3. 

5 

4  13 

1 

1  1390 

415 

1955 

1  1 

12560 

3. 

7 

469 

1  1 

117  16 

43  1 

10 

1  1714 

1956 

26 

1  1  546 

3. 

b 

429 

26 

1  1  020 

4  18 

23 

1226  1 

1957 

43 

1  1  559 

3. 

7 

426 

40 

1  I4C4 

425 

35 

1  1569 

1956 

76 

1  1998 

3. 

45  1 

7  1 

1  1946 

443 

63 

12  128 

1959 

123 

12443 

3. 

8 

467 

122 

12092 

450 

1  18 

12563 

I960 

38 

12023 

3. 

7 

446 

37 

12034 

453 

37 

12719 

1959 

4 

1  262b 

3. 

7 

467 

4 

123/8 

46  1 

4 

12263 

1955 

3 

12090 

3. 

9 

472 

2 

1  1620 

449 

2 

10933 

1956 

1 

14260 

3. 

7 

522 

1 

120/0 

459 

1 

12328 

1957 

1 

1  1590 

3. 

6 

4  1  4 

1 

12420 

474 

1955 

1 

13350 

4. 

1 

545 

1 

12940 

403 

1 

12197 

1957 

1 

1  1950 

3. 

6 

450 

1 

1  1090 

399 

1 

10562 

1958 

2 

1  0670 

3. 

9 

4  15 

2 

10635 

385 

1 

1  1663 

1959 

3 

10293 

3. 

9 

397 

3 

1  1557 

444 

1 

15325 

1954 

4 

1  0995 

3. 

b 

412 

4 

12338 

443 

4 

10622 

1955 

0 

9995 

3. 

/ 

368 

8 

1  1606 

44  1 

6 

1  1064 

1956 

3 

1  1910 

3. 

6 

428 

3 

1  1540 

432 

3 

1  1  180 

19S7 

5 

9624 

4. 

0 

362 

4 

1  1900 

438 

4 

11453 

1956 

5 

1  109H 

3. 

7 

4  12 

5 

1  1354 

426 

5 

1  1717 

1959 

4 

1  1353 

3. 

7 

4  1  1 

4 

1  lb05 

433 

4 

12309 

I960 

2 

8175 

3. 

2 

273 

2 

8755 

283 

2 

1  1892 

1954 

1 

9660 

3. 

5 

350 

1 

12660 

488 

1 

12328 

1955 

1 

14030 

3. 

4 

48  1 

1 

14320 

539 

1 

13080 

1956 

1 

13310 

3. 

6 

473 

1 

1  1770 

445 

1 

14094 

1957 

2 

1  1755 

3. 

b 

446 

2 

1  1265 

431 

2 

1  1778 

1958 

1 

12530 

3. 

9 

488 

1954 

2 

1  5425 

3. 

4 

52  7 

2 

12195 

45B 

2 

1  1380 

1955 

1  1 

13229 

3. 

3 

440 

1  1 

1  1481 

426 

10 

1  172H 

1956 

9 

12859 

3. 

5 

446 

9 

122  1  1 

462 

8 

1  3040 

1957 

19 

12706 

3. 

.  5 

439 

1  ) 

114/1 

42  J 

15 

1  1495 

1958 

48 

1  260  1 

3. 

,5 

439 

45 

12022 

445 

4  1 

12  180 

1959 

88 

12317 

3. 

5 

428 

-  6b 

1  I932 

449 

79 

12415 

1  960 

26 

1  173  1 

3. 

,6 

426 

25 

1  1663 

434 

25 

12265 

1954 

3 

12497 

3. 

.5 

433 

3 

12  127 

450 

3 

1  1  198 

1955 

3 

12563 

3. 

6 

455 

i 

1  1257 

414 

3 

1  1554 

1956 

4 

12800 

3. 

6 

459 

4 

10970 

405 

4 

1  177S 

1957 

3 

9457 

3. 

32  b 

3 

9  /47 

35  1 

2 

9516 

1958 

5 

1  1  126 

3. 

<  6 

407 

5 

10960 

40/ 

4 

10579 

1959 

6 

1  185.; 

3. 

7 

442 

6 

10702 

40  1 

6 

1  1345 

I960 

3 

12840 

3. 

6 

460 

3 

1  1200 

406 

3 

120/0 

1953 

1 

9460 

3. 

/ 

354 

1 

10530 

385 

1954 

35 

1  1684 

3. 

9 

450 

35 

1  1030 

436 

27 

11118 

1955 

38 

1  1  589 

3. 

.6 

442 

36 

112  19 

423 

36 

1  1026 

1956 

33 

1  127  / 

3. 

9 

436 

32 

1  1  324 

420 

25 

1  1336 

1957 

38 

1  1264 

3. 

;  8 

430 

3d 

1  1507 

425 

29 

11178 

1958 

94 

12319 

3. 

,  9 

474 

90 

1  1527 

435 

83 

1  1664 

1959 

293 

12224 

3. 

,  9 

47  1 

290 

1  1525 

432 

27  1 

12024 

1960 

84 

1126/ 

3. 

9 

434 

81 

1  1  165 

414 

80 

12052 

1959 

1 

12110 

3. 

7 

453 

1 

1  1  /OO 

432 

1954 

3 

1  132  7 

3. 

7 

4  1  9 

3 

1  1040 

4  12 

2 

1  1903 

1955 

21 

1  1864 

3. 

9 

459 

2  1 

1  1323 

443 

20 

1  1  194 

1956 

23 

1  1336 

4. 

.0 

450 

22 

1  1416 

445 

2  1 

1  1577 

1957 

42 

1  100  5 

3. 

.9 

432 

4  1 

1  lo40 

451 

34 

10680 

1958 

59 

1  1534 

3. 

9 

451 

53 

1  1591 

45  1 

47 

1  1985 

1959 

408 

1121/ 

3. 

9 

436 

40  / 

114  15 

442 

368 

1  1975 

I960 

142 

1  109  1 

3. 

9 

430 

137 

1  1392 

437 

140 

12123 

1955 

3 

1  1080 

4. 

.0 

442 

3 

109  10 

440 

3 

1  1768 

1956 

5 

10192 

3. 

4 

347 

5 

9  5  62 

353 

5 

10327 

1957 

12 

11  14/ 

3. 

7 

396 

12 

113  17 

429 

1  1 

1  1270 

1958 

18 

10529 

3. 

/ 

388 

16 

1  1068 

423 

14 

12070 

1959 

38 

10672 

3. 

6 

3b2 

38 

1  1  1  15 

42  1 

36 

1  147? 

1960 

3 

11913 

3. 

4 

4  1  / 

3 

1  1443 

440 

3 

1  1354 

1954 

1 

10960 

3. 

0 

390 

1 

114/0 

43  1 

9221 

1955 

4 

1  1086 

3. 

7 

408 

3 

1  1603 

427 

2 

1  1936 

1956 

b 

1  1776 

3. 

9 

4  56 

6 

1  1235 

422 

6 

12130 

1957 

18 

10596 

3. 

;  b 

400 

18 

10646 

403 

13 

1  1339 

1958 

16 

10112 

3. 

.U 

382 

lb 

10/0/ 

404 

15 

10947 

439 
454 
459 

368 
290 

48? 
445 


429 
455 
429 
452 
469 
4e3 

453 

403 
434 


365 
40* 
584 

3/8 
4  16 
427 
416 

432 
456 
422 

467 

506 
545 
440 


4^8 
429 
476 
4  19 
450 
465 
466 

4  12 

424 
445 
350 
363 
425 
445 


4  19 
4  15 

43? 
4  18 
440 
453 
450 


44  5 
434 
469 
4?? 
460 
463 
47  I 

46  I 

3/0 
4--6 
458 
428 
4  39 

364 
44? 
468 
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-OAUGHTER-AVERA„E  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


1123039  86 


1121915  36 


1 I2b63S 

I  I2fa3ua 


1134627  2 
1134953  1 
1138797  210 


11140763  3 

I 1U 1306  1 

1143578  3 

1145430  1 

1146313  2 

I  1 491 60  4 

I149b33  1442 


151      10638     3.8  408 


1123770  2  2       4205     3.8  164 

1123923  26  47      11180     3.9  436 


42       9807     3.8  370 


114      12132     3.7  448 


11573     3.7  431 


1  9240  3.8  354 
934      1  14  7b      3.  7  424 


1129792  1  1      14550     4.0  586 

1132993         207  318     12430     3.8  467 


2  10735 
1  10240 
277  11369 


3  14367 
1  13450 

4  11393 

1  7  190 

2  113/0 
4  10690 


3.6  38b 
3.8  388 
3.6  413 


3.b  50b 

3.5  47b 
3.  7  426 

3.6  260 

3.7  421 
3.6  388 


2230     12212     3.9  472 


793     11234     3.9  432 


15     12170  4.1 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMK.  AV. 


YLARLY  HERD  A/^KA.^E 
FAT 


453 
408 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TLST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILX 

YEAR 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HOL  j 

TLIN 

1959 

16 

11493 

3. 

8 

437 

1  6 

1  154  2 

4  39 

1  7 

1  IHO  / 

1960 

U 

8720 

3. 

9 

339 

3 

11127 

42  1 

4 

10570 

1955 

lb 

1  1683 

3. 

9 

461 

15 

1  1743 

45  1 

1  1 

10974 

1956 

21 

1  1066 

3. 

9 

434 

2  1 

1  1209 

426 

19 

1  1730 

1957 

34 

1029  1 

3. 

9 

40  1 

33 

1  12  18 

4  19 

31 

1  1324 

1958 

36 

1  1204 

427 

34 

1  1273 

423 

33 

1  1590 

1959 

38 

1  0309 

3. 

8 

338 

38 

1  1  b  73 

434 

3^ 

1229  3 

1960 

/ 

12049 

3. 

7 

45  1 

7 

1  1  196 

4  14 

6 

12597 

I960 

2 

4205 

164 

2 

1  1445 

1955 

3 

9110 

4. 

3 

398 

3 

10990 

442 

3 

12219 

1956 

2 

I069j 

3. 

8 

402 

2 

12245 

457 

2 

1  133  1 

1957 

10 

10539 

3. 

8 

400 

10 

12034 

4b  1 

9 

1  1755 

1958 

1  1 

1  1544 

3. 

9 

455 

10 

115  14 

438 

10 

121  79 

1959 

17 

12229 

3. 

9 

475 

17 

1  1762 

450 

14 

12172 

I960 

4 

1  1500 

452 

4 

103ob 

399 

4 

12214 

1958 

6 

1  1326 

4. 

0 

453 

5 

134  76 

502 

5 

1  3276 

19  .9 

30 

9334 

3. 

7 

346 

26 

1  1083 

4  12 

20 

12806 

I960 

6 

937U 

3. 

9 

36  1 

5 

13354 

505 

5 

13821 

I9bb 

2 

13405 

3. 

7 

493 

2 

1  1430 

439 

2 

I068M 

1956 

12 

124  lb 

452 

12 

1  1675 

429 

10 

12632 

1957 

1  6 

1  174  9 

3. 

8 

44  1 

1  6 

10619 

399 

1  4 

11546 

1958 

37 

12263 

445 

35 

1  1  1  7  1 

4  14 

34 

1  1556 

1959 

3/ 

12  166 

3. 

7 

453 

3  j 

11130 

4  1  4 

36 

1  1942 

I960 

10 

1  0990 

3. 

7 

404 

1  0 

10351 

392 

10 

1  1332 

1955 

4 

1  3503 

3. 

b 

503 

3 

12430  ■ 

477 

3 

12045 

1956 

3 

13580 

3. 

7 

502 

3 

1  1H90 

43/ 

2 

1225/ 

1957 

13 

12562 

3. 

9 

489 

13 

12320 

465 

1  1 

12077 

1956 

34 

1  1853 

3. 

I 

443 

30 

1  1802 

44  3 

27 

1  1978 

1959 

72 

1  1430 

423 

72 

119/0 

450 

o5 

1251  1 

I960 

3  1 

10932 

3. 

8 

4  12 

29 

12  163 

450 

29 

12512 

1959 

9240 

3. 

8 

354 

1 

9400 

35  1 

1 

12666 

1954 

19 

1  1531 

3. 

6 

4  18 

19 

12317 

462 

15 

1  148ri 

1955 

67 

1  1907 

3. 

7 

444 

65 

1  1697 

44/ 

63 

1  Ibbl 

1956 

98 

1  1320 

3. 

7 

4  16 

97 

1  1065 

4  13 

91 

1201  1 

1957 

16b 

1  1  1  1  1 

3. 

7 

407 

164 

109o2 

4  14 

130 

1092S 

1958 

2  1  1 

1  179b 

3  m 

j 

438 

200 

1  1262 

422 

192 

1  1437 

1959 

287 

1  1  820 

3. 

7 

44  1 

283 

11207 

4/  1 

255 

1  1936 

1960 

61 

1  187  1 

3  _ 

7 

434 

80 

11117 

4  16 

76 

1  1926 

1959 

1 

14550 

586 

1 

14  1  70 

49/ 

1955 

4 

13043 

3. 

8 

496 

4 

12023 

428 

3 

12739 

1956 

19 

1  1  192 

3. 

8 

4  1  / 

19 

1  1297 

4  19 

19 

1  1922 

1957 

46 

1  1619 

3. 

8 

437 

45 

1  1368 

433 

55 

1  150H 

1958 

b4 

12164 

3. 

6 

463 

77 

1  1444 

43  1 

67 

1  184/ 

1959 

135 

13028 

3  a 

•j 

487 

135 

1  1665 

457 

122 

12374 

I960 

30 

1  2640 

3. 

8 

47  7 

30 

1  1 89  1 

44  / 

30 

1  2662 

1955 

2 

1073b 

3. 

6 

385 

2 

110  00 

4  1  8 

1 

9984 

1955 

| 

1  0240 

3. 

8 

388 

1 

1  0960 

385 

| 

1  1685 

1956 

4 

1  1358 

3. 

5 

400 

3 

12  197 

439 

4 

132  19 

1957 

33 

1  1085 

40b 

33 

1  1532 

433 

24 

1  1407 

1 95d 

52 

11449 

3. 

6 

4  1  7 

49 

1  1553 

4  30 

47 

1  1  53b 

1959 

14/ 

1  1656 

3  B 

42  3 

145 

1  1604 

435 

136 

1230/ 

I960 

4  1 

1  104  / 

3. 

6 

59  1 

40 

I08B8 

405 

40 

12  194 

1959 

3 

1  436  7 

3. 

bOB 

3 

126  30 

446 

| 

1  l  380 

1959 

1 

13450 

475 

1 

1  lOoO 

380 

1 

12263 

1957 

1 

1  1590 

3. 

3 

384 

1 

1  1400 

395 

1 

1063b 

1958 

1 

8790 

3. 

0 

262 

1 

10250 

354 

1 

1  1946 

1959 

2 

1  1995 

4. 

0 

477 

2 

105  10 

378 

2 

11113 

1959 

1 

7190 

3. 

6 

260 

1 

10340 

368 

1 

10726 

1959 

2 

1  1320 

42  1 

2 

I32a0 

484 

2 

13C31 

1959 

2 

10305 

3. 

6 

37  1 

2 

10605 

395 

2 

12088 

I960 

2 

1  1075 

3. 

7 

404 

2 

1  1905 

43  1 

2 

12094 

1954 

74 

1  1446 

3. 

b 

440 

73 

1  1  7a8 

438 

64 

1  1604 

1955 

137 

12084 

3  B 

473 

133 

12  14  1 

456 

129 

1  1639 

1956 

1  2  1 

1  1  885 

3. 

9 

463 

1  1  3 

12  117 

459 

1  1  1 

1  245H 

1957 

233 

1  194  1 

3. 

9 

459 

228 

117^8 

444 

189 

1  16/1 

1958 

465 

1232/ 

3. 

9 

476 

44U 

122  56 

46  1 

405 

1245  1 

19  59 

9  13 

1  2484 

3. 

9 

483 

9  1  0 

12215 

458 

836 

1  2806 

1960 

287 

1191b 

3. 

9 

4b9 

2  79 

1  IH83 

446 

Z74 

12807 

1956 

1  5660 

3. 

b 

547 

1 

10/80 

399 

966M 

1957 

47 

1  1  124 

3. 

9 

433 

47 

1  1837 

455 

53 

1114' 

1958 

234 

1  121b 

3. 

9 

434 

227 

1  1640 

456 

204 

1  195k 

1959 

394 

1  1467 

3. 

9 

442 

393 

1  1640 

44  / 

3  72 

12247 

I960 

1  1  / 

1  1283 

3. 

8 

431 

1  12 

1  1666 

446 

113 

12139 

1957 

1 

14020 

4. 

3 

60'2  . 

1 

1  3280 

509 

1958 

3 

13380 

4. 

4 

b9  1 

1 

13/ /O 

562 

1 

13320 

4/3 
457 
4  19 
438 
458 
47  j 

40  5 

458 
423 
4(7 
462 
45V 
463 

488 
475 
517 

4  14 

454 
4  38 
4/4 
44  5 
4  j4 

4/7 
46b 
4o0 
448 
4/1 
475 

4/5 

440 
432 
44  / 
4  12 
429 
449 
449 


45/ 
450 
430 
4  4'l 
464 
475 

42/ 


48? 
423 


3  72 
420 
40/ 


4J6 

43  I 

459 
4  7U 
44H 
469 

483 
464 

4/4 
45  I 
4bi 
4  70 
47  1 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  S IRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVLRAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  ' 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L3. 

HOLST 

eIN 

1959 

7 

12547 

4.0 

499 

7 

12510 

466 

3 

12219 

458 

I960 

4 

1  1045 

3.8 

426 

4 

13630 

492 

2 

12846 

467 

1 151663 

11 

12 

1  1  549 

3.7 

431 

1958 

1 

1  1290 

4.  1 

460 

1 

13090 

465 

1 

12077 

449 

1959 

8 

1  1426 

3.7 

421 

a 

12086 

449 

8 

1  1596 

44  1 

1960 

3 

12070 

3.8 

458 

3 

1  IC50 

406 

3 

13454 

493 

1  1522  32 

52 

53 

1  1356 

3.9 

448 

1958 

1 

10740 

3.2 

338 

1 

9530 

356 

1 

12568 

447 

1  959 

33 

1  1628 

3.9 

454 

33 

11742 

444 

32 

12159 

456 

I960 

19 

10987 

4.0 

443 

18 

1  1404 

442 

18 

1  1888 

458 

1  153271 

1 

1 

12790 

3.8 

483 

1959 

1 

1279G 

3.  8 

485 

1 

97  10 

396 

1 

10780 

449 

1 1 1>371*0 

l»l 

64 

10686 

3.8 

403 

1957 

14030 

4.  1 

577 

1 

9460 

376 

1  1837 

476 

1958 

19 

1  1094 

3.8 

423 

17 

1  1885 

444 

16 

1  1761 

442 

1959 

35 

10795 

3.8 

410 

35 

1  1  652 

44  1 

33 

12323 

462 

I960 

9 

1  073  1 

3.6 

389 

9 

11324 

439 

9 

12272 

459 

1 15U2  71 

65 

96 

11494 

3.7 

423 

1955 

1 

10240 

3.  7 

376 

1 

12B20 

470 

1956 

3 

11017 

3.5 

393 

3 

1  1300 

424 

3 

1  1340 

424 

1957 

10 

1  0906 

3.  o 

396 

1  0 

1  146  1 

436 

B 

1  1  154 

419 

1958 

25 

1  1  696 

3 .  7 

430 

23 

11319 

436 

2  1 

1  1656 

445 

1959 

47 

1  1532 

3.8 

432 

47 

1  1275 

433 

41 

1  1726 

453 

1960 

10 

10732 

3.5 

372 

0 

1  1644 

426 

10 

12447 

472 

1 1548  17 

2 

4 

12987 

3.8 

492 

1955 

1 

13120 

3.  7 

479 

1 

9320 

407 

10017 

427 

1957 

1 

12850 

3.  9 

i02 

1 

10460 

397 

1 

9875 

382 

1958 

1 

1  3740 

3.8 

528 

1959 

1 

1  1970 

4.0 

484 

1 

10430 

402 

1 

10366 

389 

1156059 

31 

35 

1  I960 

3.8 

457 

1958 

2 

1  1535 

3.7 

4  16 

2 

1  1065 

424 

2 

1  1413 

429 

1959 

28 

12236 

3.6 

465 

27 

1  1986 

454 

25 

12686 

479 

I960 

5 

11310 

4.0 

445 

5 

1  1646 

449 

5 

1  34  1  4 

508 

1 1 56447 

254 

364 

12222 

3.8 

466 

1957 

21 

1  1  745 

3.7 

432 

2  1 

1  1571 

427 

19 

1090  1 

406 

1958 

87 

12147 

3.8 

463 

84 

1  1655 

435 

76 

12188 

461 

1959 

187 

12375 

3.8 

473 

187 

1 1978 

445 

170 

12373 

460 

1960 

69 

1  2462 

3.8 

474 

67 

1  1924 

442 

68 

12561 

4  70 

1 156771 

21 

25 

13874 

3.9 

540 

1958 

6 

15698 

3.8 

597 

5 

13234 

503 

5 

14000 

54  1 

1959 

1  V 

12879 

3.9 

503 

1  9 

12420 

46  1 

1  9 

1  309  1 

508 

1 156775 

6 

7 

1  7  177 

4.0 

690 

1956 

3 

2  1  50  7 

4.0 

868 

3 

1  9930 

747 

3 

18170 

636 

1957 

9920 

3.8 

379 

1 

6  no 

24b 

1 

9668 

363 

1958 

] 

12630 

4.2 

526 

10200 

394 

1 

12273 

470 

1959 

14370 

4.  1 

583 

2 

14900 

560 

2 

13947 

529 

1 156777 

3 

3 

9507 

3.8 

357 

1955 

8615 

4.  1 

348 

2 

9590 

340 

2 

1 1336 

402 

1957 

1  1290 

3.3 

375 

1 

9860 

355 

' 

9668 

363 

1 157722 

28 

43 

1 1066 

3.7 

409 

19S6 

1 

10360 

3.  1 

318 

1 

1551  1 

567 

1957 

1  1  370 

3.9 

437 

5 

10342 

390 

3 

10337 

427 

1958 

12 

1  138a 

3.7 

420 

1  0 

12540 

473 

9 

12069 

453 

1959 

1  7 

1  1  184 

3.6 

407 

1  7 

119  14 

44  1 

16 

12185 

451 

1960 

10534 

3.8 

40  1 

7 

10190 

405 

8 

124  1  5 

484 

1 157806 

1 

1 

12120 

3.5 

4  18 

I960 

12120 

3.5 

418 

, 

10620 

377 

1 

1  1  194 

40  1 

1 157986 

268 

27  1 

12207 

3.8 

4  58 

1959 

1  7<f 

12384 

3.8 

466 

170 

1  1653 

458 

149 

12451 

480 

I960 

99 

11811 

3.8 

442 

91 

1  1600 

453 

95 

12706 

490 

1 158050 

348 

582 

1  2374 

3.7 

453 

1955 

18 

1  3258 

3.6 

4  76 

1  b 

12903 

488 

1  6 

12660 

475 

1956 

2o 

1  3283 

3.6 

478 

26 

1  2066 

465 

22 

12727 

477 

1957 

84 

1  1949 

3.  7 

436 

83 

1  1724 

443 

72 

11716 

44  4 

1958 

1  74 

12716 

3.  7 

465 

160 

12030 

455 

144 

12493 

469 

1959 

223 

1259  1 

3.7 

464 

222 

12074 

454 

203 

12539 

472 

1960 

57 

12195 

3.7 

448 

52 

12G85 

455 

55 

13180 

495 

1 1591 61 

58 

58 

1  1668 

3.7 

432 

1959 

2  1 

12223 

3.  7 

449 

2  1 

12  176 

457 

2  1 

12388 

459 

I960 

37 

1  1352 

3.7 

423 

35 

1  1  753 

427 

36 

1  2820 

472 

1  1604  14 

1 

3 

10740 

4.3 

45b 

1958 

1 

9740 

4.  1 

399 

1 

9b50 

371 

1 

9592 

346 

1959 

1 

12040 

4.2 

b02 

1 

1  1600 

43  1 

1 

12186 

453 

1960 

1 

1  0440 

4.5 

465 

1 

1  2240 

483 

1 

122  19 

486 

1 1631  16 

4 

5 

1  1604 

3.5 

409 

1959 

4 

1  1503 

3.5 

407 

4 

10798 

383 

4 

1  1214 

407 

I960 

1 

1  0630 

3.5 

368 

I 

1  1930 

445 

1 

12579 

460 

1 I6UU  14 

10 

13 

13145 

4.0 

519 

1958 

3 

12553 

3.9 

489 

3 

13690 

510 

2 

1351  1 

500 

1959 

8 

12915 

4.0 

513 

8 

12523 

477 

8 

13  157 

496 

I960 

2 

1  3300 

4.0 

529 

2 

11985 

470 

2 

11178 

44  1 

1  1640  18 

26 

39 

10516 

3.7 

393 

1956 

1 

1  1460 

3.7 

429 

12870 

454 

1 

1249  1 

468 

1957 

5 

6550 

3.8 

242 

5 

10054 

374 

4 

10083 

354 

1958 

12 

10685 

3.8 

403 

12 

1  1734 

432 

8 

1  1307 

412 

1959 

16 

10863 

3.7 

405 

16 

1  1793 

441 

13 

12287 

453 

1960 

5 

1  1728 

3.8 

444 

5 

10958 

4  15 

5 

1  1724 

449 

1  16*957 

168 

292 

1  1493 

4.0 

463 

1955 

5 

12130 

4.0 

475 

5 

12082 

449 

5 

1  1615 

459 

1956 

13 

1  1492 

3.9 

449 

13 

1  1824 

432 

13 

12382 

463 

1957 

50 

1 1675 

4.0 

465 

49 

1  1749 

431 

44 

1  1782 

437 

PENNSYLVANIA 


397 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATc  ONLY 

DAUGHTER   AVE RAGc   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY 

CON1EMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

5 1  RE  1 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTLlN 

1958 

8  1 

1  1752 

4.0 

47  1 

74 

1  1803 

434 

66 

12220 

453 

1959 

111 

11771 

4.U 

474 

1  1  1 

12237 

448 

1 02 

12571 

46  3 

1 960 

32 

1081  1 

4.2 

454 

30 

12730 

466 

32 

1 2983 

48  1 

|  i 

in 

3.9 

422 

1 959 

1 

1 0600 

3.9 

422 

1 

11680 

43  1 

1 

13331 

488 

1 1 67092 

2  5 

1 3  109 

3  8 

49  1 

1956 

16090 

3.6 

6  1  6 

1 

13330 

485 

1 

1  7538 

67  1 

1958 

4.  1 

600 

12670 

464 

1 

12230 

446 

1959 

2 

10970 

3.8 

409 

2 

1  1725 

424 

2 

l  orXJ, 

1  960 

1 

13020 

3.  9 

j  1  1 

' 

1  1  900 

444 

' 

12034 

44 

1 1 67885 

51  111 

1  1461 

3.8 

1955 

5 

1  1986 

4  78 

5 

116  74 

446 

1  1  774 

440 

1 956 

3  6 

12 

13117 

497 

1957 

1  1U5 

3.8 

428 

30 

12066 

446 

25 

1  1785 

448 

1956 

3.8 

453 

30 

12051 

440 

29 

12412 

456 

1959 

24 

1  1807 

3.6 

447 

24 

1  1945 

435 

23 

12415 

451 

1960 

8 

1  1885 

3.6 

445 

1 

9829 

355 

8 

1276  1 

460 

I 1 68b  7b 

573  871 

4  53 

l  9I91-1 

j!£  I 

9 

on 

i  on*<! 

X  7 

HO 

199  1  * 

84 

12386 

459 

1 1  958 

991 

3  7 

44  7 

20  7 

1200  1 

449 

177 

1256? 

468 

1959 

423 

1  2563 

3.7 

465 

423 

12235 

455 

406 

12868 

480 

1960 

124 

12l6i 

3.7 

449 

120 

12207 

454 

123 

1  3264 

495 

g 

5460 

62 

I960 

' 

1  5460 

4 .  C 

62 

1560 

449 

' 

12470 

48 

1 1 70 1 83 

2  10  334 

1  1  1  73 

410 

1956 

8 

1  1953 

422 

1  1843 

8 

13398 

476 

1957 

32 

10804 

3.  7 

392 

32 

112  13 

417 

30 

1  1226 

4  19 

1958 

98 

1  1007 

3.7 

405 

96 

1  1380 

425 

1 959 

158 

11171 

145 

12346 

459 

38 

1  1493 

3*6 

4  19 

^  38 

1  1  720 

437 

36 

12517 

466 

1 I7U4H0 

5  9 

9951 

3.8 

370 

1955 

1 

8o3  0 

3.9 

327 

, 

10715 

3  72 

1956 

2 

9945 

3.  7 

364 

2 

9970 

356 

2 

10640 

397 

1957 

2 

9770 

3.5 

343 

2 

1U6  15 

386 

i  n^  lb 

2 

f  "  ^ 

!  ?Ji  °n 

*77 

1959 

2 

10575 

3.9 

399 

1  0  1  60 

366 

1  0  192 

3^2 

1  1709  10 

69  83 

12239 

3.8 

46U 

1958 

14 

13164 

3.7 

492 

14 

12792 

478 

12 

12327 

466 

1959 

56 

12606 

3.8 

478 

56 

1  1670 

447 

I960 

3.7 

397 

1  2 

1 1320 

4  1  6 

12455 

458 

l  i  "7  "iii  nil 

3020 

1  12 

1958 

1 

3020 

3.7 

112 

1 

1  j  1  30 

516 

1 

10181 

424 

1  175466 

22  30 

10  162 

3.7 

377 

1957 

2 

1  1470 

4.  1 

47  1 

2 

1  1760 

44  3 

9 

983  7 

7 

12733 

484 

1959 

'  \ 

!  ?^ J 

3.6 

398 

17 

1  1230 

430 

16 

1  1715 

453 

1960 

2 

11915 

3.5 

4  12 

2 

10280 

39b 

1  175467 

39  55 

13347 

3.6 

507 

1957 

1 

13660 

4.0 

546 

, 

13670 

536 

1 

13723 

546 

1958 

1  1 

1344  1 

3.8 

504 

1  1 

11861 

449 

1*  70 

1  959 

! 

3.8 

513 

?T 

!^ 

Ml 

97 

1  3049 

1  960 

1 6 

1  262  1 

3.9 

490 

1  6 

1 14  r9 

43  7 

1 6 

12  752 

4H0 
46 

1 177959 

1  2 

10270 

3.9 

397 

1958 

1 

1  1260 

3.6 

427 

1 

1  1760 

422 

1959 

1 

9260 

3.9 

366 

1 

1  1  1  10 

39  5 

' 

1  3080 

467 

1 179373 

7  7 

13)64 

3.6 

4  70 

1959 

5 

13600 

3.5 

48  1 

5 

1 3 1 00 

486 

3 

13698 

490 

I960 

2 

3.9 

442 

2 

11620 

2 

12612 

490 

1179574 

96  155 

1  1740 

4.0 

46z 

1957 

20 

10724 

3.9 

423 

20 

1  1563 

438 

16 

1  1288 

428 

1958 

]  if  QO 

4.0 

455 

45 

1  1437 

430 

39 

1  1870 

445 

1959 

?Y» 

4.0 

498 

69 

12036 

452 

16 

1  1775 

16 

127  7  1 

4/4 

1 179575 

53  69 

1 1224 

3.6 

407 

1957 

8 

11511 

3.6 

410 

6 

1  1005 

418 

l 

! 

I 

\ \o 

\  / 

1  I^AK 

1959 

w 

1  2066 

45  1 

1960 

12235 

3  6 

438 

1  1458 

43  ' 

8 

1  1809 

447 

1 179395 

1  1 

10520 

4.6 

48V 

1958 

1 

10520 

4.6 

489 

l 

8640 

367 

■    1   ilii  J  LU 

1  loUf  DO 

1  2 

3-9 

425 

1 

10160 

13130 

12775 

44  7 

19  58 

1 

12020 

3  6 

451 

I  I81o75 

5  13 

12579 

3.8 

471 

1956 

1 

9360 

3.8 

352 

10370 

369 

367 

? 

475 

2 

1  1298 

458 

1958 

12763 

3.8 

482 

4 

12375 

474 

4 

12132 

453 

1959 

5 

12670 

3.7 

472 

5 

1  1844 

447 

5 

12319 

473 

1 182629 

270  345 

1 1693 

3.7 

430 

1957 

4 

10620 

3.6 

373 

4 

12  1  75 

436 

63 

12099 

55 

1  2543 

463 

1959 

204 

1  1894 

3.7 

437 

203 

1  2058 

44  5 

191 

12635 

467 

1960 

74 

1  1480 

3.7 

423 

7  1 

1  1929 

443 

71 

12834 

460 

1 183665 

2  2 

8990 

3.7 

331 

1958 

1 

10200 

3.8 

383 

1 

10B60 

376 

10649 

367 

1959 

1 

7780 

3.6 

279 

1 

10650 

378 

1 

8796 

3^4 

1 183734 

1  1 

1  1250 

4.  1 

464 

1959 

1 

1  1250 

4.  1 

464 

1 

10670 

433 

1  1  183 

431 

1  184848 

46  60 

1  1712 

3.9 

457 

1958 

10 

12710 

3.9 

497 

10 

1  1605 

436 

9 

12378 

466 

1959 

39 

1226  3 

3.9 

477 

36 

114  14 

429 

36 

12331 

462 

PLNNSYL  VAN  I A 


398 


TABLE    15. — DAUGHTEK- AVER AGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEOING   ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREEUi 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

J05-OAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO  . 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1960 

1  1 

10545 

3.9 

409 

10 

10666 

406 

1  | 

12462 

472 

1 I66B66 

1 

7510 

3.5 

260 

1959 

1 

7510 

3.5 

260 

1 

12370 

465 

1 187660 

128 

139 

12930 

3.9 

503 

1958 

4 

12653 

4.  1 

524 

4 

121  75 

449 

4 

12601 

464 

1959 

89 

12936 

3.9 

501 

89 

12325 

458 

87 

12698 

474 

1960 

46 

12566 

3.9 

488 

45 

1  i860 

437 

42 

12807 

475 

1  I88<t  18 

1 

1 

14V40 

4.0 

604 

1959 

1 

14940 

4.0 

604 

1 

12860 

494 

1 

13865 

520 

1  1890  10 

2 

2 

11415 

3.6 

408 

1959 

2 

11413 

3.6 

408 

2 

12165 

433 

1 

14497 

530 

1 1895 13 

1 

2 

7845 

4.  1 

32  1 

1958 

1 

7630 

4.2 

322 

1 

10730 

380 

1959 

1 

8060 

4.0 

319 

1 

14320 

525 

1 

9690 

365 

1 190151 

40 

49 

1  1825 

3.8 

452 

1958 

10 

1  1288 

3.8 

427 

9 

12233 

469 

8 

12929 

498 

1959 

30 

1  194  1 

3.8 

452 

30 

12732 

474 

28 

12606 

474 

1960 

9 

12227 

3.9 

484 

9 

11818 

445 

9 

122  18 

464 

1 1903V6 

2 

2 

8240 

3.8 

304 

1958 

| 

5540 

3.9 

219 

1 

1  1560 

407 

1959 

1 

10940 

3.6 

388 

1 

9530 

363 

1 

1  1053 

425 

1 191920 

5 

7 

15329 

3.5 

530 

1957 

1 

1  7b60 

3.4 

605 

1958 

2 

14220 

3.5 

493 

2 

12075 

453 

2 

13870 

505 

1959 

4 

14790 

3.4 

51  1 

4 

12533 

472 

4 

14323 

533 

1 192779 

28 

34 

1  1755 

3.7 

438 

1957 

i 

8533 

4.0 

337 

3 

1  1533 

449 

2 

8688 

330 

1958 

8 

12783 

3.6 

472 

7 

102  34 

388 

6 

1  1474 

434 

1959 

19 

1  1761 

3.7 

428 

19 

1  1  186 

420 

14 

12050 

452 

1960 

4 

13240 

3.  b 

506 

4 

10893 

402 

4 

1  1944 

44  1 

1 19278U 

3 

5 

9692 

3.6 

352 

1957 

1 

8290 

3.b 

314 

1 

10930 

4  13 

1 

10497 

375 

1958 

7080 

3.6 

255 

• 

8600 

319 

1 

1  2230 

444 

1959 

3 

1  1  100 

3.  7 

412 

3 

12357 

463 

3 

1342  1 

502 

1 I927B9 

b 

8 

8036 

4.2 

336 

1959 

3 

8720 

4.2 

364 

3 

I27c>7 

460 

3 

12317 

447 

1960 

3 

7626 

4.2 

319 

5 

10500 

397 

4 

12181 

456 

1 192946 

6 

8 

9537 

3.9 

364 

1958 

1 

1  1090 

3.9 

430 

1 

13  120 

488 

1 

1  1314 

419 

1959 

6 

9303 

3.9 

359 

6 

1  1253 

419 

6 

1  1527 

428 

1960 

1 

1  4740 

3.4 

305 

1 

12230 

432 

1 

12481 

452 

1  1939  34 

28 

34 

13085 

3.6 

47  1 

1958 

6 

12562 

3.b 

479 

6 

120b3 

434 

6 

12103 

443 

1959 

24 

13123 

3.6 

470 

24 

1  1603 

429 

23 

12270 

453 

1960 

4 

12723 

3.  b 

476 

4 

10808 

'»02 

4 

12238 

457 

1 1 94 1 65 

2 

3 

12020 

3.9 

466 

1958 

8680 

3.8 

333 

1 

1  3090 

469 

1 

1309  1 

475 

1959 

2 

12760 

3.9 

495 

2 

1  1210 

418 

2 

12889 

454 

1 194166 

22 

32 

1  1  14b 

4.0 

446 

1957 

2 

10723 

4.  1 

429 

2 

10775 

427 

2 

10373 

439 

1958 

1 1 

10886 

4.0 

434 

1  1 

12556 

473 

1 1 

12444 

473 

1959 

15 

1  1960 

4.0 

479 

1  5 

1  1438 

434 

14 

125  18 

473 

1960 

4 

9763 

3.9 

376 

4 

1  1383 

449 

4 

1  1589 

458 

1 195586 

14 

22 

10636 

3.7 

398 

1957 

1  1  030 

3.7 

414 

5 

12860 

482 

4 

12579 

473 

1958 

9 

1  1723 

3.8 

445 

b 

13224 

493 

7 

13425 

493 

1959 

7 

10986 

3.7 

414 

7 

1  1763 

442 

7 

12954 

479 

I960 

1 

12930 

4.  7 

602 

1 

15960 

65  1 

1 

1  3592 

547 

1200288 

16 

22 

11035 

3.9 

429 

19S8 

5 

1  0524 

4.3 

447 

4 

10755 

408 

4 

10824 

406 

1959 

14 

1  1346 

3.8 

428 

14 

1  1241 

414 

14 

1  1936 

446 

I960 

3 

10350 

3.6 

369 

3 

12103 

467 

3 

12201 

466 

1200289 

1 

9330 

4.3 

406 

1959 

1 

9330 

4.3 

406 

I 

10340 

405 

1202133 

1 

1 

9340 

4.0 

375 

1959 

] 

9340 

4.0 

375 

1 

10220 

384 

' 

7957 

294 

1202275 

1  1 

1  1 

1  1061 

3.9 

429 

1959 

12800 

3.9 

495 

5 

1  1878 

442 

4 

12298 

472 

1960 

6 

9612 

3.9 

374 

6 

13380 

488 

4 

127  1  2 

476 

1203046 

8 

16 

12058 

3.8 

456 

1957 

3 

1  1890 

3.7 

443 

3 

9750 

375 

1 

1  1376 

43  1 

1958 

6 

12512 

3.8 

479 

5 

1  1746 

446 

6 

12657 

480 

1959 

1  1  980 

3.7 

444 

5 

12948 

481 

4 

14380 

540 

1960 

2 

13520 

4.0 

340 

2 

13420 

3  1  1 

2 

12366 

463 

1 203305 

68 

123 

114  16 

3.7 

4  i  r 

1956 

4 

1  1053 

3.9 

427 

4 

10968 

40  7 

4 

12260 

472 

1957 

1  b 

1196b 

3.6 

439 

lb 

1  1878 

449 

17 

10715 

402 

1958 

36 

11414 

3.7 

416 

35 

1  1639 

435 

34 

1  1749 

440 

1959 

47 

1  2004 

3.  1 

439 

46 

1  1364 

43  1 

44 

1  2252 

459 

I960 

18 

10986 

3.7 

400 

1  7 

1  1496 

423 

17 

1207  1 

452 

1 2040  52 

1 

13830 

3.4 

46/ 

1959 

1 

13830 

3.4 

467 

1 

1  1700 

415 

1 

14105 

504 

12043  99 

2 

7 

8340 

3.8 

313 

1956 

1 

9840 

3.4 

330 

1 

8640 

303 

1 

10737 

360 

1957 

1 

8560 

3.8 

32  1 

I 

7710 

27V 

1 

8404 

308 

I95B 

2 

9840 

3.b 

371 

2 

9295 

343 

2 

9342 

336 

1959 

3 

6347 

3.  u 

247 

2 

9  180 

339 

2 

9985 

371 

12045 15 

210 

261 

1  1  640 

3.8 

440 

1938 

52 

1  144b 

3.  b 

43  1 

5  1 

1  1  628 

447 

4b 

1  1833 

457 

1959 

164 

1  176  1 

3.b 

448 

163 

1  1  b25 

447 

159 

12419 

470 

I960 

45 

12112 

3.7 

450 

44 

1  1285 

422 

44 

12026 

453 

1204749 

77  10 

3.4 

265 

1960 

1 

7710 

3.4 

265 

1 

9490 

343 

1 

1  1325 

420 

12066 17 

1 

1 

15340 

3.9 

593 

1959 

1 

15340 

3.9 

593 

1 

1  1740 

430 

13287 

497 

12102  95 

2 

2 

145H0 

3.7 

535 

19S9 

2 

14580 

3.7 

335 

2 

13020 

508 

2 

12851 

499 

12104  71 

39 

54 

10070 

3.9 

38b 

I9S8 

6 

9630 

4.  1 

392 

6 

12300 

459 

6 

1282H 

478 

PENNSYLVANIA 


399 


TABLE   lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTtMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAGL 


SIRE 

jAUGHTLRS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1959 

33 

10385 

3. 

9 

399 

33 

1  1441 

423 

32 

12743 

473 

1960 

15 

10858 

3. 

8 

4  18 

14 

12415 

459 

15 

13050 

48? 

1212102 

15 

28 

1  1915 

3.8 

455 

1957 

I 

10729 

3. 

b 

401 

7 

12021 

443 

5 

13248 

500 

1958 

1 0 

1  2903 

3. 

8 

490 

10 

13155 

497 

9 

13929 

5?5 

1959 

8 

13429 

3. 

9 

5  1  7 

b 

12528 

478 

8 

1  3854 

52  3 

I960 

3 

13030 

4. 

0 

51  1 

3 

13397 

506 

3 

1305  1 

49? 

1212623 

1 

2 

8245 

3.5 

282 

1958 

1 

1  0740 

3. 

3 

358 

1 

16250 

571 

1 

15500 

566 

1959 

1 

57S0 

3. 

6 

205 

1 

16540 

596 

1 

15042 

549 

12 12624 

274 

454 

1  1769 

3.9 

459 

1956 

3 

10877 

3. 

8 

4  17 

3 

10820 

406 

3 

12411 

462 

1957 

83 

10488 

4. 

0 

415 

82 

1  1921 

447 

76 

1  1606 

440 

1958 

138 

1  2233 

3. 

9 

475 

132 

12200 

460 

1  18 

12278 

462 

1959 

189 

1229  l 

3. 

9 

4  78 

1  88 

12  155 

455 

1  74 

12825 

486 

I960 

41 

12503 

4. 

0 

499 

4  1 

1  1901 

453 

40 

13168 

509 

12131 35 

1 16 

154 

12495 

3.7 

463 

1957 

6 

12893 

3. 

6 

46  1 

6 

12  lo3 

456 

6 

1  135? 

43? 

1958 

34 

1  1228 

3. 

7 

4  18 

33 

1  1578 

428 

31 

12594 

460 

1959 

82 

12603 

3. 

7 

466 

82 

119  77 

439 

8  1 

1  2678 

466 

1960 

32 

12800 

3. 

7 

472 

30 

12136 

446 

32 

12660 

470 

136 

94 

1  3762 

3.6 

493 

1  958 

24 

13531 

3. 

6 

486 

24 

12016 

453 

20 

12272 

457 

1959 

58 

13667 

3. 

6 

488 

58 

1  1831 

438 

54 

12631 

464 

1960 

12 

1  4672 

3. 

6 

526 

12 

1  1988 

447 

12 

12429 

464 

1213875 

1 

1 

12480 

3.9 

48b 

1959 

1 

12480 

3. 

9 

488 

1 

1  1930 

453 

1211)569 

3 

3 

10  167 

3.8 

382 

1959 

2 

11375 

3. 

9 

432 

2 

10590 

400 

1960 

I 

7750 

3. 

7 

283 

1 

10450 

40  1 

1 

12350 

470 

1 2  1  5687 

3 

3 

14263 

3.2 

455 

1959 

2 

12825 

4 

426 

2 

1  1  535 

426 

2 

1  1674 

432 

1960 

1 

17140 

3. 

0 

512 

1 

101  10 

373 

1 

13472 

496 

1216123 

1 

2 

12700 

4.  1 

523 

1958 

I 

13810 

4. 

1 

566 

1 

134  10 

513 

1 

12699 

474 

1959 

I 

1  1  590 

4. 

1 

480 

1  2580 

478 

1 

1357  1 

5  1  1 

1216908 

1 

1 

1 0  650 

3.3 

348 

1959 

1 

10650 

3. 

348 

1 

9560 

34  1 

1 

8480 

295 

I2169U9 

23 

26 

12449 

3.8 

475 

1958 

1  1620 

3. 

4 

393 

1 

12430 

47  1 

1 

1  1979 

450 

1959 

18 

12567 

3. 

8 

473 

18 

1  1793 

453 

18 

12393 

468 

I960 

7 

12210 

3. 

9 

478 

6 

12  158 

455 

7 

1  2555 

4  79 

1216957 

60 

68 

1  1768 

3.9 

458 

1958 

2 

12050 

4. 

1 

489 

2 

113  10 

452 

1 

923? 

337 

1959 

44 

1  1853 

3. 

9 

459 

44 

120  10 

454 

42 

1244? 

467 

I960 

22 

1  2620 

3. 

9 

492 

2  1 

117  54 

443 

22 

130  39 

493 

1218293 

1 

1 

14380 

3.6 

516 

1960 

1 

1  4380 

3. 

6 

516 

1 

13160 

462 

1 

14519 

5  1  7 

1224123 

27 

34 

9  719 

3.9 

382 

1958 

10 

8145 

4 . 

1 

336 

10 

1  1579 

43  1 

9 

10956 

406 

1959 

19 

1  047  1 

3. 

9 

402 

19 

12  142 

450 

19 

12191 

454 

1960 

5 

1  2436 

4. 

1 

512 

5 

1  1384 

430 

5 

12112 

462 

12243  13 

35 

46 

1  1  72  I 

3.6 

426 

1958 

9 

1  1  1  16 

3. 

6 

403 

9 

122  30 

477 

9 

1 2  1  1  1 

463 

1959 

26 

12132 

3. 

7 

444 

26 

1  1568 

444 

24 

12432 

475 

1960 

1  1 

1  166V 

3. 

6 

423 

1  1 

1  1538 

427 

10 

12346 

46  1 

1 22 1*5  2  1 

2  1 

2  1 

1  1  452 

3.7 

4  lo 

1  959 

16 

1  1342 

3. 

6 

40  7 

1  o 

1  2263 

454 

1 5 

129  36 

479 

I960 

5 

1  1804 

3. 

9 

455 

5 

12090 

458 

5 

12720 

482 

1226781 

167 

275 

1  1275 

3.8 

429 

1957 

34 

11144 

3 . 

8 

423 

34 

1  1  785 

462 

24 

12091 

4  59 

1958 

89 

1  1  52  3 

3. 

o 

44  1 

86 

1  1927 

462 

80 

12019 

466 

1959 

1  19 

1  1325 

3. 

6 

429 

1  16 

1  162  1 

449 

109 

12259 

47? 

I960 

3i 

1  1578 

3. 

7 

435 

33 

1  1405 

440 

33 

1242  1 

479 

1227623 

9 

10 

1  1695 

3.9 

454 

1958 

1 

1  1220 

4. 

0 

450 

1 

1  1870 

439 

1 

12786 

460 

1959 

7 

11711 

3. 

9 

460 

7 

1  Ib33 

442 

7 

12015 

452 

1960 

2 

12  175 

3, 

c 

465 

2 

1  0  ■',  2  0 

430 

2 

12061 

474 

12301 09 

I 

1 

1  1260 

4.2 

472 

1959 

1 

1  126U 

4. 

2 

472 

1 

12940 

512 

1230486 

249 

308 

1  2686 

3.6 

460 

1958 

52 

13194 

3. 

6 

4  74 

52 

126  18 

4  7  1 

4  7 

1270  7 

47  7 

1959 

20  1 

1  2869 

3. 

6 

465 

20  1 

12  104 

4s8 

175 

12597 

475 

1960 

55 

1  172  1 

3. 

7 

432 

51 

1  1909 

44  7 

54 

12774 

484 

1232220 

1  64 

172 

1  1  382 

4.0 

455 

1958 

1 

10590 

4 , 

459 

1 

1  30  70 

483 

1 

13167 

469 

1959 

129 

1  143u 

4. 

0 

45b 

129 

118  13 

446 

120 

1230  1 

46  7 

1960 

42 

10752 

4. 

0 

432 

42 

10945 

409 

41 

1  1979 

455 

12362 U9 

20 

24 

10206 

3.7 

374 

1958 

1 

12410 

3. 

9 

4b7 

1 

12  160 

467 

1 

12600 

4  74 

1959 

20 

10244 

3. 

7 

377 

20 

1  1654 

444 

18 

12169 

462 

1960 

3 

9677 

3. 

3 

315 

3 

10193 

376 

3 

1  1932 

44fl 

12370711 

2b7 

396 

10929 

3.8 

4  1  5 

1958 

124 

11115 

3. 

ft 

420 

1  18 

1  1691 

443 

1  12 

1  I486 

4  J6 

1959 

220 

11119 

3. 

8 

425 

220 

1  1583 

435 

2  12 

12140 

455 

1960 

52 

1068b 

3. 

407 

50 

1  1031 

4  17 

50 

12027 

458 

12392  08 

14 

14 

10541 

4.2 

441 

1958 

1 

10410 

3. 

9 

409 

1 

1  1960 

438 

1 

1262? 

45  j 

1959 

9 

10  172 

4. 

2 

433 

8 

12  188 

456 

9 

12691 

477 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEOING   ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BKLEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRC  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE  BY   FRESHENING  YEAR 

305-uAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  T 

NO. 

LB. 

PCT . 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO  . 

LB  . 

13. 

HOLSTE IN 

I960 

11405 

4.2 

468 

4 

I  1970 

440 

4 

12947 

4  7  1 

1 240095 

1 3 

13 

10791 

3.5 

384 

1959 

1  1 

1084  7 

3.5 

379 

1  1 

1  10  19 

403 

10 

1  1782 

455 

1  960 

10480 

3.7 

408 

1 2060 

44  1 

2 

13914 

5  1  5 

121)0125 

1 

2 

121*75 

3.6 

444 

1958 

! 

12830 

3.6 

467 

1 

1  1760 

409 

1 

1  1946 

420 

1960 

1 

12  120 

3.5 

42  1 

1 

1  1720 

403 

1 

12546 

438 

12431 06 

80 

125 

126  15 

3.9 

487 

1958 

32 

12355 

3.9 

4  75 

3  J 

11668 

457 

27 

12  165 

46  5 

1959 

69 

12420 

3.  9 

487 

69 

1  1766 

454 

65 

1  2254 

472 

I960 

24 

1  3608 

3.8 

518 

24 

12398 

466 

23 

12687 

491 

I2U 5520 

1 

13000 

U.O 

523 

1959 

1 

13000 

4.0 

523 

1 

12330 

448 

1 

12960 

496 

12464  50 

16 

19 

10223 

3.8 

390 

1958 

] 

12480 

4.0 

497 

I 

12030 

463 

| 

12  1  10 

452 

1959 

14 

10651 

3.8 

405 

14 

12  1  36 

460 

13 

1254  1 

472 

1960 

4 

8080 

3.6 

299 

4 

8225 

320 

4 

1  1777 

452 

121(83  1  1 

1*1*1 

591 

1  1824 

3.7 

440 

1957 

| 

1  4500 

3.5 

5  1  3 

1 

9  1  40 

327 

1 

9766 

352 

1958 

12  1 

12716 

3.  7 

474 

1  1  7 

12292 

468 

105 

12333 

473 

1959 

355 

1  1836 

3.7 

438 

350 

12  129 

458 

324 

12629 

478 

I960 

1  14 

10642 

3.8 

407 

109 

1  1423 

434 

1  1  1 

12442 

475 

1249434 

1 

91*90 

4.2 

403 

I960 

| 

9490 

4.2 

403 

1 

1  1230 

444 

1 

12720 

5U7 

1255099 

2 

3 

10850 

3.  7 

398 

1958 

1 

1  1560 

3.7 

424 

1 

1  1500 

43  1 

1 

12295 

453 

1959 

1 

10580 

3.  7 

394 

1  1980 

440 

1 

12753 

469 

1960 

1 

10630 

3.6 

387 

| 

9420 

352 

1 

10181 

3b2 

12601*61 

85 

86 

12170 

3.9 

479 

1959 

53 

12568 

3.V 

491 

53 

13215 

505 

50 

13676 

522 

1960 

33 

1  1363 

4.0 

455 

30 

1  2688 

487 

32 

13372 

514 

1260630 

21* 

27 

1041 1 

1*.  1 

432 

1958 

2 

8200 

3.5 

299 

2 

10965 

400 

2 

12208 

452 

1959 

19 

104  1  1 

4.  1 

434 

19 

1  1622 

433 

18 

12935 

4  79 

I960 

t> 

10972 

4.4 

474 

6 

11670 

449 

6 

13685 

528 

1261298 

2 

2 

12830 

3.6 

462 

1959 

2 

12880 

3.6 

462 

2 

12785 

473 

2 

13342 

489 

1261857 

10 

12 

18  107 

3.  8 

687 

1958 

3 

18337 

3.4 

635 

3 

174  70 

679 

3 

17277 

668 

1959 

b 

17995 

3.9 

697 

6 

in/o 

664 

6 

15916 

614 

I960 

3 

1  7967 

3.  8 

687 

3 

17083 

666 

3 

16462 

644 

1262321) 

' 

1 

1  1  71*0 

3.1* 

399 

1959 

| 

11740 

3.4 

399 

1 

12750 

475 

1 

12960 

496 

1263B3U 

1 

1 

12530 

3.5 

432 

1959 

1 

12530 

3.5 

432 

12160 

448 

1 

1  1652 

4  12 

1264447 

16 

1  7 

1  0953 

i*.0 

434 

1959 

1  1 

10845 

3.9 

424 

|  | 

1  1602 

437 

1  0 

12242 

462 

1960 

6 

1  1  197 

4.0 

450 

6 

1  1U50 

408 

5 

13034 

496 

12663  73 

68 

70 

11799 

3.8 

442 

1959 

38 

1  1747 

3.8 

440 

58 

12288 

454 

55 

1  2670 

465 

1960 

12 

12053 

3.  7 

450 

1  1 

12222 

447 

1  1 

13015 

480 

12669  78 

51 

51 

102  10 

3.6 

370 

1959 

23 

114  11 

3.6 

412 

23 

1  1669 

446 

IB 

1220  1 

465 

1960 

28 

922  3 

3.6 

335 

25 

I06O5 

406 

28 

12292 

468 

1269686 

3 

3 

12333 

3.7 

459 

1960 

3 

12333 

3.7 

459 

3 

1 1927 

45  1 

3 

12896 

49/ 

12710  19 

18 

18 

I3497 

3.8 

517 

1959 

1  | 

1474  7 

3.9 

573 

1  1 

13590 

5  19 

8 

13897 

533 

I960 

7 

1  1533 

3.7 

426 

7 

1  1621 

441) 

7 

12586 

4  7b 

1 273 1 32 

39 

39 

1  li*B6 

3.7 

42/ 

1959 

29 

1  1650 

3.7 

434 

29 

12227 

448 

26 

12809 

469 

1960 

10 

1  1009 

3.  1 

406 

1  0 

13306 

487 

10 

13955 

509 

1276888 

, 

1 

5120 

3.5 

181 

I960 

1 

5120 

3.5 

161 

1 

6  180 

222 

13941 

524 

1276891* 

1* 

1  19U0 

3.7 

426 

1959 

4 

11900 

3.7 

426 

4 

13493 

499 

4 

14222 

519 

1276959 

lU 

lit 

1  1871* 

3.7 

445 

1959 

3 

9703 

3.6 

348 

3 

12743 

496 

3 

13215 

519 

I960 

1 1 

12466 

3.8 

471 

10 

1  1970 

466 

1  1 

12531 

486 

1278353 

1 

1 

12910 

4.4 

566 

1960 

1 

12910 

4.4 

566 

1 

12860 

503 

1 

12755 

498 

1279723 

32 

32 

12632 

3.9 

490 

1959 

1  1 

12410 

3.9 

475 

1  1 

130  10 

464 

10 

12923 

488 

I960 

2  1 

12749 

3.  9 

498 

21 

12268 

454 

2  1 

12894 

479 

1287089 

1 

1*960 

4.2 

209 

1960 

1 

4960 

4.2 

209 

1 

15173 

6  10 

1290293 

7 

7 

8907 

3.7 

330 

1959 

4 

7503 

3.7 

280 

4 

13  125 

494 

4 

12840 

467 

1960 

3 

10780 

3.7 

397 

3 

10633 

409 

3 

11129 

4  18 
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TABLE    I 5.      DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS  FROM  THIS  STATE  ONLY 


-GROUPLD   BY  BKLCG, 


DAUGHTER   AVERAGE  BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA* 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RELURDS 
NO.  NO. 


JOS-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


357879 
36*559 


I  6220 
59  T901 


3681)  5"» 
37055) 


I  9500 
It  I  8591* 


371000  1 


5       7068     6.3  UUb 


10       9307     U.9  1»57 


380^52  2U 


79       B2U6     5.4  UU3 


91*        7189      5.1l  386 


62       7492     5.1|  1)03 


2       4470     5.6  251 


11        9151      5.3  484 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

KECURDi 

MILK 

F  A  I 

RECORUS 

MILK 

FAT 

Y  EAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  . 

JERSEY 

1947 

1 

6220 

4.6 

286 

1949 

6 

891  3 

5.3 

471 

2 

9640 

52  1 

1950 

13 

8130 

5.  3 

429 

3 

7857 

429 

1 95  1 

13 

7829 

5*5 

425 

3 

8493 

45  1 

1 952 

7 

7871 

5.3 

423 

3 

8007 

428 

1953 

4 

7390 

5.5 

408 

2 

7  1  90 

377 

2 

790  3 

4  1  6 

1954 

7 

8464 

5.3 

442 

5 

60  72 

422 

3 

8306 

445 

1955 

6 

8643 

5-0 

433 

b 

8502 

439 

5 

8450 

kU  5 

1  956 

2 

1117b 

4.9 

b5  1 

2 

10790 

573 

2 

9936 

538 

1958 

1 

6530 

3.9 

255 

1 94  / 

1 

9500 

5.6 

528 

1948 

5 

8082 

5.6 

452 

2 

6d70 

503 

1 949 

7 

9257 

5.5 

5  1  1 

4 

9000 

506 

1  950 

5 

8474 

5.6 

4  70 

4 

82  00 

459 

195  1 

6 

9200 

5.7 

5  1  6 

4 

85  1 5 

4  76 

1  952 

5 

8378 

5  -  b 

457 

3 

7967 

447 

1953 

4 

8565 

5.  b 

465 

4 

7975 

440 

2 

7690 

4^6 

1954 

4 

9975 

5-2 

51  1 

4 

8278 

459 

4 

8546 

467 

1955 

9175 

5-2 

473 

2 

8685 

474 

2 

84  70 

469 

1956 

1 

880U 

5.9 

i>23 

1 

6890 

5  1  7 

1 

778  3 

448 

1958 

1 

9230 

4.4 

40b 

1 

7350 

389 

1 

899  3 

5  I  9 

1 959 

1 

1  1710 

5.0 

b80 

1 

8720 

482 

1 

7510 

40  7 

1949 

1 

8190 

6.3 

5  1  5 

1 

7  loO 

390 

1 950 

1 

6320 

6.4 

405 

1 

8310 

447 

1951 

1 

7610 

6.  1 

46  1 

1 

7660 

377 

1953 

1 

7080 

6.4 

455 

1 

7000 

358 

1 

76  1 9 

38  7 

1954 

1 

6140 

6.4 

390 

I 

81  10 

4  16 

1 

7052 

358 

1949 

1 

1  1 170 

4.8 

536 

1  95U 

1 

9160 

5.2 

473 

1 

6930 

348 

195  1 

1 

9680 

4.7 

45b 

1 

6330 

327 

1952 

1 

9150 

5.0 

454 

J 

6  140 

3  1  5 

1  9  54 

1 

7600 

b.  1 

39  1 

1 

6390 

324 

5930 

306 

1955 

1 

10170 

5.  1 

b  1  6 

1 

70  30 

379 

64  3  1 

32  7 

1956 

1 

9530 

4  .  ( 

449 

1 

6960 

364 

60  7  1 

30  7 

1957 

1 

8770 

4-7 

4  1  4 

1 

72  10 

33  1 

699b 

35  5 

1958 

1 

9740 

5*  0 

488 

1 

6920 

357 

70  74 

36  2 

1959 

1 

8100 

4.  fa 

386 

1 

6300 

32  1 

708  5 

354 

1948 

5 

8324 

5.2 

426 

2 

7725 

443 

1949 

20 

8154 

5.6 

453 

7 

8876 

5  12 

1950 

10 

8523 

5.4 

462 

5 

78  10 

457 

1951 

6 

8725 

5.3 

45b 

1952 

9 

8669 

5.3 

463 

1 

6890 

38  7 

1 953 

9 

8416 

5.3 

446 

4 

7863 

467 

3 

772^ 

45  1 

1954 

f 

8209 

5.4 

433 

3 

7953 

455 

3 

7968 

44  8 

1955 

8739 

b.  2 

450 

3 

8680 

497 

3 

7917 

449 

1  956 

] 

8220 

5.2 

430 

1  95  7 

8500 

5-0 

4  1  9 

1 

989  7 

472 

1 958 

7520 

5.  1 

3 7  3 

1959 

7180 

5.5 

599 

8060 

464 

1 

8687 

495 

1  948 

ij 

7446 

5.5 

407 

1  949 

7679 

5.5 

4  I  4 

1 

7930 

4  1  3 

1  950 

1  1 

7675 

5.4 

4  1  8 

1 

5500 

277 

1951 

8238 

5.5 

457 

1952 

15 

6945 

5.6 

387 

1  953 

20 

7320 

5.3 

388 

1 

8240 

446 

1954 

14 

6444 

5.4 

347 

2 

7725 

424 

2 

698? 

383 

I  955 

6696 

5.3 

357 

' 

794  0 

434 

1 

7347 

400 

1956 

1 

8310 

5.6 

463 

1 957 

8700 

5-  1 

446 

1947 

15 

7513 

5.2 

397 

1940 

12 

763  1 

5.4 

4  12 

1949 

1  1 

7412 

5.5 

409 

2 

8065 

394 

1950 

8202 

5-5 

452 

2 

8350 

429 

195  1 

j 

7096 

5-  2 

37  1 

2 

7250 

384 

1 952 

6950 

5.2 

364 

3 

7040 

568 

1  953 

9183 

5-  4 

485 

3 

8233 

426 

1 954 

8920 

5.6 

49  1 

2 

7850 

430 

2 

7859 

432 

1955 

6980 

6.  1 

424 

1 

77  1 0 

430 

1 

7652 

4  1  7 

1956 

7300 

6.2 

453 

I 

7350 

379 

1 

7783 

42  5 

1959 

9370 

4.9 

460 

195  1 

5040 

5.  7 

26b 

1952 

3900 

5.5 

2  13 

1951 

9050 

5.5 

500 

6730 

350 

1952 

10420 

4.9 

509 

8240 

401 

1953 

7820 

5.  7 

440 

6840 

355 

1954 

10600 

5.0 

530 

11830 

601 

1 

8317 

423 

1955 

9455 

5-2 

489 

8840 

466 

2 

9080 

480 

1956 

9660 

5-0 

481 

9090 

469 

8840 

446 

1957 

9560 

5.2 

499 

9300 

506 

1 

9123 

49  7 

1958 

9940 

5.5 

542 

8840 

471 

1 

9167 

496 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR   CF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVcRAGt   BY  SIRc 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST  FAT 
LB.    PCT.  LB. 


505-DAY  CONTlMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 


YEARLY  HERD  AVERAGE 


RECORDS 
NO. 


MILK 
LB. 


FAT 
LB. 


Ib8       7o41      5.3  403 


394       7461     5.0  373 


1959 

1 

11110 

5.5 

615 

1 

8060 

437 

1 

8655 

463 

1946 

a 

6878 

5.2 

362 

2 

5B90 

20  1 

1949 

26 

792  1 

5.3 

4  16 

2 

7750 

400 

1950 

36 

7722 

5.3 

4  1  1 

5 

7360 

39  1 

195  1 

23 

786  1 

5.3 

420 

7 

7109 

371 

19S2 

21 

8273 

5.3 

440 

7 

7736 

400 

1953 

IB 

7745 

5.3 

413 

T 

7023 

357 

2 

6791 

349 

1954 

10 

8378 

5.  3 

44  1 

6 

7532 

387 

6 

7381 

3bl 

1955 

B 

7196 

5.4 

383 

3 

77  13 

408 

3 

7230 

372 

1956 

5 

8386 

5.5 

464 

2 

7175 

392 

2 

7570 

396 

1957 

2 

7030 

4.7 

332 

1958 

1 

6760 

5.8 

389 

1948 

15 

8195 

5.  1 

416 

2 

8  130 

428 

1949 

31 

7743 

5.0 

387 

4 

8278 

432 

1950 

4  7 

7686 

5.0 

386 

12 

7434 

403 

1951 

47 

7567 

5.  1 

384 

1  7 

7986 

4  17 

1952 

62 

7772 

5.0 

390 

24 

7797 

405 

1953 

59 

7262 

5.0 

363 

30 

7089 

369 

1  1 

7594 

394 

1954 

52 

7315 

4.9 

36  1 

24 

7568 

38b 

19 

7362 

378 

19S5 

37 

7730 

5.0 

384 

23 

7762 

39  1 

22 

7904 

407 

1956 

22 

7258 

5.0 

364 

12 

7336 

386 

13 

76  12 

400 

195? 

13 

7230 

5.0 

359 

6 

7469 

379 

6 

7688 

399 

1958 

6 

6747 

4.9 

325 

2 

8115 

428 

2 

7925 

408 

1959 

5 

6483 

4.6 

299 

1 

7270 

357 

1 

7227 

367 

395208 
398040 


6060  5.2  315 
8920     4.4      39  1 


6060     5.2  315 


1949 

1  8920 

4.5 

404 

1952 

1  10060 

4.  1 

470 

1953 

1  9040 

4.4 

395 

1954 

1  7020 

4.  1 

286 

1955 

1  9890 

4.2 

417 

1956 

1  8590 

4.3 

372 

59BB  70 

245 

658 

7  194 

5.2 

373 

1948 

23 

7874 

5.2 

406 

5 

8304 

434 

1949 

62 

7495 

5.3 

392 

9 

7544 

402 

1950 

58 

7523 

5.2 

390 

12 

784  1 

4  1  6 

1951 

66 

7S20 

5.  1 

386 

22 

8342 

442 

1952 

88 

7578 

5.2 

390 

3Qo 

7975 

4  1  6 

1953 

99 

6960 

5.2 

363 

36 

7660 

400 

5 

9152 

1954 

94 

7551 

5.2 

392 

43 

8080 

4  1  1 

37 

7645 

1955 

72 

7333 

5.2 

381 

37 

7058 

412 

37 

7880 

1956 

35 

7661 

5.  1 

392 

19 

7968 

422 

21 

7713 

1957 

23 

7953 

5.  1 

400 

V 

7840 

404 

14 

8343 

1958 

21 

6780 

5.2 

350 

B 

79B3 

415 

0 

8391 

1959 

13 

7702 

4.9 

374 

5 

8  164 

415 

5 

8807 

I960 

4 

8138 

4.9 

395 

2 

8500 

457 

2 

8644 

4031  12 

1 

1 

6240 

6.5 

405 

1954 

1 

6240 

6.5 

405 

4063  1  1 

1 

6 

765? 

5.4 

415 

1951 

1 

7330 

5.5 

406 

1952 

1 

8040 

5.6 

447 

1953 

1 

7580 

5.2 

397 

1955 

1 

8420 

5.2 

434 

1957 

1 

7390 

5.9 

433 

1958 

1 

7180 

5.  1 

370 

4091 00 

6 

9 

6084 

5.0 

301 

1951 

4 

5933 

4.8 

283 

1952 

4 

6390 

5.0 

318 

1953 

1 

6860 

5.2 

360 

409543 

7 

22 

7026 

4.7 

328 

1948 

1 

701  0 

5.9 

4  1  7 

1949 

1 

6570 

6.0 

392 

1950 

2 

7380 

5.2 

567 

1951 

5 

7296 

4.8 

547 

1952 

6710 

4.o 

518 

1953 

2 

7435 

4.6 

335 

1954 

4 

6895 

4.6 

312 

1955 

2 

5810 

4.  1 

269 

409759 

2 

2 

6  110 

5.6 

342 

1947 

1 

6340 

6.2 

394 

1950 

1 

5880 

4.9 

289 

4 10088 

53 

15  1 

7081 

5.  1 

357 

1950 

12 

697s 

5.3 

366 

2 

6630 

378 

1951 

33 

7440 

4.9 

366 

3 

7  141 

372 

1952 

33 

7256 

5.2 

574 

1  1 

7662 

402 

1953 

28 

697B 

5.0 

347 

1  i 

7404 

386 

4 

7230 

1954 

20 

7410 

5.0 

570 

1  1 

7469 

376 

9 

7394 

1955 

14 

698  1 

5.  0 

352 

6 

7920 

425 

6 

7974 

1956 

1 

8120 

5.  7 

462 

1 

8670 

458 

1 

909  1 

1957 

3 

8887 

5.  1 

458 

3 

8177 

438 

3 

BOOo 

1958 

3 

9223 

4.9 

453 

2 

8470 

440 

2 

0355 

1959 

3 

8735 

4.  b 

423 

2 

8065 

425 

2 

8590 

I960 

1 

10670 

5.0 

530 

1 

7910 

4  lo 

1 

9036 

410437 

1 

2 

4645 

5.6 

258 

1953 

1 

4150 

5.9 

246 

1955 

1 

5140 

5.2 

269 

4104  58 

3 

5 

5598 

5.  1 

281 

1947 

1 

3780 

5.  1 

192 

1949 

2 

623U 

5.3 

325 

1951 

1 

4770 

4.8 

251 

447 
399 
4  14 
404 
422 
447 
452 
450 


3o3 
3b9 
420 

m  i 

433 

45U 
458 
4b5 


PENNSYLVANIA 


40i 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL  8REE0IN..  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGt   BY  SIRt 


RECORD  AVERAGE   t)Y   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


6       7426     b.l  384 


411915  12  22       6447     5.3  33V 


414190  B2  231)       7641     S.3  404 


30S-DAY  CONTLMH .   AV.   YEARLY  HlRD  AVERAGE 


ItlbObb  46  130       7273     b.2  376 


416196  91  247       7169     b.3  3B0 


710b     b.2  368 


b633     b.4  303 


42b960 
42606b 


7128      b.6  400 


I  60«0  b.7  349 
21       6839     b.3  360 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECOROS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO. 

LB. 

LE. 

JLRSEY 

!9b3 

1 

5960 

5.  1 

302 

1954 

3 

7100 

5.  1 

370 

19bb 

1 

7760 

5.  9 

457 

I9b7 

1 

9100 

5.2 

478 

1958 

1 

9660 

5.0 

467 

1951 

3 

5613 

4.8 

272 

1952 

5 

7358 

5.3 

38  7 

1 

8950 

436 

1953 

6 

6312 

5.3 

332 

1 

8760 

447 

1954 

4 

7180 

5.4 

387 

1955 

1 

10720 

5.6 

597 

1956 

2 

7445 

5.7 

423 

1957 

9060 

5.7 

514 

1949 

6 

7695 

5.  5 

415 

1 

8360 

494 

1950 

23 

8235 

5.5 

449 

7 

8336 

478 

1951 

30 

7841 

5.4 

427 

10 

7898 

450 

1952 

34 

8150 

5.  5 

442 

10 

769  1 

435 

1953 

34 

7648 

5.3 

402 

1  5 

7224 

392 

5 

7120 

399 

1954 

40 

7335 

5.2 

379 

17 

7312 

395 

16 

7196 

391 

1955 

2  1 

7804 

5.3 

407 

1  0 

8203 

452 

1  1 

7963 

435 

1956 

12 

8012 

5.2 

414 

5 

8612 

485 

5 

8585 

476 

1957 

15 

8196 

5.2 

4^0 

5 

7554 

405 

4 

8064 

420 

1956 

10 

7463 

5.3 

396 

4 

8248 

456 

4 

8892 

484 

1959 

6 

7670 

5.  3 

396 

4 

86  15 

468 

4 

9688 

527 

1960 

3 

6860 

4.5 

317 

2 

9215 

47b 

2 

9663 

SOS 

1948 

6 

6162 

5.3 

32  0 

1949 

24 

7353 

5.  1 

374 

2 

7  105 

367 

1950 

23 

7487 

5.3 

391 

4 

6985 

350 

1951 

24 

7516 

5.2 

366 

6 

72U8 

374 

1952 

17 

8004 

5.3 

423 

4 

7478 

378 

1953 

13 

7696 

5.2 

400 

5 

6972 

359 

2 

1  1336 

399 

1954 

10 

7944 

5.2 

4  10 

it 

77  10 

404 

5 

8040 

4  1  9 

1955 

6 

7352 

5.4 

392 

"4 

7910 

427 

4 

8034 

424 

1956 

3 

7530 

5.3 

40  1 

2 

7645 

390 

2 

6535 

447 

1957 

2 

6500 

5.5 

354 

1 

7870 

480 

1 

7499 

455 

1958 

| 

8020 

5.9 

475 

1959 

1 

5010 

5.9 

294 

1948 

1 

6750 

5.3 

359 

6130 

335 

1949 

18 

6809 

5.4 

367 

2 

6125 

33  1 

1950 

28 

7540 

5.2 

390 

4 

8013 

424 

1951 

47 

7271 

5.3 

386 

6 

8163 

4  1  1 

1952 

45 

7656 

5.3 

402 

7 

8224 

422 

1953 

42 

7501 

5.4 

404 

14 

790  1 

412 

2 

1  3898 

510 

1954 

27 

7714 

5.3 

4  13 

10 

7737 

398 

7 

7715 

403 

1955 

20 

8  1  50 

5.4 

440 

9 

8338 

440 

9 

8341 

44  1 

1956 

9 

8842 

5.3 

462 

2 

76  15 

402 

2 

7821 

424 

1957 

6 

8252 

5.4 

446 

3 

8687 

468 

3 

84  7  3 

452 

1958 

3 

7277 

5.  7 

4  14 

3 

8693 

469 

2 

8589 

461 

1959 

1 

370 

5.  1 

19 

1 

8390 

465 

1 

8306 

4o9 

195  1 

10 

7506 

b.  1 

382 

1 

9800 

557 

1952 

22 

7323 

5.2 

378 

6 

868  1 

48  7 

1953 

24 

7001 

5.  1 

358 

14 

8129 

438 

5 

7600 

439 

1954 

14 

7957 

5.3 

423 

10 

7619 

427 

10 

7867 

434 

1955 

12 

8628 

5.  3 

459 

7 

8067 

422 

6 

8555 

483 

1956 

o 

8197 

5.4 

44  1 

5 

8340 

483 

5 

8160 

453 

1957 

4 

9443 

5.5 

313 

3 

7543 

444 

3 

7874 

465 

1958 

3 

9413 

4.9 

464 

3 

7403 

414 

3 

8382 

49  1 

1959 

S 

7880 

4.9 

369 

2 

9005 

491 

2 

7750 

429 

1948 

2 

5770 

5.2 

295 

1949 

3 

7247 

5.6 

409 

2 

8130 

392 

1950 

t 

5224 

5.6 

29  1 

1 

84  70 

443 

1951 

2 

7250 

5.4 

392 

1 

6770 

332 

1952 

2 

7595 

5.3 

402 

1 

7390 

40  1. 

1953 

8 

5890 

5.4 

32  1 

5 

6510 

36  1 

1 

655  1 

339 

1954 

b 

6461 

5.2 

34  1 

6 

7050 

389 

6 

6271 

343 

1955 

4 

6253 

5.2 

325 

3 

7420 

422 

3 

7005 

373 

1956 

1 

5570 

5.2 

289 

1 

67  10 

335 

1 

7292 

390 

1948 

4 

8210 

5.9 

487 

1 

64  50 

342 

1949 

4 

7380 

6.2 

456 

' 

6700 

367 

1950 

3 

8100 

b.  9 

481 

1 

7200 

384 

1951 

3 

7550 

6.0 

455 

1 

7550 

418 

1952 

2 

852b 

6.  1 

516 

1953 

2 

6890 

6.  1 

420 

1 

6290 

368 

1 

7085 

405 

1955 

2 

5705 

4.9 

282 

2 

6b  10 

303 

1955 

6080 

5.  7 

349 

1949 

1 

8680 

5.0 

43  1 

1 

8330 

440 

1950 

6 

7040 

5.0 

352 

2 

83  10 

454 

1951 

1 

7910 

5.3 

4  19 

75b0 

398 

1952 

3 

7060 

5.  4 

383 

3 

7797 

42  1 

1953 

3 

6810 

6.  1 

413 

3 

7243 

401 

1954 

2 

7790 

5.0 

366 

2 

8065 

447 

2 

7859 

432 

1955 

6440 

5.9 

379 

1 

77bO 

4J3 

1 

7652 

4  1  1 

1956 

1 

8330 

5.5 

455 

1 

7280 

3C9 

1 

7783 

425 

1957 

1 

6490 

5.4 

350 

1 

7640 

397 

1958 

1 

6960 

5.0 

346 

7890 

4  12 

1 

7695 

408 

1959 

444U 

4.9 

217 

7920 

435 

1 

878b 

467 

PENNSYLVANIA 


404 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVtR AGE  Or    SIRtb    IN  SLRVICt   IN  ARTIFICIAL   BRElUING  ORGAN  11  AT  I  O.MS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECuRD  AVERAGE   BY   jIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTlHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVlRAGI. 


SIRt  UAUGHIERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


Ill        7154     5.5  391 


130       B3I2      5.1  420 


7262      5.1  36B 


FRESH 

RlCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

Ri-CGRUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAK 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LI! . 

JLRStY 

1  948 

12 

6767 

5.7 

382 

1949 

26 

7771 

5.5 

42  3 

5 

82b4 

448 

1950 

2  1 

727  / 

5.  4 

392 

5 

7238 

40  1 

1951 

18 

7070 

5.5 

388 

6 

7670 

4  1  9 

1 95<? 

13 

7175 

5.6 

404 

6 

76  10 

422 

1 95  J 

13 

6726 

b.  3 

358 

8 

7046 

378 

1 

6595 

374 

1954 

/ 

6363 

5.3 

339 

0 

6845 

331 

6 

7022 

385 

1957 

1 

3860 

it. 9 

188 

1 

4140 

209 

1953 

1 

9480 

5.7 

543 

1 954 

1 

B960 

5.6 

50b 

1955 

5 

6814  8 

5.5 

379 

2 

7030 

379 

2 

7734 

4  1  4 

1956 

15 

761  1 

5  .  1 

392 

79  U  1 

42  3 

1  3 

8  302 

437 

1957 

30 

8509 

5.2 

439 

16 

8149 

440 

17 

8437 

438 

195b 

34 

8643 

5.0 

433 

17 

8  1  15 

433 

17 

8567 

459 

1959 

33 

8779 

5.  1 

444 

16 

7826 

428 

15 

8470 

451 

1960 

1 1 

9104 

4.8 

43b 

3 

65  73 

371 

3 

7735 

409 

194/ 

1 

7340 

4.8 

350 

191*8 

2 

7890 

5.0 

389 

1950 

1 

9060 

5.0 

457 

1952 

1 

7710 

5.6 

435 

1 

7310 

385 

195U 

5490 

5.  1 

283 

7430 

388 

1 

7630 

408 

43 18  19 
4321 38 


1  5090     5.6  287 

2  9350      5.6  522 


1949 

1950 


5090     5.6  287 


9250 
9450 


5.7 
5.5 


524 
520 


8806     b.l  454 


1954 

1  9480 

5.3 

507 

1955 

1  8860 

5.3 

4  66 

1956 

1  8630 

5.2 

448 

1957 

1  8000 

5.U 

401 

1958 

1  9060 

4.9 

448 

434  I  70 
434773 


1  6400  5.7  36j 
155       6667     5.1  339 


6400     5.7  365 


462       6869     S.3  361 


1948 

7 

6726 

5. 

1 

337 

1949 

23 

6501 

5. 

3 

344 

1950 

25 

6972 

5. 

2 

365 

1951 

28 

6682 

5. 

1 

339 

1952 

21 

7249 

5. 

1 

370 

1953 

16 

6688 

5. 

0 

33b 

1954 

18 

7204 

5. 

0 

360 

195b 

8 

7899 

4. 

8 

387 

1956 

4 

7675 

4. 

9 

370 

1957 

3 

8060 

4. 

9 

394 

1958 

2 

6375 

4. 

5 

298 

195  1 

23 

6544 

5. 

3 

342 

1952 

56 

6713 

5. 

4 

361 

1953 

93 

681  1 

5. 

i 

361 

1954 

107 

7015 

5. 

J 

370 

1955 

76 

7620 

5. 

2 

398 

1956 

36 

8  174 

5. 

2 

428 

1957 

28 

7813 

5. 

2 

407 

1958 

23 

7680 

5. 

3 

399 

1959 

16 

7743 

5. 

2 

401 

I960 

4 

8660 

5. 

0 

430 

1 

5770 

362 

3 

7333 

389 

3 

73  77 

425 

6 

6395 

36? 

5 

7492 

39  1 

6 

7223 

378 

3 

9065 

1  1 

71  16 

368 

8 

7035 

5 

71b2 

354 

5 

6976 

1 

9200 

6 

7740 

409 

2  1 

7974 

427 

46 

7648 

409 

15 

7917 

51 

7835 

415 

46 

7664 

3b 

8084 

428 

34 

7888 

18 

8544 

457 

21 

8407 

8 

817S 

433 

1  1 

826  1 

7 

8093 

436 

5 

8410 

6 

7327 

396 

6 

3503 

2 

8435 

458 

2 

927  1 

402 
366 
35  I 
364 


423 
405 
422 
440 
440 
46  I 
467 
507 


12       8042     5.0  40s 


1949 

1 

9b90 

5.  1 

490 

1950 

1 

9060 

5.8 

524 

1951 

1 

9150 

5.0 

454 

1953 

1 

7710 

4.9 

38  1 

1954 

1 

9040 

5.0 

455 

1955 

2 

7280 

5.2 

38  1 

1956 

1 

6890 

4.9 

340 

1957 

2 

7905 

4.7 

368 

1958 

1 

8060 

4.B 

390 

1959 

4930 

4.2 

209 

28       6721     5.6  376 


I9b3 

7 

6734 

6.0 

40  1 

3 

7260 

39  1 

1 

9014 

1954 

1  1 

650  1 

5.6 

367 

5 

7906 

39  1 

3 

7071 

1955 

4 

7200 

5.3 

333 

1 

8430 

398 

1 

8513 

1956 

1 

6080 

5.4 

327 

1957 

2 

7555 

4.8 

364 

1 

8420 

47  1 

1 

8993 

1958 

2 

7495 

4.6 

561 

1 

7410 

402 

9047 

1959 

9210 

4.3 

396 

1 

7560 

393 

8709 

4M3 
36  I 
404 

463 
496 
480 


45       6826  b. 


I9S2 

1  1 

7607 

5.3 

40  1 

7 

8314 

454 

1953 

8 

6470 

4.9 

314 

5 

72b6 

3b9 

3 

8084 

1954 

1  1 

7195 

5.3 

380 

7 

8017 

43b 

7 

7851 

1955 

9 

6014 

5.2 

313 

5 

7/10 

43  1 

5 

7920 

1956 

1 

7740 

4.6 

354 

1959 

2 

750b 

5.0 

369 

1 

6890 

370 

1 

7990 

1960 

3 

750u 

4.  7 

35/ 

1 

91  10 

487 

8502 

44  1 
431 

440 

451 
4/5 


/603     4.9  375 


195  1 

1 

8690 

5. 

.  0 

436 

1953 

1 

8560 

5. 

.0 

430 

1955 

1 

8920 

4. 

.6 

4  13 

1956 

2 

6860 

5. 

.0 

343 

1957 

1 

b/30 

4. 

.9 

2b4 

PtNNSYLVANIA 


-DAUGHTtR-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BRLtUING  ORuANI  I  AT  I ONS — GROUPED  BY  DKLtU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RlCORDS   FROM  THIS  STAIc  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGl   BY  51RL 


REC(JRO  AVERAGE   BY  SlKL   BY  FRlSHENING  YLAk 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FRESH 
YEAR 


RLCORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


f  AT 
LE. 


305-DAY  CONTtMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVtRACl 
RLCORDS     MILK     FAT       RLCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  L8.  LB. 


32       6408     S.I  326 


1949 

4 

632b 

5.  1 

319 

1 

72  50 

37* 

1950 

0 

7079 

5.0 

351 

2 

7035 

378 

1951 

7 

66B7 

5.0 

33* 

2 

7675 

390 

1952 

7 

6126 

5.0 

30b 

2 

71  10 

366 

1953 

3 

5793 

5.0 

280 

1 

5540 

285 

1       679 1 

34  ) 

1951* 

3 

6520 

5.0 

329 

2 

7650 

399 

2  621(6 

3/0 

6       7803     5.2  1(02 


1953 

1        91l  10 

5.0 

1*70 

1954 

2  7B55 

5.  3 

1*15 

1  7130 

359 

1955 

1  8530 

5. >t 

458 

1957 

1  8050 

5.0 

1*02 

1958 

1  8650 

5.0 

1*29 

1        84  10 

1*36 

6870  342 


11       8322     5.5  456 


31  7921 


1952 

1 

921U 

5. 

0 

461 

1 

10760 

546 

1953 

1 

8000 

5. 

0 

404 

8760 

460 

1954 

1 

8360 

6. 

,3 

524 

1 

8b  10 

479 

1 

9548 

49b 

1955 

1 

5270 

6. 

8 

35S 

1 

8770 

478 

1 

8993 

435 

1957 

1 

9380 

6. 

>  0 

562 

9310 

504 

1 

9  123 

497 

1958 

1 

8630 

6. 

.2 

551 

1 

BbfO 

47  1 

1 

9167 

496 

1959 

3 

8640 

5. 

.7 

49  1 

3 

9203 

462 

3 

9153 

462 

1960 

2 

8085 

5. 

2 

428 

2 

9910 

476 

2 

921  1 

445 

1949 

3 

9223 

5. 

■  6 

522 

1 

9720 

568 

1950 

9 

7742 

5* 

.7 

446 

i 

9120 

543 

1951 

6 

7597 

5. 

.6 

428 

2 

8755 

485 

1952 

5 

8222 

5. 

,  5 

457 

2 

8035 

448 

1953 

6 

7992 

5. 

.6 

447 

5 

8682 

474 

1 

7695 

3B9 

1954 

2 

8855 

5. 

,6 

498 

2 

3335 

447 

2 

8426 

453 

62       7556     5.3  39b 


1948 

8 

8256 

5.2. 

425 

1 

84O0 

468 

1949 

13 

7550 

5.3 

396 

2 

9360 

552 

1950 

12 

8240 

5.? 

423 

3 

9523 

54  1 

1951 

8 

6926 

5.4 

377 

3 

8610 

492 

1952 

6 

824b 

5.2 

424 

3 

8030 

454 

1953 

a 

8279 

5.2 

430 

3 

7703 

430 

1  8295 

446 

1954 

4 

8635 

5.3 

460 

2 

7565 

444 

2  8219 

460 

I95S 

1 

9720 

5.4 

521 

1 

10  IbO 

582 

1  8696 

4>  1 

1957 

1 

10760 

5.2 

563 

87  10 

492 

1  9723 

54  0 

1959 

1 

9860 

5.2 

511 

1 

8  160 

447 

1  8535 

476 

440103  1 


1       7060     5.7  404 


7060     S.7  404 


8460  436 


9091  4/0 


4401  19 

6 

12 

6914     S.3  365 

1950 

5 

6410 

5.4 

347 

1951 

4 

8243 

5.4 

437 

1952 

2 

7485 

5.  1 

375 

1953 

1 

8300 

4.5 

377 

440997  17 


44       7323      5.6  404 


1953 

9 

7376 

5. 

3 

364 

4 

7760 

353 

3 

792b 

339 

1954 

10 

7716 

5. 

7 

437 

3 

7890 

427 

3 

7561 

39  7 

1955 

7 

7633 

5. 

.6 

445 

3 

76  37 

425 

3 

7946 

433 

1956 

3 

7500 

5. 

7 

431 

2 

7b90 

436 

2 

7794 

436 

1957 

5 

6128 

5. 

,4 

335 

2 

8405 

449 

2 

6339 

339 

195B 

4 

5380 

5. 

7 

303 

1 

6900 

354 

.i  i 

7194 

377 

1959 

3 

7150 

5. 

,b 

4  12 

1 

74  70 

377 

i 

7434 

390 

I960 

3 

6257 

5. 

7 

356 

1 

7550 

401 

7826 

42  1 

44  1643  I 


7       6897      5.7  392 


1951 

1  7580 

5.7 

431 

1952 

1  7540 

5.6 

441 

1953 

1  6360 

5.6 

357 

1954 

1  7280 

5.9 

428 

1955 

1  5020 

5.8 

290 

1957 

1  6760 

5.5 

370 

1958 

1  7740 

5.6 

430 

8380  432 


14       8684     5.4  465 


1953 

1 

1  1  180 

5.3 

592 

1  8700 

394 

1  I3b9b 

1954 

3 

7643 

5.0 

365 

1955 

4 

9860 

5.4 

529 

1  8730 

419 

1  0796 

1956 

1 

1  1950 

5.  1 

610 

1  10500 

463 

1  10377 

1957 

1 

7800 

6.2 

484 

1958 

1 

5640 

6.  1 

344 

1959 

2 

8905 

5.4 

478 

2  9980 

5  12 

2  9230 

1960 

1 

8720 

5.6 

469 

1  6570 

47  1 

1  0905 

461 
504 


443103  33 


81       7738     5.6  429 


443126  12 


28       6986     5.7  398 


1950 

3 

8433 

5.6 

465 

1 

6640 

362 

1951 

6 

8375 

5.6 

473 

4 

8225 

433 

1952 

1  1 

7606 

5.8 

433 

4 

7988 

430 

1953 

14 

7592 

5.8 

442 

8 

7439 

40  1 

2 

776  1 

1954 

12 

821  1 

5.7 

467 

6 

8  Ib2 

440 

6 

8177 

1955 

1  1 

7167 

5.  7 

407 

4 

7275 

386 

4 

7510 

1956 

b 

7526 

5.6 

420 

4 

8628 

440 

5 

8  1  19 

1957 

6 

6747 

5.3 

358 

2 

7245 

362 

3 

8495 

1958 

4 

7125 

5.  5 

387 

2 

8120 

422 

2 

7636 

1959 

3 

9430 

4.8 

453 

2 

73  70 

379 

2 

8192 

I960 

1 

8400 

5.4 

450 

1952 

7 

7831 

5.8 

450 

5 

7898 

431 

1953 

9 

6774 

5.5 

380 

4 

7203 

38  1 

1954 

5 

7370 

5.7 

420 

3 

7027 

390 

3 

7750 

1955 

4 

8225 

5.5 

451 

2 

7630 

433 

2 

7161 

1956 

2 

7020 

6.0 

423 

2 

6500 

475 

2 

6966 

1958 

7880 

6.2 

487 

7690 

448 

9232 

405 
448 
392 
435 
437 
398 
424 


423 
393 
496 
52  b 


PENNSYLVANIA 
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TABLE    Id. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   ScKVICc   IN   ARTIFICIAL   BRLLOING   ORGA.il  L  AT  I UNS — GROUPED   BY  dKcEli, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGt   BY   SIRE  RLCORU  AVERAGE   BY   SIRC   BY  FRL5HCING  YEAR 

305-DAY  CO.NTLMP.   Ay.   YcARLY  HLRO  AVcRA 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

M  I LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCORDS 

MILK 

TEST 

f- a  r 

RfcCORUS 

MI  LK 

FAT 

ftCCOKDS 

MILK 

FA  r 

NO.            NO.  NO. 

LC. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

L3. 

NO. 

LB. 

L3. 

NO. 

LB. 

Li  . 

JERSEY 

44U3G8            IB  U5 

75b0 

5.U 

UOU 

I9U9 

1  1 

778  1 

5.  7 

44  1 

1 

7950 

435 

1950 

8 

7629 

5.  4 

4  1  0 

1 

8900 

452 

1951 

9 

7354 

5.  3 

339 

1952 

6 

7295 

5.0 

368 

1 

9  I  70 

44  / 

1953 

4 

8285 

5  .  1 

423 

1 

6700 

429 

195U 

2 

8050 

5.2 

4  1  b 

1955 

2 

350U 

5  .  1 

422 

195  7 

1 

84/0 

5.0 

422 

1958 

1 

8830 

4.4 

59  1 

196  0 

1 

10650 

4.6 

494 

9010 

42  9 

1 

9058 

4^  j 

UU5I63            UO  7U 

699  1 

3.3 

368 

I9UB 

5 

7130 

5-0 

356 

I !!! 

18 

7056 

5.5 

3  fb 

1950 

9 

8259 

5  ■  5 

43b 

19  5  1 

8 

6876 

5  ■  3 

560 

1952 

4 

5945 

5.  4 

326 

1953 

d 

6843 

b  ■  5 

354 

3 

7  1  30 

378 

1 

6b07 

3J.6 

1 95U 

1  0 

7395 

b  .  D 

404 

2 

60  60 

434 

2 

767  ) 

4  08 

1955 

7 

7130 

5*b 

39b 

1 

7  5  *+G 

398 

' 

7020 

39  9 

1956 

4 

6983 

b-  b 

38  1 

1 

70  !>0 

356 

1 

7b2  1 

36  d 

195  7 

1 

5660 

5  •  b 

311 

1*1*7  152            29  71* 

7222 

5.0 

362 

1950 

3 

5847 

5.  1 

286 

1951 

1  1 

70U3 

5.  1 

357 

1952 

18 

7324 

5-0 

3o7 

1 

7260 

559 

1953 

1  1 

7039 

5.2 

368 

3 

90  10 

4  Id 

I95U 

'.(    1  1* 

7675 

b .  1 

386 

3 

6  7  1 0 

429 

1 

68  76 

342 

1955 

6 

6960 

b.  2 

360 

3 

7563 

379 

3 

8404 

4  1  1 

1956 

4 

8503 

5*3 

450 

3 

8/57 

44  7 

3 

9654 

466 

1957 

5 

7614 

5.  U 

380 

5 

8o  )0 

453 

3 

690  ? 

449 

1958 

3 

6507 

5  ■  1 

337 

2 

774  5 

406 

} 

92  1  1 

4o  5 

1  959 

2 

5655 

5-3 

302 

2 

6  3  50 

356 

2 

7374 

375 

U4B498              1  2 

7  750 

U .  6 

35b 

1958 

1 

7500 

4.4 

33  1 

1959 

1 

8000 

4.  8 

364 

UUb/37           31  100 

7032 

5.  1 

355 

1  946 

3 

6477 

b.  2 

338 

1  9U9 

3 

5967 

5.3 

3 1 9 

1950 

5 

8162 

4.  3 

367 

1 

8090 

4  17 

1951 

1  1 

7630 

5.  1 

39  1 

0 

7752 

402 

19  52 

16 

7453 

r  "  ? 

3/4 

6969 

364 

1953 

15 

7U20 

5  ■  1 

360 

1  1 

65b7 

342 

• 

oo  3  4 

3  j4 

1954 

16 

6779 

b  •  1 

344 

1  6 

62  1 0 

333 

1  6 

703  1 

370 

1955 

1  1 

7200 

b .  1 

369 

'  ' 

346 

1  | 

7713^ 

3^6 

1  956 

6 

6282 

b.  1 

322 

0 

7  5  1 0 

40  1 

6 

778 

if 

195  7 

5 

6122 

5.0 

310 

5 

74  30 

38  5 

I 

3  1 2  8 

146 

1958 

7 

6539 

5-  0 

324 

b 

8092 

432 

b 

769  5 

40  8 

1959 

1 

945U 

4.5 

429 

8220 

44  1 

J 

878b 

46  7 

I960 

1 

9200 

4.6 

420 

8b00 

492 

643  7 

446 

452341           U6  133 

7  7  1 U 

U.9 

37U 

1  9U8 

2 

8610 

4  .  b 

383 

19U9 

8 

7785 

4.9 

38  1 

1950 

13 

7068 

5-2 

364 

1 95  1 

20 

8363 

4.9 

4  11 

3 

86  0  7 

42  5 

1952 

23 

7903 

4  .  V 

386 

6 

8065 

595 

1953 

18 

814  1 

5.0 

403 

10 

8160 

4  13 

5 

6561 

4 1  a 

195U 

14 

8368 

4.9 

408 

6 

8223 

406 

6 

7814 

3b6 

1955 

9 

8506 

4.9 

4  13 

3 

8977 

450 

3 

3989 

453 

1956 

8 

8523 

4.6 

410 

3 

9490 

467 

5 

9536 

47^ 

1957 

1 1 

7U99 

4.8 

358 

b 

1  0048 

512 

14 

9126 

459 

1958 

4 

6753 

4 .  o 

3  1 4 

1 

7320 

395 

1959 

3 

5U25 

5  ■  1 

274 

1*53139             1*  6 

6968 

5.7 

397 

1956 

1 

7  IUO 

5.9 

424 

} 

06^0 

46  6 

1 

1958 

4 

6920 

f 

pyt  1 

44  9 

1959 

1 

6890 

6.4 

438 

6900 

1*53500             1  2 

7  170 

U.6 

33^ 

1958 

2 

7  170 

4.6 

332 

453691            13  3U 

B9  7b 

5.  1 

UU9 

1950 

1 

70U0 

5.  7 

403 

1951 

4 

9663 

4.8 

4bb 

1952 

6 

8545 

5.3 

440 

9160 

49  1 

1953 

10 

8465 

5.2 

42/ 

1 

90  10 

476 

1 

8219 

44  9 

1  9  5U 

7 

8591 

5.0 

426 

1956 

999  0 

4.6 

459 

1 95  7 

2 

12025 

4  •  ( 

552 

1958 

1 

1  3860 

3.9 

536 

1  959 

2 

12930 

4.6 

382 

1*51*006             1  3 

6880 

5.  1 

35? 

1953 

1 

7490 

5.3 

395 

1 

6180 

1955 

1 

6970 

5.  1 

35b 

USUI  1*7              U  11 

8083 

5.3 

42b 

1952 

2 

6695 

b.2 

544 

1953 

2 

7890 

b.b 

455 

1 

7920 

404 

I95U 

2 

7895 

b.  1 

39? 

1955 

2 

8270 

b-4 

444 

1956 

2 

8780 

5.2 

459 

1957 

1 

8340 

4.6 

398 

U56BU6              1  2 

7895 

5.8 

uue 

1955 

93U0 

5.4 

502 

1 

8680 

4b8 

1 

6426 

46  1 

PfcNNSYL  VAN  I  A 
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TABLE    lb. — UAUGHTlR-AVcRAi,E  OF   SIRES    IN   ScKVICt    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED  BY   BRlED  » 
BY   YEAR  OF   FRESHEN ING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTtK   AVcRAGl   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA* 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HlRD  AVlKAGE 


T  tST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORUS 

MILK 

FAT 

R tCORDS 

MILK 

FAT 

NO.             NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

L5. 

JlRSEY 

1956 

1 

6450 

6.  1 

394 

1 

0120 

452 

1 

8415 

456 

456946            64  112 

71*1*3 

5.5 

406 

1956 

2 

7600 

4.9 

365 

2 

6246 

396 

19  57 

1 1 

7935 

5.  3 

4  1  3 

3 

8120 

430 

3 

62  79 

333 

1958 

34 

7717 

5.5 

427 

13 

6444 

446 

12 

6647 

466 

48 

754  1 

5.5 

4  1  5 

2  3 

624  2 

434 

20 

1960 

1  7 

7672 

5.4 

410 

3 

8456 

423 

5 

8947 

460 

457456              5  8 

8375 

5.2 

438 

1953 

1 

10000 

5.2 

320 

1 

1  160 

337 

1 

649  1 

4  19 

1954 

1 

12010 

5.5 

659 

1 

8140 

40  1 

I 

8317 

M23 

1955 

1 

9180 

5.4 

300 

1 

8760 

43  1 

1 

9167 

473 

1956 

6100 

5.2 

313 

) 

6990 

494 

1 

8993 

463 

1958 

3 

0073 

5.5 

444 

1 

7220 

390 

I 

6426 

44V 

1959 

1 

9270 

5.  U 

460 

1 

9520 

469 

**3B  1  dV                 1  1 

7  6o0 

4.6 

35^ 

1956 

1 

7660 

4.6 

355 

1 

8349 

38  7 

■(598  76           50  108 

6>*00 

5.6 

358 

1951 

4 

5195 

5.5 

286 

2 

78  15 

359 

1952 

19 

6603 

5.6 

366 

7 

7674 

404 

1953 

29 

6  120 

5.6 

546 

12 

7464 

393 

5 

9708 

432 

1954 

2-> 

7083 

5.6 

399 

13 

7952 

394 

12 

7464 

379 

1955 

12 

6094 

5.9 

336 

5 

6302 

326 

6 

7463 

379 

1956 

8 

641  1 

5.4 

544 

5 

66  12 

346 

6 

7372 

362 

4 

6948 

52  9 

1958 

6113 

5.2 

519 

1 

8670 

429 

2 

5520 

460440             2  8 

8031 

3.3 

422 

1951 

1 

9460 

5.3 

302 

1952 

2 

8725 

5.3 

462 

1953 

1 

876  0 

3.2 

455 

1954 

1 

8850 

5.3 

473 

1955 

1 

8590 

3.3 

437 

1956 

1 

7870 

5.0 

39  1 

1958 

1 

63  1  0 

5.6 

333 

1160676              1  1 

9190 

5.4 

500 

1960 

1 

9190 

5.4 

300 

1 

8820 

482 

1 

680  7 

403 

1.  i  17    17                        11  if. 

4  O  1 1  £  1                 II  ZD 

1 

9010 

195  1 

6 

78  1  5 

5.3 

414 

1952 

V 

6890 

5.3 

361 

1953 

5 

7870 

5.  1 

400 

1954 

3 

7253 

4.t; 

332 

2 

8093 

462535            4  8 

72  10 

5.0 

360 

1955 

3 

684  I 

5.2 

355 

2 

8360 

44  9 

2 

8851 

4t'2 

1956 

2 

7670 

4.8 

363 

19  5  7 

2 

6920 

4.3 

I 

7604 

32  6 

1958 

4000 

4.6 

lo2 

U63S76             1  1* 

8203 

5.2 

425 

1954 

1 

8730 

5.2 

451 

1955 

1 

9110 

5.2 

47  1 

1956 

1 

6500 

5.5 

354 

1958 

1 

8470 

5.0 

423 

463580             2  It 

7779 

5.6 

432 

195  1 

1 

3380 

6.^ 

209 

1 

2^00 

12  1 

1953 

1 

8350 

5.4 

452 

1 

3300 

404 

1954 

8390 

5.4 

453 

2 

92  10 

425 

1 

7957 

390 

465030             1  1 

8380 

4.8 

406 

1956 

1 

8380 

4.  d 

406 

1 

9058 

448 

463906              1  4 

889b 

S.6 

500 

1950 

1 

9590 

5.6 

540 

1 

6300 

49/ 

1951 

1 

8170 

5.6 

457 

1 

79  10 

45  1 

1952 

1 

8890 

5.6 

501 

1 

7970 

45  1 

1953 

1 

8940 

5.6 

302 

1 

6/60 

523 

1 

6649 

39  1 

U6o ( 30            17  50 

(■1.33 

5.2 

38  1 

2 

7303 

1950 

1  1 

7009 

5.2 

362 

2 

8055 

4  17 

195  1 

9 

808  1 

5.  1 

406 

3 

863O 

425 

1952 

772  3 

5.2 

398 

4 

04  13 

409 

1953 

6 

848/ 

4.9 

4  1  1 

3 

9033 

453 

1954 

3 

7634 

5.0 

5e0 

4 

79/0 

415 

4 

7554 

364 

1955 

5 

7430 

5.2 

3b3 

3 

7000 

370 

3 

7768 

4  14 

1956 

6690 

5.4 

36  1 

1 

8380 

1958 

1 

6480 

5.9 

501 

I960 

1 

9900 

5.C 

576 

4672  12           15  22 

5638 

5.1 

285 

1954 

1 

8270 

4.  1 

337 

1 

9540 

495 

1 

9363 

479 

1955 

1 

4900 

5.0 

246 

1956 

3 

6546 

5.2 

342 

3 

6033 

37  1 

4 

7343 

390 

1957 

5 

5190 

5.3 

268 

4 

6  153 

33  1 

4 

4859 

255 

1958 

6094 

5.0 

299 

2 

6500 

323 

2 

5396 

211 

1959 

4 

6033 

4.9 

302 

5 

7  127 

364 

3 

6900 

333 

1960 

1 

1940 

5.5 

106 

466410         123  276 

74  63 

5.  1 

381 

1949 

12 

8260 

5.6 

4o0 

3 

8630 

47b 

1950 

23 

8057 

5.4 

426 

5 

7800 

423 

195  1 

27 

85lo 

5.2 

437 

1  1 

7893 

434 

1952 

46 

749? 

5./ 

584 

20 

7654 

4  12 

1955 

5v 

7285 

5.  1 

374 

34 

7329 

40  1 

16 

7623 

422 

1954 

52 

7574 

5.  1 

5Do 

2  1 

7706 

409 

21 

3046 

4/1 

1955 

25 

766  7 

5.  1 

390 

15 

7625 

4  1  7 

12 

7252 

3hti 

1956 

12 

62Bo 

3.  1 

420 

4 

7933 

433 

4 

8638 

4?  t 

1957 

9 

881  r 

3.  1 

448 

3 

7002 

5b6 

5 

7316 

5o3 

1958 

4 

839  j 

5.  3 

44  1 

2 

81  15 

467 

2 

7925 

4i|  5 
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TABLE   lb. — DAUGHTER— AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BRLlOING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  OREEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRL  RECORD  AVEKAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTLMf.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  I  LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECURDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LL  . 

JERSEY 

1959 

b 

8806 

1.8 

120 

1 

6330 

362 

1 

8667 

19  j 

163937  5 

1  0 

6711 

b.  7 

371 

1957 

1 

601b 

5.8 

35  1 

1 

bbBO 

303 

1 

69  1  1 

360 

1  958 

b 

6560 

5.  o 

360 

1 

6180 

336 

1 

5711 

318 

1959 

1 

6960 

5.2 

363 

1 

6960 

373 

1 

7303 

385 

171951  1 

2 

7  US 

5.  3 

375 

1953 

1 

7250 

5.  1 

368 

195b 

1 

701U 

5.1 

382 

172111  1 

1 

2690 

b.1 

Ho 

1959 

1 

2690 

5.1 

116 

1 

5950 

309 

1 

10366 

513 

172366  38 

99 

6190 

S.b 

311 

1953 

8 

570r. 

5.6 

321 

3 

7B80 

391 

1 

7619 

387 

1951 

17 

6211 

5.6 

319 

10 

83b9 

129 

8 

7851 

10  1 

1955 

22 

7202 

5.5 

397 

1  2 

8291 

130 

12 

8  180 

It  1 

1956 

lb 

5876 

5.5 

322 

5 

8bb2 

110 

9 

73  17 

39  1 

1957 

11 

5871 

5.1 

316 

5 

76b8 

101 

8 

569  1 

295 

1958 

13 

608? 

5.  5 

33b 

5 

7990 

13J 

3 

8633 

112 

19S9 

8 

5330 

5.1 

2b9 

1 

7690 

121 

1 

8306 

169 

1960 

2 

6050 

1 .  V 

3  10 

1(72800  2 

2 

7110 

5.2 

381 

1951 

1 

7730 

5.2 

399 

1952 

1 

7  150 

5.2 

369 

7010 

316 

172921  16 

21 

78  1  1 

5.  2 

103 

1  9b3 

3 

8533 

5.0 

1  1  6 

1 

75bO 

103 

2 

8101 

1  10 

1951 

5 

7100 

5.  1 

39  1 

1 

7110 

101 

1 

6311 

1/  I 

1955 

7 

7211 

5.  3 

3b6 

3 

/6  70 

1 1  1 

3 

7852 

13  1 

1956 

3 

880b 

5.0 

133 

2 

8b25 

156 

2 

8216 

150 

1957 

2 

8070 

5.  6 

111 

1 

bluO 

138 

I95H 

2 

8005 

5.1 

128 

' 

8830 

181 

1 

8676 

1H2 

1959 

z 

6130 

5.1 

331 

1 

6880 

360 

1 

7652 

1  1  3 

1732  15  1 

2 

1  0350 

1.8 

195 

1958 

2 

10350 

1.8 

195 

1 

1 0080 

509 

9298 

130 

171007  280 

b82 

7816 

5.2 

10? 

1950 

1 

15790 

5.3 

815 

1 

1  1150 

620 

1951 

16 

8609 

5.0 

129 

5 

8038 

121 

1952 

39 

807o 

5.  1 

1  1  5 

1  2 

73  1  1 

1 1  u 

1953 

60 

7933 

5.2 

110 

25 

7530 

398 

9 

1*566 

39/ 

1951 

7  1 

7718 

5.3 

109 

36 

7698 

100 

30 

7190 

39  7 

1955 

51 

7609 

5.2 

1 1  0 

29 

76  13 

100 

28 

7797 

108 

19b6 

bl 

778b 

5.3 

iob 

32 

7576 

105 

37 

79  78 

122 

1957 

59 

7555 

5.3 

39  1 

21 

7103 

380 

29 

7777 

102 

1  958 

1  1  0 

8251 

5.  2 

125 

52 

B2o3 

133 

50 

3663 

151 

1959 

9b 

8011 

5.2 

1  1  9 

17 

8068 

122 

lb 

8851 

168 

1960 

23 

8659 

5.2 

115 

1  1 

7685 

382 

10 

6189 

156 

171008  I 

2 

1  1  725 

1.8 

559 

1959 

1 

117  10 

1.5 

526 

1960 

1 

1  1710 

5.0 

592 

176086  SO 

81 

6737 

5.3 

ib  1 

1955 

1 

6010 

5.8 

350 

1956 

1  1 

6989 

5.3 

367 

1  0 

68  23 

359 

10 

7186 

103 

1957 

2b 

6878 

5.2 

352 

13 

8287 

119 

lb 

6968 

38  1 

1958 

19 

6813 

5.1 

369 

b 

76b1 

103 

7 

8158 

11  1 

1959 

13 

7617 

5.2 

390 

1  0 

3221 

1 1  0 

10 

6706 

115 

1960 

10 

7165 

5.2 

367 

5 

7902 

339 

5 

9  1  32 

162 

1*77718  b 

13 

7327 

5.  1 

37  1 

1950 

1 

8170 

1.9 

1 1  1 

1 

8670 

166 

195  1 

1 

7215 

5.  1 

367 

3 

3/53 

158 

1952 

3 

891  3 

5.3 

165 

3 

6980 

382 

1953 

3 

7630 

1.  9 

377 

3 

7920 

1  1  8 

1951 

1 

7330 

1.9 

356 

1 

7510 

103 

1 

760H 

115 

I95S 

1 

7  110 

5.0 

355 

1 

7030 

391 

1 

7652 

1  1  / 

179221  6 

23 

7056 

b.1 

380 

1952 

2 

7395 

1.9 

365 

2 

Bl  1  5 

150 

1953 

1 

7068 

5.  a 

106 

1 

8210 

126  ■ 

1951 

b 

6602 

5.7 

3b0 

b 

6958 

380 

5 

7608 

115 

195b 

6912 

5.1 

375 

5 

76o0 

107 

5 

7652 

1  1  7 

I9b6 

3 

7373 

5.  3 

39  7 

3 

7b  /O 

102 

3 

7783 

12  5 

1957 

1 

9110 

5.1 

191 

' 

8  1  90 

130 

1958 

1 

9330 

5.  1 

176 

1 

8020 

13b 

1 

769  5 

103 

19S9 

1 

9160 

5.3 

1  >9 

1 

8  1  90 

138 

1 

8785 

16  7 

I960 

1 

10320 

5.0 

5  15 

1 

87b0 

18  / 

1 

3137 

lib 

18IIB5  16 

16 

7233 

5.5 

39b 

195  1 

2 

8010 

5.3 

13  1 

1952 

9 

7161 

5.3 

397 

1 

7220 

357 

1953 

0 

7195 

5.5 

1 1  1 

1 

6860 

269 

1951 

1 

8117 

5.5 

152 

2 

7160 

102 

2 

6399 

333 

195b 

5 

6552 

5.5 

361 

1956 

7 

72  16 

5.3 

393 

1957 

2 

1  0105 

5.  7 

b83 

1958 

I 

661  1 

5.5 

3o1 

2 

B2b0 

390 

2 

80  31 

307 

1959 

1 

8030 

5.0 

100 

18 16  79  55 

93 

693U 

5.5 

379 

1952 

1 

7520 

5.7 

12b 

1953 

1  1 

7166 

5.  b 

121 

1  1 

8010 

136 

9 

7663 

1 1  7 

19  51 

1  j 

726  1 

5.9 

123 

1  0 

8  19b 

132 

8 

8267 

111 

1955 

16 

7287 

5.6 

10  1 

6 

3675 

150 

5 

8881 

168 

1956 

11 

7012 

5.1 

37b 

0 

8003 

lib 

9 

7617 

1  1  1 

1957 

19 

6313 

5.1 

338 

a 

7301 

375 

1  1 

6239 

3  10 

1958 

9 

7309 

5.1 

390 

3 

7017 

381 

3 

6910 

362 

1959 

b 

7222 

5.  5 

397 

3 

6960 

3b1 

3 

7313 

3/9 

1960 

2 

7275 

5.3 

381 

5890 

277 

1 

7772 

378 

182191  9 

18 

67  19 

5.1 

359 

1951 

7250 

5.5 

39  1 

1952 

b 

6136 

5.6 

35b 

1 

7310 

390 

1953 

7068 

b.  0 

316 
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TABLE    I 3. — DAOGHTER-AVLRAGE  OF    > I KLS    IN  SLRVICC   IN   ARTIFICIAL  BRC  ED  I  No  0K0AN1 tAI I GNS- 
bY   YEAR  UF   FRESHEN I  NO — RECORDS  FROM   THIS   STATl  OnLY 


-GROUPED  BY  bRLEU, 


DAUGHTER   AVLRAGc   bY  .IRt 


RECuRd  Ai/CRAGE   t'.Y   SIRE   iJY  IRLSHlNING  YEAR 


SIKE 
NO. 


DAUGHTERS  RELURDi 
NO.  NO. 


MILK  TEST 
L3.  PCT. 


FAT 
LB. 


fresh  records 
year  no. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


305-DAY  CONTEMN.  AV. 
RECORDS     MILK  EAT 
NO.  Lb.  LB. 


YEARLY  HERD  AVLRAoE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


734  1      S.5  UOI 


7369     5.3  39a 


484/  13 
484840 


I  8380 
72  7346 


12       64/4     5.6  358 


488  182  I 

48B2B0  3 


I  2730 
9  8B31 


3       6310     "t. 6  29J 


II)        776B     5.5  422 


489005  21t 


0<1  7439 


489b90  HI 


107       69o0     5.6  390 


1954 

2 

1 

5420 

2  7  4 

5548 

29  1 

1955 

\ 

828  U 

5.  B 

478 

1956 

7380 

5.7 

4  1 8 

1957 

I 

6390 

S.6 

356 

1958 

1 

6600 

5.4 

357 

1950 

2 

9185 

5.3 

48  / 

1951 

7  143 

5.  1 

3  71 

1952 

2 

84  30 

5.4 

46  1 

1953 

/ 

8005 

5.9 

479 

1954 

1 

1  0060 

6.0 

602 

1955 

1 

1  0090 

6.2 

62  7 

1955 

1  0 

7086 

5.9 

4  1  8 

4 

6798 

370 

4 

6767 

353 

1956 

19 

6342 

5.6 

354 

10 

/O  14 

368 

13 

7024 

392 

195/ 

38 

7330 

3.4 

397 

15 

7962 

406 

16 

7819 

416 

1958 

68 

7537 

5.  5 

4  13 

22 

7609 

390 

19 

7663 

399 

1959 

7  1 

7424 

5.  5 

407 

36 

7223 

366 

30 

8053 

42  0 

I960 

26 

7255 

5.4 

3b5 

1  2 

7792 

396 

1  I 

8370 

42  4 

195  1 

1  4 

8399 

5.2 

430 

/ 

b  1  34 

46  1 

1952 

3o 

8396 

5.2 

439 

22 

80  16 

442 

1953 

46 

8495 

5.  3 

447 

3  1 

7/10 

4  1  7 

16 

7927 

439 

1954 

4  1 

7837 

5.2 

412 

2  / 

7473 

40  1 

25 

8140 

440 

1955 

2,' 

7  /99 

5.2 

4  1  0 

1  | 

8  197 

446 

1  2 

7785 

426 

1956 

1  3 

BI90 

5.3 

4  3  1 

7 

7937 

44.i 

7 

3317 

458 

1957 

1  'J 

759t 

5.  1 

386 

1  0 

/B46 

419 

1  I 

7922 

426 

1958 

43 

bl83 

5.3 

434 

16 

B029 

435 

16 

8029 

433 

1959 

19 

61  13 

5.4 

329 

8 

82o5 

432 

7 

8378 

452 

1960 

d 

8240 

5.  6 

463 

6 

820B 

450 

6 

885  1 

492 

1953 

1 

8380 

5.  1 

423 

I 

102  10 

572 

1950 

1 

1  0200 

4.6 

4/1 

195  1 

1 

12860 

4.5 

573 

1952 

1 

7610 

5.3 

40  1 

1953 

1 

9  100 

4.5 

408 

1 

9050 

425 

1 

13893 

530 

1955 

4 

7175 

5.5 

385 

2 

8/55 

448 

2 

8753 

4/0 

1956 

16 

7688 

5.  3 

405 

7 

8341 

433 

1  1 

8/20 

468 

1957 

20 

7o6  1 

5.3 

4  10 

12 

8258 

44  5 

1  1 

7338 

336 

1958 

16 

7586 

5.4 

4  1  1 

/ 

7461 

406 

7 

8432 

462 

1959 

10 

7  14b 

5.3 

382 

7 

75/9 

400 

7 

8097 

425 

I960 

7270 

4 .  / 

344 

| 

6860 

35  1 

/  140 

372 

1952 

3 

6293 

5.7 

354 

2 

7340 

40  j 

1953 

2 

5980 

5.  5 

330 

2 

90  10 

443 

1954 

1 

6  750 

5.  5 

3/1 

1 

O/20 

377 

760H 

4  1  5 

1955 

1 

o900 

6.3 

436 

1 

7800 

407 

1 

7652 

4  1  / 

1956 

1 

829u 

5.8 

483 

| 

7280 

395 

1, 

7  783 

Hi.  5 

195/ 

8775 

5.2 

45b 

2 

82/0 

432 

1958 

1 

8690 

440 

1 

8820 

442 

1 

8230 

43  1 

1  960 

| 

992  0 

5 .  3 

52  1 

1 

7  300 

394 

1 

8044 

435 

1958 

! 

2730 

5.2 

142 

1953 

1 

1  0330 

4.8 

493 

1954 

2 

9580 

5.2 

495 

1 

9360 

377 

1 

8055 

328 

1955 

2 

B425 

5.  6 

4o4 

1 

lOboO 

459 

1 

7946 

328 

1957 

I 

9280 

4.9 

456 

195b 

| 

d  120 

5.3 

42b 

I 

8650 

463 

1959 

2 

9425 

4 .  b 

44  5 

2 

7645 

400 

2 

909  1 

4/0 

1957 

1 

4380 

4.  7 

208 

1 

5950 

304 

1 

69  1  1 

380 

1958 

I 

0620 

4 .  6 

30  7 

| 

6/bO 

346 

1 

5744 

318 

I960 

I 

7930 

4  .  6 

365 

| 

5940 

323 

1 

7107 

3/9 

1953 

2 

6080 

5.5 

349 

1954 

10085 

5.6 

359 

1955 

4 

7750 

5.2 

407 

1956 

2 

9370 

5.4 

jOO 

195/ 

2 

1  040  j 

5.2 

530 

1953 

2 

10285 

5.4 

55  1 

1952 

0 

8037 

5.7 

456 

3 

8823 

477 

1953 

10 

7465 

5.  5 

4  0". 

3 

I  obi 

404 

1 

910? 

4  /  / 

1954 

1  3 

7112 

5.7 

40  1 

/ 

8433 

455 

7 

7979 

4<-7 

1955 

12 

7613 

5  ■  5 

4  19 

5 

8644 

46b 

5 

8700 

472 

1950 

0 

71  /.- 

5.2 

375 

2 

75JS 

396 

2 

9925 

490 

195? 

1 

842  7 

5.3 

445 

2 

8545 

4  14 

3 

8408 

4  14 

1958 

6 

8255 

4.8 

395 

1 

98  10 

507 

1 

9189 

477 

1959 

7260 

4.6 

348 

8/10 

458 

9254 

484 

1960 

1 

7/10 

4.5 

350 

1 

78/0 

4  1  3 

1 

661  1 

45  I 

195  1 

1 

7579 

5.8 

433 

4 

3  198 

453 

1952 

23 

7214 

5.  1 

4  13 

1  1 

7614 

4  12 

1953 

2b 

7140 

5.6 

400 

20 

7834 

423 

10 

7274 

396 

1954 

1  7 

6733 

5.5 

369 

10 

7402 

40  1 

9 

7483 

399 

1955 

10 

3510 

5.4 

454 

6 

86b5 

4  34 

5 

7972 

428 

1956 

ti 

/6I6 

5.4 

409 

3 

8/10 

458 

4 

901  / 

4B3 

195? 

4 

7120 

5.6 

394 

2 

7325 

408 

2 

0884 

38  5 

1958 

4 

7178 

5.  3 

377 

1 

8370 

485 

1 

Z84f! 

433 

1959 

4 

8223 

5.0 

4  1  1 

3 

/OBO 

385 

3 

8157 

452 

PENNSYLVANIA 
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TABLL   16. — OAUGHTLR-AVlRAuC  OF   SIRES    IN  SERVICL   IN   ARTIFICIAL   BRLLDING   OK  JAN  1 1  AT  1 045 — GROUPlD  BY  f.K^cU, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   SlATc  OnLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   j  I  RE  RECORu  AVCRAGE   BY   SIRL    iiY  FRlSMEnING  YEAk 

305-uAY  CONTEMP.   Av.   YEARLY  H^RC  A/lRA,i_ 


SIKt     DAOGHTERS  RECORDS 

MILK 

TLST 

FA  I 

FRLSH 

Rcf.ORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

F^  T 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

140. 

Li;. 

LB. 

NO. 

LC. 

Li. . 

JERSlY 

1960 

2 

7015 

5.0 

365 

2 

5580 

286 

2 

8/86 

46  / 

490529              3  4 

4525 

5.3 

231 

1952 

2 

3740 

5.  / 

2  1  1 

1954 

1 

505C 

4.4 

257 

1955 

1 

6340 

4.5 

287 

1190967              1  1 

3050 

4.5 

138 

1958 

1 

3050 

4.5 

136 

491730            41  106 

7382 

5.4 

396 

1951 

5 

6763 

5.6 

3/6 

1  952 

9 

7660 

5.5 

42  1 

5 

5944 

342 

1955 

20 

7794 

5.4 

423 

10 

6828 

374 

4 

8985 

4/3 

1954 

20 

7836 

5.  5 

42/ 

10 

8045 

4  16 

10 

/550 

404 

1955 

14 

8193 

5.5 

453 

5 

9764 

524 

5 

8315 

456 

1956 

9 

8299 

5.6 

465 

2 

10265 

583 

4 

9995 

576 

1957 

9 

7866 

5.4 

425 

5 

7907 

430 

5 

8609 

45/ 

1958 

12 

7  124 

5.4 

389 

5 

BZ/7 

460 

3 

8767 

464 

1959 

8 

5875 

5.  0 

290 

2 

9060 

4/5 

2 

6230 

457 

1960 

2 

694C 

5.0 

338 

| 

8790 

464 

1 

8905 

4/2 

493850              1  1 

3420 

5.8 

199 

1959 

1 

3420 

5.6 

199 

496627            40  114 

794d 

5.  1 

404 

1951 

1 

8080 

4.3 

387 

1952 

15 

7694 

4.9 

5  74 

7 

850  1 

429 

1953 

25 

7766 

5.2 

402 

14 

82  /4 

4  16 

6 

8379 

4  1  1 

1  954 

19 

8654 

5.2 

446 

1  6 

8J0  1 

443 

1  5 

834  3 

4  1  7 

1955 

1 4 

9099 

5.2 

471 

1  1 

89/5 

454 

1  1 

88  If 

4l5 

1956 

13 

895/ 

5.2 

463 

10 

6615 

450 

1C 

8889 

453 

1957 

12 

8599 

5.  1 

427 

9 

9319 

438 

9 

9065 

464 

1958 

9 

861/ 

5.2 

445 

4 

8605 

45T 

4 

905O 

466 

1959 

5 

9610 

4.  / 

448 

5 

6  920 

3/0 

2 

6557 

4  56 

I960 

1 

10710 

4.3 

4o4 

1 

7540 

405 

1 

9832 

5:4 

496B29              1  1 

5420 

5.5 

299 

1958 

1 

5420 

5.5 

299 

497599              1  1 

1  1560 

5.0 

580 

1959 

1 

1  1560 

5.0 

580 

1 

8160 

426 

1 

10366 

513 

499130            70  102 

8  140 

5.4 

43  7 

1957 

4 

6873 

5.5 

3  76 

2 

86b0 

4/4 

3 

634/ 

335 

1958 

33 

7825 

5.5 

42  7 

1  5 

8110 

4  3  1 

1  3 

3713 

477 

1959 

4  7 

8556 

5.4 

460 

2B 

6  178 

4  15 

26 

8357 

436 

I960 

18 

7978 

5.3 

42  V 

14 

78b5 

391 

13 

O406 

432 

4992  07             B  12 

6734 

5.  1 

343 

1958 

0 

7836 

5.  1 

399 

2 

6820 

346 

1 

5744 

313 

1959 

4 

5463 

5-2 

286 

1 

6  1  oO 

326 

1 

/303 

365 

5009^9           34  68 

7  304 

5.5 

405 

1957 

12 

6386 

5.4 

547 

0 

8255 

42  1 

4 

6799 

3c  5 

195o 

22 

7466 

5.7 

424 

10 

8/54 

46/ 

9 

8/22 

4/3 

1959 

1  7 

778  5 

5.  5 

430 

9 

8609 

447 

9 

874/ 

465 

1960 

7 

8489 

5.3 

450 

4 

88/6 

462 

4 

9549 

50  ) 

501764             4  7 

8443 

5.4 

450 

1953 

2 

8990 

5.0 

448 

1 

5800 

5  14 

1954 

2 

6805 

5.6 

379 

1 

8070 

460 

1 

76  1 9 

397 

1955 

2 

9420 

5.7 

352 

1 

6760 

5/8 

1 

6131 

4  39 

1956 

1 

7770 

5.  9 

4  59 

1 

/940 

442 

1 

7608 

4  1  4 

502114             4  4 

66  15 

5.2 

342 

1959 

4 

6615 

5.2 

542 

4 

7  150 

373 

4 

9652 

496 

5044  55             3  5 

6405 

5.6 

356 

1954 

2 

7070 

5.  5 

585 

2 

O320 

4  1  / 

2 

7592 

3/2 

1955 

2 

7335 

5.5 

400 

2 

8420 

427 

2 

6905 

448 

1958 

1 

4810 

5.9 

265 

1 

99  jO 

500 

1 

6033 

4  1  / 

505057             1  1 

9640 

5.0 

485 

1957 

1 

9640 

5.0 

463 

1 

7520 

354 

1 

9592 

450 

506683           35  67 

68/1 

5.3 

359 

1954 

2 

9385 

5.  1 

472 

1955 

2 

9475 

5.4 

495 

1956 

6 

6946 

5.4 

367 

2 

OJ  10 

332 

6 

3350 

459 

1957 

14 

7583 

5.  1 

379 

4 

69  5b 

367 

7 

8530 

38  7 

1958 

21 

6214 

5.  o 

331 

6 

7248 

40  1 

7 

7730 

4  1  / 

1959 

12 

7086 

5.  1 

50  1 

4 

7  lc,5 

39  1 

4 

6330 

453 

1  960 

4 

6363 

5.  I 

525 

506697              2  2 

7985 

5.8 

467 

1957 

1 

7400 

5.6 

4  15 

1959 

1 

8570 

6.0 

DlB 

J 

8600 

48h 

1 

6936 

479 

506B94            27  39 

7  1  13 

5.3 

372 

1954 

2 

7955 

5.  j 

4  16 

1955 

1 1 

79/  1 

5.2 

4  12 

7568 

589 

5 

/244 

389 

1956 

13 

6986 

5.2 

360 

5 

7228 

369 

8 

/666 

407 

1957 

6 

5667 

5.5 

514 

4 

7605 

40  1 

4 

3840 

322 

1958 

4 

7766 

5.4 

420 

2 

7565 

38b 

2 

6962 

45  1 

1  959 

3 

6907 

5.7 

566 

1 

6  94  0 

4  3/ 

' 

8666 

4JU 

50O067           55  92 

8450 

5.2 

43  V 

1952 

1 

95/0 

5.9 

_>64 

1  955 

18 

8519 

5  .  1 

458 

1  0 

87  74 

448 

7 

6969 

4  _»6 

1954 

16 

9053 

5.2 

470 

B 

6423 

425 

6 

6416 

1 

1955 

1  7 

8800 

5.3 

459 

B 

8o40 

44  / 

8 

B42  7 

4/  ~> 

1956 

1  j 

830  1 

5.  i 

458 

87j0 

44  6 

6 

9113 

485 

1957 

1  1 

7989 

5.2 

4  18 

5 

8624 

45/ 

5 

6635 

4  16 

1958 

774H 

5.4 

4  12 

3 

8323 

450 

3 

9265 

459 

1959 

/ 

8923 

5./ 

4o6 

4 

60  75 

32  4 

2 

6470 

445 

I960 

1 

3  lOo 

4.9 

155 

12330 

648 

60BO7B             3  3 

7  i  /O 

5.3 

364 

1959 

2 

864  5 

4.h 

4  12 

I960 

1 

4220 

6.4 

208 

1 

6360 

350 

1 

7  107 

379 

50BI76              1  1 

10  19u 

4.9 

49o 

I960 

1 

10  190 

4.9 

496 

1 

10940 

577 

510322              2  5 

7267 

5.  1 

37  1 

1958 

4 

7280 

5.  1 

5/1 

2 

7920 

409 

2 

//17 

4// 
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TABLE   13. — bAUGHTcrt-A^LKAGt  OF   SIKlS    IN  SlKVICl   IN   AK 1  If  I C I  A  L   DKctUINJ   ORGANIZATIONS — GKOUf^O   BY  BI-.1.EU, 
BY   YEAK  uF   FKEjHENING — KtCOrtCS  FKOM  THIS  STa  Tu  ONLY 

UAUGHTEK  AVCkAGL   BY   SIRE  KLCURU  AVcRAoL   iY   SIKE   BY  F  kLjHErJ  I  *  j  YcAK 

JGb-UAY   CONTLMH.   AJ.   YlAkLY  HtkU  AVEKAiL 


blKu      UAU^HTLKb  KLLUKUS 

I  c  S  T 

FAT 

._GURU5 

FAT 

MI  LK 

FAT 

MILK 

NO-             NO-               N  0  • 

kluk 

Ltl  • 

L  3  • 

NO. 

LB  . 

LY 

bV 

b2  1  c 

b.  1 

4  1  o 

409 

d  12  1 

4  j4 

b  I  1  765           22                4  7 

6290 

5  b 

34b 

. 

%  L 

71 

1954 

o  12  1 

b.  a 

j^ 

<7K 

k^ 

1955 

62  7  J 

77A*; 

un  i 

J" 

o  7  2  j 

5 

5o  7 

7  7  77 

4  19 

bib' 

44 

1957 

7 

6297 

5.0 

551 

5 

74o8 

400 

5 

759  5 

412 

1953 

6423 

5-b 

35b 

1 

6770 

37J 

1 

7423 

4  1? 

1959 

} 

7090 

J "  ** 

1960 

4-  V 

280 

6  b0 

? 

7652 

blU**iJ2           22  35 

7474 

5.4 

405 

1954 

6 

7282 

5-5 

393 

2 

6  >45 

365 

2 

7303 

305 

1955 

b 

7152 

5.  'j 

3b9 

2 

7320 

40  1 

2 

6873 

370 

5.3 

195  7 

|~ 

o9b2 

6b5b 

32  3 

708  5 

3b  ' 

1 9  b  8 

1 0 

d034 

^  * 

7  a  j3 

3/7 

6739 

34b 

1959 

4 

7  19  5 

396 

'  s 

1 960 

790  U 

39  1 

320 

7  17  3 

37  5 

5140  84           1 04                14  6 

7  537 

b.  3 

402 

1 9b7 

]  | 

6307 

5.4 

342 

70  b2 

3  59 

6268 

3  i  4 

195b 

50 

797b 

5.4 

426 

24 

78o0 

406 

22 

6325 

4  55 

1959 

66 

7b36 

5.5 

4  12 

42 

8047 

4  19 

42 

fcb  14 

4od 

1  960 

1  7 

74  7  9 

b  -  3 

39  1 

]  | 

509 

33  1 

1  2 

o4  7  4 

44  b 

3  1  4  V  6  1             95                1  b  1 

8  1  79 

5.1 

4 

4  5 

5-7 

UH  1 

476 

35  3 

J 

"<  /  j 

? 

7/7? 

ur  • 

7  179 

1957 

1  0 

797o 

^*  ( 

59b 

8^13 

426 

1  0 

b247 

4  1? 

ivbb 

52 

8796 

5.0 

444 

22 

U4b0 

442 

22 

8686 

454 

1959 

34 

8259 

5.  1 

425 

16 

7V  15 

4  16 

16 

8b  |H 

466 

1960 

1U 

b46  1 

5.  1 

437 

10 

0446 

42  1 

10 

b752 

44  5 

5  1  bb  06            56              1 06 

7493 

b-  1 

38^ 

7 

754  0 

1 

650  7 

32  6 

1954 

5*  1 

■ill 

If  74 

375 

19  55 

20 

716  5 

5.2 

36b 

~J 

60b8 

342 

706  7 

3o7 

1  9  b6 

j , 

5  •  C 

b  74 

72  7  5 

_ 

792  1 

3o  0 

19b? 

1  b 

7240 

5.  1 

373 

3 

297 

7 

730  3 

332 

1958 

1  7 

7662 

382 

7».  1  7 

35  9 

0044 

4  1  7 

1  959 

{1 

7  736 

b  ■  1 

390 

1 

79oC 

384 

1 

94  0  7 

4  76 

1960 

7 

008  1 

4.3 

588 

1 

7590 

393 

1 

9025 

46  1 

b 1 b9  73              1  I 

7 

4.8 

38b 

1956 

1 

798  U 

4 .  8 

3b  5 

j 

0622 

516140            25  49 

7039 

5-3 

372 

1953 

1 

7330 

5-6 

1  0 

1 

7290 

3fc9 

1954 

d 

7906 

5.3 

422 

6 

bb30 

45b 

5 

0  1  12 

4  3  c* 

1955 

\  | 

8196 

5.2 

426 

7 

7523 

394 

7 

7056 

4  1  4 

49b 

4  7  b 

195  7 

546V 

5  5 

29  1 

6203 

o  72  3 

346 

195b 

523  b 

8  545 

4b  j 

i 

3404 

43  1 

1959 

. 

5*2 

430 

7420 

3  V  3 

3 

4  37 

I960 

1 

92  10 

4.7 

430 

1 

78b  1 

436 

5 1  70  bO              1  3 

6  I  I  3 

4.4 

276 

195  7 

l 

7510 

4-7 

349 

19  58 

8020 

4-5 

1959 

| 

2b  1  0 

4  ■  1 

1  1  6 

DlfUOl                  t  U                        J  1 

353 

617  7 

5  6 

544 

7600 

413 

2 

6682 

3u4 

1956 

6910 

5.6 

383 

i 

438 

1 

7499 

4  1  5 

1957 

5 

6867 

5.2 

359 

2 

0310 

436 

2 

b279 

446 

1958 

7 

7  111 

5.2 

373 

3 

76b0 

392 

2 

9151 

479 

19b9 

13 

6515 

5-b 

3b  1 

4 

8105 

405 

4 

7597 

400 

1960 

3 

6437 

5-5 

556 

2 

8675 

4bo 

1 

809? 

4Jb 

Jl  IU 0£                        T                            1  o 

5-5 

1  954 

2 

b  72  5 

5-7 

4b 

] 

92  oO 

442 

1955 

1 

6  520 

42b 

6*5 

4  1 2 

1957 

2 

4500 

6.3 

286 

1 

2987 

174 

19bo 

4 

7205 

5.  5 

389 

1 

6490 

332 

1 

7663 

385 

1959 

3 

5-7 

356 

I960 

5 

5188 

5.  3 

2b0 

2 

4830 

255 

2 

8197 

447 

^  9  fin  ^  i            i  i 

5270 

4.9 

259 

1  9  5b 

1 

52  7  0 

*  V 

259 

5220  14             7  11 

6343 

5.8 

349 

1955 

1 

6010 

6.3 

378 

1957 

2 

6885 

5-5 

375 

195b 

i 

404 

9799 

1959 

7066 

b"  5 

5  7b 

94  50 

453 

i 

476 

1  960 

2 

4350 

6.2 

25b 

1 

3050 

143 

| 

838? 

469 

524199           22  22 

7B9b 

4-6 

367 

1959 

16 

801  1 

4.6 

370 

9 

8296 

426 

8 

8657 

452 

1960 

6 

7595 

4.  7 

35b 

4 

83  15 

420 

5 

8581 

44  1 

5243 15            b  16 

6  1o5 

5.5 

342 

1958 

7 

6890 

5.7 

391 

1 

6350 

318 

1959 

7 

6183 

5-4 

346 

4 

7740 

406 

4 

85  13 

440 

I960 

2 

38  15 

5.3 

199 

2 

6855 

296 

2 

9369 

4oO 

525043           44  63 

707b 

5.  1 

363 

I9b4 

5 

851b 

4.9 

41b 

b 

89B8 

4bb 

5 

88  14 

4^9 

1955 

7 

9  149 

4-9 

446 

5 

95U0 

46  ? 

5 

959-7 

4  76 

1956 

3 

8937 

4.8 

425 

3 

8950 

4b2 

3 

9894 

491 
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TABLt    1  3. — DAOGHTtR-AVERAGL  OF   SIRES   IN  SlRVICE   IN   AKTIF1CIAL   BREEDING   ORGAN I i AT  I 0N3 — GROUPED   BY   BKcEU , 
BY   YEAH  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

UAUGHT CR   AVtRAGi   BY   SIRE  RECORD  A  VcR Abb   CY   3IRE   BY  FRESHlNI NG  YcAR 

303-DAY  CONTcMP.   AV.   YtARLY  HERO  AVtxAG; 


SIRt      UAUGHTERS  Ri_C0RD3 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORLS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

fa  r 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

I^CT. 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

pc  r. 

LB. 

NO. 

LB. 

L3. 

NO. 

LB. 

LJ  . 

JERSEY 

1957 

1  2 

726a 

3. 1 

369 

B 

9  1  14 

458 

9 

8433 

4  1  1 

I95B 

19 

703  1 

5.2 

371 

1 

7426 

382 

6 

887  1 

442 

1959 

10 

7205 

5.0 

36  1 

9 

74o5 

3B9 

7 

9083 

463 

I960 

7 

59  1  0 

5.2 

3  1  1 

63  06 

334 

5 

86  1  1 

462 

525046            58  Bl 

B0B2 

5.2 

Ill 

1951 

1 

6820 

5.  6 

379 

1 

70  10 

363 

1 

7630 

403 

1955 

I 

4440 

3.  1 

225 

1 

6720 

34  7 

1 

7554 

40  3 

1956 

2 

5573 

5.6 

308 

2 

7635 

40  1 

2 

7586 

396 

1957 

3" 

6973 

5.  3 

373 

3 

76B7 

393 

1 

7423 

392 

1958 

16 

824B 

5.  1 

1 1  7 

I 

7837 

4  13 

6 

7953 

423 

1959 

11 

822B 

5.5 

430 

20 

8227 

132 

17 

8628 

456 

1960 

11 

7B64 

3.0 

386 

9 

Blbl 

434 

b 

d636 

462 

323996            SO  B6 

7016 

5.  1 

360 

1954 

7B23 

5.3 

113 

3 

8143 

454 

3 

7725 

422 

1955 

6 

599C 

3.3 

329 

5 

7370 

.386 

5 

7597 

403 

1956 

B 

B32B 

5.2 

429 

5 

9333 

480 

6 

95B3 

502 

1957 

16 

6954 

5.  1 

35  1 

T 

76  10 

390 

7 

6395 

36  1 

1958 

23 

8140 

5.  1 

417 

3 

7368 

396 

6 

3399 

443 

1959 

20 

7453 

5.  1 

3B0 

a 

7  190 

373 

8 

8f64 

402 

I960 

10 

665C 

5.  1 

34  1 

5 

7207 

34b 

3 

7928 

396 

526669            10  17 

7219 

1.9 

357 

1951 

1 

4440 

4.B 

215 

1 

7530 

396 

1 

loiQ 

40B 

1955 

3 

7260 

5.  1 

374 

3 

82  10 

422 

3 

b404 

433 

1956 

3 

662  7 

5.0 

335 

2 

7325 

396 

2 

7636 

406 

1957 

4 

7305 

4.B 

354 

1 

B3o0 

43  i 

2 

6524 

278 

1953 

4 

7715 

5.  1 

390 

8890 

44/ 

62  30 

43  1 

1959 

2 

8080 

5.5 

445 

1 

7400 

397 

1 

B273 

453 

526671            33  54 

6331 

5.1 

313 

1954 

1 

8020 

5.0 

404 

1955 

3 

6927 

5.3 

361 

2 

6890 

363 

2 

6851 

376 

1  956 

3 

5554 

5.7 

J  1  7 

2 

7  I  70 

388 

2 

649  1 

379 

1957 

3 

5690 

3.  3 

306 

2 

5030 

274 

3 

6060 

298 

I9SB 

IB 

7764 

5.3 

4  16 

6 

7545 

393 

6 

7816 

426 

1959 

15 

6356 

5.5 

331 

6 

8108 

425 

7 

8107 

443 

I960 

7 

5780 

5.4 

32  1 

5 

3710 

305 

3 

824  1 

44  i 

5209  19          1H9  22B 

B229 

5.3 

135 

1956 

1  1 

8142 

5.2 

420 

6 

8365 

445 

9 

8546 

443 

1957 

29 

7970 

5.4 

433 

17 

8378 

454 

15 

7920 

436 

1  958 

69 

851 1 

3.4 

457 

2  7 

80  f  6 

423 

27 

8800 

468 

1959 

78 

8566 

5.3 

451 

45 

8330 

426 

42 

B600 

130 

1960 

11 

8030 

5.3 

429 

23 

3229 

420 

29 

8690 

430 

528031            16  27 

7313 

5.1 

391 

1951 

1 

10130 

5.0 

505 

1955 

3 

7696 

5.5 

418 

1 

6860 

379 

1 

6943 

367 

1956 

5 

6112 

5.? 

334 

2 

7080 

37o 

2 

6731 

350 

I9S7 

1 

74  IB 

5.3 

40  1 

2 

8440 

409 

3 

7543 

402 

195B 

1 

7655 

5.3 

403 

2 

9075 

1  1 

2 

10312 

533 

1939 

5 

6820 

5.4 

370 

2 

8255 

390 

2 

9107 

443 

1  960 

7730 

5.4 

423 

2 

6980 

566 

2 

8470 

459 

5282  79             )  1 

5950 

5.6 

332 

1959 

1 

5930 

5.6 

332 

1 

7240 

39  1 

1 

7510 

40  7 

52BB29           lit  26 

61  15 

5.3 

33e 

1953 

1 

5530 

5.4 

29  7 

1 

6240 

327 

1951 

4 

673  5 

5.2 

346 

2 

7395 

39  1 

1 

0522 

324 

1955 

5 

6924 

S.  5 

3i-7 

3 

7290 

389 

3 

7546 

39  7 

1956 

6400 

3.3 

334 

3 

7140 

386 

3 

7517 

395 

1957 

1 

6953 

5.3 

377 

1 

8200 

4  18 

2 

517? 

2o6 

1958 

4 

7263 

5.  1 

572 

1 

7690 

4  1  1 

1 

8371 

43> 

1959 

3 

6  72  7 

4.9 

529 

1 

630O 

i  1  1 

529355             1  2 

8260 

6.5 

538 

1959 

1 

8950 

6.7 

397 

1960 

1 

7olO 

6.3 

479 

532701*             3  3 

7170 

5.0 

37B 

I960 

3 

7470 

S.u 

378 

2 

10230 

5  16 

1 

90  14 

47  1 

531366            15  26 

7133 

5.  1 

3  78 

1951 

1 

6870 

4.9 

339 

1955 

1 

7240 

4.7 

337 

1956 

1 

7770 

4.o 

3  76 

1 

10460 

520 

1 

8469 

4  10 

1 95  7 

4 

6B03 

4.7 

320 

2 

8693 

44  5 

3 

758  3 

3  74 

195B 

B 

60  1  b 

5.2 

364 

2 

7340 

42  1 

1 

7848 

433 

1959 

8 

3224 

5.0 

407 

3 

7830 

390 

3 

8117 

403 

1  960 

3 

6273 

5.4 

546 

531758           67  111 

7903 

5.2 

107 

1955 

4 

7355 

5.2 

39  1 

2 

7700 

40  1 

2 

7342 

3C6 

1956 

1  0 

3423 

5.0 

424 

8 

7896 

406 

10 

deeo 

442 

1957 

10 

7747 

5.  1 

596 

10 

8674 

457 

1  1 

8483 

438 

I95B 

37 

B267 

5.2 

429 

23 

850  1 

433 

23 

91  18 

464 

1959 

30 

763S 

3.  1 

39  1 

1  4 

324  1 

420 

1  4 

8673 

43  1 

I960 

12 

8688 

3.  1 

446 

0 

8483 

413 

9 

9150 

4  37 

535607             2  2 

8033 

1.1 

351 

1959 

1 

8060 

1.4 

332 

I960 

1 

B05G 

4.4 

336 

5382  79           18  80 

6733 

5.3 

356 

1956 

5 

758o 

3.0 

378 

2 

82i>5 

4  1  1 

4 

8107 

4  18 

1957 

14 

7044 

3.3 

372 

5 

7632 

373 

9 

6081 

355 

1950 

31 

7104 

5.4 

38  1 

14 

72  17 

385 

13 

8076 

424 

1959 

22 

6704 

5.3 

362 

1  1 

7063 

575 

B 

7801 

413 

I960 

8 

5609 

5.  1 

282 

4 

6390 

345 

4 

910? 

407 

5387  15              1  2 

Slf.S 

1.1 

228 

1957 

1 

5320 

4.  7 

24B 

1 

5799 

270 

195a 

1 

5050 

4.  1 

207 

511136              1  1 

7  160 

4.2 

30  1 

1959 

1 

7  160 

4.2 

501 

1 

S60O 

293 

6071 

306 

54lol8            40  59 

6179 

5.5 

313 

19S7 

9 

6149 

5.4 

332 

2 

7720 

580 

4 

6802 

350 

195B 

31 

6717 

5.6 

380 

16 

74  72 

3b  1 

15 

b90  1 

44  1 

1959 

1 1 

3967 

3.  3 

327 

6 

7260 

368 

4 

8715 

430 

PENNSYLVANIA 
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TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  ScRVlCE   IN  ARTIFICIAL   ORELGING   ORGAN  U  A I  I LUS — GROUPED   BY   BREED  * 
BY   YEAR  UF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   LY   FRESHENING  YEAR 


305-uAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RcCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECURDS 

MILK 

FA  1 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

JtRSEY 

I960 

8 

633V 

5.  3 

381 

7 

69  19 

354 

6 

9534 

494 

544042 

73 

12  1 

7047 

5.2 

365 

4 

7530 

^b  1 

7^  JO 

^b 

h^/ 

195b 

13 

7267 

5  4 

73  78 

36  7 

195  7 

29 

7012 

S.  2 

360 

16 

7403 

3M  1 

1958 

38 

7360 

5.3 

386 

16 

7682 

4  12 

14 

B349 

444 

1959 

2  7 

6958 

3.2 

354 

10 

7606 

393 

10 

8648 

432 

1960 

1  0 

738b 

5.0 

370 

6 

8123 

409 

6 

6190 

4  18 

546648 

7 

1  0 

6  1 1*6 

5.  1 

310 

2 

741  a 

1959 

4 

6703 

5*  t 

<  *h 

1 960 

4 

5538 

5  ■  1 

2b4 

547731 

i*3 

60 

6318 

5.5 

347 

1957 

1 

6V90 

5.3 

404 

1 

8000 

464 

1 

7379 

423 

1958 

26 

6805 

5.5 

375 

10 

8028 

4  16 

8 

8136 

447 

1959 

20 

6394 

5.5 

353 

16 

7603 

402 

14 

8037 

43e 

I960 

13 

5615 

5.4 

304 

9 

6497 

343 

9 

8699 

453 

5487  74 

i 

| 

9310 

5.2 

486 

193  7 

1 

9310 

54  9449 

30 

46 

70  15 

5.4 

380 

1957 

1 

7300 

5.6 

406 

1958 

26 

7358 

3.4 

400 

9 

8272 

418 

8 

8187 

423 

1959 

1  1 

7312 

3.4 

393 

7 

7496 

423 

7 

871  1 

489 

960 

6 

6574 

5.3 

368 

9144 

495 

8454 

4  77 

550196 

1 

1 

2180 

5.2 

1  14 

1959 

, 

2180 

3.2 

1  14 

1 

3680 

23B 

1 

8731 

438 

550722 

2 

8 

5.2 

443 

1933 

2 

8560 

5.2 

443 

55u723 

i* 

5 

74B0 

5.  1 

38  1 

1959 

4 

688  i 

5.2 

337 

1 

63o0 

333 

I 

776  1 

407 

I960 

1 

8460 

5.0 

420 

1 

9220 

472 

55/  352 

! 

] 

67  10 

4.9 

33  1 

1959 

' 

67  1  0 

4 

* 

553507 

9 

12 

72S0 

5.0 

360 

1958 

1 

9460 

4.7 

445 

1959 

7 

7683 

5.  1 

38  7 

3 

7047 

36  1 

3 

7314 

376 

I960 

U 

552  5 

5.0 

2  73 

1 

6900 

302 

i 

7314 

37  1 

554291 

II* 

21 

8029 

5.  1 

409 

1933 

8 

8318 

4.9 

401 

4 

8378 

4  1  7 

3 

8291 

418 

1959 

9 

76  18 

5.2 

395 

4 

8193 

437 

4 

8374 

440 

I960 

4 

8395 

5.2 

44  1 

3 

8567 

46  1 

3 

876  7 

4  59 

554842 

22 

35 

7614 

5.2 

396 

1957 

1 

8370 

4.4 

363 

1958 

13 

7330 

S.i 

403 

10 

7649 

408 

10 

6299 

448 

19  59 

1  1 

8420 

5.2 

437 

Q 

8  170 

43  1 

7 

8007 

439 

I960 

6 

7204 

5.2 

368 

7393 

393 

■ 

8625 

457 

5563  1  1 

31* 

56 

7796 

5.6 

43li 

195B 

14 

9027 

5.  5 

490 

6 

7  7  7  7 

410 

6 

8520 

444 

1959 

30 

7328 

5.6 

413 

2  1 

8185 

422 

20 

9389 

499 

I960 

12 

833  1 

5.  1 

478 

b 

7038 

368 

•8. 

9095 

483 

5572  67 

6 

7 

7226 

5.2 

374 

1938 

1 

74  1  0 

5.2 

384 

1959 

3 

362  7 

5.2 

288 

1960 

3 

8020 

3.2 

420 

1 

8360 

435 

5572  68 

14 

22 

544  1 

5.2 

280 

195  7 

3 

5443 

4  3  7 

1 

3608 

2  17 

1958 

6 

599b 

5.4 

32  3 

1 

8i  60 

1 

934  1 

4  7  1 

1959 

8 

5333 

5.  1 

281 

2 

6685 

333 

2 

7870 

413 

I960 

3 

5808 

4.9 

287 

1 

7770 

399 

1 

60  12 

424 

560806 

2 

2 

2345 

4.6 

109 

1960 

2 

2343 

4.6 

109 

1 

4070 

16  1 

1 

8437 

449 

6 

| 

2 

69  5 

5.3 

1  59 

2 

6975 

i' 

366 

563658 

1 

8520 

5.4 

463 

1960 

8320 

5.4 

463 

1 

80  10 

42  1 

1 

9036 

483 

561*731 

9 

12 

7232 

5.  1 

363 

1958 

4 

782  5 

5.3 

4  1  1 

1 

6870 

386 

7467 

433 

1959 

3 

6933 

5.2 

336 

3 

7547 

4  1  1 

3 

8287 

445 

I960 

3 

7384 

5.0 

366 

3 

80.>3 

449 

3 

8368 

475 

567064 

19 

20 

6337 

5.4 

34o 

1959 

8 

6400 

5.2 

348 

6 

7027 

389 

6 

7981 

436 

1960 

12 

6284 

5.b 

34  7 

9 

64  16 

338 

6 

B757 

47  1 

571911 

1  1 

1  1 

7835 

3.0 

394 

1939 

4 

8920 

5.0 

448 

1 

7810 

426 

1 

8  175 

460 

I960 

7 

72  16 

5.  1 

363 

3 

7914 

4  1  f 

4 

9061 

48  1 

ME  NNSYL  VAN  I  A 
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TABLE    lb. — UAOGHTtR-A/LKAGC  OF  SlKLb    IN  ScKVICl    IN   ARTIFICIAL   3RCEUIN3   ORGANIZATIONS  —  GROUPt-EI   BY  jKtEUi 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  I  NO — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVl RAG^ 

3Y  SIR 

RbCURU 

AVLRAot  J 

Y   S  IRE 

BY 

f RLSHtNlNG 

YLA.< 

305-UAY 

CONT^Mp 

,   AV  • 

YlARLY  He 

RO  AVERAGE 

SIRc  DAOGHTERS 

RELORUs 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RLCORUS 

MILK 

TES  T 

FAT 

RcCORUS 

MI  LK 

FAT 

K  ECORLlS 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO 

LB. 

PC  1  . 

LB. 

.0. 

L~. 

LI). 

NO. 

LB. 

l'  . 

SRO 

tiH 

S  n  I  s  s 

3o53S 

| 

I 

9  11(0 

3.7 

33b 

1957 

1 

9  140 

3.  7 

335 

3 

10537 

3.8 

399 

1953 

| 

9010 

4.C 

357 

1954 

| 

12/90 

3.b 

4bb 

1956 

■  | 

98  10 

3.6 

3b4 

486  7  1 

2 

7b  10 

4  .  1 

320 

I94B 

| 

H3b0 

4 .  1 

344 

1950 

) 

72  70 

4  .  1 

296 

118672 

1 

2 

3  b60 

4.4 

372 

1  952 

1 

7490 

4.6 

J.42 

1 

10640 

436 

1  9bb 

1 

9630 

4  .  z. 

402 

1 

86  VO 

345 

1 

9134 

577 

50092 

1 

1 

8  120 

3.7 

303 

19b3 

1 

8120 

3.  / 

305 

59585 

39 

73 

1  13/9 

4.2 

473 

1  954 

| 

12210 

4.  1 

b06 

. 

I9bb 

1  1 

1  104b 

4.3 

47  1 

7 

8859 

384 

7 

9986 

4  1  8 

1956 

1  1 

11130 

4.3 

477 

3 

1009/ 

42/ 

3 

9236 

390 

195/ 

1  1 

10703 

4.2 

444 

V 

1  0547 

430 

3 

9875 

4i0 

1953 

1164b 

4.2 

486 

1  0 

1125  1 

470 

9 

9808 

40  m 

1959 

10 

1  lb62 

4.2 

493 

b 

10  lo4 

422 

5 

1  10  9  9 

462 

1960 

4 

12  12b 

4.4 

535 

3 

1  1553 

479 

3 

1  1358 

479 

59o  99 

1 

2 

8360 

4.0 

330 

1  953 

1 

8370 

4.0 

332 

19b9 

1 

d350 

3.9 

52  7 

5  9b  1  I 

6 

74  1  4 

4.4 

32b 

1954 

9340 

4.5 

b99 

2 

9205 

40? 

2 

9b  1  0 

Us  6 

1  95:> 

7260 

4.6 

353 

2 

94b5 

370 

1 

1  1 5?  1 

499 

I9b6 

„ 

8210 

4  .  J 

557 

2 

1  09b5 

422 

2 

10856 

45  1 

62b73 

1 

i 

1  1  b03 

4.3 

bOb 

1957 

1 

10290 

4.3 

444 

195b 

1 

10/60 

4.3 

46  1 

1  959 

| 

1  4360 

4.2 

6  1  0 

64b  0  5 

1+6 

99 

1  1099 

4.2 

46b 

1953 

10390 

4.  1 

428 

1 

1  1890 

51b 

1954 

|  j 

1  174b 

4.2 

494 

99  /2 

40b 

9856 

4  1  2 

195b 

14 

1  1050 

4.3 

478 

V 

8761 

370 

10 

976  1 

40  9 

1956 

14 

10623 

4.2 

458 

80/0 

3  1  7 

b 

9253 

385 

1957 

1 2 

1  1657 

4  .  1 

4  b  1 

4 

89o0 

362 

b 

8668 

35  5 

1953 

2  7 

11060 

4.Z 

46  j 

1  1 

1  1  1  S  1 

47b 

9 

990  1 

4^0 

1959 

| } 

1  lblb 

4.2 

497 

7 

10/77 

460 

7 

1  120b 

4/0 

1960 

2 

9125 

4.0 

362 

2 

8250 

3  16 

2 

9146 

357 

64Bb7 

14 

2b 

10469 

4 . 0 

42  1 

1955 

| 

9b  10 

3.9 

3/3 

1 

1  1  1  20 

46b 

1 

10410 

44  1 

1  956 

912  5 

4.  1 

5/2 

2 

96  50 

4  1  1 

2 

1  u20? 

431 

1957 

1  1265 

3.b 

429 

2 

8650 

57b 

2 

990B 

407 

195b 

1  1 

1  lblo 

k.,2 

49? 

4 

1  1460 

485 

4 

10892 

464 

1959 

1 0 

1052O 

3.9 

4  1  3 

b 

1  1  556 

4  /b 

b 

1  1467 

474 

1960 

7730 

4.2 

5  1  8 

1 

12640 

b43 

1 

12055 

492 

7 

B99b 

4.3 

383 

1956 

\ 

1  1  190 

4.6 

b  1  3 

195  7 

966b 

4.2 

402 

1 

109  70 

475 

| 

10944 

4  38 

I95B 

2, 

10170 

4.2 

42  1 

| 

105  10 

444 

| 

7815 

519 

1  959 

2 

8060 

4 . 2 

545 

663  55 

2 

^, 

B  7  36 

4  .  1 

364 

(954 

2 

3340 

4.2 

549 

1955 

2 

8390 

4.2 

360 

1 

7000 

?59 

1956 

] 

12600 

4  .  1 

517 

6B9  13 

28 

4/ 

10723 

4.  1 

436 

1955 

3 

9063 

4.2 

37  1 

1 

1  1710 

480 

1 

1  1587 

497 

1  956 

8416 

4.  1 

347 

| 

105  10 

4  55 

3 

9389 

4  10 

1  9b  7 

1  123^ 

4  .  1 

463 

| 

1  1250 

466 

1 

10311 

566 

19bu 

. 

1  194  1 

4.  1 

4B9 

5 

1  1  126 

46b 

4 

1064/ 

44  3 

1959 

1  1 

1216  1 

3.  9 

478 

0 

104:>3 

44  1 

6 

10671 

449 

I960 

b 

1  1  16b 

4.2 

459 

) 

7  1  50 

?93 

98/b 

399 

68977 

1 

| 

1  72  bO 

3.8 

65  1 

1955 

1 

1  7  2  b  C 

3.  b 

63  1 

1*1 '  (ikrt 
y 

2 

5 

1001  1 

4.7 

46b 

1953 

| 

b94u 

5.0 

45  1 

1954 

10053 

4.7 

470 

1955 

| 

1  1640 

3.9 

458 

699  /8 

1  ? 

92  76 

4.6 

42  1 

19  56 

9340 

4.4 

4  1  5 

1 

11/30 

4  7  1 

| 

8982 

37  7 

1957 

2 

803S 

4 .  o 

-.70 

2 

I0d65 

438 

2 

815  3 

35? 

195b 

6 

8915 

4.  9 

44  1 

1  1067 

468 

3 

9930 

424 

1959 

b533 

4.4 

359 

. 

7  350 

5  1  2 

? 

1  138^ 

4  >4 

700  12 

! 

1 

12690 

3.9 

50  1 

1959 

1 

12690 

3.  9 

bO  1 

70410 

70 

132 

1  0B4  1 

4.3 

46b 

1  954 

1 

7910 

4 .  1 

323 

I 

10390 

440 

1 

10431 

44  1 

1955 

6' 

1  152  7 

4.4 

500 

s 

10323 

444 

2 

1020  3 

432 

1956 

19 

962  3 

4.3 

4  12 

9 

10628 

439 

1  3 

1039  1 

458 

1957 

2b 

10868 

4.  1 

450 

lb 

10/41 

436 

16 

975b 

424 

195b 

47 

I  1649 

4.4 

510 

23 

112/6 

48  1 

15 

9956 

405 

1959 

27 

11256 

4.3 

4bU 

1  1 

1  lb02 

487 

1  1 

10406 

44  1 

1960 

7 

1  1049 

4.3 

468 

4 

94b3 

40  1 

4 

948(1 

403 

71009 

34 

58 

9437 

4.4 

4  10 

1954 

6 

9b55 

4.6 

445 

1955 

B 

976  1 

4.3 

4  19 

1 

103  10 

589 

1 

1  1009 

433 

1956 

6 

9777 

4.2 

405 

1 

1  1  760 

4  74 

2 

12775 

515 

PENNSYLVANIA 


TABLE    lb. — OAOGHTtR-AVEKAGE  OF   SIRES    IN   StKVICL    IN   ARTIFICIAL   OKtLDINo  ORGAN  U  A I  I  ONs — GKOUtVU  BY  UKLcU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM  THIS   STATd  ONLY 


DAOGHTbR  AVt-RAGt-   BY  S1RL 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TLST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   CCT.  LB. 


7  1920 
72394 
74062 

76059 


773  IV 
7777b 


78928 
82405 


1  8370     1.6  383 

2  6690  4.2  281 
2      12300     4.0  490 


8438     4.5  371 


6  10710  it.  3  463 

1  11050  4.6  511 

2  11/50  3.9  454 

1  10it37  4.2  442 

1  4970  M .6  231 

39  9103  4.2  38V 


56       9584     4.1)     U2  1 


122       9b42     4.3  413 


9     12336     4.2  519 


78       9551      4.2  40b 


92099 
95771 


2       8/ob     4.3  375 


4      10350      3.8  395 


23     10340     4.2  424 


2       8405     4.2  351 

2  5720  3.3  190 
1      16120      3.8  61b 


KEOUHb  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRCSHLNING  YEA,'. 


505-OAY  CONT LMH .   AV.   YLAkLY  HLRO  AVERAGE 


FRESH 

RcCOROS 

MILK 

TEiT 

FAT 

RLCORuS 

MILK 

FAI 

RECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO  ■ 

LB  . 

PCT  . 

LB. 

NO. 

Lti. 

LB. 

LB. 

Lb. 

BROWN 

SWISS 

1957 

/ 

Q530 

4.4 

373 

109  10 

458 

3 

1055  1 

432 

1958 

16 

9354 

4.4 

4  16 

/ 

10/  1  1 

45  1 

4 

9701 

l»U  1 

1959 

10 

9036 

4.4 

392 

4 

91  10 

3/2 

3 

10/30 

4j9 

1960 

5 

10404 

4.4 

456 

4 

10990 

456 

4 

1082/ 

459 

1957 

1 

8370 

4.6 

588 

1958 

2 

6690 

U.i 

281 

1 

9  160 

369 

1 

8328 

345 

1958 

1 

12730 

4.? 

529 

1959 

1 

1  1070 

3.8 

450 

1V54 

1 

4700 

5.0 

236 

1 

1  1260 

4  /8 

1 

8796 

3/8 

1955 

1 

6380 

4.5 

286 

1 

8/00 

358 

9134 

377 

1956 

2 

8960 

4.  3 

384 

1957 

1 

8  180 

4.4 

363 

1958 

1 

12220 

4.0 

484 

1959 

4 

9880 

4.4 

430 

5 

10273 

438 

2 

1  1380 

434 

1  960 

1 

6520 

4.3 

280 

1 

94  in 

40? 

1955 

2 

10790 

4.4 

46b 

1956 

I 

1  U80 

4.5 

50? 

1957 

2 

10370 

4.3 

447 

1958 

1 

I066U 

4.  1 

440 

1957 

1 

1  1050 

4.6 

51  1 

1 

10350 

449 

1 

1  1  194 

459 

1958 

1 

12030 

4.0 

479 

1959 

1 

1  1470 

3.7 

428 

1958 

3 

10490 

4.  1 

440 

1 

10580. 

449 

7815 

3  19 

1959 

1 

9470 

4.2 

39  7 

8580 

3/4 

1 

1  1380 

4o4 

1955 

1 

4970 

4.6 

231 

1954 

1 

9420 

4.4 

4  12 

1 

10140 

426 

1 

1043  1 

44  1 

1955 

1 

8780 

4.0 

353 

1956 

3 

7267 

4.2 

308 

2 

10215 

424 

2 

9074 

37  1 

1957 

6 

8732 

4.3 

3/5 

6 

9488 

389 

4 

985  1 

378 

195a 

1  1 

9029 

4.2 

387 

/ 

10o95 

429 

7 

979b 

404 

1959 

12 

8295 

4.2 

352 

9 

108  17 

435 

9 

10640 

4^4 

I960 

5 

I0B56 

4.4 

469 

5 

1  I0d3 

460 

3 

11510 

4/0 

1953 

3 

8720 

4.  3 

371 

) 

9020 

383 

1 

9603 

40  1 

1954 

1  1 

9602 

4.4 

4  1  7 

5 

10023 

423 

3 

989  / 

408 

1955 

8 

902H 

4.5 

403 

4 

10003 

4  1  3 

4 

10178 

4  18 

1956 

/ 

8867 

4.3 

377 

3 

10577 

448 

3 

9112 

5o6 

1957 

7 

8489 

4.4 

376 

3 

89/0 

390 

4 

96  1  4 

40  5 

1958 

15 

11123 

4.  b 

500 

5 

1  I45P. 

460 

5 

9985 

4  1  / 

1959 

2 

1043b 

4.4 

459 

1 

9  750 

4  1  6 

1 

880/ 

3a9 

1960 

5 

10362 

4.4 

464 

8000 

528 

3 

9745 

387 

1953 

9 

9448 

4.3 

407 

4 

10643 

45  1 

1954 

16 

10398 

4.b 

468 

9 

95  1  1 

395 

9 

9770 

40U 

1955 

12 

9214 

4.4 

406 

8 

9943 

4  1  8 

8 

V78  J 

40  8 

1  V56 

14 

847? 

4.  b 

377 

/ 

9906 

408 

6 

9476 

400 

1957 

15 

909  7 

4.4 

402 

9 

9b/3 

404 

9 

9471 

403 

1958 

27 

9681 

4.4 

423 

1  5 

115  15 

476 

10 

10  145 

4  50 

1VS9 

18 

9726 

4.  1 

4  10 

9 

9951 

4  1  5 

9 

I094O 

462 

1960 

1  1 

10844 

4.2 

451 

o 

121  30 

b  1  1 

6 

1100/ 

463 

1955 

1 

10930 

4.2 

46  1 

1 

92  5C 

400 

1 

9/34 

4  14 

1956 

2 

10435 

4.2 

433 

2 

12590 

48  3 

1 

9265 

398 

195/ 

5 

1  3033 

4.  1 

:>42 

2 

1  19V5 

449 

2 

1  ,,927 

4:>7 

1958 

2 

1  I7b5 

4.2 

492 

2 

8560 

568 

2 

1116/ 

468 

1959 

1 

12280 

4.4 

5b9 

1 

6960 

28? 

1 

105  19 

4  4  6 

1953 

1 

7960 

5.0 

399 

1954 

in 

9949 

4.5 

459 

3 

10  127 

4  10 

3 

10432 

42  1 

1955 

/ 

9807 

4.  4 

427 

4 

9045 

395 

4 

10314 

4.'8 

1956 

a 

9325 

4.4 

402 

4 

1  1050 

440 

6 

1  1247 

4  80 

1957 

12 

9382 

4.2 

507 

5 

1  1260 

43V 

5 

8670 

347 

1958 

16 

1  0006 

4.  1 

40? 

-> 

1  In  13 

4/9 

3 

10682 

424 

1959 

13 

9488 

4.3 

408 

5 

10/90 

44  5 

3 

10573 

44  5 

1960 

1  1 

10337 

4.  1 

427 

5 

82  513 

535 

5 

1  1  144 

4/5 

1954 

1 

9660 

4.5 

4  15 

1956 

1 

7750 

4.3 

535 

1955 

3 

10543 

3.8 

403 

2 

1009b 

423 

2 

9500 

397 

1957 

1 

8090 

3.9 

i  15 

1954 

1 

12380 

4.0 

495 

1956 

2 

1  I960 

4.  1 

489 

1  V57 

5 

1  0230 

4.5 

455 

1958 

8 

11516 

4.0 

456 

2 

10450 

429 

2 

9576 

400 

1959 

6 

10505 

4.  ? 

42  7 

2 

12045 

4  99 

2 

1  1750 

488 

1960 

5 

9830 

4.4 

428 

1958 

1 

8540 

4.0 

345 

I960 

1 

8390 

4.3 

357 

1959 

2 

5/20 

5.3 

190 

I960 

1 

16120 

3.8 

6  15 

1 

1  1680 

454 

13178 

53  i 

TABIC    |3. — OAUGHI  ER-AVERAoE  OF   SIkeS   IN  ScKVICL   IN   AKTIMCIAL   BREEDIU..  ORGANl  iATIONS  —  SROUftU   Br  dKcEU, 
BY   Yi_AR  OF   FKfciHLNINi — KLCORUS  FROM   THIS  STAT-  ONLY 

DAUGHTER   AVfc  RAGE   BY   5IRL  REl'JRo   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FKcShENING  YEAR 

305-UAY  COMTcMk.   AV.   YeARLY  HtRD  AVcRA SC 


SIRE      DAUGHTER}  RECORDS 

MILK 

TL5T 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEiT 

FAT 

ReCuROS 

MILK 

TAT 

R^COKlJi 

MILK 

FAT 

NU.            NO.  NO. 

LB. 

HXT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

L8. 

PCI. 

LB. 

40. 

LB. 

LB. 

NO. 

L3. 

L-. 

jROh  i 

SWISS 

ni,  ioo                    »j  < 

5 

1  V  5  5 

1 

1  40  7  U 

4.3 

606 

1956 

1 

12730 

3.5 

442 

1959 

1 

14690 

4.  1 

396 

1 

llt-00 

456 

1 

12099 

49  1 

9i*39U              3  5 

81  bo 

4.4 

365 

1958 

1 

7010 

4.h 

33S 

1 

loaso 

484 

1 

829  ) 

3o7 

1  59 

4 

7750 

4./ 

327 

10j03 

44b 

3 

8607 

3o  V 

OdhfiA                    O  11 

tuo uo             y  ii 

9393 

4.3 

404 

19 

4. 

350 

19  53 

3 

1  0^2  7 

4.2 

433 

2 

1  1400 

483 

2 

98  54 

4  1  o 

1957 

1 

1  lb60 

4.5 

D37 

I20V0 

505 

1 

12273 

5o2 

1958 

3 

1049} 

4.6 

474 

2 

12265 

3  14 

2 

12437 

520 

195V 

7903 

4.5 

335 

2 

1 0  SoO 

424 

2 

10  7  15 

455 

9l+66b               1  2 

9285 

4.2 

39o 

1955 

2 

9285 

4.2 

5V0 

9U7  73 

4  . 

15  120 

4.0 

609 

10  "s 

/ 

?  ?5 

^"i  / 

3 

1 

9625 

39  1 

1  V56 

AH7 

1959 

9860 

4  1 

396 

96330              1  2 

8290 

4.5 

373 

1957 

9640 

4.6 

44  1 

1958 

6940 

4.4 

304 

YooUU               4Z  (I 

92  76 

4  2 

38b 

1954 

8800 

4  5 

59" 

1V53 

7 

8644 

4.2 

564 

3 

9337 

390 

2 

9990 

4  1  6 

1956 

9 

7187 

4.4 

320 

2 

94o5 

59  1 

5 

8356 

364 

ivs? 

1  j 

n??  / 

u"  ^ 

n 

44  ' 

i? 

41  6 

' 

1  959 

1  002  7 

4  1 

4  15 

9745 

422 

1005* 

4  21 

I960 

5 

856b 

4.5 

3b  1 

1 

lObOO 

463 

1 

V2  1  1 

376 

6  j37 

4.  1 

270 

A7j'  0 

5  172 

1958 

7706 

4  1 

315 

6510 

60 

1959 

1 

12210 

4.  1 

497 

93b0 

402 

1 

9080 

566 

994  i8              b  9 

38  7 

1958 

3 

9923 

4.  3 

434 

1 

134v0 

Sl(/ 

1 

1  1380 

46  7 

1V59 

3 

8223 

4.4 

562 

1 

1  1260 

450 

10617 

438 

1960 

1 

12090 

4.  0 

4b3 

1 

9830 

40b 

■  if 

10453 

44  7 

iuuj  i  j              o  o 

537 

1957 

1 

12190 

4.  1 

501 

1 

1  1^70 

440 

1 

10333 

407 

195b 

3 

12547 

4.4 

549 

2 

1  1325 

469 

2 

10657 

45  1 

1959 

1 

5800 

4.3 

252 

100544              1  2 

9220 

4.  1 

379 

1956 

1 

9220 

4.  1 

3b  1 

1957 

1 

9220 

4.  1 

376 

10  13  16              1  1 

10790 

3.7 

403 

1957 

1  0790 

7 

403 

101870              1  2 

12470 

4.2 

516 

1959 

1 

13390 

4.  1 

343 

1960 

1 

1  1550 

4.3 

493 

lU^V 34                   1  1 

83  1  0 

4.0 

329 

1960 

8310 

4.0 

329 

1 

7o40 

302 

1 

808P 

318 

105408              1  1 

8790 

4.  1 

360 

I960 

1 

8790 

4.  1 

360 

1  064  82              3  6 

13172 

4.2 

559 

1955 

1 

13180 

4.2 

555 

11170 

1 

9654 

1956 

3 

12603 

4.  1 

528 

3 

10740 

44  7 

5 

1020? 

43  1 

195? 

2 

13920 

4.3 

602 

2 

10HI5 

456 

2 

990° 

407 

107V  IS             1  1 

15300 

4.3 

658 

1959 

1 

15300 

4.3 

658 

1  lijyU               2  4 

9  027 

4.4 

392 

1957 

oo  '  n 

10830 

466 

1  0944 

438 

1 95b 

i  o 
i  \ 

390 

1959 

Q37 

92  7  5 

4.5 

4 

17 

46  7 

1209 

4 

114212            8  8 

1  1496 

4.3 

497 

1959 

4 

10713 

4.2 

455 

2 

1  IV90 

486 

2 

1  1925 

504 

1960 

4 

12280 

4.4 

539 

3 

14040 

580 

3 

13033 

573 

1149  59              9  9 

10673 

4.  1 

43V 

1959 

2 

680b 

4.  1 

273 

1 

15020 

626 

| 

1209  V 

5 14 

I960 

7 

1 1779 

4.2 

4b  7 

7 

1  I0o9 

472 

7 

10775 

45V 

115661            61  90 

9753 

4.  1 

404 

1956 

2 

8075 

4.0 

31b 

1 

10520 

4  1  1 

1 

iisir 

510 

1957 

6 

9022 

4.2 

304 

5 

1  lbbO 

498 

1 

1067  1 

440 

1958 

32 

1  0484 

4.2 

439 

112  1b 

o 

VV76 

4  1  8 

1959 

35 

10202 

4.  1 

420 

lb 

10344 

437 

15 

10634 

456 

1960 

15 

8236 

4.  1 

34  1 

6 

10630 

44  1 

7 

10416 

444 

116C5S              2  2 

6290 

4.0 

255 

1959 

8480 

4.2 

356 

1 

77  10 

307 

1 

5675 

230 

I960 

1 

4100 

3.  7 

15  1 

1 

84  70 

360 

1 

7750 

30  7 

117125             3  3 

10400 

4.4 

449 

1958 

1 

9570 

4.  1 

39  1 

1959 

2 

10615 

4.6 

478 

1 

1  1090 

447 

1 

1  1750 

488 

119330             1  1 

1  10  10 

4.0 

44  1 

1959 

1  1010 

4.0 

44  1 

PtNNSYLVANIA 


TABLE    15. — DAUGHTlR-AJlRAGE  OF  SIRES   IN  SERVICc   IN   ARTIFICIAL   BRElOINO   ORGAN  1 1  AT  I  ONS — GROUPED   BY  BRLcO, 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


UAUGHTh  k 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RELORC  AVERAGE 

CY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

SIRt 
NO. 

DAUGHTERS 
NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
h'CT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
Lb. 

305-UAY 
RtCOROS 
MO. 

CONTLKP 
MILK 

Lb. 

.  AV. 

FAT 
Lb. 

YtARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  LJ. 

BROWN 

SWISS 

I2U033 

1 

1 

7660 

1.  1 

31b 

I960 

1 

7660 

It. 

1 

3IB 

6330 

255 

1         flOB  1 

3  Id 

1202^6 

2 

2 

12300 

I*. 3 

S32 

I960 

2 

12300 

U. 

532 

1 

1  1950 

UB5 

1  12219 

I2UU1*6 

2 

12235 

4.6 

S5M 

I9a9 
I960 

1 
1 

12740 
1  1730 

It. 
it. 

6 

5 

SBC 
52  7 

12  UUO 

2 

2 

52O0 

It. <t 

22V 

I960 

2 

5280 

it. 

it 

229 

1 

67o0 

270 

2  B0B8 

3ln 

PENNSYL  VAN  I A 


4  la 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIKhS    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRELDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BKLEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  ING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAGl 

BY  S1RL 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

6Y 

FRESHENING  YEAR 

SIKE  DAUGHTERS 
NO.  NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RLCOROS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

305-DAY  CONTEMP 
RECORDS  MILK 
NO.  Lb. 

>   AV  • 
FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  LB. 

M.  SHORTHORN 

I?9I5  4 

5 

82  li 

3.7 

305 

I95B 
I960 

2 
3 

7390 
8457 

3.6 
3.7 

262 
314 

2  6010 
1  4760 

2  i  r 

168 

1 

5308 

IV6 

2  77  12  6 

1  0 

771? 

3.8 

296 

1957 
1958 

I960 

6150 
8?24 
1  1550 
8153 

4.0 
3.8 
4.3 
4.0 

245 
336 

336 

1  6640 
1  2820 

23? 
1  1  1 

1 
1 

6017 
5308 

240 
196 

ll  Sli  111  ll 

4  34  4  j  4 

7263 

3.8 

1958 
I960 

9010 
7335 

3.4 
3.7 
4.2 

270 
227 

1  6560 

234 

92492  1 

1 

4520 

3.6 

162 

1960 

4520 

3.0 

162 

1  5130 

1  79 

121506  2 

3 

7660 

4.4 

333 

1958 

7780 
7440 

4.4 
4.8 

345 

14U732  1 

2 

87  15 

3.3 

289 

1958 
I960 

8450 
8980 

3.4 
3.2 

286 
292 

1  6080 
1  4730 

221 
1?2 

1 

5308 

1V6 

1701)51  1 

1 

5030 

4.0 

199 

1959 

5030 

4.0 

199 

1  5720 

195 

1 

6246 

222 

190439  1 

1 

9  1  10 

3.9 

355 

I960 

9110 

3.9 

555 

1  10480 

395 

9178 

353 

2680184  1 

2 

4820 

4.2 

193 

195? 
1958 

1420 
8220 

4.4 

3.9 

62 
323 

1  10410 
1  6640 

39  7 
251 

1 

1428 
9221 

63 
3?8 

OHIO 


it  I  9 


-DAUGHTER -AVERAGE  OF  5IR..3  N  ScKVILc  In  ARTIFICIAL  BKt^OlN^ 
BY   YEAR  OF   FRESHENING —  RECORUS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


OR3ANI  £AT  10  <S — GROU.vU   OY  UUb, 


DAUGHTER   AVERAGE   dY  SIRl 


KfcCORO   AVcRAGL   H  Y   ..IRE   UY  (RcSHlNI, 


..03-UAY  CONTlMR.   AV.   YlARLY  HERD  AVLRAG. 


SIRE     DAUGHTER:.  RcCGRDs 

MILK 

r  est 

FAT 

FRE3H 

RECORDS  MILK 

TE  ST 

F  AT 

RLCORUS 

MILK 

F  A 1 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCI. 

LB. 

NO. 

Lb. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LT' . 

AYRSHIRE 

464  63              2  3 

9/25 

4.3 

40  1 

1947 

3  10485 

4.  1 

420 

530  13            3  5 

9775 

4.0 

39b 

1954 

1  7030 

3.  / 

260 

1955 

2      1 1  Jo  j 

4  .  1 

4o8 

1 

3  590 

344 

1 

893" 

322 

1956 

2  I093U 

4.3 

465 

1 

99  30 

395 

1 

8589 

30«! 

53761           55  97 

9273 

3.8 

349 

1951 

9  9369 

3.7 

330 

1 

1  1690 

512 

1952 

It)  929b 

5 .  b 

352 

4 

1  1298 

430 

1953 

2  1  9231 

3.9 

530 

4 

105/3 

39  1 

1954 

24  9278 

3.7 

J43 

7 

9486 

361 

1955 

18  O910 

3.7 

326 

7 

10044 

369 

6 

9559 

356 

1956 

6  9602 

3.7 

339 

4 

9840 

385 

5 

982  1 

34  V 

195/ 

1  8390 

4.0 

539 

5  7299             1  1 

9t)90 

3.8 

380 

1947 

1  9890 

3.8 

380 

57338             I  1 

1  1780 

3.8 

453 

1949 

1  11780 

3.3 

45j 

57766            6  13 

9715 

3.9 

378 

195  1 

3  12490 

4.0 

499 

1 

1  1630 

49  1 

1952 

1  8913 

3.  / 

326 

1 

1  1  /20 

477 

1953 

3  10865 

3.9 

417 

15o30 

533 

1 

1  1587 

470 

1954 

2  9393 

3.8 

5i>8 

1955 

1  9540 

4.0 

384 

50028              7                1  1 

9560 

4.0 

386 

1950 

1      1 IOHO 

3.9 

4/8 

1952 

4  10345 

4.  1 

423 

1953 

1  8020 

4.3 

34/ 

1954 

2  9195 

4.5 

59  1 

1955 

1  8820 

4.  1 

565 

1936 

1  10420 

4.5 

446 

1959 

1  8210 

3.6 

297 

1 

6680 

253 

1 

10039 

362 

58118             5  16 

9798 

4.2 

404 

1950 

4  10365 

4.  1 

420 

1951 

4  8975 

4.2 

376 

| 

12140 

304 

1952 

3  8410 

4.4 

57  1 

1 

12420 

48  5 

1953 

2  11555 

4.3 

493 

1 

10520 

394 

1 

1  1848 

4/4 

1954 

2  10325 

4.0 

402 

| 

10330 

423 

1 

11761 

474 

1955 

1  8580 

4.3 

385 

10150 

403 

1 

10551 

4  3 ; 

58179           12  24 

10072 

3.9 

396 

1950 

1  13270 

4.5 

565 

1952 

6  11067 

4.0 

439 

1953 

5  11790 

3.9 

460 

1 

95  10 

363 

1 

9930 

40U 

1954 

2  11250 

3.9 

440 

1955 

2      1  1  7  1 3 

4.2 

4  83 

1956 

2  10610 

4.5 

458 

1 

90  10 

393 

195  7 

2      1 1 500 

3.9 

1958 

1  16050 

3.8 

005 

62183             1  1 

8050 

5.4 

271 

1948 

1  8050 

3.4 

271 

62648              5  5 

10240 

3.7 

383 

1952 

1  9960 

5.  / 

3/3 

1 

9090 

349 

19  53 

3  10270 

3-8 

585 

1 

9  7  30 

359 

1955 

1  10430 

3.7 

390 

1 

9330 

428 

65144             1  1 

6650 

3.7 

249 

1953 

1  665l, 

3.7 

249 

1 

5050 

170 

6867 

259 

63406            10  17 

8627 

4.0 

342 

1947 

1  9200 

4.2 

386 

1948 

4  3598 

4.  1 

348 

1949 

6  7818 

3.9 

307 

1950 

4  9628 

4.0 

383 

1951 

2  9300 

3.9 

362 

63417            1  1 

7840 

3.8 

295 

1949 

1        784  0 

3.8 

295 

6 j ioi            1 1  26 

8394 

4.0 

335 

1950 

1        6  710 

4  .  b 

320 

195  1 

2  6435 

4.2 

27  1 

1952 

5  7808 

4.  1 

513 

2 

9425 

350 

1953 

3  6728 

3.9 

266 

4 

79  15 

299 

2 

/  189 

2/8 

1954 

3  7983 

3.9 

5  1  1 

1 

9  1  70 

346 

1 

8044 

32  9 

1955 

2  10773 

4  .  1 

445 

1 

84  10 

54  4 

1 

8694 

34  ; 

1956 

4  10453 

4.0 

4  14 

4 

104  1  3 

40  3 

2 

10688 

4  i4 

1957 

1  lOBbO 

3.8 

412 

1 

8990 

53  1 

1 

I00b5 

39  0 

1958 

2  8663 

3.8 

359 

2 

1  1263 

595 

2 

1  1772 

430 

1959 

1  12270 

4.5 

323 

1 

I4«50 

540 

1 

1  389M 

4KB 

66191            22  59 

9933 

4.2 

4  13 

1950 

4  10640 

4.2 

445 

1951 

9      1 1 6b 1 

4.2 

403 

1 

73  50 

296 

1952 

14  9613 

4.2 

404 

1 

7060 

26  1 

1953 

II       974  3 

4.2 

4  10 

2 

10390 

420 

2 

10/59 

435 

1954 

/  8759 

4.2 

566 

1 

15260 

50  1 

1 

13349 

558 

1955 

5  7876 

4.2 

32  o 

1956 

3  9646 

4.2 

405 

1957 

3  8063 

3.9 

308 

1958 

1  11370 

4.0 

433 

67757             1  1 

7460 

4.5 

334 

1953 

1  7460 

4.3 

354 

682  14           13  27 

1  1557 

4.  1 

468 

195  1 

1  12300 

4.2 

.  622 

1952 

4  1308b 

4.0 

310 

2 

7525 

28b 

1953 

8  11423 

4.2 

4/4 

1 

9330 

347 

1 

7510 

296 

1954 

8  11031 

4.0 

44  7 

1 

9800 

57/ 

1 

b324 

34  1 

OHIO 


1)20 


TABLE    15. — OAUGHTLR-AVLRAGE  OF   SlRtS    IN   StRVlCt    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAN  I Z  AT  I GNS — GR0UPLO   BY  BKLEb, 
BY   YEAR  OF   FRtiHENING — RECORO  S  FROM   THIS  STATt  ONLY 


0 AUoHT £K 

AV  L  RAGL 

OY  SlRt 

RfcC 

,RU  AV 

.RAGE  M 

FRlSHLh 1 NG 

305-UAY 

CONTuMH. 

AV. 

YLAKLY   HERO  AVERAGE 

SIRE  UAUGHTLR5 

RECGROi 

MILK 

TfcST 

FAT 

FRESH  R 

cCORUS 

MILK 

TEsT 

F  AT 

Rc  Cor  l  s 

M  1  LK 

FAT 

K  E  LOKUS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PET. 

LB  • 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T  • 

L8. 

N  • 

Li>. 

L  d  . 

NO. 

LB  . 

LS  . 

AYRSHIRE 

1955 

9093 

4  2 

382 

3 

I04o7 

438 

9309 

35  1 

1956 

2 

1244  5 

3.  9 

4ob 

d925 

35b 

2 

8573 

315 

692  1  1  6 

2  1 

393 

195  1 

n 

U  .  1 

4  32 

1  1 070 

50  (1 

1952 

jj 

1  I  19U 

3.9 

44  I 

2 

93b5 

370 

1953 

5 

10244 

4.0 

4  14 

4 

89o0 

370 

1954 

4 

10905 

3.9 

426 

11770 

434 

432 

1955 

J 

1 24  5  U 

4  .  1 

506 

1956 

2 

10  7  75 

3.7 

393 

2 

9075 

357 

8557 

1957 

1 

11290 

3.6 

404 

1 

1  1  (  50 

4ii4 

1 958 

1 

9700 

3.7 

3d6 

1 

1  1  t  uo 

4  34 

1 

10257 

4  12 

1 960 

I 

1  003  0 

3  .  1 

3  1  1 

1 

1  1 230 

444 

1 080? 

422 

70151  12 

32 

8735 

4.0 

345 

1952 

7 

H973 

4.  I 

363 

2 

9040 

327 

1  953 

6 

9045 

3.9 

548 

if 

106  40 

42  1 

1  9  54 

925  7 

3.  V 

358 

bf04 

369 

go  ' 

1955 

l 

4.0 

260 

l 

9460 

369 

9  50  5 

3  5^ 

1956 

7902 

3.9 

303 

8054 

339 

4 

8786 

359 

1  95  7 

3 

7613 

4  •  u 

30b 

92  V5 

3  77 

1 

9984 

393 

1956 

4 

8693 

4.0 

35  1 

2 

1  1  555 

486 

1 

10704 

409 

71602  1 

8 

96  14 

4.6 

44  I 

1950 

1  2000 

4.  ( 

564 

195  1 

11090 

4.5 

503 

1952 

2 

1  1 090 

4.0 

513 

1 954 

9055 

4  •  ( 

424 

1955 

i 

7880 

4.4 

345 

1956 

i 

7850 

4.3 

54  1 

19  5  7 

i 

8890 

4.6 

4  1 7 

72 ) 94  4 

9 

9240 

4.0 

3  7  j 

1950 

i 

1  1  570 

4.2 

483 

1 

10  130 

395 

195  1 

i 

9070 

4  .  2 

^bO 

I 

98  70 

378 

1952 

8956 

4.0 

36  1 

95  15 

359 

19S3 

9760 

3.8 

372 

1 

b700 

330 

7  510 

>9A 

72466  13 

25 

863  1 

3.9 

339 

1953 

4 

9453 

3.9 

370 

2 

1  1200 

439 

_ 

1009  3 

4/2 

1954 

804  0 

4.0 

320 

3 

8620 

34  5 

4 

34  5 

1955 

/ 

bb  1 7 

3.9 

342 

8  755 

364 

7 

5922 

350 

1956 

3 

9347 

3.9 

563 

92  30 

34  5 

2 

6137 

312 

1957 

7615 

3.9 

292 

| 

12460 

46  7 

2 

8916 

374 

1 958 

3 

9360 

U  .  1 

38b 

2 

9785 

39b 

9690 

36  1 

724  78  6 

14 

889  1 

4.2 

378 

1951 

9250 

4.2 

389 

1952 

2 

659  5 

4 .  1 

265 

1953 

3 

1  0860 

4.4 

4b2 

| 

108^0 

456 

1954 

3 

82  70 

4.2 

348 

2 

b7  75 

362 

1 

7o74 

1  95d 

5600 

25  I 

1  956 

2 

10090 

4.2 

425 

1 

1  1260 

3/9 

195  7 

9690 

4.5 

435 

5320 

233 

9963 

40  7 

726  51           5  1 

1 1  1 

9426 

4.0 

38  1 

1950 

9653 

4.3 

4  1  0 

195  1 

1  3 

10345 

4  .  U 

4  1 6 

3 

1  04  1  0 

428 

1952 

958  7 

4.  1 

39  1 

10595 

442 

1953 

20 

9  697 

4.0 

389 

1  1 

9462 

380 

7 

9804 

40  4 

1954 

26 

967  7 

4.  1 

390 

1  5 

8678 

365. 

957  3 

386 

1955 

1 3 

9110 

3.  9 

358 

8930 

35  1 

8  74  2 

34  1 

1956 

1  | 

944  3 

3.9 

3  76 

9  1  24 

37  3 

, 

9  1 9  S 

378 

1957 

5 

10412 

4*0 

4  1  4 

3 

11027 

44  5 

1  023  5 

422 

1958 

2 

12760 

4.0 

5  1  1 

10  7  30 

4  56 

1959 

1 

12690 

4.3 

546 

1 

122  00 

44  3 

1 0867 

3b9 

1  960 

1 

8420 

3.5 

295 

9030 

355 

72906  53 

126 

9580 

4.0 

384 

195  1 

1  0020 

4.5 

44H 

1952 

1  8 

1  0908 

4.0 

436 

. 

90  13 

374 

1953 

22 

9638 

4.0 

383 

5 

10636 

4  10 

3 

1 023  1 

4  1 9 

1954 

24 

10274 

4.  1 

4  16 

6 

9967 

378 

b742 

332 

1955 

24 

10  102 

4.  1 

4  10 

7 

9  1  09 

359 

6 

b93b 

346 

1956 

)  j 

9862 

3.9 

387 

14 

9538 

366 

3 

9425 

3  70 

1957 

1  3 

94  02 

4.0 

369 

4 

9533 

363 

3 

9879 

3b6 

1958 

10360 

4.0 

4  13 

1 

1  04  50 

4  1  5 

1 959 

I 

817  0 

4.3 

349 

8960 

364 

I960 

1 

9920 

4.6 

454 

1 

10850 

48E 

73604  1 

7092 

4.4 

309 

1 953 

1 

7500 

4.4 

329 

59  70 

2  54 

1 954 

j 

6  700 

4 .  V 

33  1 

1 

4940 

lb  7 

1955 

I 

6220 

4.6 

284 

1 

7700 

540 

1  956 

4.5 

234 

1 

7250 

353 

195  7 

| 

7060 

4.  7 

332 

9b  20 

432 

195b 

1 

9b40 

3.  5 

342 

I 

9920 

421 

746 1 7  9 

1  6 

9697 

4.3 

4  1 3 

1 952 

1 

5980 

4.4 

266 

1953 

1 

10440 

4.3 

4  44 

1 954 

2 

1  1070 

4.0 

439 

1955 

3 

10197 

4.4 

450 

. 

8390 

3  1 0 

1957 

4 

1  1235 

4.4 

4b9 

3 

1  1 7o7 

490 

195b 

5 

98  10 

4.3 

42b 

3 

1  1693 

492 

1  1652 

516 

74656  10 

16 

9067 

3.9 

354 

1952 

4 

9445 

3.8 

352 

4 

9a98 

357 

1953 

6 

8715 

4.  1 

351 

4 

7933 

309 

3 

8575 

32  6 

1954 

2 

9330 

3.9 

305 

10562 

405 

1955 

2 

867  5 

4.3 

372 

I09b0 

42  1 

1 

1002h 

378 

1956 

1 

9720 

4.2 

412 

TABLE    lb. — DAUGHTLR-AVERAuE  Of-  SIRlS    IN   ScRVIlc   IN  ARTIFICIAL  BREWING  ORGANI  iAT  I  O.-iS —  GROUfLU   BY  li.tLEL, 
BY   YtAK  OF   FRESHENING — RtCOKOS   FROM   THIS   STAT_  uNLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRE  KECOR.-  AVERAGE   GY   SIRE   BY  FRESHENING  YEA,< 

305-OAY  CONTlMP.   AV.   YLARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTER} 

KECUROS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECOROS 

MILK 

TlST 

FAT 

RlCuRUS 

MILK 

FAT 

R..LORGS 

MILK 

r  i  r 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

I'CT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

L6. 

NO. 

Lb. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LL. 

AYRSHIRE 

1957 

1 

9590 

4.  1 

398 

1 

94  70 

366 

749  1  1 

16  1 

10142 

4.0 

40/ 

1953 

2 

10600 

4.  1 

448 

1954 

4.0 

44  1 

5 

96/8 

38b 

3 

10  10  1 

400 

1955 

33 

10564 

4.  1 

434 

22 

9308 

370 

17 

9S75 

38  i 

1956 

38 

10336 

4.0 

4  1  3 

23 

9908 

39  1 

1 1 

9697 

370 

195/ 

39 

101/6 

4.0 

406 

24 

9536 

38  3 

21 

9959 

395 

195b 

19 

10030 

4.2 

42  1 

1  1 

99e6 

398 

10 

949? 

3/5 

1959 

15 

9b66 

3.9 

3B5 

15 

10121 

397 

12 

1030  1 

409 

I960 

4 

1  1  14b 

3.  7 

1  12 

4 

10  195 

392 

2 

10602 

422 

766  1  3 

2 

5 

5b62 

4.  1 

234 

1954 

1 

7920 

3.  / 

290 

1955 

1 

72  10 

4.5 

323 

1956 

1 

7740 

3.  7 

289 

1957 

1 

4650 

4.  1 

190 

1959 

1 

3550 

4.0 

143 

76927 

1 

1 

8510 

4.5 

380 

1917 

1 

8510 

4.0 

360 

7/3^:8 

16 

78 

10223 

4.  1 

4  16 

1955 

4 

14195 

4.2 

5b  1 

2 

10900 

16/ 

2 

9B  in 

4')  / 

1956 

21 

1027/ 

4  .  0 

4  13 

12 

9512 

336 

8 

9807 

3V3 

1957 

18 

1045  / 

4.2 

443 

1  1 

979S 

383 

8 

9920 

387 

I95d 

lb 

9960 

4  .  1 

4  10 

12 

1  094  3 

114 

e 

9670 

3^6 

1959 

1 1 

9233 

4.0 

372 

10 

10066 

40  1 

6 

10332 

1u9 

I960 

1  0  3  3  7 

3.9 

414 

5 

107tiO 

425 

2 

10334 

3V2 

78287 

53 

103 

9257 

4.  2 

391 

1953 

6 

9675 

4.2 

4  12 

6 

10230 

4  19 

1 

10540 

4  1  3 

1954 

lb 

8961 

4.  3 

387 

b 

104r,3 

451 

B 

107  16 

1/  / 

1955 

19 

9543 

4.3 

4  12 

14 

10426 

123 

12 

972P 

3v  1 

1956 

24 

92  16 

4.2 

385 

13 

10088 

39/ 

1  1 

9587 

1/5 

195/ 

13 

9618 

4.  1 

397 

6 

671/ 

31  / 

/ 

920  5 

356 

195b 

14 

9366 

4.  1 

3B7 

9 

105  1  3 

423 

6 

956  1 

3l  3 

1959 

966U 

4.  1 

393 

9 

9/52 

366 

6 

9859 

393 

78927 

1 

5 

8650 

4.6 

402 

1954 

9370 

4.7 

44  1 

1 

7670 

29/ 

1 

7674 

316 

1955 

1 

6150 

5.2 

32  1 

1 

90  14 

336 

1956 

1 

10510 

4.4 

4b  1 

1 

6760 

33/ 

1 

9167 

lij/ 

1957 

I 

7850 

4.5 

350 

1 

7/00 

335 

1 

9309 

10  1 

1958 

1 

10370 

4.2 

438 

1 

12010 

49/ 

790  13 

7 

16 

9425 

4.2 

389 

1954 

5 

10378 

4.  1 

427 

2 

1  I'  1  >0 

432 

1 

8066 

322 

1955 

2 

9060 

4.3 

38b 

1956 

8587 

4.  1 

356 

2 

bO/0 

329 

2 

9657 

3n9 

195/ 

2 

10535 

4.4 

459 

9020 

366 

1 

8775 

373 

1958 

1 

1  1020 

4.2 

4e7 

1 

16630 

600 

1959 

10890 

4.  3 

466 

2 

9  Z10 

395 

2 

9483 

395 

I960 

' 

10450 

4.0 

422 

1 

bbOO 

364 

79371 

1 

1 

10380 

4.  1 

423 

1959 

1 

10380 

4.  1 

423 

1 

8690 

362 

81161 

1 

7 

B  199 

4.4 

355 

1952 

1 

8870 

4.8 

4*5 

1953 

1 

6560 

4.2 

276 

1954 

1 

7080 

4.6 

327 

1955 

1 

6790 

4  .  6 

309 

1956 

1 

6730 

4.  1 

273 

195/ 

j 

10250 

4.2 

426 

1958 

1  1  1  1  0 

4.0 

446 

8  1598 

5 

8 

104O5 

3.9 

407 

1954 

10203 

3.8 

387 

3 

98B7 

398 

3 

9639 

401 

1955 

2 

9935 

3.  B 

572 

2 

9000 

369 

1 

10551 

439 

1956 

12650 

4.  1 

5  1  3 

2 

10250 

401 

1 

1  1467 

17  1 

1957 

1 

10100 

4.3 

439 

6  17  91 

6 

12 

8703 

4.2 

363 

1952 

1 

9550 

4.3 

4  14 

1953 

S 

8096 

U.  1 

337 

1 

10520 

4  14 

1954 

11960 

3.9 

164 

• 

10570 

443 

1955 

1 

13250 

4.5 

590 

1 

1  1  1  10 

459 

' 

9679 

3d  0 

1956 

1 

14050 

3.7 

5  IB 

1 

10750 

451 

I9S7 

1 

13180 

4.  1 

539 

1  1  120 

456 

1958 

1 

1  1330 

3.6 

126 

] 

1  10  10 

430 

1 

1025/ 

4  1  2 

1959 

1 

12UB0 

3.  7 

4/8 

1 

1  lOoO 

435 

1 

10/80 

12  I 

831  65 

1 

2 

8415 

4.  1 

340 

1957 

8020 

4.3 

345 

1 

9360 

366 

1 

89  16 

3/4 

1958 

1 

bb  1C 

3.  b 

331 

1 

91o0 

369 

1 

8938 

350 

20 

2  1 

9570 

4.0 

379 

1956 

3 

1  139/ 

4.  1 

167 

2 

9H10 

40  1 

195/ 

9039 

4  .  0 

366 

1 

9195 

334 

2 

1  1189 

402 

195b 

8690 

4.0 

311 

2 

6555 

34  1 

2 

10646 

157 

1959 

1  09  I  5 

3.  / 

405 

4 

10108 

103 

3 

1  0809 

4  10 

I960 

1 

9010 

4.  3 

385 

1 

1  1  620 

420 

81598 

71 

133 

9843 

4.  1 

403 

1955 

27 

1045  1 

4.2 

137 

1  3 

9665 

399 

1 

8/64 

3i  7 

1956 

34 

10044 

4.2 

1 1  / 

1  3 

9008 

357 

12 

9528 

362 

1957 

31 

9545 

4.2 

396 

1  1 

9987 

386 

/ 

10227 

3v4 

1958 

23 

9462 

4.0 

376 

9 

96  1  1 

3/6 

7 

V  1  73 

358 

1  959 

17 

9619 

3.9 

366 

1  / 

9661 

364 

1  5 

10056 

100 

1960 

1  138C 

3.b 

436 

1 

9110 

388 

867/9 

5 

7 

8861 

3.? 

34/ 

1955 

9570 

3.9 

373 

1956 

668U 

4.2 

363 

195/ 

1  145U 

3.9 

446 

195b 

7190 

3.9 

2  76 

2 

10600 

379 

2 

1  1  107 

409 

1959 

8750 

3.b 

333 

1 

13110 

4/4 

13690 

506 

87190 

26 

36 

9322 

3.9 

359 

1955 

2 

7525 

4.  1 

303 

2 

9960 

1  Hi 

1 

10551 

439 

1956 

10 

952b 

3.8 

365 

4 

9115 

37  1 

3 

10355 

406 

OHIO 


422 


TABLE    lb. — DAUGHTER-A\/£KAGE  OF   SIRES    IN   StKVICt   IN   ARTIFICIAL   BRECUINu  ORGAN  1  Z  AT  I  ONS — GROUPED   BY  BkEEDi 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATl.  ONLY 

DAUGHTER   AVlRAGl   BY   SIRL  KLCORU  AtftRAGt   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAK 

305-DAY  CONTCMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVCKAGc 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KCCUKDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

FAT 

RtCORDS 

MILK 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NU. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

AYRSHIRE 

1957 

13 

950n 

4. 

0 

377 

4 

9153 

360 

3 

9545 

400 

195b 

7 

9453 

4. 

1 

375 

5 

1  1247 

466 

3535 

382 

1959 

3 

9770 

3. 

6 

366 

2 

8645 

353 

1 

7063 

28  1 

1960 

1 

7600 

3. 

6 

290 

1 

9300 

361 

1 

9221 

35  5 

87504  1 

3 

102^7 

3.  7 

375 

1951 

1 

10B50 

3. 

6 

392 

1 

9940 

373 

1952 

1 

10940 

3. 

5 

384 

1 

95b0 

380 

1  953 

1 

8980 

3. 

9 

34b 

1 

9390 

390 

1 

10213 

3  79 

88098  39 

56 

9681 

4.2 

4  10 

1956 

1  1 

9735 

4. 

3 

4  16 

6 

9663 

378 

3 

10064 

39/ 

1957 

19 

9712 

4. 

3 

422 

7 

10701 

430 

5 

9795 

400 

195b 

14 

9294 

4. 

3 

402 

6 

10978 

43  1 

4 

9429 

370 

1959 

7 

1  0323 

4. 

1 

427 

/ 

10054 

394 

6 

10139 

403 

I960 

b 

8452 

3. 

9 

330 

5 

99  36 

37  1 

4 

10S73 

42  e 

905*3  1 

2 

1004} 

3.6 

360 

1957 

1 

1  1050 

3. 

6 

402 

1 

103  jO 

382 

1 

10753 

405 

1 958 

1 

904U 

3. 

5 

3  1 6 

1 

10  170 

59  f 

1 

1  0453 

4  1  0 

90392  10 

19 

8772 

4.  1 

356 

1954 

1 

10590 

4. 

7 

bOO 

1 

13620 

596 

1955 

4 

8186 

4. 

4 

350 

3 

9673 

4  1b 

1 

10050 

409 

1956 

5 

7764 

4. 

1 

306 

4 

9  14  3 

359 

2 

6753 

356 

1957 

1 

6340 

4. 

4 

276 

i 

9810 

373 

1958 

3 

8520 

3. 

9 

333 

3 

8253 

320 

2 

8649 

54  0 

1959 

5 

10376 

4. 

1 

422 

5 

10386 

408 

5 

10495 

4  12 

91668  1 

1 

11230 

4.5 

501 

1956 

1 

1  1230 

4. 

5 

301 

1 

98b0 

4  12 

921 73  4 

6 

8364 

3.9 

322 

1955 

1 

8550 

4. 

0 

339 

1 

7390 

35  1 

1  956 

2 

7355 

4. 

1 

30  1 

2 

10690 

437 

2 

9979 

386 

1957 

8190 

3. 

6 

299 

2 

9635 

380 

2 

10748 

3«7 

921*22  42 

bO 

96B7 

4.2 

40  1 

1956 

3 

9  110 

4. 

4 

598 

2 

9  1i*0 

379 

1 

9832 

377 

1957 

7 

9  1  57 

4. 

2 

364 

4 

10220 

392 

3 

10780 

42  1 

1958 

13 

9322 

4. 

2 

39  1 

9117 

356 

7 

9228 

365 

1959 

24 

9b06 

4. 

1 

402 

24 

9757 

385 

20 

10145 

39  7 

1960 

3 

94  1  3 

3. 

8 

354 

3 

10447 

586 

10039 

400 

94423  1 

1 

9920 

3.9 

389 

1957 

' 

9920 

3. 

9 

389 

9*562  15 

IB 

9452 

4.  1 

386 

1957 

2 

8460 

4. 

4 

365 

1 

10050 

390 

1 

9919 

398 

1958 

99  1  8 

3. 

9 

384 

2 

100V5 

390 

2 

8355 

340 

1  959 

9 

970  1 

4. 

2 

408 

V 

1  0?  jO 

394 

8 

990  7 

36  3 

I960 

2 

8  1H0 

4. 

0 

326 

2 

9230 

338 

2 

10012 

368 

946  52  69 

75 

10219 

4.0 

409 

1957 

H 

9148 

4. 

0 

36b 

5 

10506 

4  I  6 

5 

10316 

4  1  6 

1956 

17 

1  1039 

4. 

0 

44b 

7 

10564 

406 

6 

9770 

392 

1  959 

39 

1029* 

4. 

0 

4  1  0 

36 

9669 

366 

29 

10  10? 

40  2 

I960 

1  1 

8902 

4. 

1 

361 

99  74 

396 

7 

10651 

4  16 

9536b  3 

3 

8297 

3.5 

290 

1956 

1 

8380 

3. 

7 

31  1 

1959 

2 

8255 

3  ■ 

279 

Z 

13360 

47b 

2 

13690 

506 

96169  2 

2 

7530 

3.9 

300 

1959 

1 

9800 

4. 

1 

402 

1 

8910 

365 

I960 

1 

5260 

3. 

7 

197 

1 

6530 

267 

96526  2 

2 

9530 

3.9 

366 

1956 

z 

9530 

3. 

9 

566 

2 

11  195 

4  19 

1 

9647 

353 

104768  2 

2 

8905 

4.0 

353 

1959 

Z 

8905 

.  4. 

0 

353 

2 

9195 

36  7 

1 

9875 

392 

01 1 1  0 


4^3 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  11 A  T I 0N5- 
6Y   YEAR  UF   FRESHENING — RtCORDS   FROM   THIS   STATl  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVERAGl   BY  SIRl 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YLAR 


SI  RE 

jAUGHTE  KS 

KECOROs 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

NO. 

NO. 

NO* 

LB. 

PCT  ■ 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

1 

LB. 

GUERNSEY 

20 32 

5 

72b4 

4  .  7 

33b 

194  7 

5 

7284 

4. 

7 

33b 

225/57 

2 

7 

10079 

4.6 

46  1 

194  7 

1 

8820 

4. 

6 

4G3 

1949 

1420U 

4. 

7 

664 

1950 

J 

13350 

4. 

6 

619 

1951 

9b  10 

4. 

6 

449 

1  952 

] 

9000 

4. 

9 

438 

1955 

1 

12030 

4. 

4 

528 

1957 

' 

9630 

4  . 

3 

4  14 

237700 

4 

7663 

4.7 

3S9 

1947 

1 

7240 

4. 

9 

354 

1 948 

bOOU 

4. 

6 

367 

1949 

j 

7370 

4. 

6 

339 

1951 

1 

8040 

4. 

7 

376 

23V36I 

4 

51*05 

4.8 

260 

1948 

1 

5410 

4. 

7 

255 

1950 

1 

5110 

4. 

8 

247 

1951 

5950 

4. 

8- 

2b  7 

1  952 

1 

SI  50 

4. 

9 

25  1 

2M02  90 

i 

1 

58  70 

3.9 

22  7 

1  949 

1 

5870 

3. 

9 

227 

2U34  77 

i 

2 

5920 

5.  1 

305 

1  948 

6340 

5. 

2 

333 

1 949 

] 

5500 

5. 

0 

277 

243UU 1 

1 

3 

8213 

5.  1 

417 

1 94  7 

7680 

5. 

1 

395 

1948 

1 

92b0 

5. 

0 

463 

250 1 98 

1  b 

46 

7b3u 

4.9 

382 

194  7 

7 

7967 

4. 

6 

365 

1 948 

3 

9300 

4. 

8 

444 

1 949 

9 

7302 

5. 

1 

372 

1950 

8 

8763 

5. 

1 

442 

1951 

6 

b087 

4. 

5 

364 

1952 

5 

794  4 

4. 

9 

395 

1953 

3 

7163 

4. 

6 

333 

1954 

3 

8810 

4. 

U 

42  1 

1955 

1 

914U 

4. 

9 

444 

195  7 

1 

10090 

4. 

3 

4  38 

252 1 52 

1 2 

25 

8998 

4.6 

4  1  1 

194  7 

16 

9536 

4. 

6 

439 

1948 

4 

7928 

4. 

5 

35  1 

1 949 

2 

8430 

4. 

5 

195  1 

1 

1  1340 

4. 

2 

478 

1952 

1 

7700 

4. 

332 

1  953 

1 

6220 

4. 

1 

2  b4 

252871 

9 

23 

7300 

4.6 

332 

1948 

1 

5510 

4. 

9 

270 

1 

7320 

s. 

2 

1950 

4 

6615 

4. 

6 

320 

1951 

3 

6380 

5* 

0 

321 

1952 

3 

7523 

5. 

0 

1  953 

2 

7050 

4. 

4 

309 

1 954 

3 

6720 

5. 

0 

335 

1955 

2 

7530 

4. 

B 

357 

1956 

1 

6180 

5. 

5 

34  1 

1957 

2 

bb90 

4. 

7 

398 

1958 

1 

7290 

4. 

9 

354 

253695 

1 

2 

5500 

4.8 

264 

1947 

1 

4960 

4. 

6 

229 

1948 

1 

6040 

4. 

9 

298 

2560  34 

6 

14 

932b 

5.0 

461 

1947 

1 

9390 

4. 

5 

424 

1948 

2 

9550 

4. 

6 

432 

1 949 

2 

7260 

5. 

1 

368 

1  950 

2 

8535 

4. 

8 

4  1  0 

1951 

1 

8580 

4. 

t> 

408 

1953 

1 

7860 

5. 

4 

428 

1954 

1 

6810 

5. 

2 

355 

1955 

1 

1  1390 

4. 

9 

555 

19  56 

1 

11070 

5. 

1 

56  5 

195  7 

1 

I230U 

5. 

0 

609 

1958 

1 

10910 

5. 

2 

5  70 

2562  19 

3 

7 

771(6 

4.4 

34  1 

1948 

1 

7260 

4. 

7 

344 

1949 

3 

7693 

4. 

5 

344 

1  950 

2 

7635 

4. 

5 

346 

1951 

1 

8520 

4. 

b 

4  1 0 

2562  36 

3 

lit 

7857 

4.9 

380 

1947 

2 

62b5 

4. 

8 

297 

1948 

i 

7030 

5. 

1 

355 

1949 

2 

745b 

4. 

9 

364 

1950 

2 

7860 

4. 

9 

388 

1951 

3 

ai67 

4. 

6 

37b 

1952 

3 

8183 

4. 

8 

396 

1954 

1 

7920 

4. 

V 

38? 

250)85 

5 

9 

7  15l» 

4.8 

34  1 

1947 

3 

7917 

4. 

U 

375 

1948 

1 

8380 

4. 

6 

385 

1949 

3 

7203 

4. 

6 

328 

505-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT        RLCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  LB. 


2 

9630 

486 

2 

8915 

425 

3 

8837 

4  10 

2 

83a0 

393 

2 

8160 

366 

2       b48 1 

1 

6620 

332 

1  8502 

1 

8220 

38b 

1  7619 

1 

5790 

260 

1  8012 

I  10270  441 
I       8430  380 


8920 
10H30 
10590 

9520 
13320 


420 
496 
496 
439 
503 


5370 
7950 
8170 

7220 


258 
375 
384 
358 


40  1 

393 
353 
365 


2 

7755 

374 

2 

8575 

409 

2 

8620 

42  1 

2 

8260 

3b6 

2 

8284 

3 

?9o0 

400 

3 

9331 

2 

7435 

362 

1 

86  11 

9350 

45  1 

1 

800  1 

2 

10805 

432 

2 

1  1053 

1 

9590 

463 

1 

8164 

392 
460 
438 
39  7 
456 
4  19 


10115  48b 

I0b24  500 

9668  4t>3 

9712  458 

11914  469 


\ 


-OAUGHTLK-AVtKA^E  OF  SIKES  IN  SEKVICt  IN  ARTIFICIAL  BKELU1NG  ORoANI  ^  A 1 1  LMS--GKOUW  LU  BY  jKLLUi 
BY   YLAK  OF   FUEoHtNlNl, —  RECORDS 


DAUGHTER   AVlKAG^   BY  SlRL 


SIKt 
NO. 


OAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


259542 
260V 58 


264083  I 
265148  4 


267591  3 


27Cd92  IB 


272577  5 


272585  2 


275389  46 


276283  1 
2  7/165  6 


27/498  2 
278397  I 

283665  10 


MILK  TCST  FAT 
LB.    KCT.  LB. 


5658     4.8  266 


8090 
8922 


4.6 
4.2 


I  10000 
14  8465 


5.0 
1».9 


375 
372 


6200      b.O  304 


I  77  10 
15  7630 


5       679B      5.3  365 


35       7296     it. 8  349 


17       9194     4.5  410 


10        79/8      5.2  409 


105       7249     4.7  337 


50O 
4  12 


2        9  3/5     4 .  / 


3       9107     b.O  451 


26       8310     4.8  393 


THIS 

S T ATi_  ONLY 

KCCOKU  AVtKAGL  BY  SIRfc 

BY 

FKtSH 

I-AT 

YC  AK 

LC 

PC  I 

LC  . 

GUrK 

i^JSEY 

1  950 

1 

7260 

4.7 

344 

1 9  52 

I 

5630 

5-0 

1947 

5310 

25b 

1948 

5 

5524 

4*6 

264 

1949 

30  30 

4  9 

336 

1950 

1 

71  lu 

5.4 

367 

1952 

! 

6580 

5.  1 

336 

1953 

| 

5300 

204 

1947 

1 

8090 

4.6 

375 

1 94  / 

1 

10180 

3.  ) 

393 

19U9 

| 

/44  C 

4  ■  1 

303 

1955 

7220 

4  .  1 

298 

1956 

| 

9920 

4.7 

46b 

195/ 

1  0  3  0  C 

4.8 

490 

194  / 

| 

5  130 

5*  4 

277 

1  94  J 

2 

673b 

4.6 

5  1  8 

194b 

1 

7  710 

4.4 

33/ 

194b 

1 

7340 

4.9 

359 

1949 

7773 

4.7 

366 

1950 

| 

804  0 

5.  1 

4  1 2 

195  1 

75K  / 

4 .  V 

367 

1952 

362 

1953 

/690 

4  ■  ( 

356 

1  954 

p 

4.4 

365 

1947 

3 

7230 

5.3 

390 

1  946 

1 

8120 

bU  1 

1949 

1 

54  7  0 

5.9 

32  I 

1950 

^ 

7220 

4.6 

j4l 

195  1 

]  | 

7605 

4  .  V 

374 

1952 

1+ 

663  0 

5.  1 

344 

1953 

723b 

4.6 

349 

1  954 

6753 

4.6 

3  1  1 

1  9  55 

2 

8490 

4.D 

jB4 

19^6 

1 

8890 

4.5 

402 

1951 

i 

40 

4.7 

28  1 

1952 

8065 

4.0 

331 

1953 

9170 

4.5 

406 

1954 

9573 

4.6 

440 

1955 

1  0427 

4  2 

440 

1956 

2 

1033  5 

4.3 

444 

1957 

2 

6225 

4.4 

306 

1958 

1 

785u 

4.6 

358 

1 94b 

I 

7860 

459 

1949 

I 

5.9 

402 

1951 

i 

849  0 

S  7 

468 

1 952 

9  1  7  U 

j0  7 

1 9S3 

4*  ' 

4  1  0 

1  954 

5.7 

1956 

8930 

5.7 

50d 

195? 

7330 

5.2 

382 

1949 

1 

7730 

4.9 

5b  1 

1  950 

14 

784  1 

4.7 

364 

195  1 

16 

710b 

4.7 

336 

1952 

25 

7353 

4.  7 

342 

1953 

1  b 

720  7 

4.7 

336 

1954 

7772 

4.6 

368 

1955 

{ 

7347 

4.9 

357 

1956 

4.6 

307 

195  7 

2 

6995 

4.2 

29  1 

1  956 

1 

9390 

4.4 

4  1  1 

1959 

1 

9560 

3.6 

343 

1952 

1 

10000 

5.0 

bOO 

194  b 

. 

8883 

4  6 

433 

1949 

4 

7?  06 

4.6 

5/0 

1950 

4 

729d 

4.9 

558 

1  95  1 

| 

8320 

5.2 

43  1 

1956 

| 

10000 

4.6 

463 

194? 

| 

7660 

4.6 

355 

1  952 

] 

11090 

4.7 

}2  6 

1 946 

) 

9  7b  0 

5.0 

488 

195^ 

1 

6800 

5.0 

456 

1953 

1 

874  0 

4.9 

426 

1  94  V 

3 

H893 

4.  7 

4  1  5 

1  950 

6 

866b 

5.0 

443 

195  1 

2 

9235 

5.  1 

459 

1952 

^ 

8  740 

5.4 

459 

1953 

3 

7903 

4.8 

3  72 

1954 

3 

636? 

4.7 

292 

1955 

2 

7670 

5.0 

373 

1956 

6463 

5.  7 

366 

505-DAY  CONTLMF.  AV. 
RLCOK  US     MILK  FAT 


I  49/0  249 
1        7870  370 


^AKLY    HERD  AVCRAOL 
H.COKCS     MILK  FU 
NO.  LB.  LI'. 


I  94/0  496 
I  B9b0  420 
I        76/0  34b 


1  75d0  547 
I       /I20  324 


7100 

3oJ 

2 

64  lb 

422 

1 

9300 

44  3 

3 

Z920 

39  1 

2 

7760 

374 

3 

75  70 

364 

2 

78<>0 

384 

1 

94  10 

416 

4 

8140 

399 

4 

84u3 

388 

7 

B337 

372 

6 

78  17 

3b9 

2 

7685 

358 

1 

6120 

289 

1 

71o0 

36o 

2 

b3o5 

381 

2 

8/05 

404 

8640 

400 

BHdO 

420 

3 

73/7 

370 

4 

85/8 

399 

13 

88/ 9 

38  1 

15 

0997 

390 

15 

83  19 

375 

7 

10429 

434 

4 

8945 

4  1  1 

1 

7350 

363 

1 

/490 

368 

1 

/290 

3S0 

I       12//0  518 


2 

87o5 

418 

I 

3850 

41  > 

2 

8355 

379 

3 

7947 

3U 

3 

8683 

340 

2 

39  10 

424 

2 

7215 

33  1 

1       7554  3o.1 


1  7096  32  5 
I        7172  350 


7648  3/1 
/Bel  3/8 


6 

b226 

39  1 

5 

885  1 

398 

1 

7892 

596 

7096 

32  5 

2 

861/ 

397 

2 

9227 

U  1  1 

I 

7892 

396 

1 

8567 

4  12 

1  8/00 

379 

1  10230 

507 

1  9/50 

469 

1  /560 

365 

1  7979 

1        94  70 

475 

1  9170 

1  8920 

405 

1  9385 

5       90  13 

428 

3  B379 

12 

C43T 

369 

15 

872/ 

39  5 

/ 

10129 

42  d 

4 

9129 

42  1 

1 

8262 

390 

I 

8437 

395 

2 

9554 

45/ 

1 

o922 

3/0 

2 

o  153 

ill 

2 

7913 

3/b 

OHIO 


-DAUGHTER-AVLRA^L  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREl DING 
BY  YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANISATIONS — GROOPlO  BY  BREED, 


DADuHT  E R  AVERAGE   BY  SIR' 


RECORD  AVLRAGt   HY   SlRL   bY   IRlsHcNIm.  Y.Hk 


SIRE  UAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


283950  84  194       8  132     4.6  370 


505-DAY  CONIlMF.  A/. 


YEARLY   H..RL  AVLRA^u 
FAT 


12       8066     it. 7  37o 


285935  12  35       7873     4.8  372 


2869 j7 
287749 


8       8064     4.6  369 


3  7333  4.8  355 
27       6983     4.5  313 


97       8279     4.8  393 


283933  8  18       8520     4.7  398 


283934  4  1  124       8557     4.7  396 


13        7701      5.1  392 


FRESH 

RECORDS 

MILK 

TCST 

FAT 

RtCuRuS 

MILK 

r  ai 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

oUERNSlY 

1958 

112  10 

4.5 

509 

1 

1  1  j3G 

476 

1959 

1 

9290 

4.7 

436 

1 

90  10 

497 

1949 

2 

8665 

4.8 

4  1  3 

1950 

6 

800U 

4.9 

388 

1 

8340 

46  1 

1951 

10 

8l5n 

4.8 

393 

4 

8345 

4  14 

1952 

In 

7810 

4.c 

375 

6 

U56  1 

40  1 

1953 

27 

8544 

4.6 

397 

18 

8067 

385 

1  3 

8665 

1954 

il 

7593 

4.5 

343 

2  1 

8363 

375 

15 

7857 

1955 

28 

8424 

4.5 

378 

2  1 

U/24 

390 

20 

U699 

1956 

26 

8917 

4.5 

402 

18 

9283 

420 

17 

9069 

1957 

18 

8884 

4.4 

387 

15 

8523 

392 

10 

9300 

1958 

16 

9016 

4.5 

405 

12 

96  74 

42C 

10 

935? 

1959 

1  1 

7308 

4.4 

324 

1  1 

9  119 

4  1  5 

8 

9277 

1960 

1 

10360 

4.6 

4  f  8 

1 

1  30  10 

500 

195  1 

2 

8590 

4.7 

403 

1 

7550 

376 

1952 

5 

7546 

4.7 

349 

2 

8590 

392 

1  953 

1 

6710 

4.  1 

318 

1 

7520 

370 

764  1 

1954 

3 

9110 

4.  7 

429 

3 

Bt><.7 

399 

3 

81  75 

1955 

1 

7820 

4.5 

3o  3 

1 

8950 

40v 

1 

7892 

1947 

5 

6082 

4.8 

289 

1948 

9 

7987 

4.  o 

383 

1 

7VoO 

4  12 

1949 

1 

8684 

4.  7 

407 

1 

8460 

4  1  2 

1950 

3 

892s 

4.5 

394 

1951 

3 

8237 

4.5 

369 

1 

7820 

34  7 

1952 

4 

7490 

4.K 

354 

2 

7945 

379 

1953 

3 

7823 

4.9 

38  1 

3 

7550 

366 

3 

7430 

1  954 

1 

9730 

4.5 

436 

1 

8590 

394 

1 

7543 

1947 

2 

7360 

5.  0 

367 

1948 

1 

9  130 

4.2 

385 

1949 

2 

9145 

4.5 

403 

1 

84  70 

389 

1950 

1 

7270 

4.7 

339 

1 

7930 

365 

195  1 

1 

8640 

3.9 

335 

1 

74  60 

35  1 

1953 

1 

6670 

4.0 

266 

1 

7720 

355 

1 

7052 

1949 

■> 

7333 

4.8 

355 

1953 

1 

3600 

4.4 

158 

1 

6700 

310 

1 

80  1? 

1955 

2 

7350 

4.3 

3  13 

1956 

8 

7141 

4.7 

329 

1 

8520 

358 

1 

8622 

1957 

4 

7358 

4 .  5 

329 

2 

8*60 

379 

2 

7783 

1958 

8 

8350 

4.2 

35  1 

^ 

8823 

404 

3 

8230 

1959 

3 

B787 

4.  1 

4  1  i 

2 

8445 

396 

2 

8878 

I960 

1 

9600 

4.2 

40  1 

1 

7950 

334 

1948 

2 

8330 

4.5 

373 

1 

106  50 

39  3 

1949 

1 

7300 

4.9 

357 

1950 

8 

8359 

4.8 

400 

1 

8620 

442 

1951 

16 

8326 

4.  6 

383 

8 

9(135 

423 

1952 

16 

876  1 

4.7 

40  7 

1  1 

8304 

377 

195  J 

14 

8596 

4.7 

4  0  1 

12 

9468 

413 

1  0 

9387 

1954 

1  1 

8208 

4.6 

376 

9 

799  1 

364 

10 

7922 

1955 

10 

8790 

4.6 

4  12 

9 

80  1  1 

il  a 

9 

63  71 

1956 

6 

8800 

4.6 

402 

6 

1  0048 

4  50 

6 

9699 

1957 

3 

9016 

4.6 

4  10 

4 

9408 

407 

4 

9510 

1958 

4 

8293 

4.4 

362 

4 

10055 

455 

4 

9521 

1959 

4 

6580 

4.  E 

3  1  7 

3 

7513 

352 

3 

7336 

1947 

2 

9245 

4.4 

405 

1948 

1 

6620 

4.8 

315 

1949 

4 

8080 

5.0 

402 

195  1 

1 

8610 

4.3 

37  1 

1 

9990 

44  il 

1952 

2 

9915 

4.6 

45  1 

2 

8550 

384 

1953 

2 

1  1210 

4.0 

446 

2 

8095 

353 

2 

B845 

1954 

3 

10633 

4.4 

467 

2 

104  55 

495 

3 

B56U 

1955 

1 

7200 

4.5 

324 

1 

9800 

455 

1 

10366 

1956 

1 

10570 

3.9 

4  1  6 

1 

83o0 

4  18 

1 

1  0  1  59 

1957 

1 

10240 

4.2 

435 

1 

9490 

464 

1 

9374 

1949 

2 

9380 

5.  1 

4  72 

1 

95  10 

458 

1950 

6 

838  1 

5.0 

420 

2 

8030 

406 

1951 

1  1 

7895 

4.8 

376 

1 

8067 

383 

19  52 

26 

8118 

4.8 

38  7 

1  6 

79  77 

3  7  1 

1953 

18 

8777 

4 .  1 

4  1  1 

1  5 

7869 

358 

1  1 

9  1  69 

1954 

16 

8332 

4.6 

38  I 

1  3 

8  1  22 

363 

1  1 

7944 

1955 

15 

8895 

4.5 

395 

1  5 

8  J  70 

382 

10 

b386 

19  56 

12 

9222 

4.5 

411 

1  1 

88  65 

402 

I  1 

VO  1  f 

1957 

6 

8743 

4.5 

389 

6 

V  1  70 

392 

5 

82  12 

1958 

4 

7510 

4.4 

326 

3 

10290 

407 

4 

9271 

1959 

6 

8987 

4.2 

384 

6 

10023 

4  1  b 

4 

90  7  7 

I960 

2 

I  I3rs 

4.3 

487 

2 

9295 

460 

1950 

2 

8095 

5.3 

423 

1 

78  10 

436 

1951 

6890 

5.2 

357 

74cO 

3b4 

1952 

2 

7450 

5.0 

374 

1 

7  1  70 

344 

1953 

4 

8548 

5.  1 

434 

2 

7C05 

365 

1 

699H 

1954 

2 

6250 

5.2 

326 

1 

6750 

280 

1 

6278 

408 
362 
3  >  I 
4b  I 

427 
40  0 

023 


36/ 
367 
39  6 


36  I 

36  I 


566 

382 
350 
3i>6 
4^9 


40  7 
363 
373 
42  7 
4  I  4 
4  12 
575 


4  16 
4  I  I 

54  5 
500 
47e 


43  I 

3  72 
38  5 

4  I  4 
36  5 
40* 
20 '4 


32/ 

?( ) 


OHIO 


4/6 


TABLE    13. — D AUGHT tR-AvLRAbL  OF   SIRES   IN  SfcKVICt   IN   ARTIFICIAL  iIRLlDINJ 
BY   YLAK  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


ORGANIZATIONS — GROUPlD    BY  BRti.0, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY    .IRE   BY   FRESHtNlHG  YEAk 


SIRE  JAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


FRESH 
YEAR 


503-DAY  CONTtMH.   AV.   YtARLY  HtRU  AVcRA.,i. 
MILK   TESI      FAT  RlCOROs     MILK     FAT        RECORDS      MILK  t-\T 

LB.   fCT.      LB.  NO.  LJ.      LB.  NO.  LB.  Ln. 


14        7421      4.8  354 


1947 

6 

6B30 

1.0 

330 

1948 

1 

6550 

1.6 

300 

1  9<+ V 

2 

7425 

U.9 

363 

1950 

1 

7620 

4.o 

350 

195  1 

3 

8137 

4.6 

371 

2  8045 

404 

1953 

1 

9090 

4.2 

361 

1        64  10 

370 

7486     4.6  345 


1948 

1  B010 

1 

7 

379 

1949 

1  B250 

5. 

1 

1(23 

1950 

1  6960 

1 

9 

31  1 

195  1 

1  8080 

1 

7 

377 

1  7B60 

38  5 

1952 

1  8o60 

1 

6 

110 

1  8410 

403 

1953 

1  690C 

4. 

1 

303 

1  9110 

361 

1951 

1  7110 

1* 

1 

302 

1  7510 

332 

1936 

2        613  m 

1 

1 

231 

2  7975 

323 

289531 
289677 


1  6270      5.1  321 

2  6540     5.4  351 


1952 
1954 


6270     5.1  321 


6480  5.3  34  1 
6600     5.5     3o I 


1        9610     4.2  408 


9ol0     4.2  408 


29 1657 

3 

5 

6605     5.5  353 

1949 

2 

5550 

5 

b 

313 

1950 

1 

6240 

5 

2 

324 

1951 

£ 

9085 

5 

0 

455 

293096 

2 

4 

8135     4.4  356 

1946 

1  7680 

5.0 

387 

1949 

1  6220 

4.5 

278 

1950 

1  8720 

5.0 

434 

1953 

1  8730 

4.0 

345 

51        7813     4.9  38<: 


294376  12  27       8244     4.5  37/ 


294553  5  16        7bV0     1.8  378 


294755  14  40        7894     4.8  376 


294792  32  80       88B7     4.7  413 


1      106V0     5.3  569 


1950 

2 

7985 

5.0 

39B 

1951 

2 

8070 

5.0 

405 

1952 

1  1 

8b  14 

5.0 

439 

1953 

14 

7399 

5.  1 

376 

1954 

10 

7735 

5.0 

381 

1955 

7 

694  1 

4.9 

336 

1956 

5 

7193 

5.0 

3^6 

1957 

1 

6240 

4.7 

296 

1958 

1 

5900 

5.2 

306 

195  1 

2 

8905 

4. 

6 

409 

1952 

d 

8495 

4 

6 

386 

1953 

5 

7304 

4 

8 

34/ 

1954 

5 

7196 

4 

6 

335 

1953 

3 

8810 

4 

4 

376 

1956 

2 

1  1045 

4 

0 

443 

1957 

2 

9700 

4 

2 

406 

1949 

2 

8655 

4.  t 

10b 

1950 

3 

7637 

4.8 

366 

195  1 

5 

9453 

4.6 

437 

1952 

2 

9415 

4.6 

428 

1953 

8955 

1.9 

432 

1954 

1 

1  1090 

1.5 

48  1 

1956 

2 

6025 

5.  1 

304 

1957 

1 

5900 

5.  1 

299 

1948 

2 

7100 

4 

7 

328 

1949 

6 

766/ 

4 

8 

566 

1950 

8 

8551 

4. 

7 

405 

195  1 

V 

7609 

4. 

9 

370 

1952 

3 

8812 

4 

7 

416 

1953 

6 

8530 

4. 

7 

397 

1954 

4 

9000 

4. 

7 

422 

1947 

3 

9313 

5. 

3 

486 

1948 

5 

7386 

4 

9 

361 

1949 

10 

8903 

4. 

7 

417 

1950 

6 

9505 

4 

8 

456 

195  1 

5 

8846 

4. 

7 

414 

1952 

i 

8229 

4. 

7 

387 

1953 

9 

9028 

4. 

7 

425 

1954 

9 

10000 

4 

8 

480 

1955 

5 

896o 

4. 

7 

1  1  7 

1956 

8 

950b 

4. 

4 

4  16 

1957 

3 

9796 

4. 

6 

454 

1958 

4 

10440 

4. 

2 

434 

1959 

2 

6500 

4. 

4 

262 

21        7971      4.7  377 


I      10690     5.3  369 


296949  1 

3 

7557     4. 1 

303 

1949 

1  7540 

4.  1 

312 

19S0 

1  7700 

4.  1 

317 

1951 

1  7430 

4.0 

295 

1949 

5 

8672 

4.6 

413 

1950 

3 

7571 

4.9 

374 

1951 

2 

7285 

4.B 

352 

1952 

2 

6465 

4.b 

310 

1953 

1 

6820 

4.9 

336 

1954 

1 

6490 

4.  1 

267 

1955 

1 

8070 

4.9 

399 

1 

6750 

383 

1 

8290 

434 

6 

6090 

38  I 

8 

7898 

348 

7 

8546 

38  1 

3 

8513 

386 

1 

8260 

38  1 

1 

6920 

309 

4 

9335 

390 

4 

9093 

38  1 

5 

8670 

374 

2 

10595 

421 

2 

9665 

437 

2 

88  55 

4  1  / 

1 

8O00 

12/ 

1 

9630 

460 

1 

9360 

446 

1 

8510 

42b 

1 

7470 

378 

2 

8095 

392 

2 

12165 

456 

2 

1  1020 

413 

4 

93  10 

395 

5 

8247 

357 

1 

9420 

408 

1 

9990 

469 

1 

8630 

426 

2 

9295 

4  17 

6 

8520 

393 

4 

1  1455 

47  1 

4 

1  1233 

462 

5 

9198 

404 

2 

9275 

427 

2 

103  15 

4/  1 

1 

9570 

38  1 

1 

10440 

495 

8460 

42  1 

7960 

4  1  3 

75  10 

359 

6590 

300 

6350 

286 

6260 

30  5 

6 

6235 

376 

b 

7750 

350 

5 

8162 

363 

2 

8651 

39  1 

1 

667  1 

304 

1 

8230 

39  1 

3 

3684 

363 

5 

84  17 

372 

3 

10170 

394 

2 

9532 

123 

1 

8709 

404 

90  14 

457 

1 

958  1 

465 

1 

10159 

500 

8799  40  1 
9436  402 


6 

8537 

403 

4 

1  1325 

47  1 

4 

10677 

452 

4 

9491 

416 

2 

9532 

452 

2 

9342 

439 

1 

8S02 

373 

1  8306  390 
1  6922  320 
1       6943  322 


OHIU 


1427 


TABLE    I 5.      UAUGHTLR- AVER AGE  OF   SIRES    IN  SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  tRcEO, 
BY   YEAR  UF   FREjHtNlNO — RlCORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVcRAGl   BY  SIRE 


SIRL  DAUGHTERS  RECORDS  MILK.  TEST 
NO.  NO.  NO.  LB.  PCT. 


RECORU  AVERAGE   BY  SIRt   BY  ERlSHliMING  YEAr 


FAT 
LB. 


8002     4.8  364 


5  74o0  4.9  358 
7       7936     3.0  38V 


134        7932     4.8  378 


3037 03  1 
3011)87  U 


2       5130     3.0     25  7 

I  5830  4.7  272 
18       7911      5.0  110 


117       8117     it. 7  381 


19       8183     it. 9  399 


9231     5.2  477 


24       8507     1.7  396 


7  123     5.4  383 


76o5     4.6  352 


303-DAY 

CONIcMP 

.  AV, 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FA  I 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

• 

LG. 

NO* 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1956 

1 

5580 

4. 

7 

2e4 

1 

6100 

325 

1957 

I 

8190 

5. 

2 

439 

1 

7910 

560 

1959 

1 

7990 

4. 

V 

392 

1 

7730 

572 

1960 

1 

8270 

4. 

400 

1 

O610 

372 

1948 

1 

5620 

5. 

3 

297 

1949 

i> 

7271 

4. 

7 

344 

, 

9  1  00 

469 

1950 

5 

72  18 

5. 

1 

371 

1 

7920 

429 

1951 

8 

7b35 

5. 

0 

391 

2 

7995 

4  1  3 

1952 

10 

7335 

5. 

0 

370 

7 

m9 

37B 

1953 

9 

8536 

4. 

b 

410 

9 

8202 

597 

1954 

5 

7986 

4. 

4 

347 

5 

8198 

369 

1955 

10222 

4. 

7 

485 

5 

8580 

407 

1956 

2 

8980 

4. 

383 

2 

8660 

396 

1957 

3 

9690 

4. 

6 

447 

3 

9440 

429 

1956 

3 

9210 

0 

460 

3 

9030 

458 

1959 

2 

7380 

5. 

1 

373 

2 

8530 

434 

1947 

2 

8453 

4. 

6 

3b4 

1949 

3 

679  7 

5. 

1 

54  1 

1948 

1 

8350 

5. 

2 

436 

1949 

2 

8385 

4. 

5 

566 

1950 

1 

9230 

5. 

7 

323 

1951 

1 

7000 

5. 

9 

4  12 

1952 

1 

5240 

5. 

9 

309 

1 

8170 

460 

1953 

1 

5340 

5. 

293 

1 

8130 

440 

1950 

1 

6810 

4. 

7 

3  18 

1951 

.  1  1 

7977 

4. 

6 

363 

6 

8675 

406 

1952 

13 

8015 

4. 

V 

395 

8 

8903 

407 

1953 

29 

7810 

4. 

7 

369 

20 

6455 

36  7 

1954 

24 

8065 

5. 

0 

402 

20 

661  7 

375 

1955 

24 

7692 

4. 

7 

363 

23 

8903 

395 

1956 

1  7 

7  187 

4. 

9 

317 

11 

9446 

406 

1957 

1 4 

7873 

4. 

7 

359 

1  3 

9099 

39  1 

1958 

V 

7909 

4. 

7 

370 

6 

8960 

567 

1959 

10 

9412 

4. 

7 

136 

9709 

437 

I960 

2 

9865 

4. 

4 

120 

1 

10940 

499 

1951 

1 

5210 

, 

I 

264 

73E0 

332 

1953 

1 

5050 

4. 

9 

250 

7990 

356 

1959 

1 

5830 

4. 

1 

272 

1 

9360 

449 

1950 

1 

8460 

5. 

0 

42  1 

1 

6060 

U  14 

195  1 

3 

0483 

5. 

2 

440 

3 

8207 

380 

1952 

3 

7567 

4. 

9 

5  72 

3 

7660 

354 

1953 

3 

8790 

5. 

0 

439 

5 

8090 

569 

1954 

3 

8153 

4. 

9 

405 

3 

9097 

4  1  7 

1955 

3 

5613 

5. 

2 

4  1  9 

5 

8960 

409 

1956 

1 

8040 

4. 

6 

37  1 

09  10 

420 

1958 

1 

9  130 

4. 

1 

570 

] 

I09VO 

493 

1952 

3 

8613 

5. 

0 

450 

1 

7980 

358 

1953 

14 

8079 

4. 

7 

378 

1  0 

7430 

333 

1954 

20 

7370 

4. 

7 

54  1 

16 

61  19 

376 

1955 

22 

8170 

4. 

8 

382 

20 

8893 

403 

1956 

25 

8197 

4. 

b 

39b 

20 

9149 

426 

1957 

1  5 

859  1 

4. 

6 

393 

11 

9699 

436 

1  958 

12 

8208 

4. 

7 

39  1 

9  1  99 

4  1  5 

1959 

b 

7936 

4. 

2 

329 

8658 

4  1  0 

1960 

1 

8570 

4. 

7 

407 

1 

7370 

360 

1949 

4 

81  18 

4. 

9 

396 

1950 

4 

9598 

4. 

7 

155 

1 

49  70 

249 

1951 

3 

8  183 

4. 

9 

596 

7400 

334 

1952 

3 

8633 

4. 

8 

4  1  3 

7265 

346 

1953 

3 

8  12  7 

5. 

0 

103 

8405 

407 

1954 

1 

8470 

5. 

9 

jOO 

' 

6750 

350 

1956 

1 

6880 

5. 

6 

336 

65  10 

563 

1  ,15  1 

1 

8500 

4. 

9 

1  11 

1 

96  10 

44  j 

1952 

2 

10O90 

5. 

2 

560 

102  30 

46  1 

1953 

1 

9580 

6. 

1 

580 

1 

10  1  jO 

509 

1954 

1 

6560 

4. 

3 

385 

' 

84  JO 

367 

1955 

1 

8410 

5. 

2 

433 

9050 

453 

1957 

1 

8500 

5. 

5 

166 

j 

9000 

45-i 

1949 

4 

8390 

4. 

6 

332 

10  120 

45/ 

1950 

2 

1  0620 

4. 

a 

306 

' 

IOOoO 

466 

195  1 

4 

8290 

4. 

H 

395 

b40  3 

396 

1952 

3 

7805 

4. 

3 

371 

3 

3230 

38o 

1953 

4 

7285 

4. 

7 

348 

8243 

393 

1954 

3 

8197 

4. 

V 

10  1 

8590 

566 

1955 

2 

858  5 

0 

4  I  4 

10920 

422 

1956 

1 

9260 

S. 

0 

161 

1 

8320 

4  1  0 

1958 

1 

7  74  0 

4. 

9 

3d  1 

8b  50. 

444 

1953 

2 

6610 

5. 

7 

388 

6560 

423 

1954 

2 

7025 

5. 

2 

359 

87  10 

408 

1953 

2 

6020 

5. 

1 

115 

6600 

4  15 

1956 

1 

6160 

5. 

9 

462 

8i.  90 

ItiO 

1951 

9 

8022 

4. 

6 

.  367 

8043 

376 

1952 

lo 

7636 

4. 

6 

319 

8659 

390 

1953 

1  ( 

7924 

4. 

5 

35B 

15 

8649 

385 

1954 

1  1 

6586 

4. 

6 

582 

1  0 

32  7  1 

363 

YEARLY   HERO  AVtxAi.t 


RECORDS 
NO. 


MILK 
L8. 


I  7913  378 
I  6671  3U4 
1        9352  117 


5 

8282 

3tl6 

3 

960  3 

404 

3 

8789 

4  1  1 

1 

8539 

371 

1 

d927 

4  12 

1 

9191 

432 

2 

8993 

434 

1 

8055 

4  1  4 

12 

9182 

l.'l 

18 

8642 

402 

17 

9036 

399 

12 

963H 

10  9 

12 

8909 

3h5 

5 

9459 

4  1  1 

7 

9  164 

860 

1 

7052 

565 

1 

972  j 

4  il 

3 

8735 

lill 

3 

655  3 

38  8 

3 

690  3 

106 

1 

9221 

131 

1 

1026b 

174 

8 

S4  1  4 

39  0 

3;>  9 

15 

8320 

374 

19 

6913 

1  19 

1  1 

9505 

1.1 

10 

9454 

423 

5 

d473 

40  1 

1 

9592 

43  1 

1 

8001 

456 

1 

7946 

44  1 

1 

9756 

44  1 

1 

7665 

5  75 

1 

824C 

4  1  9 

5 

8284 

4  1  0 

3 

9432 

4  1  4 

1 

8443 

43  7 

1 

600  1 

397 

1 

b  164 

4  1  ) 

2 

7729 

57  7 

2 

8246 

405 

1 

7946 

44  1 

14 

873  1 

40  0 

9 

a  146 

366 

OHIO 


428 


TABLE    lb. — DAUGHTE  R-Av  ERAbE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
3Y   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVLRAGc   BY   SIRl  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRESHENING  YEAR 

303-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  LAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TlST 

FA  1 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NU.  NO. 

NO. 

Lb. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NU. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

GUERNSEY 

1955 

5 

9028 

It. 

6 

U  10 

b 

83  16 

385 

3 

82  16 

377 

19b6 

3 

6797 

U. 

8 

322 

2 

8925 

359 

2 

10252 

47  1 

1957 

2 

7UU0 

U. 

j 

317 

2 

1050S 

U  17 

1 

9  156 

416 

195b 

1 

6990 

It. 

6 

32  1 

1 

1  1  760 

487 

1959 

2 

9OU0 

u . 

2 

373 

2 

8595 

394 

86  7  3 

40  1 

1 

9220 

It. 

0 

j 

90b 

410 

314354  1 

3 

7  180 

It. 7 

33V 

195  1 

1 

3900 

5. 

0 

UU5 

1 

7350 

336 

1953 

1 

7120 

4. 

6 

326 

1 

7520 

344 

1 

8306 

390 

1954 

1 

5520 

4  ■ 

u 

2U5 

1 

6700 

287 

1 

6922 

320 

318767  9 

1  1 

6210 

4.5 

368 

I95U 

3 

7627 

4. 

6 

35U 

2 

7865 

382 

2 

782  7 

357 

1955 

U 

891b 

4. 

3 

3d2 

3 

8177 

390 

3 

8502 

383 

1956 

2 

7365 

4. 

9 

356 

2 

7750 

34  1 

2 

879  1 

36  1 

195b 

1 

9050 

5. 

0 

U52 

1 

84u0 

410 

1 

6153 

36/ 

1959 

9550 

4. 

3 

U  10 

1 

1  1  160 

512 

322433  3 

5 

8002 

i».7 

382 

1953 

1 

6630 

4. 

8 

320 

1 

9178 

44b 

1956 

1 

6570 

4  ■ 

231 

1 

958  1 

376 

195  7 

1 

7900 

4. 

4 

345 

114  70 

423 

i 

1959 

2 

101U0 

5. 

0 

512 

1 

8920 

431 

1 

9810 

47  1 

324734  10 

24 

6831 

5.0 

3UU 

1947 

1 

8500 

5. 

3 

454 

I9U9 

u 

67U3 

S. 

0 

333 

1950 

6 

6738 

4. 

9 

331 

1951 

3 

7050 

4  . 

b 

34  1 

1 

6460 

345 

1952 

3 

7077 

5. 

2 

372 

1953 

3 

7663 

5. 

C 

383 

1 

8060 

40  7 

1 

8676 

44  1 

195U 

3 

7U73 

5. 

0 

375 

1 

7780 

418 

1 

6971 

44  V 

1955 

1 

7950 

5. 

6 

uuu 

326192  9 

19 

7/4  1 

4.6 

357 

I95U 

5 

7760 

4. 

7 

363 

5 

9146 

406 

4 

8396 

3eS 

1955 

b 

8220 

4. 

5 

37U 

b 

8304 

379 

4 

7818 

3uO 

1956 

U 

7313 

4. 

7 

34U 

4 

82  IB 

382 

4 

8802 

3B7 

1957 

3 

8920 

4. 

4 

391 

3 

8H30 

366 

3 

8760 

396 

1958 

4. 

0 

30  1 

1 

6550 

28  1 

1 

8339 

362 

1959 

1 

7890 

4. 

b 

377 

1 

133  10 

517 

1 

12252 

312 

327927  11 

38 

8844 

4.7 

U  IU 

I9U7 

6 

8655 

U15 

0 

8238 

4. 

7 

I9U9 

b 

9UI6 

4. 

5 

423 

1950 

U 

8738 

4. 

7 

UC6 

1 

8920 

422 

1951 

b 

923U 

4. 

5 

U  1  1 

1 

8U  70 

409 

1952 

U 

9598 

4. 

6 

437 

1953 

1 

10180 

4. 

4 

UUb 

I95U 

3 

9257 

4. 

4 

409 

1 

8000 

396 

1 

8524 

474 

1955 

3. 

8 

277 

1956 

1 

1  12U0 

4. 

5 

503 

1 

87  10 

422 

1 

8001 

397 

1958 

1 

9350 

5. 

1 

475 

1 

8B60 

437 

1 

8164 

4  19 

1959 

1 

10  120 

4  . 

4 

U50 

1 

86  10 

411 

1 

8731 

44  1 

329130  56 

109 

8180 

4.7 

383 

1950 

2 

6960 

4. 

7 

325 

1951 

b 

7206 

4. 

7 

339 

1 

7370 

36  1 

1952 

1  1 

8U23 

4. 

7 

397 

9092 

427 

1953 

13 

8bU9 

4. 

7 

uoo 

1  1 

3  IU4 

375 

5 

8300 

395 

I95U 

12 

8063 

4 . 

6 

371 

1  1 

8636 

385 

9 

8582 

3V  1 

16 

Hear. 

4. 

6 

1956 

17 

8U2  1 

4. 

7 

397 

16 

94o9 

433 

IS 

9437 

418 

1957 

15 

6388 

4. 

7 

388 

14 

10401 

466 

10 

9312 

442 

1958 

8 

856b 

5. 

1 

U32 

7 

9591 

428 

4 

8930 

406 

1959 

10 

821(3 

4. 

6 

377 

7 

8977 

407 

329/27  3 

9 

8092 

4.6 

366 

1953 

2 

0910 

4. 

6 

U02 

8210 

400 

1 

6012 

375 

I95U 

3 

7  707 

4. 

5 

343 

7640 

362 

3 

7379 

355 

1955 

1 

9260 

4 . 

5 

420 

8360 

400 

1 

9581 

439 

2 

8  170 

4. 

375 

74  6  2 

34  5 

1957 

10230 

U  ■ 

7 

483 

10090 

449 

1 

9221 

417 

330093  90 

197 

7328 

U.7 

3U2 

1953 

7 

655  1 

4. 

5 

298 

7774 

362 

7 

8223 

364 

bo 

765U 

4. 

7 

1955 

U  1 

7561 

4. 

7 

352 

33 

8/33 

397 

31 

6289 

36  3 

1956 

u'o 

755o 

4. 

7 

355 

30 

8693 

406 

27 

868? 

403 

1957 

2b 

78U6 

4. 

b 

3  75 

IB 

94  14 

440 

13 

8478 

400 

1953 

17 

9371 

4. 

7 

43b 

13 

110  12 

46  1 

7 

8787 

427 

1959 

d 

905U 

4. 

4 

399 

b 

8328 

41b 

3 

7695 

400 

I960 

3 

92S7 

4. 

3 

397 

2 

8315 

395 

1 

9625 

463 

331204  1 

1 

9760 

5.0 

48b 

1960 

1 

9760 

5. 

0 

48b 

1 

10760 

534 

331791  1 

1 

6770 

U.7 

320 

1959 

1 

6770 

4. 

7 

320 

1 

8160 

315 

333131  49 

88 

7  743 

U.8 

370 

1952 

1 

7U80 

s. 

0 

370 

1953 

5 

9750 

4. 

6 

46  1 

4 

9  IU5 

44  5 

195U 

21 

80UU 

4. 

8 

364 

14 

8U94 

396 

13 

9120 

4/3 

1955 

21 

7716 

4. 

371 

16 

9lb3 

4  11 

15 

8775 

398 

1956 

1  7 

785  1 

4. 

6 

378 

lb 

9131 

419 

14 

9305 

423 

1957 

10 

7555 

4. 

7 

354 

V 

9316 

425 

6 

884  2 

40b 

1958 

10 

7789 

4. 

7 

366 

8 

10  1  13 

43  1 

5 

902  3 

3n2 

1959 

9037 

4. 

7 

428 

3 

1  lb67 

490 

2 

12296 

492 

334262  130 

260 

7964 

U.7 

376 

1951 

1 

66  10 

5. 

0 

343 

1 

8  190 

377 

1952 

16 

8167 

4. 

7 

bb  1 

9 

9366 

4  lb 

1953 

36 

8  12b 

4. 

8 

390 

25 

9049 

402 

17 

8491 

365 

Ohio 


429 


TABLE    13. — DAuGHTLR-AVcRAGl.  OF   SlRCS    IN  SlRVILL    IN   ARTIFICIAL   6RECDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR   UF   FRESHEN  I  NO — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVlRAG^ 

BY  3lR 

L 

R 

ECORD  A9LRA0E   BY  j 

IRE 

BY 

FR^SHlNInG 

YtAK 

305-DAY 

CONTcMP 

.   AY  . 

YEARLY  HERD  AVbRAGtl 

SIRL 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

F  A I 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS 

MI  LK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

L8. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

pc  r 

. 

LB. 

NO. 

L£. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

GULRNSEY 

1954 

69 

H062 

4. 

7 

379 

52 

8509 

365 

195b 

3? 

6182 

4. 

8 

391 

3b 

9326 

4  1  1 

29 

8890 

396 

1956 

4. 

8 

374 

23 

9256 

407 

25 

9404 

4  1  1 

195? 

26 

8037 

4. 

? 

3  ? 6 

2  0 

10  748 

453 

16 

9095 

414 

195b 

21 

8380 

4. 

8 

400 

1  7 

9302 

450 

8 

8670 

402 

1959 

1  6 

902  3 

427 

1  3 

8953 

4  12 

1  1 

826") 

4  12 

1960 

4 

7373 

4. 

3 

315 

4 

7548 

372 

334345 

2 

4 

7  160 

b.  1 

366 

1935 

1 

5940 

5. 

0 

296 

1 

9520 

39  7 

1 

6949 

368 

1 9  5b 

2 

797u 

b. 

2 

4  1  2 

I 

7b  ?0 

349 

1 

6066 

363 

I960 

1 

920o 

5. 

3 

485 

1 

6680 

373 

1 

9069 

398 

335524 

It 

1  1 

73H9 

4.8 

353 

I9S  1 

2 

93  73 

b. 

0 

459 

1 

8670 

406 

1952 

4 

6673 

3  ■ 

2 

345 

3 

73o3 

340 

1953 

5. 

1 

405 

2 

8220 

374 

2 

8050 

368 

1954 

1 

9900 

5. 

4 

330 

1 

7530 

59  1 

1 

6050 

260 

1956 

2 

7495 

4. 

5 

330 

2 

7925 

569 

1 

8317 

404 

3360  33 

42 

12  1 

8247 

4.8 

399 

1950 

5. 

389 

2 

8380 

383 

1951 

6 

6665 

4. 

5 

392 

4 

8558 

3?0 

1952 

76  7  1 

4. 

9 

373 

b 

8544 

399 

1933 

23 

784  3 

3b  1 

1  6 

8  3  56 

377 

1  1 

6658 

392 

1954 

16 

8300 

4. 

8 

395 

1  5 

8841 

393 

1953 

12 

8049 

374 

1  1 

8844 

395 

9 

8375 

392 

1956 

lo 

8382 

4. 

8 

398 

1  3 

8545 

594 

1  957 

4. 

8 

566 

1  0 

9  136 

4  1  3 

4 

803  1 

369 

1958 

1  1 

877  1 

4. 

6 

424 

6 

9277 

456 

4 

8668 

394 

1959 

4. 

9 

44  6 

9  1  06 

424 

8 

9005 

229 

1960 

1 

7990 

391 

1 

9400 

469 

338962 

3 

5 

8033 

4.7 

369 

1953 

1 

84  1  0 

3  a 

3 

444 

1954 

2 

6583 

5. 

1 

333 

1 

7270 

34H 

1939 

2 

9680 

4. 

0 

388 

1 

0220 

373 

1 

948  i 

454 

340985 

| 

1 

1  1  250 

4.4 

499 

1959 

1 

1  1250 

4. 

4 

4  9  9 

| 

104  70 

4  72 

1 

10442 

477 

3423  10 

4 

1  1 

8309 

4.b 

37  1 

1952 

4. 

6 

304 

1 

7540 

344 

1953 

4 

8290 

4. 

6 

380 

2 

69  lb 

347 

1 

8306 

390 

1954 

2 

9183 

4. 

4 

403 

1955 

3 

950o 

4  1  1 

1 

76  10 

391 

1 

9S81 

459 

342722 

I 

1 

10  110 

4.4 

448 

1950 

1 

101  10 

4. 

4 

446 

3450  ?9 

|  7 

43 

7922 

4.8 

382 

1  952 

2 

7140 

4. 

8 

335 

3265 

58o 

1953 

4. 

9 

36  1 

8 

7b96 

354 

8 

7975 

375 

1954 

9 

671  I 

4. 

6 

322 

9 

9138 

40? 

8 

6857 

396 

1955 

9 

843  1 

4. 

6 

387 

9 

9292 

40  3 

9 

8761 

40  0 

1956 

4 

7983 

389 

4 

9546 

429 

4 

9613 

450 

1957 

3 

9980 

5. 

0 

497 

4 

97bO 

4  58 

1938 

3 

8977 

3. 

3 

473 

3 

9477 

431 

2 

9102 

474 

1959 

2 

10383 

4. 

7 

487 

2 

IOOjO 

47/ 

2 

8726 

404 

3453  12 

12 

18 

9040 

4.4 

394 

1953 

1 

12900 

4. 

7 

60  1 

1954 

4 

7200 

4. 

6 

333 

1 

6160 

3  73 

1 

8524 

393 

1935 

3 

8027 

344 

2 

8965 

399 

> 

7933 

560 

1956 

5 

9134 

4. 

4 

40b 

-i 

1  1  1  13 

422 

1937 

2 

10030 

4. 

1 

403 

2 

13?40 

46  1 

195b 

1 

10260 

4. 

4 

456 

1 

9640 

43  1 

1 

8753 

391 

1939 

2 

10993 

3. 

9 

429 

10940 

457 

1 

12884 

464 

31)  606b 

V 

12 

804b 

4.7 

372 

1955 

1 

9770 

4. 

4 

427 

1 

1  1460 

466 

1 

10584 

488 

1956 

4 

7525 

4. 

b 

330 

2 

91  10 

40  7 

bB89 

400 

1957 

4. 

8 

393 

1 

9930 

48  1 

1 

9374 

4?6 

1958 

1 

5740 

4. 

6 

264 

1959 

2 

7950 

4. 

9 

390 

1 

86  10 

37b 

1 

8502 

373 

I960 

1 

6730 

230 

1 

9840 

374 

1 

10388 

4  1  3 

3462  04 

9 

23 

7727 

4.9 

376 

1930 

2 

7  I4u 

5. 

0 

357 

193  1 

2 

8663 

4. 

9 

4  16 

1952 

4. 

? 

304 

2 

6063 

36  7 

1933 

5 

737^ 

4. 

9 

334 

4 

6658 

409 

2 

8657 

420 

1934 

4. 

7 

367 

2 

9145 

4  14 

1 

8502 

390 

1933 

2 

9113 

431 

2 

9250 

405 

1936 

2 

9063 

4. 

6 

4  13 

3785 

402 

1957 

3 

7790 

336 

5 

9b23 

405 

1958 

2 

8345 

4. 

9 

409 

2 

09^0 

442 

19  59 

1 

6880 

4. 

e 

328 

1 

422 

54o682 

3 

9 

6  116 

4.9 

389 

1  949 

1 

8590 

4. 

3 

370 

1 

|  o  5VU 

50  3 

1950 

1 

9850 

4. 

6 

431 

1931 

2 

?6S3 

5. 

3 

399 

1 

7330 

34? 

1952 

2 

7385 

5. 

2 

375 

1 

3590 

269 

1953 

2 

7030 

4. 

7 

527 

1 

b260 

423 

1 

7052 

385 

1954 

1 

6960 

4. 

3 

50  1 

1 

7  190 

35? 

7085 

354 

3S40 73 

1 

2 

8470 

4.8 

409 

1950 

2 

8470 

4. 

8 

409 

1 

9600 

47? 

354224 

IS 

3b 

7408 

4.7 

346 

1953 

2 

5520 

4. 

9 

279 

2 

d345 

56  1 

2 

8568 

4  13 

1954 

3 

858? 

4. 

362 

2 

d255 

384 

2 

7756 

Je5 

1953 

7 

7750 

4. 

7 

365 

6 

8637 

596 

3 

8945 

395 

1956 

9 

7839 

4. 

1 

36? 

6 

87  13 

4J  1 

6 

6464 

39  1 

195? 

b 

6453 

4. 

6 

29  1 

3 

6278 

38  1 

5 

7?87 

35(1 

1958 

2 

6940 

4. 

3 

il4 

2 

70oO 

526 

2 

6943 

i  1  7 

1959 

2 

6590 

4. 

5 

295 

1 

9030 

423 

1 

825  1 

396 

OHIO 


450 


TABLE:    15. — UAUGHTtR-AvtRAGE  OF  SIRtS   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   8RELD1NG   OR  GAN  1 1 A I  I  ONi — GROUND   BY  BKEEOi 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

OAOGHT ER  AVERAGE   BY   SIRE  RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YtAH 

305-uAY  CONTlMH.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE     DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TL-ST 

FAT 

FftbSH 

KtCUKUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RcCORUS 

MILK 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

FaT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

YCAK 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NU. 

Ll.. 

LB. 

HO. 

LB. 

L5- 

liUnRNSLY 

960 

I 

5965 

4-3 

262 

2 

d  1  8  5 

395 

J30V 10  JV 

8368 

4-7 

392 

1954 

4 

8400 

4.8 

392 

4 

8838 

42  1 

4 

8955 

4/6 

{ 

7870 

5  72 

i 

3o  4  0 

4  0  'j 

7 

839? 

3  76 

19b6 

1 0 

8029 

4.9 

389 

V 

89JU 

4  15 

8 

9313 

4 '.5 

W57 

9 

8262 

4.7 

388 

u 

8766 

394 

6 

8795 

40  5 

I  o^o 

6 

H59b 

{*'  p 

i*( 

5 

9  3  62 

4  14 

2 

9069 

368 

19  59 

3 

9193 

J 

u 

3 

8243 

585 

3 

8  56  7 

530 

2  A  i  i  j,  7                it  50 
jO  1  Jtl                 II                     ^  V 

9268 

4  4 

4  1  3 

1953 

5 

93b2 

it  1  it 

2 

7930 

364 

1954 

6 

9b00 

4.  i 

442 

2 

8100 

394 

2 

6928 

4^4 

19bb 

4 

8460 

4.3 

355 

1 

8530 

430 

8502 

4/  t 

19b6 

4 

1  034  b 

4.2 

456 

3 

87d0 

423 

1 

7892 

39  3 

I9S7 

3 

958  3 

4.2 

399 

2 

7950 

585 

1 

bOO  1 

3c.  6 

b 

7fab0 

J1  "  A 

it? 

^  i^n 

427 

1 

7565 

34  6 

2 

10  170 

2 

0380 

46  3 

2 

1  050  3 

466 

jOji  I  1                   O  II 

346 

at? 

8350 

4.6 

jBB 

2 

!  loin 

2 

1  026H 

444 

I 

6335 

28d 

480 

1  00  1  2 

4  32 

2 

7b90 

\l*  / 

177 

1958 

2 

9220 

4  6 

422 

lO^UO 

438 

1  0093 

4  1  6 

4  6 

1959 

3 

7563 

4.3 

324 

3 

8o30 

373 

jOU^ 1  1 

7480 

5.  0 

37  7 

1956 

1 

7480 

5.0 

377 

3664  06            33  7b 

80b1 

4.b 

362 

1953 

4 

7050 

4.4 

306 

3 

7917 

362 

3 

0153 

371 

1954 

b 

8809 

4.0 

400 

6 

9  Ib3 

399 

7 

9560 

4/  i 

1  8 

7  704 

i  ? 

o^n 

'  o 

888  1 

39  0 

1 3 

852  1 

i  K 

17  7 

6945 

4i  2 

1957 

1  <L 

8898 

I  A 
J*  "  ^ 

395 

V 

105  4  3 

424 

1  0 

966  9 

4/4 

12 

9114 

[j 

'  ifin  1" 

''''' 

10387 

b 

8342 

k  A 

373 

b 

17/ 

960 

3 

7987 

336 

no  in 

j.i 

3 6  66  4  8              2  6 

4-7 

34* » 

1  V  bb 

2 

7820 

4  .  j 

354 

V  1  oO 

4  5  7 

864  4 

I 

4990 

4  5 

1957 

3 

8b07 

4.  5 

3BG 

2 

3900 

403 

2 

10295 

466 

*  A  Afl  OO                 lift                        O  li 

7  7  36 

4.7 

367 

10^3 

8865 

■f'"  ^ 

7336 

1  5 

8079 

k" 

585 

n 

MO  1 

17 

1  954 

1  6 

769b 

4 "  S 

374 

1  2 

bO/ 5 

352 

( ' 

8897 

3  9 

19bb 

1 6 

793/1 

5.0 

394 

14 

9057 

403 

1  1 

900? 

4  1  5 

19b6 

1  o 

7760 

4.9 

378 

13 

9433 

422 

14 

96  10 

4/6 

1957 

0252 

i*"  7 

j90 

io^o 

12 

9035 

1*  1A 

* 

en  u 

!  ~* 

7660 

k  A 

<  'H 

09/7 

uno 

inn  in 

0 

kv  1 

I960 

732C 

'  07 

, 

546 

7  1/1,  in                       q  li 

jo  I 4  DO                0                    1  1 

853b 

4.9 

1 952 

1 

8070 

4  W 

1953 

90b5 

4.9 

442 

3 

bO  8  i 

38  I 

2 

8224 

3  7  3 

1 9b4 

8510 

4.8 

405 

2 

79  u  5 

386 

2 

8770 

4  0  8 

19b6 

7265 

4.9 

346 

2 

68/5 

29o 

1957 

1 

8660 

4.2 

364 

1 

8910 

382 

J  f  Uo  6z              JO                   o  1 

7694 

4-8 

366 

1952 

752  7 

5.0 

3  71 

1953 

1  1 

7806 

4.  V 

383 

6 

8205 

384 

4 

8720 

4  1  1 

1954 

13 

7900 

4.8 

377 

1  1 

8056 

376 

10 

8759 

39  3 

19  55 

1  1 

7213 

4-8 

346 

1  1 

390  1 

4  1  8 

1  ' 

8  70  5 

400 

1956 

22 

7624 

4.8 

374 

1  5 

73  1  I 

36  1 

1  2 

3  314 

3^5 

195  7 

1 2 

7406 

365 

'  c 

■j 

1 9  bb 

7658 

4  7 

357 

5 

V^ilt 

427 

2 

9020 

599 

1959 

6157 

4.6 

37  1 

3 

9oj0 

43v 

1 

1045  3 

453 

1960 

751  0 

4.4 

334 

1 

7o60 

37  1 

1 

8328 

422 

37  14 59               1  3 

89  53 

4*2 

382 

1950 

10070 

4.5 

453 

1952 

1 

9280 

4.3 

397 

75  1  0 

295 

5750 

255 

371529            10  16 

84  1  7 

4.9 

40/ 

1954 

1 

724C 

4.9 

358 

1 

8670 

407 

' 

9712 

45? 

1955 

830  7 

4.8 

402 

' 

7 

4  1  8 

1956 

7060 

4.7 

370 

9752 

444 

5 

8975 

4i  6 

1957 

1  0290 

5.  1 

b06 

1 

8800 

406 

1 

862? 

3o  i 

1958 

1  268C 

4.0 

506 

1 

7690 

340 

1 

893H 

392 

37 54  76              4  9 

78  32 

b-  1 

398 

1954 

] 

6720 

5.  1 

340 

1 

84  UO 

364 

1955 

8830 

5  -  b 

485 

1 

85  fa  9 

4/  I) 

1956 

8650 

5.0 

436 

9220 

430 

^70  1 

44  a 

19  57 

799i 

b  •  0 

40  1 

2 

9625 

483 

2 

972  3 

44  j 

1958 

7280 

J* 1 

371 

' 

1  1750 

484 

377681              5  7 

7590 

4.7 

3b4 

1955 

8333 

It. 2 

34b 

3 

8620 

409 

3 

6244 

386 

1956 

6693 

4.0 

302 

2 

9520 

439 

2 

95  16 

44  2 

19  59 

9140 

4  1  9 

378091            29  36 

7  167 

4.6 

327 

1954 

6  110 

4.4 

270 

1 

8800 

150 

1 

8687 

344 

1955 

6202 

4.  h 

297 

6 

78b2 

373 

6 

7546 

35  1 

1956 

10 

7896 

4.8 

373 

6 

99  15 

4  1  < 

6 

10130 

4,  4 

1957 

6856 

4.5 

309 

5 

8  152 

369 

5 

8844 

•399 

1958 

6768 

1. 1 

291 

3 

9  140 

4  1  b 

2 

7930 

325 

1959 

8408 

It.  1 

34  7 

5 

8524 

38  1 

1960 

8120 

4.7 

380 

1 

1  1320 

449 

379278              9  17 

8625 

4.6 

39b 

1954 

2 

8760 

U.lt 

38  1 

1 

1  1  1  70 

487 

1 

7924 

377 

1955 

8078 

4.4 

353 

5 

86  18 

39  1 

4 

9156 

410 

TABLE    15. — OAUGHTtR-AVERAGE  OF   SIRtS   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN 1 1  AT  I  UNA  —  GROUPED   BY  JrEED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATL  ONLY 

DAUGHTER   AVCRAGt   BY  SIRL  RECURU  AVERAGE   BY   j I  RE   BY  FRlSHEN I N3  YLAK 

J05-LAY  CONTEMt' .   AV.   YtARLY  HERO  AVERAGE 


SIRL      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TESI 

FAT 

RECuRUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FU 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

I'LT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lt  . 

GUERNSEY 

1956 

4 

8343 

4.  5 

374 

4 

9438 

428 

3 

8822 

4  10 

1957 

1 

B320 

4.3 

362 

1 

9870 

407 

1 

3320 

368 

195B 

i 

8743 

4.8 

4  16 

3 

7/87 

46  1 

3 

9356 

4,4 

1959 

1 

8680 

5.5 

4/4 

1 

8/00 

459 

1 

9014 

44  J 

I960 

1 

9760 

5.3 

jib 

1 

8oOO 

4  14 

3794  57           30  63 

8206 

4.6 

380 

1952 

10 

7164 

4.4 

3  1  / 

5 

10U34 

4  1  1 

1953 

12 

8436 

4.7 

393 

8  10  3 

362 

1954 

7 

8530 

4.  B 

408 

5 

8938 

40  i 

4 

1009  1 

44  / 

7 

88  1  7 

4.8 

420 

3 

926,7 

396 

3 

19b6 

8 

78  71 

4.  / 

3/3 

5 

10528 

462 

4 

10  169 

444 

9 

912  1 

19bB 

3 

863/ 

4.4 

381 

3 

1  1973 

5  12 

2 

10966 

465 

5 

9442 

4.7 

445 

4 

8^23 

422 

1 

9200 

4  6 

I960 

2 

9505 

4.9 

463 

2 

B7/5 

432 

3800b6              1  2 

6330 

4.8 

309 

1959 

2 

6330 

4.0 

309 

2 

12140 

43/ 

2 

1  1500 

410 

380662             1  1 

7020 

4.5 

317 

I9b6 

1 

7020 

4.5 

31/ 

38,654                1  1 

6620 

4.5 

296 

1951 

, 

6520 

4.5 

296 

1 

8530 

39i 

3835/3            i»  U 

760b 

5.2 

389 

1954 

4 

7605 

5.2 

389 

4 

83  15 

400 

4 

6167 

3:J5 

3855B2           34  45 

8394 

4.8 

399 

1956 

4 

8030 

4.7 

378 

4 

8960 

399 

3 

9003 

42  4 

1957 

6 

7305 

4.9 

357 

5 

9526 

4  1  1 

6 

9040 

40  1 

1  95B 

IB 

8887 

4  .  / 

4  1  / 

1  6 

104  98 

4  57 

1959 

13 

8993 

4.6 

428 

13 

102  10 

43  1 

9 

1U5  16 

444 

I960 

4 

8248 

4.8 

40  1 

2 

1  i860 

509 

2 

1  1505 

450 

386145             1  3 

9  160 

5.0 

460 

1956 

1 

10220 

5.0 

509 

195U 

1 

10480 

5.0 

528 

1959 

1 

6780 

5.0 

342 

3882 U 1      *      2  3 

8583 

4.7 

404 

1956 

2 

8935 

4.6 

4  10 

2 

9560 

43  1 

1 

8938 

420 

1958 

1 

7830 

5.0 

39  5 

1 

9290 

518 

1 

8480 

4  1  / 

JT^VIV                  ID  .it 

3 

9  143 

2 

1956 

15 

8660 

4.6 

41b 

1  4 

103  10 

445 

13 

1008  1 

443 

1957 

9 

7776 

4.5 

3/0 

B 

9b36 

406 

6 

9298 

398 

1958 

4 

7993 

5.  1 

402 

4 

9o33 

466 

4 

7968 

369 

1959 

2 

7200 

4.6 

329 

2 

1  1580 

522 

2 

10453 

453 

I960 

1 

8180 

4.  1 

336 

1 

10b  10 

4  12 

1 

12786 

493 

391(722             6  8 

8066 

4.8 

38/ 

1957 

2 

7380 

4.6 

338 

2 

9600 

387 

2 

9205 

39  3 

1959 

5 

8392 

4.9 

405 

4 

10300 

42  1 

2 

12840 

4B8 

I960 

1 

10760 

4.7 

505 

101  10 

44  1 

39/307             5  10 

8598 

S.O 

430 

1954 

2 

8860 

5.2 

459 

1955 

1 

9640 

5.  1 

494 

1956 

3 

7673 

5.0 

384 

1957 

3 

8390 

4.7 

40  1 

19  59 

1 

9  190 

U00062             1  2 

659b 

5.  1 

335 

1955 

1 

6690 

4.6 

318 

1 

1  1/40 

415 

1956 

1 

6500 

S.4 

352 

1 

107/0 

38/ 

' 

12208 

4<:8 

402953              8  11 

8383 

4.7 

396 

1956 

2 

8650 

4.8 

410 

2 

9350 

417 

2 

B240 

373 

1957 

3 

776  7 

5.0 

386 

2 

14620 

592 

2 

9772 

4U9 

1958 

1 

7680 

4.7 

36  1 

1 

12270 

498 

19b9 

4 

8996 

4.  / 

426 

3 

1036/ 

39? 

2 

10693 

416 

I960 

1 

7120 

4.3 

307 

1 

8170 

315 

4040B3           10  12 

8925 

5.0 

439 

1958 

3 

1  1463 

4.9 

557 

3 

10043 

472 

3 

9B32 

448 

1959 

5 

8298 

5.0 

406 

5 

8892 

3d  5 

I960 

4 

8805 

4.9 

429 

4 

10198 

466 

1 

9418 

469 

404069              6  15 

8283 

5.0 

412 

1955 

2 

7800 

5.0 

390 

2 

8885 

395 

2 

9047 

309 

19  56 

5 

8064 

5 .  1 

410 

5 

9082 

4  17 

4  13 

1957 

4 

7485 

5.0 

378 

4 

IOoOO 

417 

3 

862? 

39  4 

1958 

2 

8040 

5.2 

4  1  1 

2 

9900 

455 

1 

7183 

34  7 

1960 

2 

9530 

4.8 

452 

2 

9390 

40  1 

40  57  64            11  14 

4.9 

378 

1956 

1 

5700 

4.5 

2  54 

10322 

416 

1957 

1 

10540 

4.6 

485 

1 

12720 

461 

1 

12415 

468 

1958 

3 

97S7 

5.0 

489 

2 

12  120 

482 

2 

1  1947 

490 

7 

7614 

I960 

2 

8385 

4.9 

407 

2 

8325 

398 

406717            11  13 

7257 

4.4 

32  1 

1956 

5 

9148 

4.7 

426 

4 

98/5 

491 

3 

9258 

456 

1957 

3 

8450 

4.5 

385 

2 

9420 

447 

1 

9091 

432 

1959 

3 

5827 

4.3 

247 

3 

7690 

333 

1 

8262 

40  1 

1960 

2 

6215 

4.0 

243 

2 

7  IBO 

293 

407B65              1  2 

12505 

3.4 

422 

1958 

1 

13560 

3.7 

503 

1 

12860 

451 

1 

10442 

353 

1960 

1 

1  1450 

3.0 

340 

1 

16330 

550 

409032           17  33 

8323 

4.9 

403 

1953 

1 

5510 

4.2 

232 

1 

80  10 

339 

1 

9723 

415 

19S4 

2 

8980 

4.  B 

425 

2 

90/0 

422 

1 

7957 

3/4 

1955 

6 

8087 

4.  / 

375 

5 

8446 

392 

4 

8933 

389 

1956 

a 

7454 

5.0 

370 

6 

8  153 

380 

6 

8571 

388 

1957 

8 

8243 

5.0 

4  12 

5 

84/2 

383 

4 

7592 

344 

1958 

6 

9370 

4.5 

418 

3 

9613 

436 

1959 

2 

9260 

5.0 

462 

2 

8030 

404 

2 

9189 

452 

OHIO 


432 


TABLE    15. — DAUGHTtR-AVERAGE  OF   SIRES   IN  StRVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN  IlMu — RLCORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGc   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRlSHENING  YEAR 


305-uAY  CONTtMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECURDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

Mil  K;, 

TEST 

FAT 

RLCuROS 

MILK 

FAT 

RtCOROS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

L6. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb  • 

GULRNSEY 

V 

410890  2 

7 

6804 

4  . 4 

3  1  0 

1954 

1 

10IS0 

4.6 

464 

1 

7  8oO 

347 

786  1 

359 

1  955 

1 

1  1070 

4.6 

505 

7600 

365 

8524 

1956 

4  .  6 

316 

7090 

330 

. 

7859 

364 

1957 

1 

10830 

4.  7 

513 

1 

7620 

357 

1 

M94 

340 

1958 

1 

10740 

4.5 

484 

7490 

334 

6943 

317 

1959 

1 

8510 

4.7 

404 

j 

7100 

335 

J 

76  74 

348 

4  11560  57 

103 

9429 

4.4 

408 

1954 

1 

1  1640 

3.9 

457 

1 

8640 

405 

1955 

20 

9655 

4.4 

432 

1  9 

9903 

438 

1  6 

9363 

4  1  5 

1956 

29 

899  1 

4.3 

22 

10  16  7 

453 

1  6 

9585 

422 

1957 

19 

920  1 

4.2 

385 

15 

105  10 

458 

10 

9275 

3V5 

1958 

16 

1009S 

4.5 

435 

12 

10105 

4S8 

9 

9659 

433 

1959 

15 

10556 

4.5 

470 

13 

9932 

452 

12 

10492 

468 

I960 

5 

11 177 

4.5 

494 

3 

8600 

409 

2 

8982 

3,14 

11  1967  1 

2 

4850 

5.4 

258 

1955 

1 

5020 

4.6 

230 

86  80 

387 

| 

6524 

36  6 

1956 

1 

468  0 

6.  1 

2Q6 

1 

7  550 

337 

1 

7859 

364 

411989  7 

8 

7901 

5.0 

394 

1956 

1 

8050 

4.6 

388 

1 

12720 

444 

1 

8644 

3/1 

1959 

6 

8085 

5.  0 

404 

6 

8448 

39  5 

4 

10047 

438 

I960 

1 

7  100 

5.2 

3e7 

1 

9910 

463 

413566  1 

1 

9580 

4.2 

405 

I9SB 

I 

9580 

4.2 

405 

1 

10  190 

409 

1 

10987 

464 

42  15  09  4 

1  2 

9263 

4.2 

383 

1  954 

3 

8617 

4.4 

375 

6540 

36  1 

3 

6593 

365 

1955 

5 

9233 

4.3 

369 

3 

7550 

330 

3 

6673 

368 

1956 

I 

757  0 

4.  7 

352 

2360 

357 

1 

7968 

344 

1957 

2 

7465 

3.9 

286 

2 

7260 

3  18 

1956 

3 

10403 

4.0 

4  1  5 

2 

66  1  5 

568 

1 

7554 

3  1  6 

422536  1 

1 

1  1700 

4.3 

506 

1958 

1 

1  1700 

4.3 

506 

1 

106  30 

486 

1 

1  165? 

516 

424343  1 

| 

84o0 

4.6 

387 

1959 

1 

8480 

4.6 

587 

1 

11600 

399 

10944 

42  4 

426059  I 

3 

8053 

4.2 

336 

1  956 

1 

97IC 

4.  2 

40  f 

1 

8938 

4  56 

1957 

1 

7160 

4.2 

30  1 

1 

8415 

403 

1958 

I 

7290 

4.  1 

300 

1 

6500 

323 

1 

6426 

396 

426b*:0  2 

3 

7983 

4.7 

374 

1  956 

\ 

7530 

4.6 

343 

1959 

1 

6680 

4.6 

40  1 

| 

1  0420 

396 

89  1  6 

367 

1960 

1 

B190 

5.0 

409 

10070 

382 

429295  7 

8 

8131 

5.0 

399 

1957 

I 

366  u 

5.9 

228 

1 

6920 

400 

1 

900' 

36  1 

1958 

4 

8638 

4.7 

599 

3 

10500 

42  1 

3 

9251 

408 

1959 

2 

9195 

5.3 

478 

2 

9720 

449 

2 

9974 

467 

1  960 

1 

10310 

4.  V 

508 

10620 

480 

433384  3 

4 

5860 

4.6 

268 

1954 

] 

5980 

4.6 

2  74 

1 

6690 

307 

1 

7085 

354 

1955 

1 

7650 

4.6 

368 

1 

7  ISO 

328 

1 

8251 

367 

1957 

1 

4470 

4.7 

208 

1 

6010 

270 

1 

3744 

243 

1959 

1 

5600 

4.3 

243 

4346 /a  1 

1 

10860 

4.5 

49U 

1958 

1 

10660 

4.5 

490 

4372  82  2 

3 

9225 

4.4 

401 

1955 

1 

9890 

4.0 

399 

1 

1  1540 

494 

1 

1  0584 

4.  8 

1  956 

1 

8800 

4.5 

394 

1 

8020 

364 

8371 

384 

195  7 

1 

8320 

4.9 

409 

} 

8490 

376 

6208 

Kb 

437263  I 

I 

9830 

4.7 

460 

1959 

1 

9830 

4 .  7 

460 

I 

1  1  330 

4  70 

1 

10662 

479 

43V0d5  1 

2 

9720 

5.3 

509 

1956 

1 

9980 

5.  1 

509 

1957 

1 

9460 

5.4 

506 

1*1*4052  I 

1 

64  7U 

4.8 

3  1  1 

1956 

1 

6470 

4.0 

3  1  1 

4444  IB  II 

23 

8623 

4.5 

584 

1953 

2 

8420 

4.4 

368 

1 

9560 

4  13 

1 

7681 

370 

1955 

5 

8708 

4.5 

373 

2 

9355 

432 

1956 

5 

9616 

4 .  6 

436 

S 

9762 

45  1 

4 

96  1  4 

429 

1957 

829  J 

4.6 

384 

10350 

4  7  1 

3 

8753 

408 

1958 

6 

8796 

4.7 

4  13 

3 

10  1  12 

444 

1 

8295 

378 

I960 

1 

10580 

4  .  1 

429 

1 

9940 

469 

445765  6 

1  1 

85d6 

4.9 

418 

1958 

2 

10040 

4.7 

473 

1 

9650 

429 

1 

8753 

1)1 

1959 

7 

8139 

4.9 

395 

6 

10800 

465 

3 

1  1409 

475 

1 960 

2 

9580 

5.3 

505 

11  170 

507 

| 

9060 

4  1  0 

446369  2 

3 

9793 

4.3 

420 

1953 

1  1480 

4.  1 

538 

1956 

8490 

3.9 

330 

1  1370 

373 

1 

10987 

3*8 

1957 

10710 

4.5 

46  1 

4517V2  1 

5 

9343 

4.9 

453 

1953 

10310 

4.4 

452 

1957 

9200 

5.3 

465 

1958 

8520 

4.9 

42  1 

4524  54  2 

2 

10290 

4.7 

48U 

1959 

1  1430 

4.3 

490 

1 

8760 

379 

I960 

9150 

5.  1 

470 

1 

9590 

404 

1 

82  19 

37  1 

OHIU 


433 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SlKES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRLLD, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVLRAGl 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FHESHENI NO 

YEAR 

305-DAY 

CONT  EMH 

•  AV. 

YEARLY  HERD  AVLRAGE 

SIRL     DAUGHTERS  RECORD^ 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

Records 

MILK 

FAT 

RECORDS  MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT 

LB. 

no. 

LB. 

LB. 

NO.  LB. 

LU. 

GUERNSEY 

4S*l648              7                1  1 

9484 

4.6 

436 

1956 

3  9593 

4. 

3 

409 

2 

13845 

542 

1957 

2  11140 

4. 

3 

475 

2 

1  1  530 

533 

1958 

1  8670 

4. 

5 

387 

82  1  0 

371 

1  7565 

346 

1959 

5  9030 

4. 

9 

439 

I 

9310 

44  7 

1  9036 

425 

I.  C   J    ,  i  .  7                           I  3 

■HJJ£  U  1                     J  0 

9!>73 

3.8 

364 

1959 

2  8345 

4. 

1 

34  1 

1 02  50 

434 

1  12640 

488 

1  960 

1  12030 

3. 

4 

4  10 

104  10 

493 

4542  24             2  5 

7587 

4.6 

339 

1955 

2  8270 

4. 

6 

380 

6660 

389 

2  7979 

369 

1956 

2  6770 

4. 

5 

301 

9260 

414 

2  8595 

396 

1958 

1  8450 

4. 

2 

353 

% 

8670 

390 

1        909  1 

4  1  1 

459469              7  12 

8272 

4.7 

389 

1955 

4  8390 

4. 

9 

4  1  2 

9353 

424 

2  6050 

373 

1956 

4  7948 

4. 

5 

350 

9128 

4  1  3 

2  8617 

401 

1957 

1       7 130 

S. 

s 

376 

12360 

4  1  9 

1958 

2  7110 

4. 

5 

320 

] 

8320 

4  1  7 

1  8731 

445 

1959 

1  8050 

4. 

9 

396 

• 

9640 

474 

1  9330 

449 

461752             1  3 

9117 

4.6 

420 

1954 

1  8000 

4. 

4 

354 

1956 

1  9620 

4. 

7 

449 

9530 

432 

1957 

1  9730 

4. 

7 

456 

8770. 

4  1  3 

4651 16             1  1 

7940 

5.0 

394 

1959 

1  7940 

5. 

0 

394 

10420 

50  3 

1  10944 

507 

467 1 02             2  2 

8265 

4.7 

387 

1 958 

1  10390 

4. 

7 

486 

1959 

1        6  140 

4. 

7 

267 

94  90 

359 

1  6916 

367 

467'*  1 7             1  3 

8540 

5.6 

480 

1954 

1  8080 

5. 

1 

4  1  4 

7680 

375 

1955 

1  8150 

6. 

1 

494 

] 

89  70 

395 

1956 

1  9390 

5. 

7  ' 

533 

1 

9850 

47  1 

1  7935 

37  1 

467962              5  5 

9586 

4.6 

436 

1959 

1  7390 

4. 

9 

362 

7  7  30 

380 

1  6905 

445 

I960 

4  10135 

4. 

6 

455 

I 

9345 

446 

1  9418 

469 

479257             2  2 

7875 

4.6 

362 

1956 

1  6180 

4. 

4 

272 

10990 

466 

1  9697 

432 

1  957 

1  9570 

4. 

7 

452 

1 

84  1  0 

398 

1  8044 

390 

479963              3  4 

8412 

4.7 

394 

1957 

1  7650 

4. 

3 

332 

10790 

402 

1  958 

1  9320 

3. 

9 

36  1 

11620 

422 

1959 

2  8375 

5. 

1 

4  1  7 

2 

1  0345 

476 

4929  10              5  7 

9039 

4.9 

444 

1957 

2  8590 

4. 

6 

397 

2 

104  10 

456 

2     1  1947 

47  i 

1958 

3  8533 

4. 

9 

414 

3 

1  1263 

502 

1  6480 

417 

1959 

2  9910 

5. 

0 

493 

2 

8885 

404 

2  9178 

414 

497382              2  4 

9800 

4.4 

428 

1956 

1  9340 

4. 

1 

382 

1 

9500 

443 

1  6567 

360 

1957 

1  10590 

4. 

5 

473 

1 

10060 

468 

1  8818 

367 

1958 

1  8770 

4. 

4 

ibB 

1 

9260 

425 

1  8153 

379 

1959 

1  10500 

4. 

5 

40  7 

1 

9580 

456 

1  8796 

39  3 

499077             1  1 

9140 

4.8 

435 

I960 

1       9 140 

4. 

0 

435 

1 

7420 

325 

1  10769 

505 

501572              1  1 

6650 

5.5 

368 

195/ 

1  6650 

5. 

5 

368 

1 

11170 

393 

1  10508 

423 

5032z:3              3  4 

9400 

4.9 

452 

1957 

1  8460 

5. 

2 

436 

1 

10110 

47  7 

1        921  1 

419 

1959 

1  8680 

4. 

9 

426 

1 

1  12  10 

415 

1  12219 

465 

1960 

2  9960 

4. 

468 

2 

8475 

400 

1  8437 

40  7 

610923              1  1 

9040 

4.4 

399 

1959 

1  9040 

4. 

4 

399 

1 

7870 

330 

1  7194 

32  5 

51ISI5            4  5 

7890 

4.6 

364 

1958 

2  7120 

4. 

6 

326 

2 

9/35 

44  1 

2  9118 

4U3 

2  9180 

4. 

7 

387 

2  8993 

418 

I960 

1  8730 

4. 

5 

396 

1 

9510 

455 

SI  7080              6  7 

9358 

4.8 

442 

1958 

1  11600 

4. 

5 

524 

1 

9170 

4  19 

1  6153 

379 

1959 

5  8970 

4. 

8 

427 

5 

8958 

42  1 

I960 

1  11000 

4. 

6 

506 

1 

10340 

467 

52  30  78              1  1 

5290 

4.6 

243 

1960 

1  5290 

4. 

6 

243 

01  i  I  o 


434 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SEKVICfc  IN  ARTIFICIAL  8RCLDING  ORoANI  /.AT  1  ONS — GROUPEO  BY  BREED, 
BY   YEAK  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER  AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  Lb.   ^CT.  LB. 


666V68  34 


667/91 
67b043 
6796bl 


727609  1 


733976  I 


84     1  1266     3.6  39b 


1  13130  U.O  b2B 
1  10690  3.0  323 
6      12898     3.6  46b 


5     12308     3.1  382 


7     12684     3.7  47b 


84     10347     3.6  374 


b       8492     3.1  261 


96     11132     3.4  380 


7034bb  1  2      155bO     3.8  583 

716630  10  25     11839     3.7  43b 


5      12060      3.3  l9^ 


6     I13e>7     3.7  421 


5      10084     3.5  357 


RECORD  AVlkAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTtMP.  AV. 


YEARLY   HERD  AVERAGE 
FA  T 


FRESH 

RlCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

Ki_CORUS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NU. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

HDLSTlIN 

1947 

1  1 

10323 

3.4 

348 

1948 

17 

1  0960 

3.7 

393 

1949 

16 

1220b 

3.5 

4  1  9 

1 

1  3660 

482 

1950 

14 

1  1059 

3.4 

37b 

1951 

1  1 

12816 

3.5 

451 

1  3690 

475 

1952 

! 

1  IbOO 

3.4 

393 

2 

1  6600 

577 

1953 

1  3393 

3.0 

480 

3 

12663 

445 

2 

1  1489 

1954 

1 

12550 

3.2 

404 

1  1370 

392 

1 

10529 

1955 

2 

1230b 

3.2 

393 

2 

10705 

3B8 

2 

1  1323 

1956 

2 

9895 

3.5 

343 

2 

12000 

4  10 

2 

1  1004 

1949 

1 

13150 

4.0 

528 

1947 

1 

10690 

3.0 

323 

1949 

1 

1  16  10 

3.5 

404 

1 

15250 

46  1 

1951 

1 

12610 

3.  9 

486 

1 

1  IdoO 

42  1 

1952 

1 

11160 

3.4 

377 

1 

12520 

422 

1953 

1 

12550 

3.6 

4b  1 

1 

12350 

45  1 

1 

1  1356 

1954 

14540 

3.H 

559 

1 

13mo0 

466 

| 

1  1837 

1955 

1 

14920 

3.6 

b3  1 

1 

12250 

438 

1 

12263 

1950 

1 

1  3530 

3.2 

433 

1953 

1 

12170 

2.9 

348 

1 

1  1560 

392 

I  954 

1 

9580 

3.0 

287 

1 

114  00 

566 

1  1042 

1955 

1 

9320 

3.0 

276 

1 

13440 

47  > 

1 

1015? 

1956 

1 

13270 

3.  1 

413 

1 

9lu0 

J.lb 

1 

121  10 

1947 

2 

1  1730 

3.6 

423 

2 

14705 

466 

1948 

1 

1  3960 

3.8 

534 

1 

13240 

472 

1949 

1 

10960 

4.0 

43b 

1 

101  10 

570 

1950 

1 

12430 

3.  7 

4b6 

1 

1  1  700 

423 

1952 

1 

15160 

3.9 

j97 

1 

14b90 

544 

1953 

1 

12800 

3.6 

4b6 

1 

12440 

447 

1 

12208 

1947 

15 

11001 

3.5 

369 

1948 

1  4 

920  1 

3.6 

328 

1 

7830 

34? 

1949 

1  0 

1  0335 

3.8 

595 

2 

1  1  lob 

454 

1950 

14 

10447 

3.6 

377 

3 

12267 

466 

1951 

13 

1074b 

3.6 

40  1 

4 

12CoO 

438 

1952 

7 

1  1249 

3.7 

4  1b 

2 

1  3395 

49? 

1953 

6 

10180 

3.9 

396 

6 

115  17 

407 

6 

12  185 

1954 

I 

1  1  540 

3.  8 

436 

1  20b0 

426 

1  t  53? 

1953 

1 

10050 

3.4 

346 

J 

91  10 

313 

] 

9843 

1956 

1 

11120 

3.4 

383 

| 

I0o70 

383 

1 

1  1434 

1957 

1 

10270 

3.5 

358 

1  1950 

406 

) 

1  1609 

1959 

1 

1  1230 

3.5 

396 

| 

4320 

162 

| 

1  1380 

1947 

2 

10330 

3.  1 

322 

1948 

1 

8070 

3.6 

293 

1950 

1 

6880 

3.6 

246 

1951 

1 

6640 

3.4 

2t7 

1947 

2 

9210 

3.3 

297 

1948 

4 

1098b 

3.4 

376 

1949 

9 

12500 

3.3 

4  1  9 

1950 

16 

1  1  01  b 

3.4 

370 

5 

99b0 

35  1 

1951 

17 

1094b 

3.6 

390 

10 

1  1026 

415 

1952 

14 

1  lb50 

3.  4 

396 

1  0 

11109 

4  1  1 

1953 

14 

1  1047 

3.4 

369 

14 

10b24 

374 

10 

10627 

1954 

10 

10213 

3.5 

357 

10 

10960 

395 

8 

1  1096 

1955 

3 

13197 

3.3 

442 

3 

10867 

407 

3 

10678 

1956 

4 

1  1060 

3.6 

398 

4 

1  1253 

396 

3 

1  1330 

1957 

2 

12175 

3.4 

404 

2 

10975 

395 

2 

116  14 

1958 

1 

1  1870 

3.3 

393 

1 

11630 

409 

1 

1  17  18 

1954 

1 

15410 

3.8 

D05 

1 

15330 

535 

1 

15347 

1955 

1 

1  5690 

3.7 

58  1 

143  10 

505 

1 

15184 

1947 

1 1 

1  1858 

3.6 

448 

1948 

128  19 

3.7 

475 

1949 

b 

1  3834 

3.6 

490 

1950 

• 

14650 

3.7 

536 

1951 

15510 

3.4 

528 

1947 

12907 

3.  1 

40b 

1948 

14040 

3.5 

485 

1949 

9b00 

3.3 

326 

1949 

12610 

3.  7 

47b 

12420 

425 

1950 

10100 

4.0 

400 

1  1450 

404 

195  1 

1  lb30 

3.  « 

447 

1  !9b0 

409 

1952 

1  1660 

3.8 

44  1 

1  1920 

4  36 

1954 

12060 

3.5 

422 

14020 

49b 

1 

1  1837 

195b 

9840 

3.4 

33b 

13670 

470 

1 

12263 

1950 

7860 

3.6 

266 

1951 

9680 

3.b 

34  1 

1 

10650 

375 

396 
368 
399 
395 


4  I  I 

423 
425 


40  I 
363 
4  12 


454 
412 

329 
395 
39  7 
423 


379 
40  I 
392 
42  I 
422 
409 

54  I 

52  } 


42  3 
4,-b 


TABLE    lb. — UAUGHTEK-AV  tR  AGE  OF   SIRES   IN   StRVILt   IN   ARTIFICIAL   BREEUINb  OKuAN  I  I  A 1 1  ONS — GkOUPlL)   BY  BREED. 
BY   YEAR   UF   FRESHEN  I  No — KLCORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVlRAGl   BY   SIRE  RECORD   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YE AK 


jOl-OAY  CONTLMP.   AV.   YlARLY  HERO  AVEi<AuL 


bint      DAUGHTERS  RECUR05 

MILK 

TEST 

FAT 

FR  E  5  H 

RLCORU5 

MILK 

TC  ^>  T 

RlC  or us 

MILK 

fa  r 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YtAK 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

u:  - 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1953 

3.6 

442 

| 

1  20  70 

44  5 

I 

10017 

3/0 

1955 

i    t!  r  n 
4500 

3.5 

5  14 

1 

13O30 

490 

1 

1  1946 

4/8 

1956 

6070 

3.3 

20  1 

1 

9830 

34  6 

1 

1  1  140 

399 

/35351             1  2 

12620 

3.3 

4  I V 

1 953 

13110 

3.2 

424 

1  954 

12  130 

3.4 

4  1  3 

73/915              1  3 

9800 

3.8 

372 

1 949 

I  nrwn 

3.9 

433 

1950 

3.8 

363 

195  1 

ti  1  3L 

3.7 

30  1 

739007              1  4 

12260 

3.5 

425 

194  V 

1 

1  3540 

3.3 

445 

1  950 

!  3  n  *i  n 

3.3 

4  1  1 

1951 

12050 

3.6 

432 

739983            12  49 

10383 

3.4 

354 

1947 

3.5 

318 

1948 

3.5 

350 

2 

1  1  j  7  0 

423 

1949 

: 

6 

1  05  i  b 

3.5 

3  /  1 

| 

1  06  30 

3b  3 

1 950 

i  !  V  o  j5 

3.5 

387 

I 

1  34  30 

547 

195  1 

i  V  r 

3.4 

37  7 

3 

1  l(j9  / 

4  1  3 

1952 

3.3 

4  1  9 

1  5260 

537 

1953 

3 

12  17  3 

3.2 

399 

3 

)  276  6 

450 

3 

1  1333 

368 

1954 

3 

3.  1 

36  I 

3 

11733 

4  1  2 

3 

11129 

36  6 

1955 

2 

12820 

3.3 

4  1  9 

2 

1  28  70 

444 

2 

12966 

44  6 

1956 

2 

13780 

3.3 

4  5  7 

2 

1  2  5  v  0 

430 

2 

1  2786 

4  5.1 

1  957 

3.3 

435 

2 

1  1  335 

4  1  4 

2 

1  2034 

4  1  6 

1958 

2 

14825 

3.3 

479 

2 

13900 

502 

2 

1  2644 

459 

741327           25  68 

12635 

3.4 

435 

1947 

10 

1277  1 

3.6 

456 

1948 

5 

1  3234 

3.0 

474 

1949 

!  * 

3.4 

409 

1950 

3.4 

407 

2 

1  1420 

403 

1951 

1  3  A- 

3.5 

439 

3 

1  194  3 

420 

1952 

I  9  n 

3.4 

50  1 

7 

12936 

4  5j 

1953 

3.  6 

462 

124  5  3 

452 

5 

1  22o9 

433 

1954 

1318 

3.  5 

460 

1  2836 

456 

3 

12415 

44  1 

1955 

5 

12392 

3.7 

466 

13185 

438 

it 

1  ^494 

4, '8 

1  956 

2 

9600 

3.4 

330 

l  1  ObO 

392 

11707 

402 

1957 

8570 

2.8 

244 

1  958 

1 

10100 

3.0 

308 

743481               1  2 

12  120 

3.0 

363 

1948 

! 

12420 

2.9 

3^5 

1949 

1  1 82  0 

3.  1 

37  1 

747242              1  1 

1  5660 

3.  1 

488 

1953 

5660 

3.  1 

488 

749057              2  8 

12975 

3.8 

489 

1949 

!    n  <n 

3-8 

50b 

1950 

!  <  i  wn 

3.8 

603 

1951 

3.9 

5  1  6 

1 

9290 

330 

1952 

1  288  5 

3.  9 

4  95 

1  1990 

446 

1953 

i 

15860 

3.  7 

580 

1 

12930 

455 

1955 

14  190 

3.  7 

527 

9  1  50 

39  1 

1  956 

1  3600 

3.6 

49 1 

I 

133  70 

502 

7502  70             1  1 

8090 

3.5 

283 

1952 

i 

8090 

3.5 

283 

75U40I             7  23 

11009 

3.6 

392 

1 94  7 

3.6 

446 

1948 

1  ioon 

3.6 

480 

1949 

12010 

3.6 

426 

1950 

4 

12  703 

3.6 

457 

195  1 

3 

1  1290 

3.7 

4  1  2 

2 

10720 

378 

1952 

3 

951  7 

3.5 

332 

110  10 

396 

1953 

9133 

3-4 

3  1  2 

3 

119  17 

422 

| 

1  0602 

392 

1  954 

J 

,  ?  II  ^ 

3.  3 

30  1 

1 

1  lovO 

40  1 

1  20  1  2 

42  5 

1955 

1  1  980 

3.5 

420 

9580 

369 

1956 

1  0090 

3.2 

318 

1 

78o0 

306 

1957 

J 

1  1900 

3.8 

44  7 

1 

6830 

290 

1 

9025 

32  8 

1125  7 

3.6 

.  - 

1949 

3.7 

426 

1950 

1  1  070 

3.6 

40  1 

195  1 

1 

11100 

3.6 

396 

7ctliS  Hft                  H                      1  A. 

10563 

3.5 

363 

194/ 

3  .  H 

358 

1949 

9740 

3 .  1 

305 

1950 

1077  j 

3.3 

347 

1951 

1  1310 

3.5 

366 

108/0 

36b 

1952 

i  !n 

3 . 4 

4  1  1 

j 

11150 

380 

1953 

1880 

3.2 

3/5 

12010 

380 

| 

1  0584 

338 

756139              1  it 

10613 

3.3 

352 

195  1 

1  22  1  C 

3.5 

42b 

[ 

13280 

426 

19  52 

8100 

3.5 

286 

11530 

393 

1  953 

9570 

3-  I 

294 

. 

12020 

378 

1 

1  0564 

356 

1954 

12570 

3.2 

4  0  1 

12  150 

408 

1 

1  u726 

350 

757596              1  i 

1  1980 

3.4 

4  13 

1951 

13590 

3.7 

498 

11  loO 

4  1  7 

1952 

12910 

3.7 

479 

8350 

336 

1953 

9440 

2.8 

26  1 

8320 

290 

758853              1  3 

12407 

4.0 

493 

1948 

12270 

3.8 

469 

1949 

1  1950 

3.9 

403 

1950 

13000 

4.2 

348 

761292          100  256 

10904 

3.7 

395 

194  7 

2 

9905 

3.6 

3/5 

1948 

3 

13160 

3.4 

4  52 

1 

14270 

493 

1949 

13 

I  1676 

3.6 

4  19 

2 

1  I9b5 

420 

1950 

33 

1  1  707 

3.6 

422 

8 

1  IH  10 

424 

OHIO 


It  36 


TABLE    I 5.— OAUGHTER-A/ERAGE  OF   SIRES    IN   ScKVIC    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BREED, 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVlRAGE  .' 

Y   S  IKE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CUNTcMP 

.    AV  . 

YtARLY   HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

L8  . 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTEIN 

1951 

49 

10479 

3.7 

382 

23 

1  1770 

4  16 

1952 

39 

11153 

3.6 

393 

30 

12  195 

429 

1953 

39 

1  1  084 

3.6 

395 

37 

1  1849 

4  1  3 

28 

11680 

4  1 2 

1954 

23 

10794 

3.6 

382 

24 

11648 

4  1  2 

22 

1  1490 

409 

1955 

1  9 

1  1543 

3.6 

413 

18 

12282 

433 

|  5 

1143  1 

409 

1956 

14 

1  123  1 

3.6 

409 

13 

12422 

438 

1  2 

1  1  777 

420 

1957 

9 

1  1457 

3.3 

398 

8 

113  11 

4  1  7 

Q 

1  1325 

40  3 

1958 

7 

12850 

3.8 

485 

6 

1  1318 

429 

6 

10816 

40  5 

1959 

4 

1232d 

3.  7 

445 

4 

12035 

449 

4 

1  1  750 

448 

761977  2 

9 

13325  3.7 

486 

1950 

1 

1  3630 

3.3 

451 

1 

1  1840 

407 

195  1 

1 

1  1390 

3.o 

415 

1  I960 

42  7 

1952 

1 

14600 

3.5 

310 

12280 

4  1  3 

1953 

1 

1  1280 

3.7 

412 

| 

12160 

439 

I 

1  1  358 

4  1  1 

1954 

1 

12520 

3.5 

433 

1  33  10 

463 

1  1837 

423 

1953 

1 

14330 

3.  5 

508 

1 

12760 

452 

12263 

42  5 

1956 

1 

16090 

3.6 

374 

1  1  730 

423 

■ 

13233 

462 

1957 

1 

1  37  10 

3.5 

473 

] 

12500 

439 

1  2U66 

435 

1958 

1 

13180 

3.6 

300 

| 

14320 

554 

1  30  1  5 

46  1 

7637  1  T  1 

1 

12690  3.7 

469 

1952 

1 

1  2690 

3.7 

469 

763870  7a 

196 

12030  3.6 

430 

1943 

2 

1  3380 

3.7 

492 

1949 

1  1 

12  125 

3.8 

460 

1 

16060 

595 

1950 

24 

12360 

3.  1 

461 

0 

13849 

515 

1951 

34 

1  223  1 

3.7 

457 

14 

1  3239 

473 

1952 

39 

12806 

3.7 

466 

25 

11993 

430 

1953 

26 

1  1497 

3.6 

417 

24 

1  1608 

423 

20 

12450 

446 

1954 

23 

1  1453 

3.5 

403 

22 

1  1043 

394 

20 

1  1494 

416 

1955 

14 

1  1969 

3.6 

433 

12 

1  1  7  14 

425 

1  0 

1  1954 

442 

1956 

12 

12503 

3.7 

452 

1  1 

12435 

450 

10 

12761 

433 

1957 

7 

1  183  1 

3.5 

4  16 

6 

1  1827 

423 

5 

12256 

44  5 

1958 

2 

13113 

4.0 

525 

1 

10630 

398 

1 

122  19 

457 

1959 

2 

13015 

3.4 

443 

2 

131V0 

477 

2 

1  2699 

446 

766065  1 

4 

11133  3.8 

42  1 

1950 

1 

10990 

3.  7 

405 

I 

134 

46  1 

1951 

1 

1  2570 

3.7 

467 

1 

1  1990 

429 

1952 

1 

9870 

3.  7 

362 

12200 

433 

1953 

1 

11100 

4.  1 

451 

1 

12  1  70 

4  38 

1 

1  1358 

4  1  1 

769006  77 

188 

10907  3.5 

376 

1947 

16 

10  166 

3.3 

333 

1948 

24 

1  0096 

3.3 

350 

2 

8525 

349 

1949 

28 

1  1  430 

3.5 

395 

6 

13380 

473 

1950 

31 

11218 

3.4 

386 

9 

12  180 

451 

1951 

27 

1  182  3 

3.4 

405 

1  3 

1  1833 

4  17 

1952 

21 

124  14 

3.4 

422 

16 

1  1648 

4  12 

1953 

21 

1  1694 

3.4 

399 

20 

10944 

388 

1  6 

1  1661 

406 

1954 

9 

1  1526 

3.6 

4  14 

9 

1  1443 

413 

9 

1  1993 

414 

1955 

3 

13330 

3.5 

477 

3 

1  1664 

420 

5 

12677 

451 

769170  6 

21 

13707  3.9 

535 

1948 

| 

1  1240 

3.  7 

415 

1949 

3 

9387 

4.3 

399 

1950 

I 

1  045U 

4.  1 

423 

1951 

3 

10787 

4.0 

432 

154  10 

522 

1952 

2 

999  5 

4.0 

398 

2 

12760 

453 

1953 

2 

1057U 

3.9 

410 

2 

10360 

387 

2 

12  366 

453 

1954 

1 

1  3000 

3.8 

490 

1  3  160 

434 

1956 

3 

15430 

3.6 

360 

3 

14230 

499 

2 

1420  3 

519 

1957 

5 

14658 

3.7 

547 

5 

12528 

463 

3 

13325 

562 

769436  140 

302 

12480  3.6 

445 

195  1 

12 

13264 

3.3 

467 

6 

1  1  777 

433 

1952 

59 

12170 

3.7 

445 

38 

1  3070 

455 

1953 

54 

12493 

3.6 

452 

49 

12435 

437 

39 

1  1835 

4  jO 

1954 

55 

12454 

3.6 

447 

5  1 

12250 

433 

37 

1  2436 

44  7 

1955 

48 

12358 

3.6 

440 

47 

12466 

440 

39 

12136 

429 

1956 

29 

13137 

3.5 

463 

29 

12742 

450 

26 

13362 

477 

1957 

1  9 

12  197 

3.6 

433 

1  V 

12282 

440 

19 

12309 

44  7 

1958 

13 

1  1522 

3.6 

416 

13 

12  142 

432 

12 

12532 

452 

1959 

10 

12880 

3.6 

456 

1  0 

12672 

456 

1  3  146 

476 

1960 

3 

12600 

3.3 

417 

2 

1  1380 

398 

1  3265 

459 

772189  1 

5 

9250  3.8 

354 

1950 

, 

8950 

3.9 

353 

10420 

37  1 

195  1 

8710 

3.8 

334 

| 

12750 

458 

1952 

j 

9610 

3.9 

377 

1 

9460 

360 

1953 

88  1  U 

3.8 

332 

1 

1  1220 

406 

1 

8469 

296 

1954 

■ 

10170 

3.7 

373 

' 

10490 

393 

1 

9145 

33  1 

773953  1 

1 

10210  3.5 

356 

1956 

1 

102  10 

3.5 

356 

1 

1  3060 

528 

773963  13 

32 

12438  3.4 

426 

1947 

14 

12486 

3.4 

426 

1948 

8 

1260  1 

3.  5 

440 

1949 

7 

12013 

3.4 

4  14 

1950 

3 

13063 

3.3 

436 

778322  1 

11560  2.9 

338 

194  7 

1 

1  1560 

2.9 

338 

7802  30  1 

1 

11580  3.6 

417 

1947 

1  1580 

3.6 

417 

7807  69  56 

143 

11565  3.7 

425 

1949 

1 

10450 

4.8 

303 

1 

8670 

422 

1950 

6 

12527 

3.7 

460 

2 

13510 

48  1 

1951 

29 

1  1  154 

3.8 

419 

12 

1  1435 

395 

1952 

28 

10795 

3.8 

411 

19 

1  1923 

416 

1953 

22 

1  1466 

3.  7 

421 

22 

12694 

447 

14 

1  1799 

413 

OHIO 


437 


TABLE  15.- 


-DAUGHTER-AVERAbE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANUAT  I  ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


OAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 


MILK  TLST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


27     12379     3.4  419 


6l6      12462     3.4  418 


18      11899     3.6  422 


784291  1 
7853/6  94 


12450 
1  1366 


468 
400 


785828  1 


7B6366  164 


11994     3.4  40? 


11280     3.3  371 


12362      3.5  429 


115V0     3.4  395 


7873^3 
78764  1 


I  1  240 
10  188 


3.2 
3.  7 


364 
37o 


28     11454     3.5  407 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


FRE5H 

KLC0RD5 

MILK 

TEST 

FAT 

RtCORUS 

MILK 

FAT 

KtCORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB- 

NO. 

Lb- 

L  ' 

* 

* 

LB  - 

HOLSTt IN 

1954 

13 

1  1928 

3.6 

430 

1  3 

12  143 

4 

1  2 

11745 

4  1  1 

430 

1  9 

1  22  54 

420 

1  9 

1  1 666 

396 

1 956 

in 

3*5 

4  1  4 

1  0 

12905 

425 

g 

1  24  36 

42  3 

1957 

3.4 

401 

6 

121  15 

400 

6 

12313 

400 

1958 

3.6 

491 

2 

1  14d0 

415 

2 

12688 

454 

1959 

*; 
? 

3.4 

425 

11820 

3 

11430 

394 

I960 

045 

3  •  0 

3  1 0 

j 

1  0  if*  00 

372 

1 947 

u 

3.3 

39ti 

1 94  8 

1  0053 

3.4 

339 

1 949 

1  3060 

3.5 

463 

1  950 

3  •  4 

398 

1951 

1  ?17H 

3.5 

19  52 

1  3560 

3.4 

464 

11200 

50  5 

1953 

1 

1  1780 

3.1 

364 

12638 

4  38 

1047 

' 

1  !!*no 

3  3 

377 

1  946 

3.3 

2 

1 2935 

446 

1949 

1  1QA7 

3.4 

409 

4 

9595 

352 

1950 

i  o  no 

1  lo!  7 

3.3 

4  15 

17 

12  186 

437 

195  I 

A  < 

'  j 

3.4 

38 

12393 

1 9  52 

QO 

4*14 

6  1 

435 

1953 

95 

1  2  32  0 

3.4 

412 

8  9 

11820 

6  7 

1  1940 

426 

79 

1228  7 

3.3 

79 

12  112 

429 

6  7 

11822 

4  1  5 

1955 

71 

13104 

3.3 

433 

69 

12224 

436 

6 1 

1  2007 

42  7 

1956 

46 

13132 

3.4 

440 

4  7 

1  25  34 

449 

43 

127  37 

452 

1957 

31 

13307 

3.3 

30 

1  2466 

2  9 

126  54 

45  1 

1 95b 

20 

14102 

3.2 

453 

1  4 

1 2806 

46  3 

1  3 

1 2640 

45  5 

1959 

3.6 

488 

12 

12593 

467 

1  1 

13014 

403 

1960 

l 

1  *SAI"l 

3.0 

404 

1 

12630 

46  1 

1951 

3.9 

464 

1 

5840 

296 

1952 

j 

7KH0 

3.5 

I 

143  70 

509 

1953 

3 

1  2260 

3.5 

426 

2 

9315 

388 

3 

1  0050 

422 

1 954 

J* 

11978 

3.5 

4  1 9 

12  7/0 

3 

95  78 

37  3 

1955 

1  1 805 

3.7 

432 

3 

12537 

454 

2 

12960 

454 

1956 

3.6 

400 

2 

1  2235 

4  39 

12301 

452 

1957 

j 

1  1  380 

3.4 

385 

1 

110  70 

397 

1 

11074 

4  1  9 

1958 

i 

11180 

3.7 

4  1  7 

\ 

11550 

44b 

1 

11401 

4  1  9 

1959 

' 

1  0330 

3.7 

383 

1 

1  1  790 

440 

1 

1  18/0 

460 

1950 

1 

12450 

3.8 

468 

1947 

j 

8953 

3.6 

32  1 

1 94  8 

1  7 

1  1 04  0 

3.  ? 

405 

] 

'240 

306 

1949 

1 7 

11506 

3.7 

415 

5 

1  10  10 

425 

1950 

3.5 

402 

10 

1  1663 

429 

1951 

36 

10973 

3.6 

396 

1  1 208 

399 

1 952 

34 

10579 

3  6 

22 

1  1 976 

424 

1  953 

27 

1  1  66  1 

3.5 

409 

2  7 

1  1 6b9 

4  1  3 

22 

1  1  54  5 

4  1 6 

1 954 

19 

12107 

3.5 

1  7 

12  1  26 

4  33 

J  c, 

117  72 

1955 

10 

1  1702 

3.4 

402 

b 

1  lo04 

40b 

9 

1  1745 

423 

1956 

1  InCiA 

3.4 

386 

6 

1  1876 

4  18 

7 

12605 

455 

1957 

toA  < 

3.4 

42  7 

It 

12590 

460 

3 

12313 

42  8 

1958 

3.3 

4  1  I 

3 

10997 

389 

2 

1  1865 

42  1 

1959 

3.4 

5  14 

4 

13700 

497 

4 

13691 

495 

I960 

6 

3.6 

573 

I 

14910 

56  1 

I 

1495  5 

566 

194  7 

!* 

3.4 

,  _ 

19  5  1 

4.0 

560 

1 

1  2750 

427 

1 952 

3.6 

520 

1 

126)0 

384 

1953 

! 

3*2 

404 

I 

1 2320 

378 

. 

10584 

358 

1954 

1  3580 

3.4 

4  65 

\ 

12010 

399 

] 

10726 

350 

194  7 

i 

1  1040 

3*3 

360 

** 

3.3 

36  1 

1949 

13 

12495 

3.6 

451 

i 

104  10 

360 

1950 

29 

12227 

3.5 

430 

7 

12143 

437 

195  1 

42 

12429 

3.5 

438 

22 

12218 

425 

1952 

3.5 

433 

39 

12459 

444 

1953 

A 

1231e 

3.5 

434 

58 

122o0 

437 

45 

1  1922 

429 

1954 

60 

12555 

3.5 

438 

58 

1  1851 

414 

47 

1  183b 

425 

1955 

3.4 

44  1 

49 

124  13 

438 

48 

1  1737 

4  17 

1956 

34 

1  2332 

3.5 

427 

33 

123  76 

3  1 

1  234  3 

430 

1957 

3.  4 

4  02 

29 

12  178 

424 

2  7 

1207  1 

4^4 

1958 

26 

1  1992 

3.5 

4  1  7 

1  8 

1  235  1 

443 

1  6 

1  1  530 

424 

1 959 

19 

13192 

3.3 

436 

1  9 

12251 

432 

1  3 

1 2382 

43  7 

1960 

1 6260 

3.5 

570 

1952 

l 

1  0700 

3.5 

380 

1954 

I 

12480 

3.3 

410 

15610 

477 

1  950 

1 

1  1240 

3.2 

364 

194  f 

2  1 

1016b 

3.6 

380 

1948 

6 

1  094  0 

3.b 

416 

1  1420 

397 

1949 

5 

1  1  12b 

3.8 

424 

107  10 

413 

1950 

1 

1  1830 

3-8 

448 

170  10 

588 

1951 

1 

1  3630 

3.5 

478 

102  10 

340 

1952 

1 

1  1740 

3.4 

405 

13040 

439 

1953 

1 

12190 

3.7 

449 

13430 

462 

1 

12491 

433 

1947 

/ 

1  134  1 

3.5 

3V8 

1946 

ts 

10b  13 

3.4 

572 

1949 

6 

1  1850 

3.  / 

43b 

1950 

2 

15325 

3.t> 

590 

TABLE   lb. — OAUGHTtK— AVERAGE  OF  SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
Br   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGd   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY    ,IRE   BY   FRESHENING  YEAR 


iOi-UAY  CONTEHK.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  UAUGH1ER5 

RECORDS 

MILK 

I  EST 

FAT 

FR  E  S  H 

RECORDS 

MILK 

TEST 

0  1  f  r*Q  i\< 

M  I  l_K 

KLLUKU1 

NO, 

NO. 

NO. 

LB. 

FCT  . 

LB  ■ 

YEAR 

NO. 

LB. 

PL  1 

• 

l£T 

NO. 

* 

NO. 

Lb. 

HOLSTEIN 

195  1 

2 

9975 

3  • 

5 

347 

10360 

1952 

3  - 

2 

34b 

96  15 

195  3 

1 

10320 

3. 

342 

396 

9974 

378 

60 

10b56 

3.6 

384 

1948 

!? 

l  no!! 

3 . 

5 

569 

1 

14200 

495 

1  949 

3. 

7 

595 

1 

1950 

1  0 

1  0954 

3. 

6 

397 

4 

1  1  755 

4  1  1 

1951 

b 

1  1380 

r 

40  1 

4 

12478 

448 

1952 

6 

1  1856 

3. 

195  3 

1  177^ 

^92 

2 

1  3590 

480 

12186 

1  954 

3. 

5 

403 

11647 

397 

if 

1 249  2 

442 

1955 

3. 

5 

387 

2 

14560 

489 

3 

1  1066 

390 

1956 

OH  17 

^* 

328 

3 

9400 

327 

3 

1067  1 

370 

1957 

305 

946  1 

330 

1958 

3  ■ 

6 

505 

1 

9287 

319 

2 

1  7380 

3.6 

622 

1954 

I  7wnn 

3  ■ 

4 

563 

1  5  1  90 

528 

1  1979 

1 955 

'800 

3. 

7 

660 

15520 

542 

j 

12350 

ll 

1  3  1 93 

3.6 

480 

1 9  52 

3. 

559 

1  3730 

499 

1 953 

14690 

3  ■ 

549 

1  4  1  V  0 

4  78 

I 

1 42  35 

1954 

1 

9650 

3. 

5 

5  1  7 

1  1 4  50 

^ 

J !  207 

1955 

1 

13930 

3  a 

5 

494 

1  07  30 

1227 

5 

798346 

57 

1 66 

1  2  582 

3.5 

438 

1947 

1 

13450 

3. 

7 

495 

13150 

462 

1948 

8 

13163 

3. 

6 

47  7 

1 

142  50 

462 

1949 

\^ 

!  ^ 

3  ■ 

6 

462 

6 

1  1227 

380 

1950 

20 

129  39 

3. 

5 

454 

1  208  1 

4  1  8 

1951 

24 

1  249  5 

3. 

b 

443 

17 

12566 

434 

1952 

?6 

1  2267 

3. 

5 

42  7 

2  1 

12251 

420 

1953 

3  ■ 

4 

43  1 

2  5 

1  30  50 

448 

1  6 

1  1959 

416 

1 9  54 

J  J* 

I 

5  • 

3 

396 

j  j 

127  14 

43  7 

j  5 

40  9 

1955 

14 

1  JO  t 

3  ■ 

* 

1  4 

13/21 

473 

1 2 

1  3879 

1956 

** 

J  ???? 

3. 

3 

464 

I  36  38 

473 

1  3905 

482 

1957 

3  ■ 

4 

528 

11267 

4  1 2 

3 

1  3923 

49  1 

1  958 

1  4324 

3  a 

5 

509 

1  1 59  3 

411 

1 959 

1 

15100 

3  a 

^ 

•j  10 

| 

15100 

46  1 

| 

14017 

464 

80O2  4  5 

1 

2 

9640 

3.5 

33  ( 

19  56 

1  0020 

3a 

4 

339 

1  U  1  oO 

355 

1957 

9  2  6 1 ; 

3. 

6 

334 

1  3400 

4  92 

12  110 

428 

oUU ( jo 

1  04 

277 

1  1968 

3.5 

4  1b 

1949 

3  a 

' 

404 

2 

8360 

30  1 

1950 

?Q 

3a 

6 

442 

1  4 

I  2874 

46  4 

1951 

1Mb 

Ql  t 

\  ' 

416 

20 

1  166  1 

409 

1  952 

5 

3a 

5 

4  I  5 

3b 

12  196 

422 

1  955 

39 

1  9  *  1 

^* 

J* 

419 

38 

12575 

438 

12071 

426 

1954 

1 

J* 

4  1  7 

34 

12009 

419 

32 

1  2084 

424 

1955 

30 

12563 

3  a 

430 

26 

1  26U  1 

436 

27 

12131 

420 

19  56 

18 

12136 

3 . 

4 

410 

1  7 

1  2  5b2 

440 

1  tj 

13371 

470 

195  7 

12 

1  1778 

3  a 

596 

a 

11796 

40  1 

9 

11375 

387 

1958 

3a 

451 

12017 

43  1 

A 

11361 

40  2 

1959 

4820 

3. 

7 

1  76 

. 

1  0  790 

37  7 

| 

I  1936 

4  16 

bOOb  52 

28 

12946 

3.5 

453 

1947 

^  ■ 

4  10 

1 

9520 

449 

1  948 

, 

1  133  5 

3  a 

412 

1 94  9 

3 

12030 

3  - 

3 

596 

9  1  60 

332 

1 950 

2 

12125 

\* 

425 

2 

1  2050 

1951 

3  • 

1 

404 

2 

1  2650 

439 

1952 

!  ilna  < 

3. 

7 

416 

1  1 930 

4  1  0 

1953 

3. 

7 

S17 

3 

12503 

448 

2 

1  1739 

439 

1954 

1 1  an  ? 

489 

4 

138  30 

486 

3 

13273 

479 

1955 

1 

!  tio? 

£ 

534 

2 

14  550 

544 

2 

1  3255 

477 

1956 

!  ^  J; 

* 

60 7 

1 

1  2b50 

559 

I 

1  3974 

508 

1957 

1 

2880 

* 

| 

1  2520 

455 

] 

1  5974 

524 

8009  1 2 

2 

in 

.  _ 

7 

5 

■ 

1258i 

3a 

0 

377 

Oil 

2 

16310 

2a 

9 

4  78 

Q   .  Q 

2 

16105 

2  • 

b 

1 

1  1690 

2  • 

9 

335 

|  QC'  | 

3a 

2 

5  70 

1952 

12900 

3. 

1 

b04t;  20 

33 

80 

12431 

3.5 

439 

1949 

2 

13370 

3a 

' 

516 

1950 

1  0 

1 287^ 

3  a 

5 

448 

1  2b4& 

445 

3a 

6 

4  1  9 

120  10 

42  1 

1952 

14 

1251  t 

3a 

0 

I  0 

119  77 

19  53 

1  1 

15343 

3  ■ 

0 

46b 

1  0 

11729 

4  I  2 

12724 

455 

8 

13  195 

452 

117  10 

402 

^ 

11570 

4  1  1 

1955 

r 

12430 

3. 

5 

433 

7 

12  163 

4  1  6 

6 

12203 

425 

1956 

6 

12552 

3. 

3 

4  1  1 

6 

12607 

442 

6 

12828 

44  7 

1957 

5 

1  144  0 

3. 

6 

417 

3 

12393 

4  13 

3 

12324 

440 

1956 

2 

12345 

3. 

U 

4  1  7 

2 

1  1  145 

39  7 

1 

1297  1 

460 

1959 

2 

14  160 

3. 

4 

477 

2 

1  1  170 

40  1 

2 

12557 

4  36 

8054  53 

18 

48 

13661 

3.3 

44b 

1947 

/ 

14323 

3. 

3 

463 

1948 

8 

13086 

3. 

3 

U38 

1 

141o0 

444 

1949 

b 

12H9b 

3. 

4 

431 

3 

1  1287 

40  1 

1950 

10 

13776 

3. 

4 

464 

3 

1  1300 

415 

195  1 

5 

12910 

3. 

3 

454 

2 

129  10 

444 

1952 

5 

14757 

3. 

4 

49  1 

2 

13775 

476 

OHIO 


43V 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVt RAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL  BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED  BY  BRLED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGc   BY   SIRu  RECuRD  AVcRAGE   OY   SIRE  BY   FRLSHcNlNG  YEA.i 

105-DAY  CONTLHP.   AV.    YtAKLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

KlCORUS 

MILK 

KtLUKUi 

K  lLUKUj 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

HCT. 

LB. 

YhAR 

NO. 

LB. 

PC  1 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LI  . 

HOLSTLIN 

2 

1255b 

"T* 

"* 

1!  \ 

1  In 

! 

!  ,  ? « 

3 

1  506  3 

^* 

? 

1  <a  in 

1 

18250 

k  1 

K  ! 

lion 

*oi 

1  kkAk 

k  /O 

1 

1  6  I  00 

** 

453 

1  n  1  r 
1  0  1  50 

34 

3553 

k'-a 

oUoo OU 

17717 

1 

1  472  0 

1 

12030 

*  7R 

1956 

1 

14400 

7* 

466 

8940 

8130  63 

36 

86 

10956 

3  6 

39  1 

1946 

3 

10  17  3 

370 

1949 

3 

10874 

6 

38b 

1950 

15 

1048b 

3. 

6 

374 

6 

1  1877 

423 

! 6 

1  0664 

1952 

1  2 

I  !  ' 

3 

^ 

4  16 

1  0 

1  2336 

456 

1953 

1  ' 

1  1  542 

3. 

7 

428 

9 

12053 

425 

9 

1  1449 

413 

1954 

b 

12756 

3. 

7 

4/7 

5 

1  3496 

465 

3 

1092? 

400 

1 95  b 

7 

1  1973 

3« 

"* 

in«In 

12635 

19  56 

3 

12  157 

428 

3 

112  16 

39  0 

1957 

3 

1  I  1  6  0 

3. 

37  7 

kak 

3  7  5 

2 

15165 

119  10 

430 

I  3669 

1959 

1 

10290 

3. 

1 

317 

1 

1  1930 

423 

1 

12927 

468 

613170 

1 

3 

t  1  2b  3 

3.2 

364 

1955 

13750 

3. 

3 

460 

1 

1  14  V0 

400 

1 

10002 

372 

1956 

11060 

3. 

0 

326 

1 

1  1210 

371 

i 

10900 

374 

2 

1  I  679 

3.5 

3  • 

1  3760 

1  0660 

3  ■ 

'  o?nn 

u  ' 

1953 

1 

8570 

3  1  6 

1955 

1 

12600 

3* 

38' 

14  7u0 

45  ) 

1 

98  10 

348 

(956 

1  2230 

3. 

4  1  6 

| 

924  0 

32  5 

1 

1  0006 

34  9 

614676 

2 

2 

1  12H5 

3.4 

382 

1950 

117 

i  no! 

3. 

3 

39  I 

1953 

3. 

4 

372 

65 

112  16 

3.5 

396 

1  94  9 

3  - 

44  1 

1 

12390 

.  n 

19  30 

j  ■* 

i  no  o 
I  i^i 

3  • 

. 

0 

1  3695 

kO 

195  1 

3  ■ 

4  1  9 

1  952 

o 

y  o 

40  5 

13  102 

442 

1  953 

1  0 

1  0885 

3  - 

3b9 

1352  5 

465 

9 

1  260  5 

44  7 

19  54 

8 

12366 

7 

13413 

45  1 

1  2930 

4b7 

19  55 

6 

1  1662 

405 

129  58 

3 

11766 

1956 

2 

1  1610 

3  • 

440 

| 

10510 

389 

1 

1299  3 

464 

8 17046 

39 

1  16 

12679 

3.4 

430 

1947 

3. 

i 

44  5 

1948 

10 

1  3084 

3. 

4 

44  1 

2 

1  1820 

435 

1949 

17 

12  159 

3. 

b 

423 

2 

1  1200 

379 

1950 

16 

1  3204 

3. 

4 

U50 

6 

1  1623 

4  10 

195  1 

!  v 

427 

'  9 

12332 

1952 

3  ■ 

1 2  2  aO 

424 

1953 

' 

3. 

4 

4  10 

10 

1  Ib91 

408 

8 

1252b 

1954 

7 

2090 

3. 

6 

429 

6 

129cJ2 

450 

5 

1  1753 

418 

1955 

3 

11030 

35b 

10*13 

38  1 

3 

11543 

1956 

t  322  j 

3  b 

3 

433 

„ 

!  5^°n 

114  13 

39  b 

19  5  7 

2 

12  155 

3  ■ 

" 

389 

kOk 

2 

1  1690 

40  > 

8  2  0  0 t i  6 

1 

3.8 

_ 

0 

1 

0050 

306 

8206  33 

1 

3.5 

1 

9910 

Ik  ^n 

JQC 

1 

12910 

< 

: 

OK? 

1 

1  5060 

-»6 

onn 
900 

45b 

4 

82)644 

2  30 

6  12 

12372 

3.4 

420 

1949 

1 

8580 

3. 

6 

30  7 

1 

10000 

353 

1950 

23 

13092 

3. 

5 

446 

1  1 

12670 

440 

19  51 

60 

12403 

3  b 

]  952 

67 

120  59 

M4 

62 

12685 

445 

1953 

1  2  76  3 

3. 

4 

436 

90 

12b  1  7 

452 

60 

12455 

439 

1954 

O  1 

3. 

4 

433 

87 

12205 

425 

75 

12320 

438 

1955 

i  ion 

J* 

0  1 

126  d2 

7  y 

12  150 

6  1 

12409 

^' 

u  Ik 

430 

4Mb 

195  7 

53 

1289  b 

3  B 

3 

426 

4  9 

1 23o  7 

435 

4  7 

12064 

4*.'  6 

1958 

33 

12530 

3  • 

3 

2  9 

12392 

4  5  f 

195  9 

1  268  1 

3. 

14 

1  9 

117  12 

433 

1  5 

1  1  _»68 

4  1  6 

8229  13 

1 

3 

13180 

3.7 

494 

1950 

1 

1  3220 

3. 

4 

455 

1 

1  1940 

406 

1951 

!  o! ! 0 

4. 

0 

543 

1 

1  19b0 

423 

1952 

129  1  U 

3  b 

7 

483 

I 

1  lt»60 

434 

62  bU  bb 

8 

2  1 

1399  1 

1950 

16260 

5*0 

195  1 

3 

14590 

3  # 

7 

b40 

2 

12965 

45  1 

1952 

5 

14007 

5 

435 

1  52  37 

45  3 

1953 

3 

14103 

3# 

479 

3 

12  300 

440 

3 

1  2626 

4S4 

1954 

5 

14602 

3. 

469 

b 

13372 

454 

5 

1  2966 

4  34 

1955 

4 

13673 

3. 

5 

478 

4 

1  3  190 

467 

4 

13834 

4U4 

1960 

1 

8660 

3. 

278 

1 

O2  00 

233 

6237  10 

8 

13451 

3.4 

463 

1948 

1 

14390 

3. 

4  74 

135  10 

44b 

1949 

1 

1  5650 

3. 

6 

600 

199i0 

64*4 

1950 

13560 

3. 

6 

467 

9n20 

364 

1952 

1 

14710 

3. 

7 

543 

1  1  160 

406 

1953 

1 

12860 

3. 

2 

4  16 

9630 

340 

1 

9647 

3/0 

1955 

1 

12270 

3. 

3 

434 

1  1320 

39  0 

1 

958  1 

34V 

1956 

2 

1206b 

3. 

1 

377 

2 

9bl0 

332 

2 

923? 

344 

OHIO 


440 


TABLE    I  i. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGAhU  AT  I OUS- 
BY   YEAR   OF   FRESHEN  ING  — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


■GROOPlO  by  breed, 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK   TEST  FAT 
NO.  LB.   PCT.  LB. 


505-DAY  CONTEMP.  AV. 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB. 


YEARLY  HERO  AVLKAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.  LB'. 


31      14194     3.6  503 


92     11896     3.5  41b 


829732 
832407 
832754 
8341 19 


122P7      3.9  470 


I174B     3.6  417 


1  8460  3.9  334 

1  9240  3.3  307 

1  99b0  3.1  310 

3  11133  3.5  386 

528  12364  3.5  428 


836796  1 
837149  109 


1  11080  3.3  360 
327      11742     3.6  422 


641766  48  110      12011      3.4  410 


9      12593      3.7  460 


845267  1  2       8895      3.2  286 


845968  1  3      10603     3.8  402 


1950 

1 

12770 

3. 

8 

481 

1 

12220 

447 

1951 

5 

14680 

3. 

5 

503 

2 

13055 

446 

1952 

6 

13580 

3. 

8 

517 

4 

137S8 

484 

1953 

3 

15597 

3. 

6 

566 

3 

14077 

4  76 

3 

12688 

1954 

4 

13173 

3. 

6 

47  1 

4 

1  1268 

39  1 

4 

1  1546 

1955 

4 

15790 

3. 

3 

515 

4 

1  3023 

436 

4 

10775 

1956 

3 

1  5290 

3. 

6 

554 

3 

1  3960 

469 

3 

13512 

1957 

3 

14623 

3. 

5 

516 

3 

1  1987 

419 

3 

12161 

1958 

2 

1  3330 

3. 

7 

485 

1 

1  34  70 

463 

1 

14059 

1948 

0 

10920 

3. 

7 

40  1 

1 

14360 

424 

1949 

15 

1  1773 

3. 

5 

406 

2 

1  1265 

440 

1950 

16 

1  1703 

3. 

6 

4  13 

4 

10768 

414 

195  1 

12 

1  1798 

3. 

5 

406 

3 

1  1226 

409 

1952 

e 

12476 

3. 

5 

430 

4 

1  1968 

408 

1953 

7 

12864 

3. 

3 

432 

5 

126  74 

43  1 

4 

1  1778 

1954 

9 

1  1436 

3. 

6 

4  19 

9 

13312 

46  1 

6 

1  1752 

1955 

5 

14740 

3. 

6 

53  1 

5 

135  IB 

44  9 

3 

12048 

1956 

3 

1202/ 

3. 

7 

446 

3 

12520 

432 

1 

1  7168 

1957 

7 

12059 

3. 

5 

424 

7 

1  1523 

39  7 

7 

I306P 

1958 

2 

12185 

3. 

3 

395 

10870 

354 

2 

12072 

1959 

2 

13455 

3. 

1 

409 

1 

16060 

552 

2 

13107 

1952 

1 

12260 

3. 

6 

462 

10570 

352 

1953 

1 

10510 

3. 

8 

394 

[ 

1  1320 

420 

1 

10900 

1954 

1 

12090 

4. 

0 

485 

j 

13970 

487 

1 

12600 

1955 

1 

1  3770 

4. 

0 

552 

12490 

432 

1  1347 

1956 

1 

12040 

3. 

9 

468 

1 

1  1470 

412 

1 

11118 

1957 

1 

13110 

3. 

b 

4V5 

1 

1  1420 

4  1  7 

1 

10388 

1948 

1  102  7 

3. 

6 

40  1 

124  10 

450 

1949 

1 

132  50 

3. 

0 

396 

1 

12030 

386 

1950 

1 

12940 

3. 

5 

452 

1951 

1 

1  5500 

3. 

3 

509 

1 

13300 

4  1  3 

1953 

1 

1565C 

3. 

£ 

50  1 

1 

107  70 

359 

1 

10693 

1955 

1 

12650 

3. 

4 

433 

1 

10920 

354 

1 

1  1  140 

195  1 

1 

8460 

3. 

9 

334 

1953 

1 

9240 

3. 

3 

307 

195  1 

1 

9980 

3. 

1 

3  10 

1954 

1 

10050 

3. 

8 

381 

1 

119  10 

432 

1 

13680 

1956 

1 

12420 

3. 

4 

4  IB 

1 

14560 

464 

1957 

1 

10930 

3. 

3 

360 

1 

10930 

390 

1 

121  10 

1950 

13 

12704 

3. 

6 

459 

4 

14033 

48  1 

1951 

43 

12562 

3. 

5 

439 

26 

1  1949 

425 

1952 

81 

12501 

3. 

5 

436 

6  1 

12666 

445 

1953 

92 

12464 

3. 

5 

433 

8  1 

12532 

443 

62 

12254 

1954 

75 

12453 

3. 

4 

4  19 

75 

12426 

430 

63 

12371 

1955 

66 

1  1973 

3. 

5 

4  1  6 

64 

12658 

438 

59 

12604 

1956 

52 

12500 

3. 

5 

432 

49 

12568 

445 

45 

123  16 

1957 

45 

12290 

3. 

5 

426 

40 

12760 

450 

37 

12273 

1958 

27 

12765 

3. 

4 

436 

2  1 

12774 

446 

17 

12696 

1959 

3  1 

14112 

3. 

4 

487 

3  1 

12900 

460 

24 

12590 

1960 

3 

13867 

3. 

0 

524 

5 

12233 

449 

1 

12949 

1951 

1 

1  1080 

3. 

3 

360 

1949 

H 

1204  1 

3. 

7 

445 

2 

13130 

506 

1950 

23 

1  1794 

3. 

7 

44  1 

6 

1  1078 

413 

195  1 

49 

1  1645 

3. 

7 

427 

26 

11615 

42  1 

1952 

60 

1  1727 

3. 

7 

429 

38 

1203  1 

429 

1953 

54 

1  1  774 

3. 

6 

425 

48 

1  1930 

4  1  3 

39 

1  1610 

1954 

35 

1  2064 

3. 

6 

429 

31 

1  lv35 

4  18 

32 

1  1637 

1955 

29 

12216 

3. 

6 

439 

27 

12290 

427 

26 

I228d 

1956 

3  1 

1224  1 

3. 

5 

426 

30 

12000 

4  18 

24 

12064 

1957 

27 

12300 

3. 

5 

435 

26 

1  19^6 

425 

22 

12766 

1958 

9 

12473 

3. 

'5 

436 

5 

1  WVO 

4  18 

5 

1  1949 

1959 

2 

9105 

3. 

4 

303 

z 

9950 

363 

1 

94  18 

1950 

, 

1  2080 

3. 

6 

439 

1 

14200 

522 

1951 

d 

1  1563 

3. 

5 

408 

3 

136  73 

477 

1952 

b 

1  3445 

3. 

4 

454 

6 

12868 

455 

1953 

20 

1  2422 

3. 

437 

1  6 

1  24. >3 

44  7 

1  0 

12403 

19  54 

19 

12385 

3. 

5 

432 

1  7 

12658 

449 

12 

12833 

1955 

16 

1  1249 

3. 

5 

394 

1  5 

12  753 

453 

9 

1  2923 

1956 

12 

1  174  1 

3. 

4 

397 

1  1 

12720 

449 

7 

1248!) 

1957 

7 

12304 

3. 

3 

404 

6 

12947 

46  1 

4 

12937 

1958 

8 

1  3356 

3. 

3 

442 

7 

13145 

456 

5 

1  1927 

1959 

9 

13810 

3. 

2 

442 

9 

126  73 

446 

5 

12232 

1960 

2 

1  1765 

3. 

380 

2 

13310 

434 

15429 

1956 

2 

1  1990 

3. 

9 

459 

2 

11  555 

4  15 

2 

12646 

1957 

1 

13540 

3. 

5 

48  1 

12540 

470 

1 

12829 

1958 

2 

12790 

3. 

9 

493 

2 

13  155 

513 

1 

12546 

1959 

4 

13028 

3. 

459 

4 

13110 

483 

4 

1318  1 

195  1 

1 

9170 

3. 

1 

284 

1 

12  390 

4  54 

1955 

1 

8620 

3. 

3 

267 

1 

10460 

346 

1 

10802 

1952 

1 

1  1370 

4. 

1 

469 

459 
402 
365 
460 
41  7 
492 


4  16 

407 
m  3 
63  7 
44  3 
410 
437 


392 
44  3 
389 
399 

360 


47,4 
437 
44G 
454 
453 
44  5 
44  I 
463 


4  12 
412 
428 
42  I 
434 
4  I  i 
365 


454 
469 
464 
442 
462 
4  19 
43  1 
452 

45d 
.468 
4t>7 
466 


OH  I  L 


44  I 


TABLE    15. — OAUGHTCR-AvcRAoL  OF   SlKtS    IN   SERVICE    IN   ARIIFICIAL  fiRELUING  ORGANISATIONS — GROUPlD  BY  bRLEUt 
BY   YLAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIi  STATc  ONLY 


DAUGHTER   AVEi<AGl.   BY  SIRt 


RECORD  AVERAGE   BY   s  I  RE   oY   FRi-SHUNI  NG  YEAR 


SIKL  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LO. 


33      11735     3.5     It  IU 


j03-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVLKV., 


410      11529     3.6  M18 


27      13366     3.7  48o 


It      12769     3.3  428 


72     1196b     3.6  42/ 


430      1 2S2  I      3.5  435 


15226     3.6  555 


22B3      13052     3.5  450 


300     11371     3.9  438 


663100  1 
8632  87  3 


98  10 
13  101 


3.8 
3.6 


376 
47  I 


FRESH 

RcCURDS 

MILK 

TES 

T 

FAI 

RECORDS 

MI  LK 

FAT 

K  ECORDS 

MILK 

FAT 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

LB. 

NO. 

LC. 

LB. 

NO. 

LB. 

LJ. 

HOLSIE IN 

I9S3 

1 

1  1450 

5. 

7 

424 

1954 

1 

6990 

3. 

5 

313 

1 

13430 

58C 

195b 

3 

10427 

3. 

b 

393 

3 

13747 

497 

3 

13127 

4o3 

1956 

6 

12005 

3. 

7 

43b 

0 

1  3778 

510 

5 

1  432  7 

520 

1957 

1  1 

1  1445 

5 

404 

1  1 

I27J5 

44^ 

1  1 

12264 

4_.9 

1958 

/ 

1  128  1 

3. 

5 

39H 

1  34  32 

4/2 

b 

1251  1 

455 

1959 

o 

12552 

3. 

4 

432 

6 

130  50 

476 

6 

1  52S4 

46  i 

1952 

12 

1  llbb 

3. 

7 

40  1 

12 

117  14 

4  12 

1953 

5b 

1  1  343 

3. 

/ 

4  1  7 

50 

I20o9 

42/ 

36 

1  1703 

4  18 

1954 

74 

1  1591 

3. 

6 

4  1  9 

/5 

1  2  146 

423 

58 

1  l62o 

422 

1955 

02 

1  I42£ 

3. 

4  1  5 

8  1 

12  109 

429 

68 

12  123 

4  ;o 

1956 

6b 

12333 

3. 

6 

437 

6z 

12344 

438 

56 

12176 

4J6 

1957 

50 

12  193 

6 

435 

43 

1  2253 

44  1 

59 

122  1  1 

442 

1956 

3/ 

1244b 

3. 

6 

442 

27 

I23b8 

457 

24 

12397 

449 

1959 

26 

12464 

3. 

6 

44b 

26 

12699 

460 

22 

12660 

46  1 

I960 

6 

12903 

3  . 

V 

497 

5 

1  3536 

51o 

1 

14933 

523 

1954 

2 

1  1  1  bb 

3. 

9 

42  / 

2 

12570 

446 

2 

1  2290 

.44»i 

1955 

12130 

3. 

7 

454 

b 

13510 

476 

5 

12335 

\j  1 

1956 

/ 

129b6 

3. 

7 

477 

6 

1  39o7 

494 

6 

13346 

475 

1957 

4 

14435 

3. 

503 

1  5753 

54  1 

3 

12/20 

4/8 

1958 

3 

1  1810 

3. 

6 

42  3 

12835 

442 

2 

1  1  124 

335 

1959 

4 

1250b 

7 

453 

4 

12435 

45  1 

3 

12495 

435 

I960 

* 

13  160 

3. 

5 

443 

2 

1  36  15 

480 

I95C 

2 

1  7055 

3. 

2 

543 

1 

64  10 

335 

195  1 

2 

16100 

3. 

-* 

522 

1 

15/  10 

459 

1952 

2 

1246b 

3. 

6 

449 

1 

6540 

310 

1953 

2 

10240 

3. 

2 

334 

2 

1  I860 

394 

1 

10006 

3o4 

1954 

2 

983b 

3. 

S 

372 

2 

10935 

370 

1 

10564 

3b9 

1955 

1 

12090 

3. 

■b 

40  1 

1 

10730 

383 

1 

12829 

446 

1956 

2 

1409b 

3. 

3 

409 

2 

12  lb5 

409 

2 

12933 

45  / 

1957 

1 

1  5320 

3. 

7 

567 

1 

1  3990 

439 

1 

1  3930 

467 

1949 

10 

1  Ib84 

3. 

6 

413 

1 

10/10 

385 

1950 

13 

1  1  138 

3. 

6 

400 

4 

12  1  55 

462 

19b  1 

12 

1  1279 

3. 

b 

4  1  9 

6 

1  lc73 

429 

1952 

9 

I2b47 

3- 

5 

434 

6 

12V/3 

450 

1953 

7 

12053 

3- 

5 

4  1  5 

6 

12/10 

432 

4 

1  227  1 

437 

1954 

12216 

3. 

6 

435 

/ 

1  2094 

420 

7 

1  1655 

4  10 

195b 

3 

15430 

3. 

5 

d37 

3 

1  4  167 

487 

3 

1  3600 

473 

1956 

4 

15498 

3. 

7 

b6l 

3 

1  3<.S7 

46  1 

3 

13029 

453 

1957 

3 

1  1547 

3. 

3 

385 

2 

1  3095 

466 

2 

12508 

43  / 

1958 

2 

1602b 

3. 

b08 

1 

16760 

570 

1 

16939 

533 

1959 

I- 

16450 

3. 

6 

b9b 

1 

117  10 

433 

1 

10867 

40  1 

195  1 

4 

12503 

3. 

6 

453 

10/80 

372 

1952 

52 

12085 

3. 

6 

429 

36 

1  182  1 

426 

1953 

7j 

12037 

3. 

5 

425 

70 

1  1603 

4  13 

51 

1  1  789 

42  1 

1954 

86 

1  1976 

3. 

5 

424 

8  1 

1  1  bbO 

4  1  5 

67 

11216 

405 

1955 

73 

13289 

3. 

5 

4o  1 

69 

12406 

434 

54 

12251 

439 

1956 

55 

1  2700 

3. 

5 

438 

5  1 

12102 

433 

50 

12389 

459 

1957 

4  1 

12722 

3. 

4 

426 

39 

12  144 

439 

39 

12032 

432 

1958 

26 

13294 

3. 

4 

448 

19 

12009 

434 

18 

1243  1 

446 

1959 

16 

1  3060 

3. 

5 

457 

14 

124/4 

464 

7 

13497 

503 

1960 

2 

12615 

3. 

4 

438 

2 

1  1  760 

42  7 

2 

12252 

439 

195  1 

1 

16930 

3. 

8 

645 

1952 

1 

1  7270 

3. 

5 

60  1 

I 

1  7050 

546 

1953 

1 

1  /S6G 

3. 

6 

636 

I 

12/60 

S23 

1 

138  1  0 

494 

1954 

1 

14750 

3. 

6 

534 

1 

14760 

5S0 

1955 

1 

13740 

3. 

6 

496 

' 

13  180 

452 

1956 

1 

1  3540 

3. 

8 

b  12 

1 

13800 

493 

1 

1  3734 

505 

1957 

1 

13910 

3. 

4 

476 

1 

15490 

579 

1 

1  3287 

464 

1958 

1 

14  120 

3. 

n 

b37 

14400 

552 

1 

145  19 

546 

1950 

1 

16060 

3. 

8 

607 

1951 

33 

1  3292 

3. 

5 

4b7 

2  1 

12439 

432 

1952 

14  1 

1  334  1 

3. 

5 

460 

107 

1  l6o6 

422 

1953 

3  19 

13268 

3. 

5 

457 

293 

1  1779 

4  1  5 

237 

1  1775 

4  1  9 

1954 

374 

1  3283 

3. 

4 

4b5 

348 

1  1991 

422 

300 

1  1857 

419 

1955 

393 

13063 

3. 

5 

451 

375 

12  1  b6 

429 

5  14 

12317 

433 

1956 

34  1 

12815 

3. 

4 

440 

320 

12  123 

434 

294 

1223H 

433 

1957 

284 

1  302o 

3. 

5 

452 

259 

122  14 

440 

245 

12246 

438 

1958 

2  12 

13170 

3. 

5 

455 

151 

12554 

453 

126 

12489 

449 

1959 

1  58 

13713 

3. 

5 

480 

140 

12592 

459 

124 

12965 

470 

I960 

27 

14058 

3. 

4 

480 

26 

12694 

47  1 

9 

13136 

473 

1955 

44 

1  1825 

3. 

9 

46  1 

43 

12724 

453 

33 

12141 

435 

1956 

81 

10978 

3. 

8 

42  1 

79 

12403 

442 

73 

124  18 

442 

195/ 

71 

1  1582 

3. 

0 

443 

67 

12658 

458 

62 

12257 

446 

1958 

64 

1  183b 

3. 

8 

450 

45 

12492 

454 

37 

12302 

450 

1959 

30 

1263b 

3. 

9 

493 

37 

12892 

465 

5  1 

1  3335 

484 

1960 

2 

10545 

3. 

9 

406 

2 

1  1  100 

393 

13876 

458 

1959 

1 

9810 

3. 

8 

376 

12530 

453 

1  1282 

433 

1951 

1 

15070 

3. 

5 

522 

1 

13470 

468 

1953 

1 

13100 

3. 

6 

476 

1  1530 

402 

12219 

433 

1954 

1 

16310 

3. 

7 

ol  1 

1 

13050 

458 

13669 

485 

1955 

3 

13150 

3. 

6 

473 

3 

1  1863 

407 

1  1659 

417 

1956 

2 

1  1540 

3. 

7 

422 

2 

1  1215 

405 

10279 

390 

1957 

1 

14340 

3. 

6 

520 

1 

10930 

399 

12339 

4  10 

1958 

1 

13320 

3. 

5 

469 

1 

1  14/0 

41  1 

13974 

4/4 

TABLE    15. — OAOGHTLR-AVLRAGE  OF  SIRtS   IN  SlRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPlD   BY  BRcED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YCAR 

iOb-OAY  CONTLHP.   AV.   YEARLY  HcRO  AVcKfl jr. 


SlKt      DAUGHTERS  RECORD.* 

MILK 

TEST 

FAT 

FRLSH 

KLLORDS 

MILK 

TCST 

FAT 

R toOKUS 

MILK 

FAT 

K^COKCS 

MILK 

f  \  r 

NU.            NO*  NO* 

LB* 

PCT  ■ 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LC  - 

NO* 

Lb  . 

Lb . 

NO. 

LB. 

LL  . 

HOLSTtIN 

1959 

1 

1  3080 

3. 

6 

473 

1 

14140 

497 

8637  10          1 69  433 

117  6  1 

3-5 

4  09 

1 952 

1  1 

126  77 

3. 

5 

44  1 

9 

1  2  732 

434 

1953 

52 

11619 

3. 

4 

397 

4  7 

12  540 

455 

56 

1  196/ 

4  1 6 

1954 

76 

12090 

3. 

5 

4  15 

7  4 

1 2300 

424 

60 

I  1922 

4  1  6 

1955 

82 

12  160 

3. 

5 

425 

7  9 

1  256  7 

439 

67 

12150 

4d  6 

1956 

79 

1  2242 

3. 

4 

4  1  9 

7  7 

126  52 

446 

7  1 

1259  5 

44  o 

1957 

6  1 

12  169 

3. 

5 

4/  1 

5b 

12932 

464 

52 

1297  1 

46  1 

195G 

40 

12601 

3. 

5 

445 

29 

12660 

452 

21 

12096 

44 ; 

26 

12556 

3. 

5 

**  /o 

26 

1 2d  55 

464 

23 

1266  3 

47o 

1960 

4 

15325 

3  - 

6 

4  79 

1  5253 

486 

1 

1  5  1  t  6 

566 

OOHO  It)                       O                           /  U 

12  166 

450 

1952 

2 

1  2595 

3. 

5 

4  56 

1954 

2 

1  328u 

3. 

b 

496 

2 

12235 

4  55 

2 

12290 

444 

1955 

4 

1  1  870 

3  . 

6 

453 

4 

12275 

44  1 

4 

1282  1 

464 

19  56 

4 

1  1556 

3. 

6 

436 

12243 

4  3  7 

4 

1  2507 

4  c  1 

4 

9696 

3  ■ 

6 

34  7 

4 

120  76 

445 

4 

1/492 

4b4 

3 

12013 

4  . 

0 

! !  I '  o 

40  9 

1959 

1 

12640 

5. 

0 

11790 

90 

4^0 
44 

1  1  _*5  5 

400 

E.6b3<-3          U7  68 

12109 

3-7 

452 

1956 

3 

I  1  743 

5. 

4 

403 

5 

12463 

457 

2 

15656 

460 

1957 

8 

1  244  ■d 

3. 

6 

445 

6 

1  1904 

428 

6 

12335 

44? 

1956 

1 4 

1  2664 

3  ■ 

b 

482 

b 

127^5 

456 

6 

1  190? 

U3  1 

1959 

29 

1  2  1  1  I 

3. 

46  1 

2d 

12713 

4b  1 

23 

1  504  7 

4  6  r> 

1  960 

4 

1  1  1  1  0 

J" 

6 

399 

4 

1  2  9  o  0 

4  b  2 

I 

15015 

456 

1  3  1  66 

4 

12033 

3. 

5 

4  16 

J* 

12  116 

\  a 

!  -l^o  i 

4  1  6 

95 

4 

1  3040 

3- 

44  7 

24cj8 

439 

1  278  1 

4  b  1 

1956 

4 

117  35 

3- 

4  0 

4 

!  7  n 

455 

4 

1/794 

4  d  ■> 

2 

1  0660 

5 

587 

2 

1  34  bO 

466 

2 

12  7  15 

45  D 

1960 

1 

15020 

3. 

b 

b64 

1 

124  »0 

455 

86o0o3              1  1 

7460 

4-2 

3 1  5 

1950 

1 

7460 

4. 

515 

8661  78         252  495 

1 2436 

3-6 

1 

12810 

3. 

6 

1954 

4  7 

15  19  7 

40l| 

12325 

42  5 

39 

12166 

422 

1955 

1  1  7 

1286b 

3. 

6 

464 

ioe 

12978 

4  60 

69 

1288  9 

457 

1956 

1 2  j 

12  100 

3- 

6 

436 

121 

12524 

44b 

102 

124  1H 

44  1 

io^7 

9  1 

12409 

3. 

7 

!  j  9  f  6 

i*  AO 

! 

4  j8 

b7 

1  2o  1  2 

5 . 

7 

t  f  t 

<o 

1  31  4o 

46/ 

i  ^ 

5b 

12276 

3. 

6 

bo 

i  ?    °  \ 

i  ■ 

III 

!     c  i-r 

1960 

2 

10590 

3  ■ 

6 

3  75 

2 

I29b0 

464 

1 5527 

E.J 

5  1  3 

OO  (  U  _)U                       r  11 

140 
4  6 

3  4 

4  7/ 

1953 

3 

15053 

3. 

5 

496 

1  *>650 

493 

14M02 

494 

1954 

•> 

12420 

S  • 

4 

4  1  7 

1  3658 

464 

5 

149^0 

4v  > 

1955 

1 

13490 

3. 

7 

503 

1 

13  10/ 

4io 

1 

14710 

3. 

7 

1960 

1 

1  6460 

3. 

.  5 

584 

1 

1  3(J90 

451 

86  70  55            18  26 

1  149  1 

3-6 

407 

1  954 

1  1 

1  1  664 

3  ■ 

6 

1  ' 

!  vi    i  n 

J* /* 

1  0 

!  ^  '  n 

1  9  :>  b 

4 

1205U 

3. 

3 

599 

15410 

4  72 

j* 

12290 

420 

1  956 

2 

1  1  320 

5. 

9 

4  39 

2 

1  I  Z  4  5 

450 

2 

12600 

444 

195  7 

2 

13470 

S* 

446 

2 

!  v<  in 

40  7 

127  32 

448 

1958 

2 

12  720 

3. 

■* 

4  18 

! 

105^0 

1  038H 

5  74 

1 9  b9 

4 

1  244  d 

5 . 

5 

445 

4 

1  5  7  56 

49  I 

3 

1  2C  6  () 

447 

I960 

1 

9740 

7 

->6  0 

1 

10  5  10 

42  8 

b6H3b              2  2 

1  1955 

3.  7 

430 

1954 

1 

883u 

3  - 

:> 

30ft 

1959 

1 

1  5080 

5. 

369 

1 

1  0000 

362 

1043  1 

5  75 

86  79  54            2  1  61 

1  2  b  33 

3  -  U 

42  1 

195  1 

1 

1  2C70 

3. 

,  4 

452 

19^2 

12 

13469 

5 « 

4 

454 

1  5  b  b  1 

48  1 

1 9b3 

1  I 

1092h 

5 

, 

J?  '  ?J 

*• 

9 

1  1679 

3. 

4 

)* 

'  1  '  7 

19  b 

0 

1  1807 

3. 

5 

408 

1  20t.6 

4/7 

1 1992 

4  3  1 

1956 

9 

1  l67o 

3. 

3 

3b7 

9 

120  70 

425 

9 

1  1862 

423 

1957 

1  2  64  0 

,  1 

592 

2 

15  1o5 

446 

2 

1  1627 

4  10 

1959 

1 

12290 

3. 

6 

45  7 

669946          340  653 

12726 

3.6 

457 

1953 

1 

9770 

3  4 

.  7 

359 

10520 

545 

I 

1  1  163 

375 

!  ?t  ** 

5o 

12396 

3  • 

.  6 

1  90^ 

A 

!  /7a^ 

^7 

1  9  5  'j 

10  1 

1  5284 

3, 

6 

i  I  • 

Oft 

?n 

!  t 

1  32 

1  2596 

3  > 

.  0 

i  •> 

?U  9 

195  7 

1  25 

12  795 

3. 

6 

459 

11 

1  257 

445 

1  02 

12566 

4b0 

1958 

1  17 

13280 

3. 

,  6 

47b 

79 

12771 

464 

69 

12317 

463 

1959 

103 

1  5206 

3 . 

6 

4  77 

99 

12745 

467 

80 

13  146 

473 

1  *60 

1  6 

1444  9 

3. 

o 

52  7 

' 

12  10  1 

447 

12757 

46  7 

670240              1  2 

112  1b 

3-3 

369 

19b7 

1 

10260 

3. 

.  1 

313 

1 

1  1450 

4  Ih 

1 

12457 

452 

1958 

5. 

.  5 

425 

1 

12650 

49  1 

1 

12539 

4o  1 

6  70 7 36              9  11 

1  0  1  1 3 

3.4 

340 

1955 

2 

75  10 

3. 

.  9 

296 

2 

1 2 i-  jO 

2 

364 

19  56 

1 

1  1680 

3 » 

3  79 

40  1 

I 

10870 

3. 

■  5 

3o4 

i 

114/0 

377 

I 

1202  3 

4  1 2 

1958 

3 

H715 

,  9 

539 

2 

1  U/0 

39  b 

2 

1  1643 

40  1 

1959 

4 

12415 

2. 

.  9 

365 

4 

1  1635 

40  1 

3 

12273 

4  19 

671121              2  S 

12  379 

3.9 

477 

195  t 

2 

10130 

3. 

365 

2 

10095 

403 

1953 

2 

12265 

4. 

.  0 

482 

1 

I2D60 

445 

1 

1051  1 

3bD 

1954 

1 

10400 

3. 

592 

1 

12050 

404 

13244 

4H3 

672422          509  1062 

123/4 

3.4 

424 

1952 

6 

1  1644 

3. 

.  5 

40  7 

6 

1  1453 

4  16 

1953 

68 

12768 

5. 

440 

65 

126d  1 

44  b 

41 

12213 

4  36 

1954 

1  73 

12654 

3. 

,4 

443 

167 

12o04 

442 

135 

12360 

44  1 

1955 

230 

12515 

3. 

.  5 

452 

22C 

12556 

446 

Ib5 

12474 

440 

TABLE    lb. — DAUGHTEK-AVtRAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  ORfcED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATu  ONLY 

OAUGHTtR   AVERAGc   BY   SIRl  RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305— DAY  CONTtMP •   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


DAUGHTERS  RECORDS 

MI  LK 

RECORDS 

MILK 

TEST 

K  I  L  U  K  i  J  ) 

M  I  LK 

T  a* 

PAT 

NO. 

NO-  NO. 

* 

NO. 

LB. 

PL  I 

NO. 

* 

NO. 

LB  • 

LO  • 

HOLSTfc IN 

1956 

2  1 5 

1 234  1 

3. 

4 

202 

1  22  79 

433 

179 

12722 

45  5 

1957 

1 43 

I  2  1  52 

3. 

5 

4^  9 

1 25 

12185 

433 

1  24 

1  2303 

4  4  0 

1 1 7 

12554 

3  • 

b 

69 

4  3  7 

1959 

1 09 

12497 

3  . 

4 

101 

123  15 

44  7 

70 

12314 

44  5 

1 960 

1  9 

1  2450 

3  ■ 

3 

1  8 

1  1  968 

430 

5 

1  1 36P 

43  1 

87  9 1  53 

_ 

32 

4 

1947 

2 

19793 

3. 

2 

62  7 

1948 

8 

1254  9 

3. 

5 

431 

25 

1  309  0 

3. 

4 

1  1  745 

384 

1950 

3. 

4 

455 

18 

12947 

473 

1951 

zz 

306  1 

3  • 

** 

448 

39 

12752 

460 

9  7 

13312 

3 . 

4 

19  53 

3  - 

4 

116 

12415 

440 

3  I 

1  22  56 

43  7 

1 954 

■  ^ 

1  3256 

3  ■ 

3 

1  1  9 

12512 

439 

105 

12536 

44  6 

1 955 

94 

13745 

3- 

3 

12312 

43  1 

87 

11994 

19  56 

75 

13467 

3 . 

445 

6  7 

64 

1  2575 

44  4 

1957 

63 

J  ?  o  1  L 

3  a 

^ 

44  6 

120  36 

430 

56 

1  2092 

430 

1958 

3. 

3 

485 

3  1 

12011 

428 

2  6 

1  1949 

42  5 

1959 

3. 

U 

470 

39 

12540 

447 

32 

12116 

429 

1960 

3 

1  734  0 

3. 

2 

562 

3 

13893 

518 

2 

12546 

448 

88  02  1 0 

1 8  29 

1 22  33 

* 

1952 

1 

1  1800 

■ 

!: 

47  1 

1954 

2 

1  1210 

3  • 

4  1  9 

2 

1  1  950 

4  1  1 

2 

1  2045 

420 

1955 

* 

3  a 

4 

367 

12120 

402 

117  70 

39  4 

1956 

1  ^887 

3. 

U 

402 

11202 

385 

1  203'i 

4  1 4 

1957 

2 

1  1  100 

3. 

7 

404 

1 

12880 

44  7 

1 

12960 

440 

1958 

2 

9485 

\  * 

j* 

312 

1 

12320 

445 

1 

10990 

397 

1  959 

3  a 

496 

7 

14  117 

7 

13174 

4  76 

1  960 

12  195 

3. 

3 

1  2790 

440 

680/23 

2  6 

10127 

4.2 

428 

1954 

1 

8660 

3  a 

346 

1 

10900 

402 

1 

9  145 

35  1 

1955 

1  O^iV 

J, 

491 

1 

11970 

428 

19  56 

J 

4. 

6 

451 

1 

12  790 

4  74 

1957 

! 

i     k  n 

4. 

7 

509 

1 

8760 

316 

1958 

J*" 

666 

1 

1  17  10 

4  1  1 

1959 

0R7M 

433 

1 

1 09  vO 

428 

1 

1  043  1 

37  3 

8862  18 

2  4 

1)044 

3.7 

405 

1  955 

11135 

403 

2 

1  1  780 

42  1 

2 

12077 

412 

195  7 

i 

12000 

468 

1 

1  1550 

4  1  b 

1959 

i 

1  1490 

432 

| 

1  3290 

48  1 

j 

1 2829 

45  7 

886o  09 

1  3 

1  1  72  7 

3.6 

418 

1  9S5 

1 

12730 

3. 

3 

418 

I 

110  70 

40  1 

9463 

353 

1956 

13190 

3a 

7 

487 

1 

12500 

471 

1957 

i 

9260 

3- 

8 

350 

1 

9030 

335 

889d49 

79             1 6  1 

1  20U6 

3.5 

416 

1 953 

11713 

3. 

b 

412 

1  3435 

4  56 

3 

1  3708 

462 

1954 

3. 

5 

4  14 

23 

12270 

420 

17 

12358 

42  I 

1955 

ug 

ij" 

422 

47 

12651 

449 

39 

1  1778 

417 

1956 

^" 

414 

33 

11998 

430 

3  j 

12067 

42  3 

1957 

? 

1  17C< 

J* 

412 

22 

1  2662 

449 

25 

1 243  5 

440 

195B 

i 

1  9  lOK 

** 

422 

]  | 

12451 

443 

7 

12012 

430 

1  959 

6 

12467 

* 

44  1 

6 

1  3  1  48 

483 

3 

13592 

50  1 

1  960 

1 

14590 

47b 

1 

1 7040 

566 

] 

1 4573 

4  76 

gfi .  . 

Ii+  17 

1 1  700 

4.0 

4  67 

1957 

3  a 

4  74 

2 

1  3b  1 0 

48  7 

116  16 

39  8 

1  958 

6 

!  A\ 

4. 

1 

ij 

1 2288 

456 

5 

1  2297 

1959 

12 

4. 

1 

490 

9 

12476 

450 

6 

12235 

44  9 

8902  0 1 

124  285 

12 

3-6 

435 

1 952 

1  1768 

3a 

5 

402 

1  1  b  1 6 

40  1 

1953 

3o 

1275b 

3  a 

5 

445 

35 

11992 

422 

1  7 

1 238  ? 

4  58 

53 

13099 

3  a 

6 

472 

5  1 

1  33  1  1 

39 

1  2904 

1955 

!  f^rt 

50 

1 24  96 

44  3 

4  5 

1  2264 

43  7 

1956 

117  10 

3. 

5 

420 

39 

12202 

4  28 

36 

12616 

44  9 

1957 

* 

i 

3. 

6 

476 

33 

122  70 

439 

31 

12728 

452 

1958 

\m 

421 

28 

1  1928 

426 

24 

12176 

439 

1959 

i  i 

3  ■ 

■ 

5 

406 

24 

11946 

426 

2  i 

12060 

43  1 

I960 

< 

1647 

3. 

4  1  5 

1  2267 

436 

1  ^ 

1  1  36  7 

3.6 

405 

1954 

9930 

3a 

4 

328 

10665 

376 

117  37 

422 

1955 

6 

10675 

3  ■ 

5 

11903 

413 

A 

125  5  7 

442 

1 9  ^ 

3 

1  1080 

^* 

^ 

374 

10463 

359 

10312 

1957 

!  ?i  |  - 

382 

11222 

403 

5 

11534 

4  1  0 

1956 

3. 

a 

389 

12207 

457 

2 

114  2  3 

59  9 

1959 

*  < 

3863 

3. 

5 

483 

3 

13163 

460 

3 

1495  1 

5?? 

O  T  JO  **\J 

38              1 34 

1  1  626 

3.5 

403 

1952 

12040 

7 

4  1  3 

1 

1  1640 

422 

1953 

■  | 

11437 

I* 

395 

I  ) 

1  1V43 

4  1  2 

9 

1216  7 

435 

1954 

28 

1  163  1 

< 

409 

28 

12313 

436 

26 

1210  1 

40  6 

1 955 

3b 

11813 

3 

409 

34 

1  1881 

422 

29 

1200  7 

428 

1956 

23 

1244  1 

3. 

s 

440 

2  2 

12  160 

432 

2  1 

119  11 

4  1  8 

195  7 

19 

1  1617 

5 

400 

1  0 

1  1  6  1  1 

43  1 

1  6 

1  1768 

42  7 

1958 

13 

1  164b 

3. 

389 

8 

10973 

4  1  1 

8 

1  1365 

424 

1959 

3 

11747 

3. 

4 

405 

3 

12  117 

45  1 

1 

1220H 

44  i a 

1960 

1 

14540 

3. 

3 

487 

1 

1  5000 

575 

6945  15 

6  9 

1  1836 

3.5 

40  j 

1949 

1 

12840 

3. 

3 

423 

1950 

1 

7980 

3. 

2 

256 

1954 

2 

12060 

3. 

386 

1955 

1 

1  1  190 

4. 

479 

1 

12ob0 

451 

1956 

2 

8185 

3. 

8 

310 

2 

110  15 

404 

1 

13636 

493 

1957 

1 

1  1  780 

3- 

4 

400 

1 

1  1560 

382 

1 

9058 
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TABLE    I  5. — DAUGHTlR-AVeRAGE  OF  SIRES    IN   Si-RVICE   IN   ARTIFICIAL   BRECDIN.,   ORGAN I  Z  AT  I UUS — GROUPED   BY  BREED, 


BY  YEAR 

UF    FRESHcN ING- 

-RECORDS  FROM 

THIS 

SIATC  ONLY 

UADgHTEk 

AVtRAC-c 

BY   3  I  RE 

RECORD  AVERAGE  E 

Y  SIRE 

BY  Fl 

(iiSHeNIMii 

YEAR 

505  DAY 

YtARLY  HERD  AVERAGt. 

SIRl.  daughters 

FAT 

FREiH 

RECORDS  MILK 

Test 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB 

RCT 

L  ' 

YEAR 

NO.  LB. 

per. 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LO  . 

HOLS  Tc 1 N 

1960 

I  16950 

3.4 

S70 

1 

12630 

47d 

893906  1 

6 

142  72 

4  2 

1953 

l      l AAA n 

1        1  o  o  o  u 

3.6 

1954 

1  13640 

3.5 

476 

1 

1  1930 

39  1 

1 

12329 

437 

1955 

1  11930 

3.6 

426 

1 

at  io 

299 

11216 

36  5 

1956 

1  13670 

3.5 

479 

1 

12220 

445 

1957 

1  14400 

3.H 

496 

1 

13570 

464 

1958 

i  15330 

3.  1 

468 

1 

1  19  10 

452 

8939  11           1  39 

2t>6 

122  49 

3  6 

442 

1955 

6      112  13 

3.6 

400 

15317 

460 

11545 

4  1  2 

1956 

65  12150 

3.6 

438 

6  1 

12244 

442 

46 

1221  1 

436 

1957 

67  12564 

3.6 

455 

62 

I27a7 

460 

50 

12756 

459 

1958 

57  12422 

3.6 

450 

36 

12605 

456 

52 

12568 

454 

1959 

53  13077 

3.6 

46b 

52 

12687 

472 

I960 

6  12934 

3.6 

457 

( 

152  36 

49  i 

b965  04  1 

4 

12030 

3.9 

47  1 

1950 

1  12330 

3.6 

44  1 

1951 

1  12590 

4.  1 

s  14 

1952 

1  11180 

4 .  1 

465 

1953 

1  12020 

3.9 

466 

900.:  fit  12 

16 

1  1  OBU 

3.7 

403 

1957 

7  9867 

3.  1 

369 

1 

12373 

439 

6 

12225 

443 

1956 

5      1  1  b  1  0 

45  1 

$ 

13063 

469 

3 

12161 

430 

1959 

4  1326') 

3.5 

468 

4 

12685 

45  1 

900542  1 

10020 

3.2 

32  1 

1959 

1  10020 

3.2 

32  1 

1 

102o0 

574 

900862  1 

1 

1411*0 

3.  1 

443 

195  1 

1  14140 

3.  1 

445 

90 1 1 14  1 

5 

533 

1954 

1  15760 

3.b 

600 

1 

6520 

54b 

1 

9592 

392 

1955 

1      1  1220 

3.6 

42  1 

| 

8700 

302 

1 

9014 

329 

1956 

1  15270 

3.b 

38/ 

1 

102o0 

397 

1957 

1  12540 

4.2 

550 

1 

10490 

432 

1958 

1  13870 

3.8 

526 

1 

1  1430 

383 

905887  1 

1 

13370 

3.5 

464 

1959 

1  13370 

3.  5 

464 

1 

12660 

50  1 

1 

15745 

536 

904220  28 

5i» 

12764 

3  6 

456 

1955 

6  12180 

3.5 

45  1 

6 

127/8 

468 

1956 

10     12  50a 

452 

1  0 

12027 

428 

10 

1  199  1 

459 

1957 

II      1  ISO  1 

3.7 

422 

1 1 

12325 

448 

9 

1  208  7 

45  7 

1958 

11  13619 

3.8 

509 

b 

1366  1 

476 

8 

13049 

4*6 

1959 

16      1371  1 

3.6 

49  1 

16 

13552 

470 

16 

13699 

489 

904561  1 

1 

123 

3.3 

409 

1956 

1  12340 

3.3 

409 

1 

12760 

422 

905343  1* 

3.6 

1953 

1  12730 

3.3 

426 

1 

16520 

525 

1 

16633 

544 

1954 

2  10540 

3.9 

405 

2 

14525 

499 

2 

15227 

515 

1955 

1  13640 

3.4 

450 

1 

1  134? 

42  7 

905788  1 

10120 

3.3 

1959 

1  10120 

3.  3 

33o 

1 

10050 

356 

1 

13887 

496 

905995  126 

317 

13371 

3.4 

455 

1952 

10  15350 

3.4 

515 

6 

14/22 

53  1 

1953 

64  13850 

3.5 

480 

62 

12''.  58 

458 

47 

12595 

457 

1954 

64      1 3 1 5u 

3.4 

450 

64 

15167 

464 

56 

13145 

473 

1955 

59  13589 

3.4 

465 

39 

129/6 

459 

57 

13171 

468 

1956 

57  13S54 

3.5 

466 

37 

12/4  1 

44b 

47 

131el 

472 

1957 

2B  13127 

3.3 

429 

2b 

12065 

45  1 

2  7 

12599 

4  5  5 

195b 

20  13433 

3.4 

455 

12 

127  18 

459 

12 

12780 

469 

1959 

15  13595 

3.3 

445 

14 

1  I4o5 

40<! 

12 

1  1744 

4  16 

906000  35 

37 

22 

3.7 

460 

1954 

3  15563 

3.  7 

579 

3 

13543 

470 

1 

15587 

539 

1955 

4  1429o 

3.6 

535 

14 

1494  b 

5  1  4 

3 

15045 

54  1 

1956 

7  12823 

3.6 

462 

7 

1395  1 

476 

/ 

14259 

493 

1957 

16  12919 

3.7 

479 

IS 

1  3755 

489 

14 

14131 

499 

1958 

10  12924 

3.7 

478 

9 

1  2249 

455 

8 

1273  1 

4  /6 

1959 

14      12  111 

3.  7 

456 

14 

1  1247 

406 

1  1 

1  138b 

428 

1960 

3  12860 

3.9 

494 

3 

1  15/3 

456 

906/29  17 

1*3 

1187  1 

3.4 

402 

1949 

3  12853 

3.5 

450 

1950 

3  14500 

3.2 

472 

195  1 

7  12583 

3.5 

440 

1 

15290 

553 

1  952 

8      1 1 c9 1 

3.5 

404 

3 

1  3560 

486 

1953 

7      12  16  7 

3.4 

4  15 

6 

12  192 

443 

2 

12966 

438 

1954 

6      1  1  0  1  7 

3.4 

3/5 

5 

10/67 

400 

4 

1  1309 

422 

1955 

4  12120 

3.2 

391 

4 

12595 

457 

4 

1  1949 

4  ;7 

1956 

4  955c 

3.5 

3ls 

3 

11177 

40  1 

4 

1  1  197 

4  12 

1957 

1  12720 

3.  z. 

423 

1 

117/0 

42  / 

1 

1  1009 

40C 

906710  1 

13970 

3.6 

499 

1957 

1  13970 

3.6 

499 

1 

14940 

53  6 

1 

12960 

477 

9078/3  119 

267 

1  16C3 

3.4 

399 

1953 

52  11726 

3.4 

396 

50 

12346 

456 

37 

1  1  / \' 

4.  3 

1954 

59  11415 

5.4 

393 

54 

1  1  796 

4  1  / 

47 

1  1893 

415 

1953 

4  /  12352 

3.4 

4  1  9 

42 

124/0 

438 

40 

1  I95H 

428 

1956 

45  12224 

5.4 

4  18 

4  1 

12  1  59 

427 

4  1 

1  197  1 

4/3 

1957 

32  1203c 

3.5 

4  1  7 

27 

124*4 

448 

28 

12551 

4  '.8 

1958 

20  12/34 

3.5 

442 

15 

15164 

465 

12 

1354? 

4/  1 

1959 

10  12926 

5.5 

451 

9 

12202 

466 

9 

12600 

459 

1960 

2  15I0D 

3.5 

519 

2 

137  10 

446 

1 

14573 

4  lb 

9062112  2 

5 

13590 

3.5 

466 

195  1 

2  1341b 

3.  5 

46  7 

13900 

485 

1952 

1  1578U 

3.3 

$2  r 

1 

1  14o0 

426 

1953 

1      IS  100 

3.3 

>G0 

1 

1  1790 

4  10 

1 

12219 

455 

1955 

1  16000 

3.  3 

55b 

1 

14030 

46  1 

15614 

4/6 

TABLE    lb. — DAUGHTER-AVlRAGE  OF   SIRES    IN   SlRVICc   IN   ARTIFICIAL   BRLLOING  ORGAN 1 1  AT  1  UN5 — GROUPED   BY  OKCEU, 
BY   YEAK   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVLRAGt 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   DY  SIRE 

BY 

FRLiHLNlNG 

YLAK 

305-UAY 

CONTlMi 

.  AV. 

YlArly  Herd  average 

SIRE  DAUGHTERS 

RELORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

ktCORUS 

MILK 

FAT 

NO.  NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

L8. 

PC  T  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

L8. 

LB. 

HOLSTE IN 

VOBBOl  b4 

161* 

1  199B 

3.6 

1*27 

1951 

1 

174  30 

3.6 

622 

1952 

1  6 

12220 

3.6 

442 

7 

12407 

430 

1953 

14 

12306 

3 .  b 

424 

1  3 

12  155 

429 

9 

1  175  1 

4  13 

1954 

21 

12424 

3.6 

442 

1  / 

12^7  1 

43? 

14 

12522 

458 

1955 

29 

12269 

3.6 

443 

26 

12640 

443 

18 

124/2 

438 

1956 

27 

1  107  1 

3.6 

400 

25 

I23o4 

442 

22 

12290 

455 

1957 

1 7 

114  14 

3.5 

399 

16 

11/18 

4?5 

16 

119/1 

427 

1958 

1 9 

1  1  1 4  6 

3.5 

391 

15 

119/7 

419 

1  5 

11582 

1959 

1  7 

12720 

3.5 

446 

17 

13  166 

4/4 

15 

12840 

46  3 

1960 

3 

12217 

3.  1 

385 

12043 

450 

134  29 

909428  191 

380 

121*12 

3.5 

434 

1954 

12251 

3.6 

446 

6 

15245 

469 

0 

12724 

473 

65 

1  304  3 

3.6 

57 

1282b 

45b 

1956 

74 

12284 

3.6 

156 

70 

12260 

438 

62 

12833 

460 

1957 

71 

1  I99U 

3.5 

421 

66 

12254 

457 

63 

12365 

4  4  1 

1958 

7a 

12762 

3.5 

44  1 

6  1 

12825 

460 

5  1 

12936 

463 

1959 

73 

129  1  1 

3.3 

453 

70 

12609 

460 

58 

128  16 

466 

I960 

12 

1  3542 

3  •  b 

46  1 

12 

1  30  3  1 

483 

6 

12735 

4/6 

910774  1 

1 

18090 

3.2 

576 

195  1 

1 

1  B09  0 

3.2 

576 

1 

1  1940 

3B0 

111 

25  7 

1291*9 

3.6 

23 

12979 

3.0 

17 

1  199  5 

4  ,5 

1951* 

58 

12744 

3.6 

453 

36 

12120 

422 

44 

1  1991 

429 

58 

1  2950 

3.6 

48 

12040 

4>»6 

1956 

3b 

12506 

3.0 

448 

34 

1  1302 

412 

31 

12086 

4?b 

1957 

25 

1208  1 

3.6 

430 

24 

1  1955 

4  19 

23 

1  1763 

423 

1958 

32 

1  3449 

3.5 

4/7 

29 

1  1  V  3  8 

42/ 

2  3 

1205/ 

1959 

24 

14  032 

3.6 

507 

24 

I29o0 

469 

22 

12680 

450 

I960 

2 

1  5  790 

3.8 

594 

2 

14265 

552 

1 

12764 

44  1 

913988  1 

1 

150D0 

3.  1 

i*6b 

1958 

1 

1  5080 

3.  1 

465 

1 

1  1590 

406 

9973 

3.6 

1378  0 

3.5 

| 

1  122/ 

3/1 

1956 

66  10 

5.6 

235 

1 

B4K0 

276 

1 

897  1 

299 

1957 

J 

10980 

4.0 

458 

1958 

9773 

3.7 

363 

1  1460 

42b 

2 

1079  1 

362 

1959 

1334  0 

3.3 

447 

1 

1  1920 

534 

1 

1346? 

556 

920541  1 

2 

I  37  1 0 

i+.O 

5Ub 

1957 

13  1/0 

3.8 

494 

1 

14750 

538 

1 

15783 

583 

1958 

1  4250 

4.2 

596 

925749  4 

IS 

13321* 

3.7 

488 

1948 

13510 

3.3 

446 

j 

18680 

3.4 

6  1  1 

1951 

13430 

3.8 

509 

1 

1  1400 

4  14 

1952 

12530 

3.7 

455 

2 

10  195 

394 

1954 

2 

12340 

3.  / 

450 

2 

9130 

326 

2 

10726 

393 

1955 

3.6 

448 

2 

12295 

44/ 

2 

1030  1 

573 

1956 

I  3600 

3.5 

470 

2 

10320 

342 

2 

10829 

39b 

1957 

2 

13/95 

3.  7 

508 

2 

10/75 

40  1 

2 

1  1347 

400 

1959 

1 

18000 

3.b 

o35 

9257b0  1 

7 

16756 

3.1* 

565 

1950 

3.3 

59  1 

1  7020 

3-2 

362 

1953 

| 

17080 

3.4 

5b3 

1 

12  120 

4  18 

j 

102  13 

1954 

1 

16390 

3.b 

368 

1 

1  IlioO 

4  15 

1  1445 

59/ 

1953 

1  7  '  Q0 

3.5 

569 

1 

9i00 

338 

| 

1  I84R 

42  1 

1 Inur 

3.3 

595 

1 

10399 

37? 

1957 

5040 

3.3 

300 

1 

1310? 

465 

924097  i 

1 

19270 

3.5 

666 

1954 

1  ° 

3.3 

666 

1 

13500 

466 

I  1557 

3.6 

1  1860 

3.7 

1957 

! 

8/20 

3.7 

32  3 

1 

14280 

506 

1958 

1 

14090 

3.5 

490 

92bl44  1 

1* 

1  660b 

3.5 

583 

1954 

19b60 

3.3 

653 

1 

15050 

495 

1955 

1/2  30 

3.3 

566 

1 

13  140 

48b 

1956 

1  b43  0 

3.9 

o03 

1 

14600 

50  1 

4  7  j 

1  4200 

3.6 

1  3  7  50 

1 

14759 

4// 

Q'i-<i,  j  in 

1  1300 

3.5 

3 

11557 

3.  5 

2 

1  1745 

4  1  3 

1955 

3.7 

366 

2 

1  1425 

450 

2 

12530 

46? 

b 

J 

3.  5 

4 

1  1404 

40  j 

1957 

» 

1  1  62  3 

3.6 

4  16 

4 

10590 

388 

4 

12476 

453 

1958 

3.7 

*78 

1959 

2 

12  I8U 

3.4 

409 

2 

13230 

460 

I 

15794 

5  >7 

926861*  1 

1 

1  2  BOO 

3.7 

471* 

IV47 

1 

12B00 

3.7 

4/4 

929161  1 

1 

1 5Si;o 

1*  •  0 

549 

1959 

1 

13580 

4.0 

_>4  9 

1 

130  70 

473 

14148 

50  1 

929717  142 

261 

1  11*22 

3.6 

1*03 

195? 

1 

I4S40 

3.L 

33/ 

1953 

16 

1  1093 

3.6 

402 

15 

12459 

442 

13 

12/33 

4'i9 

1954 

48 

1  138b 

3.5 

402 

4/ 

1238  1 

44/ 

2b 

12253 

445 

1955 

63 

1  1533 

3.6 

4  1  1 

62 

127/8 

450 

51 

1254  / 

4/,  4 

1956 

52 

1  I486 

3.0 

415 

46 

12517 

44  7 

47 

12769 

456 

1957 

3  1 

12220 

3.  b 

423 

27 

I2o35 

45  1 

25 

12529 

449 

195b 

23 

12222 

3.0 

44  1 

14 

12446 

446 

13 

12  156 

4  !5 

1959 

22 

1  193b 

3.  5 

4  14 

22 

1219  7 

437 

1? 

1253B 

44  b 

I960 

10846 

3.6 

386 

5 

I20O8 

425 

2 

10350 

3/1 

TABLE    13. — UAUGHTtK-AvLRAGE   UF   SIRES   IN  StRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGAN  I L  AT  I ONS — GROUfrD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAOgHTER  AVtRAGt   BY   :>  I  RE  RECORD  AVER \G£   BY   3IRL   JY  FRcSHENlNG  YEAR 

305-dAY  CONTcMP.   Av.   YcAKLY  HERO  AVERAGE 


SIR*.  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

records 

MILK 

TEb 

T 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RLCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

per 

LB. 

NO. 

L8. 

L3. 

NO. 

LB. 

LJ. 

HOLSTL IN 

930692 

2 

2 

10385 

4.5 

453 

1957 

1 

6610 

4. 

7 

314 

1 

1  I9o0 

439 

1 

1  1292 

420 

1959 

1 

14  160 

4. 

2 

59  1 

1 

14,00 

556 

1 

13745 

536 

9332 12 

2 

2 

d945 

3.8 

331 

1956 

2 

8945 

3. 

8 

33  1 

2 

10585 

384 

2 

9875 

388 

935695 

107 

231 

12051 

3.7 

44  1 

IV53 

3 

12880 

3. 

2 

4  1  1 

3 

10927 

396 

1954 

53 

12740 

3. 

t 

465 

50 

123  13 

436 

41 

1  1556 

403 

1955 

54 

1  236  1 

3. 

0 

4o3 

52 

12363 

433 

38 

12582 

41(4 

1956 

42 

1  1339 

3. 

7 

423 

42 

12562 

44  3 

40 

12522 

440 

1957 

39 

1  1236 

3. 

7 

417 

38 

12454 

442 

30 

12  130 

45  1 

1958 

22 

1212U 

3. 

7 

446 

1  6 

1  32  74 

4  7  1 

1  4 

1294  3 

456 

1959 

16 

12229 

3. 

7 

449 

1  5 

12578 

459 

14 

12776 

457 

1960 

2 

13940 

3. 

5 

486 

2 

1  36  10 

44  7 

1 

14573 

476 

935783 

236 

372 

1  17.13 

3.8 

437 

1955 

1  9 

12635 

3. 

7 

472 

1  8 

I32t>2 

478 

14 

12327 

47  1 

1956 

45 

1  1  533 

3 . 

7 

423 

40 

1  2782 

455 

35 

12762 

463 

1957 

56 

11515 

3. 

7 

430 

49 

12630 

448 

46 

12367 

442 

1958 

89 

1  1849 

3. 

7 

437 

73 

12730 

453 

62 

12746 

454 

1959 

145 

1  1875 

3. 

8 

446 

140 

122  19 

447 

1  19 

12463 

450 

I960 

18 

1  2884 

3. 

5 

4  72 

15 

12441 

449 

6 

12610 

454 

9367 16 

1 

2 

1  1920 

3.7 

432 

1956 

1 

9450 

3. 

fa 

363 

1 

9590 

34  1 

1 

1  1238 

4  I  7 

1957 

1 

1  4390 

3. 

5 

300 

1 

10  19  0 

383 

1 

9025 

334 

940424 

1 

1 

1 1030 

3.2 

351 

1959 

1 

1  1  030 

3. 

351 

1 

10960 

4  19 

1 

8938 

3  17 

941567 

4 

10 

94  10 

4.0 

363 

1953 

1 

8990 

3. 

9 

350 

1 

1  1360 

4  10 

1 

10213 

374 

1954 

1 

9180 

3. 

6 

335 

1 

12130 

39  3 

1 

1030  1 

344 

1955 

2 

10605 

3. 

7 

389 

2 

14340 

473 

2 

12028 

43  1 

1956 

3 

9643 

3. 

9 

368 

11847 

420 

1 

1297  1 

462 

1958 

2 

14510 

3. 

6 

5  16 

2 

13095 

478 

2 

12546 

467 

1960 

1 

14660 

4. 

1 

597 

1 

1  2900 

520 

1 

1  3533 

49  1 

9U 1809 

1 

2 

10390 

3.5 

365 

1953 

1 

8990 

3  • 

5 

312 

1 

10210 

326 

1954 

1 

11790 

3. 

5 

4  1  7 

1 

1  17  70 

392 

943293 

4 

6 

12608 

3.6 

457 

1V53 

2 

1  1655 

3. 

4 

399 

2 

12210 

414 

1 

13429 

444 

1954 

1 

1  746G 

3. 

7 

652 

167  70 

513 

15729 

506 

1955 

1 

15770 

4. 

3 

680 

J 

13298 

449 

1956 

I 

9920 

3. 

9 

383 

1 

12250 

436 

1 

1200  1 

462 

1957 

1 

14880 

3. 

5 

318 

943749 

4 

4 

11643 

3.8 

440 

1958 

1 

9770 

3. 

6 

351 

1 

1  1070 

384 

1 

10235 

36  1 

1959 

3 

12267 

3. 

9 

4  70 

3 

11083 

406 

2 

1  1266 

425 

9462  50 

2 

3 

9  76b 

4.0 

38 7 

1957 

2 

8475 

4  ■ 

1 

346 

2 

1  16  9  5 

407 

' 

12110 

423 

1958 

1 

12890 

4. 

0 

513 

949094 

2 

6 

1  1408 

3.9 

453 

1954 

2 

1  1085 

3. 

b 

432 

1 

12660 

466 

1955 

1 

15310 

4. 

5 

696 

1  956 

1 

1  5880 

4  ■ 

658 

1 

10690 

40  1 

1957 

1 

15510 

4. 

0 

624 

13600 

458 

1 

11183 

392 

1958 

1 

1  6930 

3. 

9 

666 

1 

13740 

493 

1 

12644 

447 

9491 56 

1 

,  Jy 

1  1480 

3.7 

427 

1960 

1  1480 

3. 

7 

427 

9491 59 

19 

20 

1  1979 

3.5 

415 

1957 

2 

1  0300 

3. 

8 

393 

2 

13310 

508 

2 

13494 

498 

1958 

7 

1  1587 

3. 

5 

405 

5 

1  1696 

430 

2 

1  1683 

436 

1959 

10 

1258  1 

3. 

5 

432 

9 

12642 

452 

3 

12534 

448 

I960 

1 

1  0460 

3. 

2 

333 

1 

12930 

434 

1 

1  1456 

40  1 

950390 

42 

94 

13318 

3.4 

455 

1950 

3 

12770 

3. 

6 

451 

1 

12130 

403 

195  1 

6 

1  0933 

3. 

6 

392 

i 

1  1  6  1  0 

409 

1952 

17 

1418  1 

3. 

4 

487 

14 

12832 

453 

1953 

14 

13949 

3. 

5 

490 

14 

13341 

467 

12 

13058 

463 

1954 

13 

13602 

3. 

5 

468 

13 

12742 

448 

9 

12989 

458 

1955 

12 

12871 

3. 

4 

438 

1  1 

13099 

452 

10 

12469 

439 

1956 

12 

13105 

3. 

3 

434 

12 

12V  13 

442 

1  1 

1250  1 

426 

1957 

6 

1  099b 

3. 

3 

359 

6 

1 1  1  10 

372 

6 

1  1560 

390 

1958 

5 

1  3658 

3. 

4 

458 

4 

12328 

430 

3 

1  1659 

423 

1959 

5 

14884 

3. 

503 

5 

13094 

452 

5 

12097 

4  14 

1  960 

1 

15190 

3. 

2 

490 

1 

1  4230 

489 

95039 1 

16 

30 

11121 

3.4 

376 

1954 

6 

12b8b 

3. 

3 

422 

6 

13223 

459 

5 

13887 

524 

195S 

9 

10716 

3. 

5 

373 

9 

12556 

440 

6 

12490 

45  1 

1956 

6 

9762 

3. 

5 

346 

6 

12138 

429 

6 

12601 

456 

1957 

4 

10290 

3. 

4 

354 

4 

1  1395 

400 

4 

10919 

376 

1958 

3 

8957 

3. 

4 

3C7 

3 

92*3 

334 

3 

9370 

340 

1959 

2 

12790 

3. 

5 

448 

' 

144^0 

555 

2 

114  07 

42  1 

950648 

1 

1 

12040 

3.4 

405 

1954 

1 

12040 

3. 

4 

405 

1 

124  30 

448 

950704 

301 

508 

12669 

3.6 

451 

1955 

36 

13156 

3. 

b 

463 

35 

12633 

454 

28 

12505 

445 

1956 

94 

13196 

3. 

5 

468 

85 

12823 

463 

80 

1253  1 

449 

1957 

1  12 

12467 

3. 

6 

446 

10  1 

12655 

456 

64 

1271  1 

458 

1958 

120 

12858 

3. 

6 

456 

9  1 

1259  1 

454 

77 

12444 

451 

1959 

125 

12833 

3. 

6 

457 

120 

12652 

46  1 

1 00 

12955 

469 

1960 

21 

1  1883 

3. 

7 

438 

19 

1  1983 

435 

5 

12352 

451 

950725 

4  72 

79) 

12725 

3.6 

453 

1954 

3 

13897 

3. 

7 

507 

3 

1  1853 

40  7 

1955 

85 

12716 

3. 

6 

452 

82 

127  36 

44  6 

66 

12320 

432 

1956 

142 

12860 

3. 

6 

460 

135 

125  12 

444 

1  16 

12833 

459 

1957 

130 

12714 

3. 

6 

451 

120 

12393 

439 

1  1  1 

12677 

452 

1958 

164 

12559 

3. 

6 

448 

126 

12680 

456 

1  18 

12642 

453 

1959 

227 

12814 

3. 

6 

458 

220 

12429 

453 

166 

12848 

465 

1960 

40 

13438 

3. 

6 

485 

36 

122  76 

464 

1  1 

12488 

463 

951104 

1 

2 

7260 

3.3 

241 

1958 

1 

8710 

3. 

4 

294 

1 

13200 

509 

1959 

1 

5810 

3. 

2 

187 

1 

12390 

443 

1 

1  1500 

410 

OHIO 


44  7 


TABLE    15. — DAUGHTtR-AVERAGE  OF  SIRES    IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


305-DAY  CONTlMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVuRAjE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESh 

RcCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLSTEIN 

952029 

3 

3 

14530 

3.5 

50o 

1958 

1 

12050 

3.5 

4  1  8 

1  1340 

423 

1 

1  5636 

459 

1959 

2 

15770 

3.5 

550 

2 

I47jO 

510 

140  17 

50  1 

952421 

1 

10890 

3.8 

4  10 

1959 

I 

1  0890 

3.8 

410 

952003 

1 

3 

1  1377 

3.7 

42  1 

1954 

1 

1  1970 

3.4 

403 

1955 

1 

1  1780 

3.9 

459 

1956 

1 

10380 

3.9 

40  1 

954461 

9 

1  1 

10905 

3.7 

39  7 

1956 

1 

10770 

4.4 

4  74 

1 

11130 

403 

1 

1  3462 

474 

1  957 

2 

1  0640 

4.0 

420 

2 

11375 

428 

2 

13106 

483 

195b 

2 

10300 

3.9 

397 

2 

1  1  700 

473 

2 

1  1424 

436 

1959 

6 

1  1047 

3.5 

385 

6 

12070 

423 

4 

12546 

449 

9546  75 

1 

1 

1  1  790 

4.0 

472 

1  957 

1 

1  1790 

4.0 

472 

1 

1  5490 

565 

1 

1  2960 

4  7  7 

9549  32 

1 

1 

8890 

3.6 

3  19 

1953 

1 

8890 

3.6 

3  1  9 

955493 

70 

100 

12  158 

5.7 

453 

1955 

12320 

3.5 

40  1 

1 

1  4660 

5  1  3 

t 

I  578  3 

52  5 

1956 

9 

12583 

3.8 

472 

1 

13310 

469 

6 

14203 

493 

1957 

18 

12569 

3.7 

464 

14 

13090 

465 

1  1 

1323? 

463 

1958 

29 

1  1  74  1 

3.  7 

438 

26 

13105 

472 

1  9 

12587 

454 

1959 

39 

12420 

3.7 

462 

31 

12922 

464 

29 

13053 

467 

I960 

4 

12490 

3.9 

483 

4 

13178 

477 

1 

15116 

566 

95&047 

46 

75 

13526 

3.5 

471 

1955 

5 

13578 

3.5 

469 

5 

13024 

488 

5 

13625 

496 

1956 

13 

138  IB 

3.5 

482 

1  1 

13104 

4  77 

1  1 

1  233  1 

452 

1957 

20 

1  2974 

3.5 

454 

17 

13434 

476 

15 

12742 

462 

1958 

14 

14609 

3.4 

496 

12 

13543 

472 

8 

13381 

475 

1959 

20 

13403 

3.6 

477 

1  9 

1  2  753 

466 

1  9 

12570 

450 

1960 

3 

15683 

3.4 

529 

3 

12407 

437 

1 

12055 

450 

9567  lit 

1 

2 

12015 

3.5 

42  1 

1958 

1 

12830 

3.7 

480 

1 

12150 

4  5  1 

1959 

1 

1  1200 

3.2 

36  1 

1 

10130 

388 

956782 

1 

1 

12740 

5.4 

433 

1959 

1 

12740 

3.4 

433 

1 

10090 

366 

1 

10431 

373 

9591(66 

, 

2 

1  1  330 

2.9 

324 

1  956 

1 

11190 

3.0 

532 

1 

14O30 

537 

1 

12579 

4  39 

1957 

1 

1  1470 

2.7 

315 

1 

1  127  1 

393 

V663 1 1 

1 

2 

13220 

3.7 

480 

1955 

1 

14270 

3.6 

50b 

1 

13230 

457 

1950 

1 

12170 

3.7 

451 

1 

131  10 

44  7 

960362 

10 

20 

12536 

5.5 

440 

1954 

1 

14110 

3.5 

497 

1 

1  1360 

429 

1 

114  12 

4  36 

1955 

4 

1  1533 

3.  7 

4  1 8 

4 

1  34  70 

48  1 

4 

11562 

4  1  5 

1956 

5 

12446 

3.4 

42  3 

5 

12640 

439 

3 

1  2234 

43  7 

1957 

4 

1  I73U 

3.3 

389 

4 

12793 

438 

4 

12031 

42  1 

1958 

2 

1  3230 

3 .  1 

4  1  4 

1 

13100 

497 

1 

118  16 

434 

1959 

13067 

5.  b 

496 

3 

12633 

46  3 

2 

11500 

42  1 

1  960 

1 

10170 

3.2 

323 

1 

9300 

322 

9664  7 1 

1 

1 

12450 

5.8 

47  1 

1  958 

1 

12450 

3.8 

47  1 

1 

14600 

547 

1 

13429 

498 

967B73 

21 

25 

123  15 

5.5 

42  7 

1957 

3 

11107 

3.5 

364 

3 

1  2  790 

45  1 

3 

12419 

449 

1958 

7 

13057 

3.4 

44  7 

7 

1  1639 

4  1  6 

6 

12  185 

436 

1959 

1  4 

1  2  1  7o 

3.4 

420 

1  4 

12226 

4  39 

1  3 

12623 

458 

1  960 

1 

14730 

3.5 

516 

' 

1  2990 

522 

1 

1  3222 

463 

968344 

23 

39 

1  1  598 

3.8 

434 

1955 

4 

12530 

3.  b 

472 

4 

1  39S0 

494 

4 

I  3909 

48  1 

1956 

8 

10895 

3.b 

405 

6 

12215 

427 

8 

12479 

437 

1957 

6 

1  1233 

4.0 

438 

6 

124  10 

4  1  7 

6 

12393 

437 

195b 

7 

12409 

4.0 

499 

5 

132  14 

463 

6 

1  2250 

446 

1959 

14 

1  1756 

3.7 

455 

1  3 

12616 

446 

1 2 

1  347  3 

474 

969667 

34 

47 

12436 

3.7 

46  1 

1954 

1 

12  960 

3.5 

459 

* 

11170 

430 

1 

1  544  0 

486 

1955 

1 

16950 

3.5 

598 

1 

1  46  30 

522 

1 

1457  3 

52  1 

1956 

6 

1211S 

3.7 

45  1 

0 

13E10 

497 

4 

13407 

477 

1957 

6 

1256c 

3.o 

459 

6 

133  18 

477 

5 

14305 

502 

1958 

13 

1259  7 

3.  7 

466 

9 

13871 

503 

8 

1  3608 

48  3 

1959 

16 

12356. 

3.  7 

4b  1 

16 

129  19 

469 

16 

13054 

468 

I960 

4 

1  1480 

3.7 

435 

4 

12360 

446 

1 

14366 

509 

969669 

2S 

37 

12751 

3.7 

464 

1955 

3 

1  536  1 

3.4 

d2  1 

5 

12950 

433 

2 

15  19S 

5  1  5 

1956 

5 

12030 

5.6 

432 

3 

16307 

57  1 

2 

1  4590 

499 

1957 

4 

12613 

5.6 

457 

2 

9360 

356 

1 

14029 

49  1 

195o 

5 

1  I960 

3.  b 

459 

4 

1  19  75 

424 

3 

12332 

442 

1959 

16 

12909 

3.7 

469 

15 

12037 

44  1 

12 

12753 

4o4 

1960 

6 

13870 

3.7 

312 

4 

13S78 

506 

2 

13587 

508 

9727  12 

1 

2 

10  155 

3.8 

388 

1957 

1 

1  1  760 

3.6 

451 

1 

1  1240 

4  19 

1 

1  1292 

4^0 

1958 

1 

8550 

3.b 

325 

97al 37 

23 

38 

12255 

3.5 

425 

1955 

2 

1367  3 

3.5 

470 

2 

12  190 

446 

2 

1  181  1 

426 

1956 

6 

12  173 

3.4 

415 

6 

12  1  IC 

429 

5 

12559 

446 

1957 

9 

12874 

3.5 

445 

9 

12  1  70 

4  19 

6 

1  1967 

420 

195b 

10 

1  2708 

3.4 

427 

8 

13404 

468 

7 

12043 

423 

1959 

10 

12838 

3.  5 

447 

1  0 

13196 

473 

7 

14  114 

503 

I960 

1 

10750 

3.7 

593 

1 

10390 

387 

975683 

33 

42 

12502 

3.6 

451 

1956 

4 

12230 

3.6 

437 

4 

132o3 

472 

3 

13171 

470 

TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   ;>  I  RE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE  BY  FRLSHLNING  YEAR 

iOb-UAY  CONTLMP.  AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIkE  uAUGHTEKS 

RECORDS 

M  I  LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  ECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

Lb. 

PCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB  - 

HOLS  TE I N 

1957 

9 

12723 

3B 

44b 

1  3  186 

455 

7 

12514 

428 

1958 

16 

1246& 

3 

■j 

457 

|  3 

127  18 

465 

1  \ 

1  2839 

450 

W59 

1 2 

1 289U 

3, 

a 

464 

I  1 

1  2  196 

447 

1  j 

1  2487 

450 

1960 

12620 

3. 

6 

454 

1 

10490 

395 

97S892 

20  1 

298 

12751 

3.7 

U  72 

1956 

1)9 

1  2242 

3. 

446 

49 

124  13 

444 

43 

1  1899 

430 

1957 

6 1 

1216  7 

3. 

7 

450 

57 

12171 

443 

52 

12082 

43b 

1958 

70 

13385 

3. 

7 

488 

56 

12930 

463 

49 

1  2560 

45  1 

1959 

95 

13334 

3. 

502 

9  1 

12/69 

467 

72 

1  29  16 

476 

1960 

23 

1  2950 

3. 

o 

489 

22 

1  3338 

492 

16 

12655 

472 

9767 10 

539 

680 

12228 

3.7 

U  1)5 

1956 

1 

14480 

4 

488 

1 

12060 

432 

1 

12677 

453 

1957 

70 

1197  1 

3. 

435 

65 

12892 

470 

55 

1  3139 

474 

1958 

19b 

1232b 

3. 

7 

449 

138 

123  12 

467 

12  1 

12490 

4  58 

1959 

31)  1 

1  2304 

3. 

6 

447 

323 

12609 

459 

272 

12800 

466 

1960 

73 

12  168 

3. 

7 

448 

68 

12257 

444 

22 

12926 

470 

97o«  0 1 

6 

20 

13101 

4.0 

51b 

1954 

1 

1  05  1  U 

4_ 

4  79 

1 

137  10 

466 

1 

1  3483 

476 

1955 

1) 

1283b 

1) . 

3 

544 

4 

12835 

445 

4 

12415 

444 

1956 

5 

1233b 

4  . 

0 

494 

5 

12364 

434 

5 

12679 

446 

1957 

5 

1049b 

4  . 

2 

43b 

4 

12128 

41b 

4 

12276 

432 

1958 

3 

15060 

4. 

2 

639 

2 

1  3690 

448 

2 

1  188  1 

414 

1959 

2 

15465 

4. 

C 

616 

2 

13490 

464 

2 

1369  1 

477 

9771  10 

7 

8 

KJiiU 

3.7 

390 

1956 

| 

7900 

3. 

4 

265 

1 

129b0 

489 

1958 

| 

1  1  790 

3. 

6 

429 

1 

1  I6b0 

409 

1959 

11150 

3. 

8 

426 

6 

1  1  192 

415 

6 

1043  1 

373 

97b/  SO 

56 

87 

1  1  740 

3.7 

1)32 

1955 

.5 

12003 

I4, 

47/ 

3 

12207 

445 

3 

12717 

455 

1956 

19 

1248/ 

3. 

454 

1  7 

12635 

454 

10 

12898 

458 

1957 

23 

1  1032 

3. 

7 

408 

2  1 

12600 

450 

19 

124  12 

446 

1958 

22 

1  186b 

3. 

7 

437 

1  3 

12382 

446 

13 

12256 

434 

1959 

18 

12476 

3. 

1 

463 

18 

12282 

448 

16 

12573 

459 

I960 

2 

1  376b 

3. 

7 

513 

2 

12140 

413 

1 

13385 

436 

98 1308 

8 

8 

102  16 

3.7 

375 

1958 

9080 

3. 

7 

33b 

1959 

7 

10379 

3. 

7 

380 

6 

130b3 

464 

2 

13506 

50  1 

98 14 33 

55 

1  10 

12678 

3.7 

U65 

1953 

| 

1  454  0 

3, 

y 

b63 

1 

13320 

463 

1 

1  1249 

382 

1951) 

1 9 

12555 

3. 

6 

4b5 

19 

122b6 

432 

15 

12495 

452 

1955 

28 

12210 

3. 

7 

446 

27 

12285 

438 

23 

12503 

444 

1956 

19 

12514 

3. 

445 

1  7 

12544 

441 

15 

12964 

459 

1957 

14 

12269 

3 , 

427 

14 

1  1583 

413 

12 

1  1293 

406 

1958 

12 

1422  3 

3. 

6 

b!2 

9 

12587 

444 

9 

12920 

458 

1959 

|  7 

1  3045 

3. 

7 

482 

16 

12654 

448 

1  1 

13422 

473 

9840  75 

1 

12320 

3.3 

U03 

1959 

| 

12320 

3, 

403 

1 

9350 

320 

1 

86  1  1 

293 

V84  7  99 

15 

1  2464 

3.7 

1|62 

1957 

| 

10730 

1 

443 

1 

144  70 

563 

| 

1  2666 

494 

1958 

13 

12769 

3. 

462 

10 

12922 

459 

10 

1  1623 

415 

1959 

28 

12110 

3. 

3 

455 

25 

1  2440 

447 

2  1 

12403 

447 

I960 

3 

13237 

3, 

7 

489 

3 

1  3/33 

532 

3 

1366  1 

489 

981803 

3 

4 

9920 

3.7 

383 

1958 

1337  0 

3. 

8 

503 

1 

15460 

574 

1 

13516 

480 

1959 

2 

1  3435 

4. 

539 

2 

1  1945 

428 

2 

14344 

52  5 

I960 

\ 

2810 

3. 

1 

87 

5510 

171 

98  7085 

7 

1  3 

1  4460 

3. it 

1)8  1 

1953 

. 

13910 

3, 

ll 

473 

I 

1  6400 

520 

1 

16633 

544 

1951) 

5 

15144 

3a 

498 

5 

14b  10 

490 

5 

15491 

528 

1  955 

2 

1  156b 

3, 

4  1  3 

2 

12350 

449 

2 

12704 

449 

1956 

| 

10360 

3# 

£ 

3/4 

1 

12940 

453 

1  1816 

423 

1957 

1  307U 

3. 

3 

428 

1  1610 

409 

1 

1  1347 

397 

1958 

| 

9490 

3. 

4 

324 

1 

1  1  170 

408 

1 

I038P 

374 

1959 

1  1990 

3. 

5 

419 

1 

1  I2b0 

395 

1 

1  140  1 

400 

I960 

| 

11310 

3. 

5 

396 

1 

10460 

363 

1 

1  1510 

408 

990bb9 

1 

17930 

It.  1 

729 

1955 

1 

17930 

i^. 

I 

729 

1 

1  3870 

509 

99171)1 

367 

52  7 

12385 

3.  6 

1)1)2 

1955 

1  3 

12903 

3. 

7 

482 

1  3 

1  2  1  52 

438 

10 

12773 

454 

1956 

49 

12613 

3. 

5 

444 

49 

12139 

431 

45 

12894 

471 

1957 

79 

1  1605 

3, 

4  1  7 

68 

12262 

433 

59 

1228  1 

4  5  7 

1958 

135 

12811 

3B 

t 

452 

106 

1  2604 

456 

89 

123  lb 

444 

1959 

2  13 

12394 

3B 

A 

446 

207 

1  2466 

456 

1  63 

12685 

459 

1960 

38 

13064 

3# 

467 

3  1 

12976 

468 

13 

126  1  7 

450 

992370 

106 

162 

1  141b 

3.7 

4  18 

1955 

11657 

3. 

6 

4  15 

6 

13165 

458 

4 

13407 

451 

1956 

30 

1  098o 

3. 

7 

407 

30 

12270 

442 

28 

1  1 90H 

429 

1957 

44 

10963 

3. 

6 

399 

42 

12426 

446 

39 

1212a 

439 

1958 

42 

12145 

3. 

7 

453 

34 

1  2428 

454 

30 

12197 

44  1 

1959 

36 

1199b 

3. 

7 

446 

33 

12948 

47  1 

28 

13111 

482 

I960 

4 

12450 

3. 

5 

436 

3 

I3bb3 

510 

2 

14274 

539 

992857 

1  19 

157 

12385 

3.7 

U5l) 

1956 

4 

12105 

3. 

6 

436 

3 

12203 

447 

3 

1  1761 

426 

1957 

32 

12468 

3. 

7 

456 

27 

l2o  19 

456 

23 

12335 

446 

1958 

47 

1  1936 

3. 

7 

442 

31 

1247  1 

448 

3  1 

12522 

450 

1959 

58 

12500 

3. 

7 

4511 

5/ 

I2b33 

46  1 

47 

12936 

466 

1960 

16 

13933 

3. 

.7 

512 

15 

13178 

48  :> 

4 

12944 

46^ 

993753 

1 

1 

10240 

3.3 

31)2 

1958 

1 

10240 

3. 

5 

342 

99b/64 

17 

31 

1  1632 

3.5 

398 

1956 

1 

10900 

3. 

3 

360 

1 

13090 

45  1 

1 

1  1870 

438 

1957 

5 

1  1734 

3. 

4 

399 

5 

12668 

443 

b 

127  12 

459 

TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGC  01-    SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANI  ZA  T I UNS — GROUCLO   BY  BRLED, 
BY   YEAK  OF   FRE5HENIU0 —  RcCORUS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


DAUGHTER  AVE RAGt. 

BY  SIRL 

RELuRD  A9 

..RAGE   OY  SIkE 

BY 

FKcSHCNING 

YEAR 

505-UAY 

CONTEMN, 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

KECORuS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  L  CORUS 

MILK 

FAT 

NU. 

NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

Lb. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO  . 

LB  . 

LO  • 

HOLSTE 1 N 

1958 

|  | 

12  10  6 

3. 

4 

409 

9 

1  3033 

465 

8 

1  1734 

4  15 

1959 

1 2 

l237o 

424 

12 

I29V8 

473 

9 

13276 

48  1 

I960 

2 

10310 

j  _ 

J 

3bB 

2 

1  3205 

505 

| 

1  3222 

485 

99  74  8  1 

2 1  30 

1  13/9 

3.5 

404 

1954 

1 

96  10 

3  \ 

363 

1 

13060 

445 

| 

1  1445 

405 

1955 

8950 

3. 

0 

260 

2 

13015 

454 

2 

1  39  30 

469 

1956 

1 

14870 

3. 

3 

486 

I 

16  110 

540 

1  39  1  V 

504 

1957 

6 

12030 

3. 

6 

425 

6 

1  2d  1  2 

473 

6 

1  3075 

464 

195b 

! 

1  2o6  t 

3. 

44  / 

3 

1  14  10 

422 

2 

1  127  1 

405 

1959 

12 

12317 

3. 

6 

437 

1  2 

121  79 

446 

1  | 

12319 

444 

1960 

| 

908  0 

3. 

9 

551 

1 

14430 

53/ 

998262 

192  264 

12234 

3.6 

439 

I9bb 

/ 

13457 

3. 

4 

460 

/ 

1  3650 

4/6 

5 

13165 

46  1 

1956 

16 

1  1687 

3. 

417 

I'd 

13325 

4  70 

1  1 

12596 

453 

1957 

37 

1  1906 

3. 

6 

429 

32 

12655 

46  / 

3  1 

1  253H 

453 

1958 

69 

12332 

3. 

6 

442 

5b 

12643 

452 

52 

12408 

443 

1959 

1  1  3 

1232  1 

3. 

6 

442 

107 

12203 

446 

91 

12466 

488 

I960 

22 

13069 

3. 

5 

458 

20 

120  13 

435 

9 

1  3365 

483 

t  000590 

10  10 

13334 

3.8 

50  1 

1958 

I 

2  04  50 

4. 

0 

ulO 

1959 

9 

12543 

3. 

7 

467 

9 

12652 

437 

7 

12309 

432 

100  15  12 

14  20 

1  1  127 

4.0 

444 

1957 

^ 

1  1  892 

3. 

8 

445 

5 

14/90 

520 

4 

14037 

496 

1958 

1022/ 

4  . 

437 

b 

120  30 

436 

4 

1  IB/8 

422 

1959 

8 

9956 

4. 

0 

403 

8 

1209  1 

428 

6 

1  1690 

4  18 

I960 

I 

1  3300 

3. 

8 

_>2  1 

1 

1  1  120 

450 

100 1718 

316  400 

1220b 

3.8 

462 

1956 

1  0 

12901 

3. 

7 

47  7 

10 

1  3958 

5  17 

7 

12678 

455 

1957 

6  1 

1  1  530 

3. 

H 

438 

53 

126/0 

458 

42 

12883 

460 

1958 

1  12 

12553 

3. 

474 

8  1 

1319  1 

48  1 

72 

15165 

477 

1959 

173 

12034 

3. 

8 

457 

167 

1  2839 

470 

1  4  1 

1  2900 

495 

I960 

44 

1252b 

3 . 

4b  1 

34 

1  1897 

4  3b 

1  3 

13133 

48  7 

1005398 

10  20 

1  19B7 

3.  7 

43b 

1955 

10B70 

3. 

I 

4  1  d 

3 

12307 

446 

3 

1  1787 

456 

1956 

11068 

7 

403 

3 

11698 

42  7 

4 

12532 

45  1 

1957 

I 

1  0b90 

3. 

b 

40  1 

1 

14320 

50/ 

12437 

456 

1958 

6 

12495 

3. 

9 

4b7 

4 

12860 

483 

3 

1  1514 

429 

1959 

12858 

3. 

5 

448 

3 

1  lb/8 

420 

3 

12096 

436 

1 0G42  52 

45  67 

13031 

3.7 

47b 

1956 

4 

10455 

, 

7 

384 

4 

1  1403 

590 

2 

11/94 

4  1  8 

1957 

7 

1  1963 

3. 

7 

44  1 

6 

122Y0 

430 

b 

1  1  bbO 

4  1  4 

1958 

27 

1  3555 

3. 

7 

498 

23 

12725 

456 

20 

1  1  730 

424 

1959 

2  1 

13136 

3. 

7 

482 

20 

1279  1 

46  1 

1  7 

13073 

47.5 

I960 

8 

12833 

5. 

493 

d 

I2S30 

466 

4 

155  1 1 

489 

1003375 

3  6 

126b/ 

3.5 

433 

1958 

2 

13370 

3. 

2 

431 

2 

12330 

452 

2 

1387  1 

470 

1959 

4 

1  1  940 

3. 

6 

42  4 

4 

14428 

529 

4 

14644 

553 

1  uOob  66 

318  444 

1262b 

3.7 

459 

1956 

30 

1  2829 

3. 

7 

470 

30 

12693 

455 

25 

12825 

453 

1957 

72 

1  208b 

3. 

7 

44  1 

70 

12592 

43  1 

59 

1  2534 

446 

1958 

134 

I2U55 

46R 

98 

12999 

47  1 

85 

1230  1 

44  7 

1959 

1  77 

12784 

3. 

7 

4o7 

1  74 

12045 

46  1 

1 48 

1  2840 

4  /  1 

I960 

3  | 

15  180 

3. 

6 

476 

29 

12920 

473 

8 

1151b 

442 

100  7.3  37 

1  1 

10b90 

4.0 

423 

19S9 

1 

1  Ub9G 

4. 

0 

423 

I 

9760 

358 

1 

9690 

355 

1 00 /6  dO 

2  2 

128  70 

3.5 

444 

1959 

1 

11110 

3. 

367 

1 

I24b0 

4  1  7 

| 

12  110 

4  1  ? 

1960 

| 

1  4630 

3, 

520 

1 

13590 

479 

I00O622 

lb  27 

1304b 

3.6 

466 

1955 

2 

8665 

3. 

5 

2bb 

2 

97  13 

3  I  7 

2 

1  1053 

378 

1956 

I 

1  0960 

3. 

5 

38  1 

2 

10850 

574 

2 

1097  1 

3/9 

1957 

I 

1  1  104 

4 

378 

/ 

1  1331 

399 

3 

1  1284 

40  3 

1958 

7 

1  4306 

3. 

6 

319 

7 

12453 

449 

7 

12412 

453 

1959 

7 

14405 

5 . 

6 

524 

/ 

13544 

4  >  1 

6 

13280 

487 

I960 

2 

1  4330 

3. 

6 

j  lb 

1 

13ob0 

b  1  / 

| 

I062H 

3/2 

I00d9<_4 

2  3 

1  1994 

4.2 

503 

1956 

1 

1  1  700 

14 1 

^ 

b23 

1 

129/0 

393 

1957 

1 

9  180 

4. 

4  1  ! 

1 

11180 

382 

1 

12110 

428 

1958 

2 

1  3490 

4. 

5 

577 

1 

12400 

439 

| 

11968 

435 

1959 

1 

1  1320 

3. 

7 

4  1  5 

1 

1 03(10 

383 

1 

15505 

487 

1  009405 

1  2 

94bO 

3.7 

344 

1959 

I 

9000 

3. 

( 

333 

1 

7590 

320 

1 

6987 

32  8 

1960 

| 

990u 

3. 

0 

355 

1 

6700 

292 

10  11  534 

123  200 

12863 

3.6 

462 

1955 

1 

I2b34 

3, 

437 

/ 

1  ldo9 

4  12 

6 

1  1569 

400 

1956 

30 

12115 

(f 

432 

29 

1  20  19 

427 

22 

1  1877 

428 

1957 

39 

1  2606 

3. 

446 

39 

1  1936 

429 

27 

1  1724 

4/4 

I95d 

65 

1319b 

3. 

6 

4  /  1 

5  1 

1239  1 

447 

44 

1  229M 

444 

1959 

56 

I30b6 

3. 

6 

4  7  1 

54 

124  10 

44  / 

49 

128  in 

46b 

I960 

3 

13377 

3. 

7 

490 

2 

15  100 

58  1 

1 

12557 

423 

10  12593 

a  9 

13636 

3.5 

475 

1958 

14980 

7 

7 

34  1 

2 

12d40 

463 

, 

118  16 

4  34 

1959 

6 

14285 

3. 

4 

490 

6 

I29o7 

466 

b 

1  3084 

476 

I960 

1 

9300 

3. 

4 

314 

1 

lOjdO 

365 

101  54  lb 

314  617 

129b7 

3.6 

466 

1957 

13 

1  1883 

3. 

423 

12 

12566 

44  1 

1  1 

12656 

45b 

1958 

120 

1320/ 

3. 

6 

4/0 

99 

12ri43 

462 

n 

1252  1 

450 

1959 

404 

12869 

3 . 

465 

39/ 

124  75 

436 

327 

12727 

478 

1960 

80 

I386u 

3. 

6 

497 

76 

13196 

486 

23 

13604 

499 

10137  16 

1  3 

10857 

4.  1 

44  V 

1956 

1 

9860 

4 . 

4  1  5 

1 

16920 

609 

1 

15522 

5/2 

1957 

1 

108/u 

4. 

2 

462 

1 

14590 

3  1  1 

1 

15/83 

388 

1958 

1 

1  1780 

4.. 

0 

47  1 

1 

132/0 

49.3 

1 

14682 

5'iC 

TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRtS   IN  SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BRELDING  ORGAN1  LAI  1 G:YS — GROUPED   BY  BRLLU, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM   THIS   STATc  UNLY 

DAUGHTER  AVERAGE   BY   SIRc  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAk 

J05-0AY  CONTLMR.   AV.   YtARLY  HERD  AVLRAi.i. 


SIRL  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

Fur 

MO. 

NO* 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCI 

* 

LB. 

NO. 

Lb. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

HOLSTEIN 

I011IOO 

75 

3. 

B 

9 

1 1099 

50  1 

1955 

30 

1  1893 

3. 

V 

159 

26 

12727 

115 

23 

126  1  1 

lb  1 

1956 

26 

1  1660 

3. 

8 

139 

23 

132/8 

18  1 

20 

11056 

bl  1 

1957 

21 

1233S 

3. 

7 

157 

19 

126  16 

150 

16 

12878 

157 

1958 

3. 

9 

5  18 

19 

12bb  1 

18  1 

16 

13101 

178 

1959 

29 

1218  1 

3. 

8 

169 

29 

12169 

153 

21 

12627 

156 

1960 

2 

15  195 

630 

2 

111  10 

530 

1015218 

1 

2 

10000 

3.8 

375 

1956 

1 

9650 

3. 

8 

361 

1 

10230 

317 

1957 

1 

10350 

3. 

7 

j86 

1 

10510 

38  1 

1 

121  10 

128 

1 0  I  52  b  1 

79 

1 58 

1  1  8  I  ti 

3.5 

1955 

2  1 

10515 

3. 

6 

37  7 

1956 

10 

1135  1 

3  • 

5 

398 

36 

1  2000 

13  1 

33 

1  I9t)l 

1  ib 

1957 

38 

1  1113 

3. 

1 

1958 

! 

3. 

b 

122 

23 

12/bi 

162 

22 

12586 

156 

1959 

Oil 

3. 

5 

152 

2  1 

135o9 

19  1 

18 

1  5500 

137 

1960 

1  316 

lol 

1 

15300 

16b 

1 

1  1  16? 

1  16 

101b318 

102 

1  lb 

13627 

3.S 

17B 

1958 

21 

1303b 

3. 

S 

158 

17 

13022 

157 

11 

12361 

115 

1959 

!  </oi° 

3. 

b 

1B9 

/ 1 

I29bb 

16  1 

38 

13315 

173 

1960 

362 

3. 

5 

176 

16 

12778 

15„ 

5 

11087 

195 

10168b2 

1 

2 

12  190 

3.8 

1955 

12  1  90 

3. 

8 

12055 

1017552 

51 

63 

127B1 

3.8 

176 

1958 

15 

133bl 

3. 

6 

1/1 

13 

13181 

19  1 

12 

1263  1 

16  3 

1959 

38 

12936 

3. 

g 

106 

37 

12669 

161 

31 

13335 

187 

I960 

10 

13062 

3. 

8 

50  1 

8 

I2bb1 

179 

2 

11911 

515 

10 177  97 

96 

121 

12533 

3.6 

119 

1957 

5 

12/86 

3. 

6 

163 

1 

1  1858 

133 

1 

13285 

17  1 

11 

12270 

3. 

6 

1959 

3  a 

6 

15b 

5  1 

I25j3 

156 

10 

12963 

179 

10 
19 

13  129 

3. 

12  596 

10202  77 

22 

37 

120  32 

3.7 

1955 

1 

16310 

3. 

8 

1956 

7 

1  185  1 

3. 

6 

132 

7 

1  1933 

105 

5 

12622 

115 

1957 

3. 

7 

1/1 

/ 

12511 

136 

7 

13119 

168 

1958 

in 

1 

i. 

8 

1/7 

b 

12B16 

119 

8 

12351 

132 

1959 

6 

1  0  117 

3. 

7 

369 

6 

1  1  157 

391 

5 

12879 

158 

1 

1 1118 

3. 

9 

102  li.  71 

2 

2 

9815 

3.8 

376 

1960 

9815 

3. 

b 

376 

2 

1  1165 

101 

1 

1  1112 

399 

1 0220  V  5 

1 

1 

1390 

3.7 

16  1 

I960 

1390 

3  • 

7 

16  1 

1 

1660 

188 

1023967 

2 

b 

13537 

3.5 

171 

1953 

2 

1305b 

3. 

.s . 

158 

1 

13100 

179 

1955 

1. 

1 

17  1 

1 

12  IU0 

12/ 

1957 

1 

12020 

3. 

1 

109 

1 

I07b0 

383 

1 

121  in 

128 

1958 

1 

12930 

3  * 

130 

1 

8590 

319 

1 

1  1968 

135 

10211 b3 

3 

5 

12373 

3.8 

16B 

1957 

' 

I  nn 

3. 

7 

189 

I 

12190 

186 

1 

12077 

155 

195a 

2 

12500 

3. 

6 

116 

2 

1  10  15 

391 

2 

12599 

11  1 

19  59 

I 

1. 

1 

521 

| 

11780 

551 

1960 

3. 

6 

186 

1 

1  la  10 

150 

10261  lb 

181 

210 

12738 

3.7 

166 

1957 

32 

1  1818 

3. 

/ 

137 

29 

125/6 

152 

25 

126  10 

15/ 

1958 

3. 

6 

169 

50 

12  156 

11  J 

13 

12396 

119 

1959 

1  11 

13037 

3. 

7 

1/9 

1  10 

I2BU2 

163 

88 

I297C 

1/3 

1960 

30 

13121 

170 

29 

12806 

169 

13 

13519 

19  1 

102B260 

5 

5 

13311 

3.1 

152 

1959 

3 

12380 

3. 

1 

1  12 

3 

1  36o0 

16:j 

2 

11761 

526 

1960 

2 

11790 

513 

2 

162  10 

608 

102b963 

1  lb 

167 

1 1820 

3.9 

159 

1955 

1  22  b  0 

3. 

6 

110 

1 

129o0 

112 

1 

12395 

112 

1956 

13 

1  1O01 

3  ■ 

163 

13 

126  10 

159 

1  1 

13152 

lb  1 

19  57 

2  1 

1  lb71 

3. 

9 

2  1 

13152 

172 

1  6 

1  2633 

15  5 

1958 

11 

1  1688 

3. 

y 

152 

10 

12162 

lib 

51 

1253  3 

15  1 

1959 

80 

1  I92B 

3. 

9 

161 

78 

12315 

11  / 

62 

12990 

168 

I960 

1  1935 

152 

7 

12211 

113 

1 

12181 

153 

1030101 

8 

8 

12620 

3.1 

127 

1959 

6 

1303  7 

3. 

5 

15/ 

b 

I23b8 

118 

5 

1  1962 

110 

2 

1  1370 

3. 

1 

9  100 

307 

1  30  7  5 

1033032 

b 

5 

13162 

3.6 

178 

1959 

3 

15863 

3. 

5 

556 

3 

13627 

193 

2 

11203 

501 

I960 

2 

9860 

3' 

362 

1 

11/00 

519 

1033908 

lb 

18 

1  1138 

3.6 

1  10 

1958 

3 

982  3 

3. 

3 

521 

3 

12077 

120 

3 

123  1  / 

13  1 

1959 

1  1 

117  3  1 

3  • 

122 

1  1 

12b2  1 

15  1 

9 

1308  5 

169 

I96  0 

t  219  j 

3. 

7 

156 

5  1  2 

1 063A 

398 

10311b2 

1 

1 

11180 

3.7 

531 

1956 

11180 

3. 

7 

531 

1 

1  1650 

168 

1035161 

b2 

61 

11897 

3.5 

522 

1958 

1  1 

15706 

3. 

5 

55  1 

9 

13159 

179 

H 

1292  5 

lol 

1959 

1 3 

1169/ 

3. 

5 

5  W 

13 

I30b5 

178 

36 

13130 

19? 

5 

IG3bbb0 

1 

2 

10880 

3. 

9 

| 

1956 

8310 

3. 

7 

310 

1 

1  1060 

392 

1 

10355 

5/5 

1035B89 

116 

197 

12621 

3.6 

150 

1956 

21 

1  1397 

3. 

6 

106 

20 

1  1  G  1  1 

123 

19 

1  1572 

115 

1957 

36 

12022 

3. 

6 

129 

32 

1  lb  11 

12/ 

28 

1  1510 

lie 

1958 

5b 

13255 

3 

6 

h77 

16 

13203 

1/1 

39 

12612 

163 

1959 

76 

12972 

3 

6 

163 

71 

12517 

1S8 

58 

12011 

16  / 

I960 

9 

1305  7 

7 

180 

8 

12650 

163 

1 

1359? 

5  1  1 

10381 18 

1 

1 

11510 

1.9 

560 

1959 

1 

1  IblO 

1 

9 

560 

1 

1  19  10 

16  1 

1 

10508 

1?2 

101  IB12 

1 

3 

10263 

3.7 

37/ 

1957 

1 

9000 

3 

6 

321 

1 

1  12  10 

395 

1 

1 2  1  1 0 

1'3 

1958 

1 

9190 

3 

6 

515 

1 

105  10 

39  1 

1 

1  196!' 

1j5 

TABLE    I  J. — UAJGHTlR-AYlKAGE  OF   SlRcS    IN  SLRVICL    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  OR  5AN 1  <1A  T  1  CNb — GROUPED   BY  0-<LtU, 
BY   YtAk  OF   FRESHENING — KcCOROS   FROM   THIS   STATc  ONLY 


LAU„HTE« 

avcraC 

BY  SIRE 

KELURU  AVCRAGE   6Y  5 

IRE 

BY 

F  HtSHfcNlNG 

YeAR 

jOb-UAY 

C  0  1 T  L  M  f , 

A*/ 

YtARLY  He 

RL)  A 

KAoL 

SIRL  0AUGHTER3 

RtCORUj 

MILK 

Ti_ST 

FAT 

FRESH 

RLCURUS 

MILK 

TE  j 

T 

FAT 

RlCORDS 

MILK 

FAT 

ktLOROS 

MILK 

N  • 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LC. 

HOLSTtlN 

1959 

3. 

6 

462 

1 

10340 

38  1 

1 

13505 

4B7 

1  42159 

69 

76 

13188 

3.6 

it  7  1 

1956 

4 

14370 

3. 

li9_ 

1  4688 

356 

3 

129/1 

464 

19  59 

^' 

3. 

466 

56 

124  49 

4  58 

48 

1  3006 

4  76 

1  960 

13 

495 

I  2 

129  76 

124  7? 

4  78 

1  li'.ilKllfl 

1  7 

17 

12862 

3.7 

468 

1959 

1 2 

1 2  4  5  j 

3. 

7 

459 

12 

1  1  <67 

456 

12 

126  17 

455 

1960 

13636 

3  a 

490 

12326 

469 

I 

1435? 

49  i 

1  Ct  b  34  3  1 

67 

113m 

3.6 

1|09 

1956 

6 

10453 

3. 

b 

368 

6 

!2o22 

436 

5 

15303 

456 

195  7 

12 

1  1008 

3. 

400 

I  2 

11623 

4  1 2 

1  2 

1  1695 

4  1  3 

195B 

26 

11461 

3. 

4  1  3 

2  0 

1  2  3b2 

445 

1 7 

11819 

43  1 

1959 

3o 

1  1  744 

3. 

( 

429 

38 

1  26  77 

468 

3b 

1  293  1 

472 

1960 

1  1576 

3. 

t* 

390 

1  36  1  6 

4BB 

2 

1  2459 

469 

I 

2 

335 

1  958 

1 

12310 

If 

4  2  4 

1 

12180 

456 

1959 

| 

762  0 

3. 

2 

246 

1 

10390 

396 

I05M*06 

44 

64 

12596 

3.7 

46u 

1954 

1 

10480 

3. 

7 

392 

( 

1  1630 

409 

1955 

| 

6160 

3. 

7 

299 

I 

104  30 

373 

1 

1  0497 

376 

1  956 

14  119 

3  u 

6 

502 

f 

1  42  96 

504 

7 

1  3343 

47J 

1957 

10 

12357 

3. 

5 

436 

9 

130  19 

468 

8 

12933 

467 

1958 

18 

12892 

3. 

7 

474 

1  7 

13233 

476 

16 

1242  ' 

443 

1959 

2  1 

1  2394 

3. 

7 

4  54 

20 

1  32  19 

470 

18 

1  333? 

4  75 

1960 

1  3906 

3. 

7 

Si  3 

b 

1  1  798 

454 

| 

1  445  ' 

557 

10  544  96 

536 

12677 

3.7 

lt67 

195  7 

1  3861 

3. 

6 

520 

o 

1  3356 

474 

7 

1272b 

45  c 

1  958 

69 

12  781 

3B 

7 

466 

60 

12  >22 

450 

54 

12578 

44  ) 

1959 

23  1 

12  792 

7 

473 

219 

12207 

448 

1  75 

12720 

40  1 

I960 

47 

12005 

3. 

7 

444 

40 

12346 

448 

12 

13003 

469 

1 C5iUti3 

19 

2b 

13744 

3.7 

5  1 2 

1955 

1  2485 

3. 

y 

4  74 

2 

10520 

342 

2 

1  2524 

4?3 

1956 

2 

1  3385 

3. 

7 

486 

2 

1  26  75 

483 

| 

1  3320 

50  1 

1957 

6 

13463 

3. 

7 

bOO 

1  3223 

489 

134  20 

495 

1956 

7 

1109  9 

3. 

7 

442 

<, 

12  7  70 

474 

4 

12799 

454 

1959 

7 

15570 

3 

568 

7 

1  32  b  7 

462 

5 

1  278H 

45  1 

1960 

1 

13190 

3. 

7 

486 

13630 

496 

1 

12949 

463 

I0bo8  82 

179 

260 

12  320 

3.6 

4  4  7 

1  954 

2 

1  68  1  0 

_ 

9 

644 

2 

1  5580 

542 

1 

15587 

5b9 

1955 

9 

14  309 

3. 

o 

514 

9 

1403  1 

503 

5 

15602 

551 

1956 

29 

12011 

3. 

6 

433 

26 

12355 

437 

22 

1  3305 

471 

1957 

55 

12207 

3 

6 

445 

49 

12314 

438 

38 

12603 

432 

1958 

61 

12519 

3. 

6 

451 

46 

12748 

456 

32 

12402 

448 

1959 

89 

1  2503 

3. 

7 

456 

6  1 

12562 

453 

73 

12657 

455 

1  960 

|  ^ 

1  1  562 

3. 

4  37 

1  4 

1  2622 

466 

6 

1  307  3 

483 

1  C  b  77  39 

2 

13590 

i>.  1 

552 

1958 

1 

12440 

it. 

I 

5  1  5 

] 

11390 

406 

10366 

353 

1959 

1 

14740 

0 

58B 

1 

94  oO 

346 

\ 

9690 

355 

IG6I458 

2 

2 

1  1065 

3.5 

38  1 

1959 

1 

10110 

3. 

5 

353 

1 

12460 

451 

1  1936 

452 

1960 

| 

12060 

3. 

4  06 

] 

11140 

409 

114  12 

399 

106 18  94 

IS 

25 

3.9 

440 

1  956 

2 

11415 

| 

466 

2 

1  4283 

50  1 

1 

13743 

462 

1957 

1  1  1  1  0 

3. 

7 

4  16 

2 

114  10 

389 

2 

120  12 

417 

195B 

1 3 

12001 

9 

464 

9 

12990 

477 

4 

12327 

450 

1959 

10750 

3. 

8 

4  1  1 

6 

12068 

446 

6 

1  1701 

4  18 

I960 

2 

11465 

4. 

u 

455 

2 

106  15 

42  1 

1  1A  19  1  1 

10 

129/3 

3.U 

437 

1957 

1 

1  1650 

3. 

2 

380 

1958 

3 

1  1107 

3. 

554 

2 

1  1655 

413 

2 

12802 

456 

1 959 

2 

14210 

3. 

SO  1 

2 

133  75 

5  1  4 

2 

1  2426 

472 

1  960 

4 

14965 

3. 

It 

5  10 

4 

1  3955 

5  1  0 

15118 

566 

10623^2 

1 

! 

8990 

3.3 

294 

1956 

1 

8990 

3. 

3 

294 

( 

96  30 

323 

1 0700 36 

9 

13210 

3.8 

50  1 

1957 

4 

1  1970 

3. 

9 

473 

4 

10065 

38B 

4 

10410 

363 

1959 

5 

13706 

3B 

7 

313 

5 

12556 

496 

107039S 

18 

27 

13082 

3.7 

477 

1955 

1 

18230 

4. 

1 

7S0 

1 

162  10 

569 

1 

16206 

353 

1956 

3 

12363 

3^ 

8 

460 

3 

12580 

46  1 

2 

11391 

426 

1957 

3 

1426  0 

4. 

0 

577 

3 

13970 

4V8 

3 

1374  1 

50  1 

1958 

7 

14106 

3  B 

6 

510 

7 

13204 

466 

6 

12B26 

448 

1959 

1 2 

11979 

3. 

430 

12 

1  1898 

440 

1  I 

13006 

478 

I960 

1 

10630 

3a 

2 

342 

1 

1  1260 

393 

i 

1 

17570 

3.5 

622 

I960 

| 

1  7570 

3. 

5 

622 

1 

14150 

503 

I073ti31 

1 

2 

10  155 

4.2 

4  1  7 

1959 

1 

6050 

4. 

^ 

253 

| 

13170 

507 

| 

1  3745 

556 

1  960 

14260 

4. 

] 

38  1 

14220 

558 

I074B64 

2 

2 

12550 

it. U 

554 

1959 

2 

12550 

4. 

4 

554 

2 

12765 

468 

2 

12094 

44  6 

10601 57 

1 

2 

9670 

3.6 

353 

1959 

2 

9670 

3. 

6 

333 

1 

10830 

395 

1 

1  188  1 

4  34 

108  1270 

13 

15 

1  1961 

it.  1 

483 

1956 

1 

9660 

4. 

0 

397 

1 

12240 

456 

6938 

30  1 

1957 

1 

12220 

3. 

9 

480 

12  180 

439 

1 

1  1696 

437 

1956 

5 

12182 

4. 

2 

51  1 

4 

12663 

460 

4 

1  1895 

4?9 

1959 

6 

121  18 

3. 

9 

466 

6 

10890 

395 

5 

11417 

4  10 

I960 

2 

1  1335 

4. 

4 

492 

2 

1  1970 

461 

13538 

49  1 

1081684 

13 

26 

127814 

3.6 

463 

1955 

2 

13610 

3. 

7 

308 

2 

16305 

532 

2 

16525 

57  3 

U.MO 


TABLE    I  3. — UAUGHT^X -AVERAGE  OK   SIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEUINu  ORGANIZATIONS — GROUfLO   BY  BKcEl), 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — KLCURDS  FROM   THIS   STATE  UNL  Y 

DAUGHTER   AVLRAG..  BY   slRc  RECORD  AVERAGE   BY   SlKE  BY  FRESHENING  YEAk 

305-i>AY  LONTtMP.   AY.   YtAKLY  HERO  AVlRAGh 


SIRi-     UAOGHTERS  RECORDS 

RECORDS 

MILK 

R  t_C  ORUS 

R  lCOROS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO.  NO. 

L8. 

fCT. 

LB. 

YtAR 

NO. 

LB. 

PC  r 

LB. 

;.0. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

. 

HOLS  Tt I N 

1956 

j 

13310 

a  _ 

512 

1957 

7 

12151 

3. 

427 

7 

12  169 

44  1 

6 

13044 

468 

6 

1318  5 

11347 

39  5 

1959 

6 

12247 

3, 

7 

45  1 

6 

142  10 

SOO 

4 

13813 

477 

1  0  £5  U  1  V  0 

15  15 

13045 

3.4 

446 

1959 

8 

13913 

3. 

487 

8 

13279 

500 

6 

12938 

49  1 

7 

12054 

i 

1 08o7  76 

3  4 

1245B 

3.4 

416 

1954 

1 

15220 

3. 

6 

554 

1 

1  1360 

400 

1 

9750 

1950 

2 

1244  b 

3. 

400 

2 

1  1220 

396 

! 

I38O.. 

546 

Ig87<.46 

1  1 

9730 

3.8 

372 

1959 

1 

9730 

1, 

6 

3  7,: 

1 

12020 

442 

i 

128  ie 

468 

1087974 

16  19 

14179 

3 

15237 

4  1  3 

1959 

I433j 

3. 

7 

J2  3 

15 

12  119 

446 

12 

12860 

470 

1960 

1 

1  3200 

3. 

b 

5  79 

lOBol 51 

10  10 

13072 

i.  7 

473 

1959 

1 

13213 

3. 

6 

469 

7 

12131 

433 

5 

12452 

1*39 

1960 

'■> 

1274  3 

5 . 

6 

483 

5 

1  1633 

403 

IO&37C7 

5  9 

3 

1430U 

1  384  3 

1957 

3 

150  1  ( 

3. 

6 

542 

2 

I4'i05 

50  1 

2 

14585 

503 

1959 

2 

13483 

3. 

& 

483 

2 

129o5 

488 

1 

1  1074 

407 

I960 

1 

1  3530 

I08o709 

14  22 

1239  1 

3.6 

437 

1954 

1 

8340 

3. 

6 

318 

1 

12350 

457 

1 

12513 

435 

1955 

5 

1  2830 

3. 

J> 

44  7 

5 

12426 

449 

5 

14035 

483 

4 

14315 

1957 

5 

I  1  4  7  <> 

3. 

7 

426 

4 

13o35 

48  1 

3 

13058 

468 

195a 

4 

1445c 

3. 

5 

305 

3 

12  173 

435 

3 

12786 

44  9 

3 

1236U 

1090000 

2  2 

1 

10910 

1959 

11830 

4. 

2 

49  7 

1 

10360 

380 

1 

13505 

487 

10902  58 

191  195 

12784 

3.7 

474 

1958 

2 

14395 

3. 

5 

493 

2 

14425 

527 

2 

13364 

480 

1959 

146 

12720 

3. 

7 

473 

145 

12986 

464 

124 

1300  1 

46  7 

47 

12936 

3  B 

v 

4  73 

1090978 

1  2 

12  900 

3.1 

399 

1 

12220 

3a 

397 

1956 

1 

13580 

2. 

9 

400 

! 

12t)90 

477 

1 

1  1478 

416 

10909B0 

1  1 

12770 

3.3 

425 

1957 

1 

12770 

3. 

3 

425 

1 

14010 

5  12 

1092773 

1  1 

10990 

3.7 

406 

1958 

1 

10990 

3. 

7 

406 

1 0  943  05 

56  58 

12938 

3.7 

483 

1959 

34 

12916 

3. 

7 

481 

33 

130  18 

472 

29 

13588 

496 

24 

12903 

1094325 

1  1 

1 

16980 

7 

1094921 

25  34 

1  1627 

3.7 

427 

1954 

1 

4640 

3. 

5 

164 

1 

12557 

409 

1955 

2 

10810 

3. 

5 

383 

2 

13950 

505 

2 

10928 

400 

1956 

1 

1  1670 

4. 

0 

464 

i. ! 

13440 

492 

1957 

7 

1  1051 

3  B 

g 

1  i  1  o  7 

13500 

490 

1958 

9 

1115  1 

3. 

8 

424 

4 

13643 

50  1 

4 

13086 

483 

11 

12653 

1960 

3 

1  1893 

3. 

7 

438 

3 

128  13 

472 

1 

151  18 

566 

1  1021(36 

1 

13580 

3 1 

13505 

487 

1  104657 

1  4 

15980 

3.8 

595 

1955 

I 

14160 

4. 

0 

562 

1 

12140 

41  1 

1 

14715 

50  1 

1957 

1 

15580 

3. 

5 

538 

1 

1  1600 

444 

1 

144  10 

499 

1958 

1 

147S0 

4. 

1 

6  10 

1960 

1 

19430 

3. 

4 

670 

1 

12120 

460 

I  1056 15 

1  1 

9650 

3.  1 

298 

19S8 

1 

9650 

3. 

1 

298 

1  106407 

1  2 

1  1205 

3.5 

396 

1957 

1 

12150 

3. 

5 

43  1 

1 

1 1  180 

422 

1 

1  1292 

420 

1 

1  0260 

1 1067  75 

18  24 

12612 

3.7 

470 

1956 

2 

10880 

3. 

5 

375 

2 

1  1565 

39  1 

2 

12595 

444 

1957 

2 

10790 

3. 

5 

369 

2 

13260 

473 

1 

12949 

450 

8 

12079 

1959 

1  1 

12585 

3. 

8 

477 

1  1 

12727 

464 

1  1 

1283  ! 

458 

1960 

1 

14  160 

3. 

7 

531 

1 

13550 

494 

1 

12949 

463 

1 108504 

1  3 

12933 

3.0 

394 

1956 

1 

13730 

3. 

1 

430 

1 

12410 

417 

1958 

1 

14410 

3. 

0 

430 

1 

13790 

519 

1 

1  1968 

435 

1959 

1  0660 

3. 

0 

322 

1 

104  10 

387 

1 

13505 

487 

1  1  1  1075 

9               1 1 

11312 

3.6 

407 

1957 

3 

10647 

3. 

5 

368 

3 

12407 

458 

3 

12303 

433 

1958 

1 

5350 

3. 

8 

203 

1959 

7 

12234 

3. 

7 

457 

7 

13439 

512 

4 

14677 

566 

1  1  1  1076 

16  22 

12483 

3.6 

442 

1955 

2 

1  1645 

3. 

8 

439 

2 

13375 

470 

2 

1  1936 

412 

1956 

14930 

3. 

3 

49  1 

1 

15860 

532 

1 

1  7080 

547 

1957 

5 

13672 

3. 

7 

506 

3 

14667 

52  1 

3 

14482 

499 

1958 

4 

1  1568 

3. 

8 

435 

3 

14307 

512 

3 

13483 

498 

1959 

6 

1  3705 

3. 

5 

472 

6 

12775 

480 

6 

12653 

454 

1960 

4 

9368 

3. 

5 

333 

3 

113  17 

398 

2 

1302  1 

455 

1112211 

2  2 

12640 

3.7 

480 

1959 

1 

17580 

3. 

9 

685 

1 

17840 

750 

1238? 

496 

OHIO 


453 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN  SLRVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPlD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  UNLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORO  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRCSHENING  YEA.( 

305-DAY  CONTLMR.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECOROS 

M  I  LK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

TEST 

I^L^U^UJ 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT 

LB. 

NO. 

LB. 

L6. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1960 

1 

7700 

3. 

5 

274 

1  1  1  32  78 

38 

SI 

12356 

3.8 

463 

1956 

4 

13065 

3. 

6 

473 

4 

13535 

475 

4 

13167 

466 

1957 

1 

13  12  4 

3. 

7 

494 

1 

13579 

477 

6 

14236 

498 

1958 

1  7 

1200  1 

3. 

7 

447 

12 

12743 

46  1 

8 

13180 

467 

1959 

2  1 

12452 

3. 

a 

469 

2  1 

1  1731 

426 

19 

12229 

44  1 

I960 

2 

13110 

4. 

0 

517 

2 

12940 

504 

1 

14355 

550 

1  1  133  50 

19 

19 

13206 

3.6 

474 

1959 

16  355 

3. 

1 

5  1  1 

2 

15085 

564 

1 

13429 

43  I 

I960 

17 

12835 

3. 

7 

469 

10 

12859 

473 

4 

13255 

486 

1 

9050 

4.0 

363 

1956 

1 

9050 

0 

363 

1 

1  1620 

4  18 

1 

11118 

399 

I  1  160/1) 

3 

5 

11  9  72 

3.4 

409 

1955 

1 

1  1  1  10 

3. 

2 

354 

1 

6500 

275 

1 

8731 

264 

1956 

3. 

1 

202 

1 

8260 

268 

1 

8033 

27C 

1957 

1 

13850 

3. 

5 

484 

i;. 

10560 

392 

1 

1  1968 

4  1  1 

1958 

3. 

4 

435 

i 

13t>40 

476 

1 

1297  1 

460 

1959 

1 

13600 

494 

i 

12500 

456 

1 

13167 

456 

k 

13055 

3.0 

387 

1955 

1 

14770 

440 

' 

15800 

520 

1956 

3. 

0 

396 

124  00 

3  72 

| 

14  726 

4  7  3 

1957 

1 

13150 

2. 

9 

381 

1 

1  4759 

477 

I95B 

3- 

0 

329 

i 

14310 

460 

1 

14486 

504 

11 195  |l» 

30 

40 

126  10 

3.4 

430 

1  956 

5 

15032 

3. 

5 

15096 

52  6 

I  354  2 

469 

1957 

9 

12314 

3  ■ 

5 

425 

9 

136^2 

497 

7 

1  3943 

466 

19  58 

6 

12047 

3. 

3 

392 

1  3288 

487 

4  76 

1959 

15 

13274 

3. 

4 

453 

14 

12496 

454 

12 

12749 

454 

I960 

5 

112  14 

3. 

5 

375 

5 

12962 

466 

1  120027 

1 

1 

10850 

3.4 

364 

1959 

1 

10650 

3. 

4 

364 

1 

10150 

357 

1 

13G87 

496 

1121706 

74 

13112 

3.9 

5  1  1 

1958 

2 

12200 

505 

2 

12370 

4  16 

1959 

3. 

9 

52  7 

4  5 

1  2638 

46  i 

12460 

44  9 

1960 

25 

12504 

3. 

8 

479 

22 

13224 

470 

8 

13824 

48  1 

1 1 2  30  39 

1 

9240 

3.3 

305 

1957 

1 

9240 

3. 

3 

305 

1 

1  357  1 

45  1 

33 

43 

12554 

3.6 

449 

1955 

1 

1751C 

561 

1 

15630 

496 

1 

1  7484 

604 

1956 

3 

13100 

3. 

6 

463 

1  1640 

426 

2 

1  3587 

457 

1957 

3 

13123 

489 

3 

12S73 

436 

2 

1328? 

49  1 

1958 

20 

1  1957 

3. 

6 

424 

1 2 

12416 

450 

1  C 

12  100 

434 

1959 

1  5 

12533 

3. 

7 

459 

15 

1  3669 

487 

14 

13117 

463 

1960 

11590 

2. 

4 

276 

1 

13410 

396 

1 

11129 

344 

1  126687 

1  18 

122 

12428 

3.7 

459 

1958 

4 

15525 

3. 

6 

556 

4 

13755 

484 

3 

1  3908 

499 

1959 

95 

1250  3 

460 

9b 

12622 

464 

n 

12769 

465 

I960 

23 

1  1645 

3. 

8 

2  0 

12  3  58 

453 

11783 

42  5 

1127691. 

1 

109  10 

3.4 

374 

1959 

1 

10910 

374 

1 

14620 

5  12 

l 

1  1979 

443 

1  128308 

1 

1 

6270 

4.  1 

257 

1959 

1 

6270 

4. 

1 

257 

1 

10580 

390 

l 

13505 

4o  7 

1  1203  15 

4 

10 

12  173 

3.7 

449 

1954 

3. 

6 

459 

3 

12270 

437 

1955 

5 

13100 

3. 

6 

476 

3 

1  3090 

465 

1956 

2 

13845 

3. 

9 

535 

2 

14930 

557 

2 

1  1478 

4  16 

1957 

1 

1  1  150 

3  • 

4  18 

1 

13250 

52  5 

1 

104  10 

365 

1958 

1 

8650 

3. 

5 

302 

1 132120 

1 

2 

1267U 

3.2 

4  12 

1956 

1 

13110 

3. 

2 

426 

1 

12420 

446 

1 

1016  1 

393 

1957 

3. 

2 

397 

1 

1  1980 

38  1 

1 

12339 

4  10 

1  132993 

29 

44 

1  2694 

3.7 

4  78 

1  955 

3. 

5 

4  68 

1 

139  40 

48  6 

1956 

6 

1  1243 

427 

6 

13045 

469 

5 

13856 

488 

1957 

3. 

8 

505 

9 

13310 

470 

1  0 

1  3544 

4  76 

1958 

7 

14460 

555 

5 

13542 

476 

5 

13207 

467 

1959 

1  4 

13604 

3. 

7 

509 

|  $ 

1  3335 

482 

1  | 

1  3029 

467 

1960 

6 

1  1652 

5 

405 

5 

118  10 

424 

2 

13636 

465 

1  1  39  I  59 

55 

73 

12394 

3.6 

443 

1957 

6 

1  1292 

3  ■ 

412 

6 

1  1667 

429 

4 

13451 

464 

19  56 

21 

12  772 

3. 

6 

455 

1  9 

13353 

464 

j  7 

13229 

465 

1959 

36 

1293  1 

465 

36 

12451 

449 

31 

12857 

465 

I960 

a 

10793 

3. 

5 

377 

B 

11229 

42  1 

3 

1  2  742 

454 

1  142734 

3 

3 

14060 

3.0 

506 

I960 

3 

14060 

3. 

0 

506 

1 

12090 

412 

1  1  4  bl*  80 

1 

1 

7080 

4.  1 

290 

1959 

1 

7080 

4. 

1 

290 

1 

10  100 

4  14 

1 

10846 

4  17 

1  1 4  57  88 

1 

15660 

3.8 

593 

1958 

1 

15680 

593 

1 

14820 

54  3 

1 

14072 

52  1 

1  IU  9l»60 

1 

1 

1  1400 

3.8 

436 

I960 

1 

1  1400 

3. 

8 

436 

1 

13370 

543 

1 

13533 

49  1 

1  151863 

3 

3 

15993 

3.7 

587 

1959 

3 

15993 

3. 

7 

587 

5 

13703 

517 

3 

13636 

515 

1  1532  08 

21 

35 

1  1592 

3.7 

423 

1955 

5 

9356 

3. 

6 

338 

5 

13164 

455 

4 

12976 

449 

1956 

2 

1  1005 

3. 

386 

1 

1  1  730 

423 

2 

10432 

369 

1957 

7 

1  1999 

3. 

8 

447 

7 

12399 

443 

7 

1  3074 

46  1 

1958 

8 

1  3066 

3. 

6 

469 

7 

13d46 

5  10 

7 

12929 

473 

1959 

1  1 

121  16 

3. 

7 

451 

1  1 

12495 

454 

9 

12634 

452 

I960 

2 

922  5 

4. 

1 

375 

2 

1  3000 

48  1 

2 

1  1053 

399 

1  153740 

10 

10 

1  1224 

3.9 

432 

1958 

4 

12293 

3. 

7 

450 

2 

14600 

524 

2 

11211 

416 

1959 

5 

10680 

4. 

0 

426 

5 

1  1684 

406 

4 

1242  1 

432 

I960 

1 

9670 

4. 

0 

389 

1 

lOtoO 

373 

TABLE    lb. — DAUGHTER— AVEHAGE   OF  SIRES    IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED* 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

305-DAY 

CONTEMP 

.  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SI KE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

HOLSTE IN 

1  156059 

4 

4 

13690 

3.6 

492 

1959 

3  15630 

3.5 

560 

3 

14250 

526 

3 

14330 

518 

1960 

1  7270 

3.9 

287 

1 

8260 

280 

I 

15020 

5  1  9 

1  157722 

10 

1  1 

12511 

3.6 

450 

1957 

2  11405 

4.0 

437 

2 

1  1  760 

44S 

2 

12148 

448 

1958 

2  13540 

3.5 

469 

2 

14095 

50  1 

2 

1  3467 

464 

1959 

5  13580 

3.6 

488 

5 

13242 

486 

4 

13743 

5  1  0 

1960 

2  10900 

3.6 

392 

1 

1  1  980 

40  1 

1 1640  14 

2 

2 

16185 

3.8 

623 

1958 

1  15310 

3.5 

542 

1959 

1      1 706C 

4  .  1 

704 

1 

13930 

49  1 

1 

13603 

46  1 

1 1640  18 

7 

8 

14509 

3.8 

547 

1958 

2  12690 

4.0 

499 

2 

1  3145 

480 

1 

I353H 

444 

1  959 

5  14386 

3.8 

54  1 

5 

13392 

498 

4 

12532 

469 

1960 

1  16330 

3.8 

612 

1  170467 

17 

26 

1  1  999 

3.8 

452 

1956 

7  11884 

3.8 

450 

7 

1  2803 

454 

7 

13754 

487 

1957 

6  11525 

3.  b 

436 

6 

12885 

463 

6 

127  19 

449 

1958 

7  12429 

3.8 

472 

6 

131b5 

465 

6 

12724 

451 

1959 

5  12200 

3.8 

463 

5 

1  3424 

49  1 

3 

12659 

460 

I960 

1  17740 

3.7 

659 

1 

16lb0 

575 

1479  1 

506 

1 170910 

10 

1 2 

1  32  10 

3.7 

48  1 

1958 

1  16510 

3.2 

52  1 

1 

1  1670 

43  1 

1 

13832 

495 

1959 

11  13039 

3.6 

475 

10 

12802 

460 

9 

12834 

456 

1  17  54  66 

2 

2 

1 1  765 

3.4 

394 

1958 

1  13020 

3.5 

454 

1959 

1  10510 

3.2 

333 

1 

10640 

409 

1 

12034 

431 

1  1  751(67 

7 

9 

1  3078 

3.9 

510 

1958 

3  14050 

4.2 

584 

3 

13730 

480 

2 

12617 

463 

1959 

6  12330 

3.9 

474 

6 

12222 

453 

6 

12012 

438 

1  1 79574 

27 

33 

1  1954 

3.7 

448 

1957 

4  12165 

3.8 

457 

4 

13300 

471 

It 

1  300  1 

46  1 

1958 

8  11369 

4.  1 

46b 

6 

1  2360 

434 

4 

12426 

426 

1959 

16  12430 

3.7 

460 

16 

12600 

458 

16 

12780 

460 

1960 

5  11722 

3.8 

443 

5 

1 2  560 

439 

2 

13124 

455 

1 179575 

5 

7 

13222 

3.5 

462 

1957 

1  14200 

3.7 

527 

1 

12590 

492 

16339 

601 

1958 

3  12090 

3.4 

4  1  6 

11680 

420 

] 

10824 

40  1 

1959 

2  11730 

3.6 

427 

2 

12050 

431 

1  1587 

403 

I960 

1  14410 

3.  1 

450 

1 

1  1780 

404 

1  182629 

1 

1 

1  5920 

3.0 

474 

I960 

1  15920 

3.0 

4  74 

1 

14120 

48  3 

1 

13647 

477 

1182714 

1 

2 

1  2400 

4.0 

495 

1956 

1  13390 

4.0 

533 

1 

12520 

435 

1  1216 

400 

1957 

1  11410 

4.0 

457 

I 

1  1650 

454 

1 

12295 

432 

1 1848  48 

6 

6 

13308 

4.0 

528 

1959 

6  13308 

4.0 

528 

6 

12773 

470 

12666 

446 

1  188952 

30 

40 

14123 

3.5 

489 

1956 

1  14420 

3.6 

5  1  7 

1 

13580 

45  1 

1  5009 

498 

1957 

2  15705 

3.4 

536 

2 

14315 

486 

14475 

484 

1958 

8  14028 

3.4 

476 

8 

14  129 

493 

1  3834 

475 

1959 

27  13996 

3.5 

490 

26 

1  343  1 

485 

23 

13186 

468 

1960 

2  16780 

3.3 

548 

2 

135  10 

47J 

12677 

471 

1  189726 

2 

3 

1  1800 

4.0 

469 

1958 

2  11480 

4.  1 

476 

1 

1  3330 

479 

1  1074 

376 

1959 

1  12120 

3.8 

461 

1 

13310 

50  1 

1  3058 

463 

1  190151 

4 

4 

10845 

3.6 

389 

1  959 

3  12090 

3.6 

434 

3 

13830 

486 

12782 

432 

1960 

1        7  110 

3.6 

253 

1 

8340 

297 

15020 

519 

1  190396 

1 

1 

8260 

3.6 

295 

1957 

1  8260 

3.6 

295 

1 

1  1740 

44  1 

1 

1 1292 

420 

1  1927  79 

4 

4 

10680 

3.7 

380 

1957 

1  15890 

2.9 

458 

1 

16040 

572 

1 

14573 

492 

1959 

2  9070 

3.9 

356 

2 

103  50 

365 

1  1467 

400 

1960 

1  8690 

4.0 

351 

1  193934 

3 

3 

10587 

3.6 

367 

1958 

1  14470 

3.3 

4  7  1 

, 

14486 

504 

1959 

1  11740 

3.4 

398 

i 

16260 

563 

1 

12862 

426 

1  960 

1  5550 

4.2 

23  1 

1 

11580 

414 

1 194166 

2 

2 

12190 

4.4 

53  1 

1959 

2  12190 

4.4 

531 

2 

13585 

518 

2 

12993 

465 

12002  88 

4 

4 

12260 

3.8 

442 

1959 

3  12460 

3.7 

-.39 

3 

13207 

452 

3 

12215 

413 

I960 

1      1 1660 

3.9 

45  1 

10610 

395 

12031 14 

1 

1 

13590 

3.4 

46  1 

1958 

1  13590 

3.4 

46  1 

1 

1  3590 

46  1 

12106 14 

3 

3 

13  177 

3.4 

44U 

1958 

1  16970 

3.  1 

521 

1 

15090 

567 

1 

14552 

524 

1959 

2  11280 

3.  5 

399 

2 

12065 

458 

1 

14453 

519 

1216908 

1 

1 

10060 

3.  1 

3  10 

1960 

1  10060 

3.  1 

310 

1 

1  1  170 

34  6 

1 

1  1  129 

344 

1216909 

5 

5 

14528 

3.6 

528 

1959 

5  1452b 

3.6 

528 

5 

121  12 

44  7 

5 

12816 

476 

12169  57 

9 

1  1 

1  1218 

4.0 

45  1 

1958 

2  9820 

4.  1 

398 

| 

1  1840 

4  13 

1959 

7  11551 

4.  1 

469 

7 

123b6 

452 

7 

12124 

428 

I960 

2  9355 

;3.7 

342 

2 

10455 

368 

1218293 

4 

5 

13598 

3.5 

467 

1959 

5  13530 

3.4 

464 

4 

12135 

434 

4 

14053 

509 

122 1761 

71 

77 

12766 

3.8 

483 

1958 

14  12161 

3.8 

458 

12 

12526 

449 

10 

12312 

440 

1959 

52  12857 

3.8 

483 

5  1 

12139 

440 

43 

12396 

442 

I960 

11  12850 

3.8 

492 

1  1445 

429 

6 

1  1062 

410 

TABLE   IS. — UAUGHTEK-AVERAuE  OF   S  IKES    IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPLD   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVl  RAGc 

BY  SIRL 

RECORD  AVLRAGt  1 

3Y  SIRE 

BY 

FRLSHbNI NG 

YEAR 

SIRE 
NO. 

DAUGHTERS 
NO. 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 

per. 

FAT 
LB. 

FRESH 
YEAR 

RECORDS  MILK 
NO.            LB . 

TE5 
PCT 

T 

FAT 
LB. 

30b-DAY 
RLCORDS 
NO. 

CON TEMP. 
MILK 

LB. 

A  V  . 
FAT 
LB. 

YtARLY  HERD  AVtRAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  LB. 

HOLS  T E I N 

1222727 

2 

2 

143  10 

4.0 

570 

1959 

2  14310 

4. 

0 

57  0 

2 

12250 

466 

1224123 

7 

7 

122B9 

3.7 

454 

1959 
1960 

b  12846 
2      1089  5 

4. 

6 

0 

463 
433 

b 
2 

12824 
12640 

499 
450 

4 

1272  1 

47  1 

12245  13 

IS 

16 

134  IS 

3.5 

470 

1958 
1959 
I960 

2  129b0 
12  13088 
2  14b95 

3. 
3. 
3. 

1 
5 
5 

466 
4  57 
513 

2 
1  i 

13055 
1  1  829 
146  10 

kl  , 

429 
5  1  3 

9 
1 

12700 
15020 

460 
519 

1 22452 1 

7 

7 

1  1H76 

3.6 

428 

1959 
I960 

b  11768 
2  12145 

3. 
3. 

7 
4 

412 

2 

12068 
1  1585 

46  3 
408 

4 
1 

1295? 
1  1  129 

489 
344 

122  7623 

1 

1  1290 

4.  i 

480 

19  59 

1  11290 

4. 

3 

480 

| 

1  3940 

1 

14562 

543 

1  23c>2  49 

2 

2 

14470 

3.6 

507 

1959 
I960 

1      1 725C 
1  11690 

3. 
3. 

9 

562 
45  1 

1 

14  7  10 

1  1900 

524 
422 

1 2370  74 

It 

1047S 

3.8 

397 

1  9S8 
1959 

2      1042  5 
2  10525 

3. 
4. 

b 
1 

364 
429 

2 

10900 

403 

2 

13505 

487 

123920ft 

4 

4 

12740 

3.8 

479 

1959 

4  12740 

3. 

b 

479 

4 

13775 

514 

4 

12887 

465 

1 2400  95 

| 

2 

999b 

4.0 

394 

1  9S9 
1960 

I  11090 
1  8900 

3. 
4. 

9 
0 

436 
351 

) 
1 

11940 
10720 

44  3 

430 

1 

12252 

470 

12461 53 

77 

95 

I2S07 

3.  5 

433 

1957 
1958 
1959 
1960 

2      1  7470 
22  13071 
54  I230B 
17      1 35C6 

3. 

3. 
3. 
3. 

1 

5 
5 
4 

b39 
4bb 
427 
4  5b 

2 
16 
49 
|  7 

16445 
1  3  192 

12542 
13822 

5  76 
473 
45  1 
48  7 

2 
13 
46 

4 

14628 
12889 
12899 
12159 

527 
4o  1 
46? 
43  1 

1 2464  SO 

2 

2 

137  10 

3.5 

478 

1959 

2     13  7  10 

3. 

5 

4  f  8 

1  24  75 

52  3 

1 

1  1663 

456 

1 2602  67 

2  3 

23 

1  1736 

3.3 

389 

1  9  S  8 
1959 
I960 

1      10  750 
12  1139b 
10  12239 

2. 

3 . 
3. 

V 
3 
4 

3  1  5 
373 

4  16 

j 

12 
10 

11/ 
1  1  *38 
12031 

4  1  0 
441/ 
435 

1 

1  1 

2 

1  1031 
12465 
13113 

392 
449 
456 

I2696b6 

1 

I 

13910 

3.6 

506 

I960 

1  13910 

3. 

6 

506 

1 

1  1690 

424 

1279641 

1 

1 

1  1550 

3.  7 

422 

1959 

1  11550 

3. 

7 

422 

1 

12240 

46b 

12B 1049 

7 

7 

I2B93 

3.7 

47b 

1959 
1960 

3  I3B07 

4  12208 

3. 
3. 

5 
9 

4b6 
467 

3 
u 

13223 
13115 

500 
487 

3 
1 

1424? 
1  1827 

536 
4  12 

OHIO 


456 


-DAUGHTLR-AvLRAGE  OF  SIRES  IN  SbRVICL  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN  1 1 A  T I  GNS- 
BY   YEAR   OF    FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


-GROUP  lD   BY  ERuEO, 


DAUGHTER   AVERAGC   BY  SIRE 


SIRE  DAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTLMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RcCORDS     MILK     FAT        RtCORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.      LB.  NO.  LB.  LB. 


346783 
3578  79 


1  2       8720     "4.8  423 

2  2  6SU0  5.6  364 
7                17        760B     5.4  409 


2       6965     4.9  336 


3       6627      6.0  396 


34       6B56      5.5  374 


40        8025     5.3  422 


65       7114     5.5  386 


47       7068     5.3  365 


26       8239     5.0  412 


44        7371      5.5  396 


1948 

1 

9610 

5. 

0 

482 

1 950 

1 

7830 

36  3 

I9U7 

2 

6540 

5. 

6 

364 

1947 

2 

6095 

5. 

3 

323 

1948 

2 

7075 

5. 

b 

385 

1949 

3 

8740 

5. 

4 

472 

1950 

2 

7030 

5  u 

404 

195  1 

8280 

S. 

4 

447 

1952 

1 

7830 

5. 

5 

427 

1 

6420 

354 

1955 

1 

6570 

5. 

3 

348 

1 

7970 

380 

1956 

1 

7250 

5. 

5 

398 

1 

7730 

390 

1957 

1 

7270 

5. 

3 

388 

1 

9020 

424 

1958 

2 

8170 

5. 

1 

415 

2 

B305 

435 

1960 

1 

6530 

5. 

3 

346 

1 

74  10 

40  1 

1948 

1 

6900 

4. 

b 

328 

1949 

1 

7030 

4. 

9 

343 

1949 

1 

6250 

5. 

9 

366 

1  950 

I 

6220 

6. 

o 

373 

195  1 

1 

7410 

6. 

1 

449 

1940 

1 

6630 

i. 

2 

345 

1949 

5 

66  16 

5. 

4 

357 

1 

B770 

4  74 

1950 

a 

7293 

5. 

0 

405 

1  .in  ■ 

6300 

3  14 

195  1 

i 

5310 

4. 

9 

260 

1 

6620 

332 

1952 

4 

0025 

5. 

6 

450 

2 

8330 

4  18 

1953 

4 

6943 

S. 

6 

386 

2 

8985 

484 

1954 

3 

69  7  7 

Ij  a 

7 

39  1 

] 

8  I  90 

4  3  7 

1955 

2 

7330 

5. 

9 

421 

1 

9940 

527 

1956 

3 

5637 

5. 

9 

322 

1 

10380 

553 

1957 

1 

8420 

5. 

3 

450 

1 

9030 

484 

1958 

1 

8470 

5. 

5 

467 

1 

b  1  10 

44  1 

1959 

1 

9460 

S. 

5 

519 

1 

9260 

472 

1949 

3 

8950 

5. 

1 

466 

1950 

10 

8193 

5. 

3 

43  1 

195  1 

3 

8056 

5. 

3 

423 

2 

7370 

38  1 

1952 

7 

8747 

5. 

1 

445 

2 

7540 

393 

1953 

5 

7220 

4. 

9 

351 

1954 

4 

7435 

5. 

0 

369 

1955 

2 

9165 

4. 

8 

432 

1956 

| 

I  0460 

440 

1947 

2 

7390 

5. 

2 

38  1 

1948 

6 

7300 

5. 

4 

3b8 

1 

7960 

430 

1949 

8 

7020 

b. 

3 

375 

3 

7  100 

404 

1950 

6 

6275 

5. 

6 

354 

1 

77B0 

392 

1951 

12 

7567 

5. 

6 

419 

5 

9130 

466 

1952 

10 

688  1 

5. 

5 

379 

8 

BO  78 

4  17 

1953 

5 

7938 

5. 

3 

423 

5 

8092 

40  1 

1954 

3 

8390 

5. 

2 

443 

3 

37o7 

430 

1955 

4 

7783 

5. 

2 

406 

4 

82  98 

4  10 

1956 

2 

6715 

5. 

370 

7  180 

322 

1957 

3 

605  7 

5. 

0 

30  1 

3 

8240 

36  1 

1958 

3 

602  7 

5. 

6 

338 

2 

9495 

502 

1959 

1 

5610 

6. 

1 

343 

1947 

7 

56C3 

5. 

a 

304 

1948 

7 

7809 

4. 

7 

367 

1 

15550 

625 

1949 

7 

692  1 

5. 

2 

362 

1 

8030 

345 

1950 

3 

10653 

5. 

0 

534 

2 

929b 

493 

1951 

6 

7917 

5. 

3 

423 

2 

8b60 

470 

1952 

5 

8372 

5. 

2 

432 

3 

6597 

34o 

1953 

3 

8750 

^  m 

457 

3 

8  36  3 

4  50 

1954 

2 

10390 

5. 

1 

532 

2 

88  15 

460 

1955 

4 

69  1  0 

5. 

1 

356 

2 

7595 

384 

1956 

3 

7930 

b. 

4 

4  1  7 

2 

9420 

504 

I94B 

1 

8360 

5. 

0 

4  IB 

1949 

6 

8195 

5. 

0 

408 

1950 

3 

7280 

4. 

,9 

356 

1951 

3 

887  7 

b. 

.  1 

456 

2 

8040 

4  19 

1952 

3 

7913 

5. 

7 

443 

3 

79o0 

457 

1953 

3 

8397 

5. 

1 

42b 

2 

7035 

380 

1954 

1 

7000 

6. 

1 

427 

1 

7500 

436 

1956 

2 

6295 

5. 

7 

359 

1 

8020 

436 

1957 

3 

B220 

5. 

1 

4  14 

3 

8  147 

435 

1958 

1 

7230 

5. 

7 

412 

1 

B2o0 

453 

1948 

5 

6732 

5. 

3 

359 

1 

d460 

49  1 

1949 

1  1 

6369 

5. 

34  1 

5 

6680 

363 

1950 

9 

7770 

5. 

426 

4 

7908 

456 

195  1 

3 

648C 

5. 

.6 

35  7 

1952 

5 

8036 

5. 

.  6 

442 

1 

9370 

489 

1953 

5 

8490 

.5 

467 

3 

7740 

407 

1955 

2 

8090 

b. 

2 

415 

1 

90  10 

hi  7 

1956 

3 

7590 

5. 

,2 

391 

1 

8620 

43  1 

1 

B676 

444 

1 

7968 

4  1  9 

2 

8339 

428 

8807  460 


4 

8513 

444 

2 

9603 

497 

4 

8647 

44  i 

86  76 

458 

3 

7005 

349 

2 

72  76 

384 

I  8B07  456 

1  6589  451 

1  8295  448 

I  8676  450 


2 

8077 

4«e 

1 

8262 

464 

2 

8284 

426 

3 

7979 

4  i2 

1 

7859 

122 

2 

8557 

454 

1 

9058 

4  16 

1 

9025 

480 

OHIO 


457 


15. — DAUGHTER- AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   8REEOING  ORGANIZATIONS- 
BY   YtAR  OF   FRESHENING — RECOROS   F ROM   THIS   STATh  ONLY 


-GROUPLD  BY  BREED, 


OAUGHT  ER   AVLRAGc   BY  SIRt 


SIRE  OAUGHTERS  RECOROS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.   PCT.  LB. 


3778  72  I  I       7820     5.5  427 

3805  10  5  10       5992     5.8  3<lo 


12       8438     5.2  U3<4 


386656  21 


3il       73/5     5.3  39ii 


386960  1  2       6500     1* .  9  310 

38/213  34  95       7415     5.4  UOO 


387U22  21  54       8 1 94     5.3  424 


i»       5570     5.ii  299 


11        6283     5.U  341 


395208  1  2        7515     5.1  387 

395466  13  38       7212      5.3     38  1 


395594  6  17        7890     4.8  378 


397611  6  IB        7639     5.2     39  1 


RECORD  AVcRAGt   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YtAR 

305-DAY  CONTcMP.  AV. 


YEARLY  HERO  AVERAGE 
FAT 
LB. 


398B1S  4  6       6562      5.3      34  7 


FRESH 

RtCORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

JERSEY 

195  7 

1 

6040 

4. 

7 

285 

1952 

1 

782  0 

5a 

427 

1948 

| 

5790 

6. 

b 

374 

1 

7220 

435 

1949 

3 

653  7 

5. 

4 

357 

1 

49  10 

268 

1950 

6 

7290 

5. 

7 

4  12 

2 

8  160 

458 

1947 

3 

7250 

5. 

396 

1948 

3 

8117 

5. 

6 

454 

1 

5790 

374 

1949 

3 

7353 

6. 

0 

430 

1 

74  10 

366 

1951 

851  0 

5. 

2 

442 

1953 

2 

9700 

4. 

5 

43H 

1 

8bB0 

37a 

1949 

9 

6959 

5. 

4 

381 

1  950 

5 

6746 

5. 

2 

35  1 

1951 

4 

8305 

5. 

3 

437 

1952 

7 

7157 

5. 

4 

382 

2 

9795 

486 

1953 

2 

6655 

5. 

6 

379 

57  30 

273 

1954 

3 

7B70 

5. 

3 

413 

j 

6990 

335 

1955 

2 

9605 

5. 

4 

518 

10360 

457 

1 

8186 

1957 

] 

8420 

5. 

0 

420 

1 

9080 

469 

1 

7685 

1958 

1 

7620 

4. 

8 

369 

8420 

392 

8578 

1948 

1 

7070 

5  • 

0 

351 

1949 

1 

5930 

4. 

7 

280 

1947 

6 

7297 

5. 

6 

397 

1948 

8 

7309 

5. 

b 

399 

1949 

13 

7572 

5. 

5 

4  IB 

1 

7930 

448 

1950 

21 

782  1 

b. 

5 

430 

5 

7968 

423 

1951 

12 

7604 

5. 

4 

4  10 

3 

84  16 

435 

1952 

/ 

8670 

5. 

4 

470 

4 

7425 

394 

1953 

7 

8629 

5. 

3 

451 

4 

7305 

382 

2 

0426 

1954 

8 

7764 

5. 

395 

6 

8800 

459 

5 

7965 

1955 

7 

77  17 

3 . 

0 

3B3 

5 

8o  14 

452 

3 

8328 

1956 

1 

9910 

5. 

4 

S37 

1957 

3 

9973 

4. 

8 

473 

3 

84  13 

430 

2 

8137 

1958 

1 

10430 

1 

532 

1 

8450 

453 

1 

9370 

1959 

1 

8470 

4. 

6 

393 

1 

8910 

463 

1 

9298 

1 947 

1 

7490 

5. 

9 

44  1 

1948 

1 

4800 

6. 

7 

322 

1949 

8 

7654 

5. 

6 

413 

1950 

14 

858  1 

5. 

449 

2 

6415 

358 

195  1 

6 

9800 

5. 

4 

32  1 

1 

7  1-40 

374 

1952 

5 

7624 

5. 

4 

408 

1953 

7 

9059 

b. 

0 

454 

1 

6230 

324 

2 

6873 

1954 

7 

9597 

4 . 

9 

465 

1 

9040 

4  10 

1 

7706 

1955 

3 

86  10 

4. 

8 

409 

6720 

360 

1 

8546 

1956 

1  1410 

4. 

5 

517 

1957 

] 

1  0560 

4. 

3 

453 

194V 

4610 

5. 

256 

1950 

1 

M  10 

5. 

3 

380 

1951 

6220 

5. 

4 

336 

1952 

626U 

4. 

9 

306 

1947 

} 

6633 

5. 

b 

364 

1948 

6320 

b. 

4 

345 

1949 

7680 

4. 

9 

3eo 

1950 

\ 

6750 

b. 

1 

347 

1949 

6V50 

5. 

0 

35  1 

1950 

8080 

b. 

2 

422 

1949 

3 

7490 

5. 

0 

373 

1 

9240 

420 

1950 

9 

821b 

b. 

3 

442 

4 

9420 

496 

1951 

6 

723  1 

5. 

5 

397 

9330 

50  1 

1952 

8 

684  1 

5. 

5 

378 

3 

92/7 

456 

1953 

3 

8297 

5. 

4 

446 

3 

95li3 

4b6 

2 

bb4G 

1954 

3 

6797 

5 . 

375 

1 

8120 

424 

1 

8993 

1955 

^ 

7270 

5. 

0 

366 

1 

6670 

365 

1957 

1 

9440 

5. 

o 

475 

1 

7520 

376 

I 

8053 

1959 

1 

9640 

b. 

0 

482 

1 

10b20 

50  / 

7325 

1948 

1 

7430 

c 

370 

1949 

6 

7777 

4. 

8 

375 

1950 

6 

748  7 

4. 

8 

353 

195  1 

2 

9  105 

4. 

6 

4  1  V 

1952 

2 

655b 

5. 

1 

433 

1949 

5 

8052 

4. 

9 

387 

1950 

4 

73lo 

5. 

6 

40/ 

6450 

354 

195  1 

-3 

9297 

4. 

9 

450 

6100 

330 

1952 

2 

8293 

4. 

7 

384 

79o0 

420 

1953 

1 

7530 

4. 

9 

368 

7000 

363 

1 

62  7  3 

1954 

1 

7830 

5. 

3 

4  17 

6080 

32  7 

1955 

1 

7980 

5. 

0 

397 

7220 

365 

1 

7937 

1956 

1 

8250 

b. 

0 

4  10 

7610 

37  1 

1 

COO  1 

1947 

3 

6997 

4. 

9 

340 

1948 

1 

7570 

6. 

0 

432 

1949 

1 

82  10 

6. 

1 

498 

389 
356 
398 


456 
4  18 
446 

434 
514 
507 


352 
40  3 
449 


466 
462 


393 
360 


4  1C 

384 


OHIO 


TABLE  15.- 


-OAUGHTER-AVLRAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECOROS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 


DAUGHTER   AVtRAGE   BY  SIRE 


SIRl  OAUGHTERS  RECORDS  MILK  TEST  FAT 
NO.  NO.  NO.  LB.    PCT.  LB. 


RECORD   AVtRAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


FRESH 
YEAR 


RECORDS     MILK   TEST  FAT 
NO.  LB.    PCT.  LB. 


305-DAY  CONTtMP •   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     LB.  NO.  LB.  LB. 


142       8293     4.7  386 


2  2        7435     5.9  436 

6  17       7639      S.6  1»26 


102647  I 
402722  7 
4031 12  12 


1        8780     4.2  ibl 
7       89j6     S.O  446 
26        7211      5.2  373 


41        6913      5.5  378 


405160  24 


9       6405     6.0  386 


55        7251      5.2  376 


9       7727     5.7  433 


406983  16 


3       6113      5.7  345 


33       7837     5.3  407 


195  1 

1 

5190 

5.5 

285 

1947 

2  1 

841  7 

4.7 

395 

2 

8670 

418 

1948 

1  4 

868  1 

4.7 

409 

1 

6490 

329 

1949 

16 

7956 

4.6 

363 

2 

9040 

478 

1950 

19 

8959 

4.6 

4  12 

6 

8243 

443 

195  1 

IB 

8403 

4.  7 

395 

8 

7568 

413 

1952 

18 

8486 

4.  7 

401 

1  1 

8264 

449 

1953 

13 

8158 

4.8 

393 

1  1 

8195 

425 

1954 

10 

8284 

4.  B 

386 

7 

7b09 

417 

1955 

8 

7703 

4.9 

367 

5 

7908 

405 

1956 

3 

10017 

4.5 

453 

1957 

1 

1  0700 

4.5 

482 

1958 

1 

8220 

4.4 

359 

1 

7220 

367 

1949 

1 

8980 

6.0 

538 

1953 

1 

5890 

5.7 

334 

79H0 

376 

1949 

3 

7807 

5.6 

436 

1950 

1 

9050 

5.3 

484 

1 

6960 

359 

1951 

3 

759  7 

5.8 

440 

2 

6340 

3  18 

1952 

2 

8275 

5.4 

444 

2 

bOUO 

419 

1953 

3 

7167 

5.b 

397 

3 

7707 

402 

1954 

1 

8270 

5.0 

4  15 

1 

7660 

400 

1955 

1 

8080 

5.  1 

408 

| 

64  10 

328 

1956 

1 

6730 

4.0 

324 

1 

5420 

28  1 

1957 

1 

5190 

5.5 

283 

44  60 

248 

1958 

7380 

5.3 

394 

1 

4970 

247 

1 948 

1 

878C 

4.2 

367 

1948 

7 

8956 

5.0 

446 

1948 

1 

6990 

4.5 

3  15 

194V 

4 

7240 

5.  1 

373 

1950 

6 

687  7 

5.0 

343 

1951 

5 

6712 

5.  1 

344 

1952 

2 

5465 

4.9 

274 

1953 

3 

6807 

5.2 

350 

1 

4930 

259 

1954 

2 

6850 

5.0 

348 

• 

4340 

233 

1955 

1 

6700 

5.4 

36  1 

6840 

363 

1956 

1 

loeso 

5.2 

567 

8460 

444 

1957 

1 

10670 

5.9 

626 

1 

8820 

492 

1948 

1 

8400 

5.8 

488 

1 

7020 

356 

1949 

4 

7658 

6.0 

457 

2 

5840 

320 

1950 

9 

6593 

5.  7 

370 

4 

6568 

354 

195  1 

6 

760  5 

5.8 

440 

3 

6450 

322 

1952 

1 

7223 

5.  5 

396 

4 

6378 

338 

1953 

6 

5193 

5.5 

277 

4 

6668 

346 

1954 

4 

6865 

5.6 

384 

3 

6660 

336 

1955 

2 

7450 

5.4 

402 

1 

7100 

379 

1956 

1 

7860 

4.2 

330 

7590 

360 

1957 

1 

7660 

5.7 

438 

1 

7340 

366 

1950 

2 

7305 

6.0 

433 

1 

8500 

409 

1952 

1 

7720 

6 .  1 

4  74 

1 

88  70 

468 

1953 

1 

7330 

5.9 

431 

1 

8300 

424 

1954 

2 

6390 

6.  3 

402 

2 

7190 

374 

1955 

2 

5965 

5.9 

351 

2 

7235 

374 

1956 

1 

6280 

5.9 

372 

1 

3440 

435 

1949 

2 

7260 

5.0 

360 

1950 

13 

7927 

5.  1 

406 

4 

79/0 

42  7 

1951 

6 

7028 

5.  1 

353 

3 

6970 

37  1 

1952 

9 

7293 

5.2 

376 

4 

8030 

421 

1953 

1  2 

6683 

5.3 

355 

8 

8121 

459 

1954 

6 

6715 

5.2 

353 

3 

8793 

453 

1955 

3 

7573 

5.  1 

390 

3 

8580 

447 

1956 

4 

8586 

5.  1 

433 

2 

7225 

39  1 

1948 

6  100 

6.2 

381 

1950 

| 

8250 

5.  1 

42  1 

195  1 

8030 

5.5 

438 

1952 

| 

9430 

5.7 

534 

1953 

] 

8600 

5.7 

443 

1954 

8830 

5.3 

472 

1955 

| 

9310 

4.9 

460 

1956 

1  1440 

5.0 

578 

1957 

10930 

4.9 

537 

1947 

4230 

5.7 

24  1 

1948 

6220 

6.0 

372 

1951 

7890 

5.4 

423 

1948 

It 

5975 

5.4 

323 

1949 

10 

7589 

5.  3 

400 

1950 

6 

8262 

5.2 

4  17 

1951 

4 

7205 

5.7 

4  10 

1952 

3 

7907 

5.4 

430 

1953 

1 

7820 

4.9 

386 

1954 

4 

8085 

5.0 

397 

83U0 

374 

9 

831  7 

429 

6 

8193 

420 

5 

7994 

425 

7bl9 

7052 
7663 
6693 
6082 
6191 


4  I  I 

363 
407 
340 
32  6 
332 


5832  313 
8448  449 
8240     46  1 


4 

6194 

323 

3 

6646 

345 

1 

4949 

246 

1 

6954 

353 

1 

6813 

349 

8905 

465 

2 

6507 

34  1 

2 

7276 

374 

1 

8480 

439 

2 

8268 

433 

3 

8364 

440 

3 

7223 

369 

2 

7788 

408 

0H1U 


1S9 


TABLE    IS. — OAUGHTLK-AVERAGE  OF  SIXES   IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANISATIONS — GROUPED   BY  HREEU, 
BY   YEAR  OF   FRESHEN ING — RECORDS  FROM   THIS  STATl  ONLY 

OAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RELORO   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YC AK 

iOb-DAY  CONTlHC.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE      UAUGHTERb  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  milk 

TE  b  T 

f  a  r 

RECORDS 

MILK 

FAT 

R  EC0RUS 

MILK 

fa  r 

NO.             NO*  NO* 

LB. 

PCT  . 

LB. 

Y  E  AK 

NO .            LB ■ 

pc  r  • 

LB  - 

NO. 

LB. 

LB. 

NO  ■ 

LB  • 

LB. 

JERSEY 

1955 

1       9  120 

5.3 

484 

1*0  69  95              9  IV 

7  bO  3 

5a  1 

382 

1 9b  0 

3        7  6  17 

5*  3 

4  04 

195  1 

5.2 

3o9 

1 

H  7  3C 

45  5 

1952 

3  6823 

4.9 

335 

1953 

3  8060 

5.2 

42  1 

2 

80  10 

403 

2 

7925 

397 

1954 

1        8  1  60 

4  .  v 

40  1 

19  5b 

1 

5.0 

4  a4 

1  9b6 

1        84  3  0 

4  .  7 

39  7 

195  7 

2  7920 

5.2 

4  0  7 

1 

64  d  0 

32  9 

4U( jUo                 1  4 

8200 

b  .  6 

4  5  f 

!  o^ 

90  7  0 

b  .  4 

1 

94H0 

J 

qc  t  D 

5  1  2 

9b4 

1      i  won 

b*  J 

[ 

422 

4Ug 

1  o 

■ 

cv  n 

07  t 

195  7 

1  6920 

5*  4 

3  76 

8bb0 

43  ' 

87  7 1 

4'  2 

408731            56  136 

764b 

5.3 

40  1 

1950 

11        800  1 

5.5 

439 

195  1 

14  7777 

5.5 

430 

3 

7907 

40  1 

1952 

29  8204 

5.3 

430 

12 

80  19 

423 

0  M          7?  |  j 

'  y 

7  '  MQ 

l*i  0 

1  ^             7  7  11 

fOO 

ft "  i 
^ "  ! 

*o 

42  1 

9 /ft 

7 

I9b6 

i             n  i 

4 

Q     1  ' 

\ 

a  '  xi 

1  A 

1 9  b  7 

0        764 ' 

5  2 

396 

3 

7  j40 

36  9 

3 

79bU 

4U4 

1958 

5       7  150 

4.9 

3b9 

1 

1  1  730 

49b 

1 

10693 

525 

1959 

2  9445 

5.  1 

475 

1 

8390 

420 

1 

84  lb 

425 

409653              1  1 

70b0 

b.  7 

404 

1955 

1  7050 

b.  7 

404 

1 

33  10 

4d4 

1 

756b 

449 

li  O  J7  i.O                       C  11 
t(JV(  D¥                       J                            1  1 

5-4 

488 

]                  |  Q 

7  17 

3.3 

3d  1 

5.8 

j3  A  ' 

469 

6.0 

52  8 

6.2 

j  1  1 

411075             1  1 

7680 

5.2 

40  1 

1950 

1  760C 

5.2 

40  1 

ii  1  li  li  li  X               9  c                     a  1 

4.8 

i  !u 

^  /'iol! 

86  7b 

un^ 

ft"  n 

10  ft 

1  ' 

2*7 

X4P 

kn  < 

Jl 

!* 

X  7ft 

7  Mnnh 

<7 

k  '  1 

7  7i  n 

1 

'  /  X 

! 

7  7f 

L.n  > 

7(1 

O 

77A 

.  . 

7'  Ci 

<70 

7Xft 

X  7 

'  9b7 

2  72b 

4  7 

->42 

2 

8200 

424 

794*1 

39  ' 

1958 

1  10190 

4.8 

493 

1 

dli40 

450 

\ 

6393 

438 

li  1  All  Oft                  I  ?                        4  Q 

78  17 

b.  3 

4  I  4 

7  A^QC 

*fk 

1  QUO 

{  °->Vo 

5.3 

<o^ 

on 

8030 

420 

19  51 

^  ROLL 

t  "  7 

xn 

ft  1 

^ 

J  70 

4  79 

<  ftOOX 

8800 

1  A 

464 

4b 

1954 

1  ^710 

'7 

0 

1  V  5  b 

3       805  7 

5*3 

430 

9  1  30 

48  1 

i 

9058 

4  76 

1956 

4  912b 

5.2 

46  7 

2 

8960 

474 

2 

9025 

480 

4  1  ( e.  4  3               II  Ah 

62  1 6 

5.6 

** 

1950 

3  5233 

5.8 

1951 

7       661 3 

5.5 

359 

3 

9223 

484 

1952 

4  7360 

5.6 

4  1  1 

1 

7190 

394 

5.8 

1954 

?  8440 

466 

8920 

459 

9009 

467 

1955 

2  8420 

5.8 

46  1 

2 

90  15 

457 

2 

71  72 

329 

1956 

2        7  74  5 

5.3 

412 

1 

9390 

447 

1 

10202 

516 

l^n 

^"  n 

594 

1 

418 

' 

8131 

4u9 

1960 

i        i  ft  ii  a  ii 
1        1  U4ou 

5.0 

526 

anon 
8090 

4  2  5 

4  I VU 04                   I  Z 

8  b80 

940 

^71 

1950 

7  or 
7890 

4.7 

374 

4  I  VZ  4- O                 MU                        0  Z 

863b 

5  2 

452 

1958 

27  8771 

6 

8  99 

423 

14 

7697 

4  1  4 

1959 

28  8954 

5.3 

473 

20 

8465 

43  1 

20 

8751 

4b  1 

I960 

f  8673 

5.  4 

477 

7 

862  1 

437 

3 

8643 

4  i7 

li  9li  «t  'J  7                  O  VI 

b .  7 

4  I  I 

5.6 

Oft 
Qftt 

XI  Art 

6.  j 

47 

1 

\  - 

5.5 

in 
**  i  n 

/ft  n 
r  >40 

7 

Ofth 

O  7  1 

/QO 

7  nn 

XI 

1  ftft 

of* 

ft  ' 

4  74 

7990 

XO 

399 

a  Ok 
8895 

i  i 
424 

ft  1 

195  7 

1  677G 

4*  9 

33  1 

I  960 

1  5380 

5.0 

26  7 

7  7  bO 

4  b3 

) 

64  3  1 

3  Jb 

425960           81  185 

7509 

5.1 

38,2/, 

1950 

6  868b 

b.  1 

440 

7870 

446 

1951 

lb  7545 

b.  1 

383 

2 

7bo0 

410 

1952 

42  7742 

5.3 

408 

19 

8  164 

425 

1953 

46  7376 

5.  1 

373 

32 

7702 

40  J 

24 

8298 

440 

1954 

36  7735 

5.0 

389 

24 

7921 

4  1  1 

22 

7864 

41  f 

1955 

21  6410 

5.0 

31  f 

12 

fa  10? 

424 

10 

7953 

4  1  3 

1956 

7  6676 

4.8 

324 

b 

7  lo4 

383 

5 

8022 

423 

1957 

3  7480 

5.0 

37  1 

3 

74  13 

390 

i 

8030 

40  3 

19ab 

2  8040 

5.  1 

403 

2 

789b 

4  13 

2 

7B87 

406 

OHIO 


1)60 


TABLE    lb. — DAUGHTtR-AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   ORE  CO  I  NO  ORGANIZATIONS — GROOPtO   BY  BRfcEO, 
8Y   YEAR   OF   FRESHENING — KtCOROS   FROM   THIS   STATE  ONLY 


OAUGHTER 

AVERAGl 

BY  SIRE 

RECORO  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

ERESHLNI HZ 

YEAR 

305-OAY 

CONTLMF 

.  AV. 

YtARLY  HERO  AVERAGE 

SIRE  DAOGHTERS 

RECORDS 

MILK  TEST 

FAT 

FRESH 

Rt-CORUS 

MILK 

TEST 

FAT 

RLCORUS 

MILK 

FAT 

K  l CORUS 

MILK 

F  A  I 

NO.  NO. 

NO. 

LB.  PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LO. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LO. 

JERSEY 

1959 

6 

U925 

5. 

W 

472 

6 

8492 

438 

6 

821  1 

432 

1960 

| 

9  38  C 

5  ■ 

7 

539 

1 

8  ISO 

424 

426359  1 

4 

8385  4.9 

4  1  1 

1950 

1  - 

8310 

5. 

3 

44  1 

1 

7570 

35  1 

195  1 

1 

7830 

o 

391 

1 

80  10 

36/ 

1952 

1 

8950 

4. 

4 

394 

1 

3780 

402 

1956 

1 

8450 

4. 

9 

4  16 

I 

86V0 

42/ 

1 

8687 

403 

43U246  14 

28 

6932      5. 1 

347 

1950 

3 

6607 

5. 

5 

368 

195  1 

4 

7825 

5. 

3 

41  1 

1952 

6 

6862 

5. 

0 

341 

1 

9480 

50  1 

1953 

6 

6493 

5. 

2 

333 

3 

7B33 

399 

1 

8687 

452 

1954 

3 

7237 

5, 

400 

2 

7790 

412 

} 

d687 

465 

1955 

2 

6575 

5. 

1 

336 

2 

8255 

44  3 

1956 

3 

6160 

4. 

8 

294 

3 

8240 

444 

3 

8186 

438 

1959 

1 

9140 

4. 

3 

393 

431819  10 

19 

8079  5.2 

4  1  / 

194  1 

1 

7700 

5. 

2 

403 

1948 

3 

848  1 

4. 

/ 

404 

1949 

5 

7132 

5. 

3 

378 

1950 

5 

8120 

5. 

4 

437 

1 

66  70 

3// 

1951 

2 

7510 

5. 

0 

368 

1952 

1 

1  1050 

5. 

2 

572 

1 

8840 

433 

1953 

2 

9945 

4. 

b 

4/8 

1 

9390 

42  / 

432588  22 

76 

7857  5.2 

404 

1947 

1 

7920 

5. 

4 

429 

1948 

4 

7850 

5. 

2 

402 

1949 

10 

7834 

5. 

3 

410 

2 

7140 

365 

1  950 

14 

8000 

5. 

2 

4  1  4 

8287 

423 

1951 

|  | 

812  3 

5. 

1 

414 

5 

86/4 

43(1 

1952 

10 

8/07 

4. 

9 

429 

6 

8050 

3b  1 

1953 

b 

797  1 

4. 

8 

386 

4 

7545 

368 

4 

7464 

359 

1954 

8 

763  1 

ii  m 

J 

36  1 

3 

7617 

38  1 

3 

7595 

3ol 

195S 

5 

8360 

5. 

2 

435 

1 

8330 

44  7 

1956 

3 

902  7 

5. 

2 

474 

i 

9200 

46  1 

2 

B49  1 

42  1 

1957 

2 

7110 

5. 

0 

355 

2 

8775 

438 

432629  11 

22 

7648  5.0 

379 

1954 

1 

7510 

5. 

C 

379 

1955 

7010 

5. 

1 

361 

i 

10500 

50/ 

1 

8546 

44  9 

1956 

6 

6880 

5. 

6 

38  1 

4 

7028 

347 

5 

9446 

483 

1957 

2 

7365 

5. 

3 

394 

1 

8000 

394 

2 

7876 

406 

1958 

4 

8023 

389 

3 

/7b0 

394 

2 

7668 

399 

1959 

4 

7980 

4. 

3 

345 

3 

8307 

43  1 

2 

784  9 

39  1 

1960 

2 

1  1055 

4. 

4 

48  1 

2 

7595 

403 

432741  20 

42 

68  13  5.4 

366 

1951 

1 

7130 

6. 

2 

440 

1952 

7 

707  1 

5. 

6 

393 

4 

8995 

449 

1953 

12 

6852 

5. 

5 

373 

9 

7106 

383 

7 

6853 

362 

1954 

9 

677b 

5. 

2 

353 

d 

7721 

393 

9 

7268 

370 

1955 

7 

6696 

5. 

4 

362 

4 

79/3 

400 

2 

7363 

382 

1956 

4 

7075 

5. 

7 

404 

2 

8260 

4  13 

2 

7946 

401 

1957 

1 

6440 

5. 

3 

354 

1958 

1 

6970 

5. 

2 

366 

1 

82b0 

420 

i 

7205 

370 

4341 10  30 

96 

7991  5.4 

430 

195  1 

1 

8870 

5. 

7 

504 

8560 

436 

1952 

8 

7900 

5. 

4 

428 

4 

7635 

4  1  1 

1953 

22 

806  / 

S. 

4 

432 

13 

7528 

3d4 

1  1 

7680 

3<>Z 

1954 

2  1 

8089 

5. 

4 

43/ 

14 

7566 

396 

9 

7968 

404 

1955 

1  7 

812  1 

5. 

4 

433 

10 

9  130 

473 

10 

8575 

44  i 

1956 

13 

7500 

5. 

4 

406 

8 

8lu3 

4  lb 

7 

831C 

4^8 

1957 

( 

788/ 

5  • 

4 

426 

3 

7867 

403 

3 

834? 

425 

1958 

4 

9903 

534 

2 

8595 

429 

2 

3384 

44  1 

1959 

3 

8430 

5. 

5 

452 

2 

8315 

399 

43  1 

436532  29 

69 

8397  4.8 

399 

1951 

4 

8605 

5. 

0 

423 

9700 

4  lb 

1952 

16 

9278 

4. 

b 

43b 

b 

86  16 

43  3 

1953 

13 

833  1 

4. 

9 

402 

9 

8749 

438 

3 

8527 

43  1 

1954 

10 

827  1 

5. 

0 

4  1  1 

7 

864  1 

446 

6 

bl  72 

423 

1955 

8885 

4. 

8 

423 

/ 

8/57 

450 

B 

8565 

437 

1956 

4 

10360 

4. 

7 

4S4 

4 

8723 

44  4 

2 

8796 

458 

1957 

6 

9075 

4. 

8 

428 

4 

9928 

5  14 

5 

8393 

437 

1958 

4 

7215 

5. 

] 

362 

3 

98  17 

5  1  1 

4 

7900 

406 

1959 

U 

7590 

4. 

9 

375 

5 

8067 

402 

8287 

429 

438877  39 

89 

7927  5.1 

40  1 

195  1 

1 

7240 

5. 

4 

39  1 

1  952 

6 

8  18/ 

5. 

3 

433 

7/40 

43  / 

1953 

|  ^ 

7969 

5. 

,  1 

404 

9 

7701 

399 

7 

8167 

4  34 

1954 

16 

7  1  74 

5. 

I 

362 

8 

7990 

413 

4 

8750 

454 

1955 

15 

7362 

5. 

2 

380 

10 

8392 

449 

9 

8133 

422 

1956 

1  1 

8015 

3  t 

4  13 

9 

8566 

443 

7 

6312 

425 

1957 

1  1 

8227 

5. 

1 

416 

10 

0  139 

42  1 

Q 

Z92  2 

408 

1958 

6 

8413 

5. 

1 

418 

3 

8  150 

4  Id 

3 

8259 

4  16 

1959 

d 

93/3 

4. 

7 

442 

0 

8696 

449 

7 

8960 

4  /H 

439617  14 

27 

7536  3.0 

36/ 

1952 

2 

10130 

4. 

.  1 

403 

1953 

9 

7930 

5. 

0 

386 

0 

7580 

382 

4 

776  1 

4  10 

1954 

a 

7325 

5. 

,  1 

362 

0 

0253 

398 

4 

6638 

346 

1955 

4 

6680 

4. 

9 

31S 

2 

7830 

377 

1 

4316 

243 

1956 

2 

1  1675 

4. 

,  1 

4/0 

1957 

1 

8480 

4. 

5 

380 

1 

9d00 

469 

1 

/685 

336 

I95B 

1 

9510 

4. 

/ 

446 

1 

8270 

386 

1 

H578 

398 

440103  61 

120 

7405  5.3 

393 

1952 

4 

7673 

4. 

,  9 

3  74 

2 

30  15 

392 

1953 

14 

7695 

.4 

4  12 

1  1 

7565 

388 

9 

7889 

402 

1954 

15 

7272 

3 

382 

12 

7988 

4  1  / 

9 

7903 

4  1  3 

1955 

22 

705  1 

S. 

374 

13 

8326 

44  1 

1  1 

8  1  SO 

425 

OH  I U 


TABLE    lb. — DAUGHTE  R-A V  EKAGE   OF  SIKES   IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPlD   BY  ISRtED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRL  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YCAK 

305-DAY  CONTEMH.   AV.   YEARLY  HERD  AVLRAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

records 

MILK 

FA  I 

RECORDS 

MILK 

fa  r 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

HCT  . 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

no. 

La. 

LB. 

NO. 

LB. 

Lb. 

JERSEY 

1956 

16 

6950 

5.3 

364 

1 1 

8250 

43  1 

10 

7882 

4  IC 

1957 

14 

6996 

5.2 

366 

1  0 

9022 

4  7  3 

7 

826  1 

432 

1958 

17 

756  1 

5.6 

4  18 

13 

7968 

420 

7 

7615 

417 

1959 

15 

7495 

5.2 

389 

12 

7980 

40b 

5 

8225 

431 

1960 

3 

9233 

5.9 

544 

i 

8720 

45  1 

1 

86  1  1 

459 

44  1643             3  7 

7342 

6.3 

458 

1952 

1 

8950 

6.0 

538 

1 

8860 

48  1 

1953 

1 

7  160 

5.8 

4  13 

1 

88o0 

469 

1 

6164 

464 

1954 

1 

8250 

6.2 

5  1  3 

1 

5650 

324 

1 

3880 

206 

1955 

1 

5960 

6.9 

412 

1 

7070 

4  12 

1 

4316 

243 

1958 

2 

7060 

6.4 

454 

1 

9  100 

473 

1 

8110 

440 

1959 

1 

6480 

6.  1 

393 

1 

8510 

470 

1 

8764 

469 

ltltl793           47  99 

758 1 

5.0 

380 

1950 

8 

8064 

4 .  V 

393 

1951 

15 

7475 

5.2 

382 

5 

8692 

446 

1952 

|  «j 

7637 

4.9 

37  1 

3 

8107 

442 

1953 

19 

7783 

5.  1 

396 

13 

7555 

40  1 

1  1 

?56  1 

3b7 

1954 

1 0 

7187 

5.2 

369 

6 

7562 

402 

5 

7839 

403 

1955 

10 

8U47 

5.  1 

406 

6 

67/2 

421 

3 

8157 

436 

1956 

7 

8600 

4 .  9 

420 

s 

93  14 

474 

4 

844  5 

422 

1957 

7 

829  I 

5.3 

438 

5 

7584 

404 

2 

873  1 

455 

1958 

6 

7987 

5.0 

398 

3 

8  110 

426 

2 

7  134 

394 

1959 

1 

8320 

5.6 

462 

8  160 

419 

1 

10017 

482 

1960 

1 

6430 

5.0 

324 

1 

7460 

383 

443388            lb  22 

8644 

5.2 

448 

1956 

2 

7590 

5.9 

447 

1 

8690 

460 

1957 

3 

9263 

5.2 

482 

1  12U3 

60  1 

2 

10110 

523 

1958 

7 

9710 

5.3 

512 

10070 

516 

3 

9796 

509 

1959 

9 

8096 

4.9 

400 

T. 

79  1 1 

40  1 

6 

7930 

4  1  1 

I960 

1 

7330 

5.  1 

374 

i 

6d60 

35  1 

444468              1  1 

8240 

5.4 

443 

1959 

| 

8240 

5.4 

443 

445150              1  2 

9415 

5.4 

507 

1954 

1 

10130 

5.4 

542 

i 

9120 

469 

1 

9690 

4V7 

1955 

1 

8700 

5.4 

471 

1 

1  1250 

525 

10355 

5/4 

446103            63  146 

734  1 

5.4 

393 

1951 

2 

5925 

5.9 

348 

i 

8  160 

445 

1952 

17 

7501 

5.5 

4  1  1 

7 

8063 

421 

1953 

26 

7238 

5.4 

388 

14 

7644 

393 

10 

7958 

404 

1954 

28 

7917 

5.5 

436 

1  6 

7634 

406 

14 

8200 

434 

1955 

28 

799  1 

5.2 

4  1  7 

15 

78  16 

400 

12 

8320 

436 

1956 

22 

7606 

5.2 

390 

12 

79  17 

388 

10 

667  1 

447 

1957 

1  1 

7685 

5.2 

40  1 

8 

8268 

423 

8 

6434 

432 

1958 

7 

8143 

5.  1 

4  1  9 

3 

9203 

463 

3 

8967 

45  1 

1959 

4 

7550 

5.5 

412 

3 

8423 

433 

2 

9102 

467 

1960 

1 

9530 

5.2 

499 

1 

7560 

39  1 

446431            20  56 

691  1 

5.0 

347 

1950 

2 

7310 

4.9 

355 

195  1 

1  3 

6436 

5.2 

335 

4 

7333 

378 

1952 

12 

6837 

5.  1 

350 

8 

85  14 

426 

1953 

8 

7308 

5.0 

365 

5 

7966 

402 

8687 

452 

1954 

7 

7246 

4.9 

352 

5 

8026 

4  1  1 

3 

8422 

447 

1955 

6 

7487 

5.0 

374 

4 

8318 

434 

4 

6134 

424 

1956 

7276 

4.8 

340 

3 

7843 

399 

3 

8498 

452 

1957 

3 

8350 

4.8 

404 

1 

9550 

439 

1 

7249 

383 

447723            6              2  1 

6973 

5.6 

385 

1947 

5 

6930 

5.4 

367 

1948 

2 

6185 

6.7 

4  1  2 

1949 

5 

7756 

5.8 

442 

1 

8060 

480 

1950 

4 

7290 

5.3 

383 

1951 

2 

7115 

5.6 

400 

2 

8400 

454 

1952 

2 

5135 

5.  7 

295 

1 

B9O0 

409 

1954 

| 

5200 

6.  1 

318 

1 

7650 

396 

1 

752  1 

402 

447998              3  5 

7  107 

5.5 

378 

1955 

2 

5275 

5.2 

273 

1957 

1  1520 

4.9 

560 

9440 

510 

1958 

1 

9610 

5.0 

477 

1 

9480 

495 

1 

9025 

488 

1959 

1 

5480 

6.2 

34  1 

1 

6530 

362 

1 

7325 

42  1 

448639             6  14 

6625 

5.6 

367 

1950 

1 

9280 

5.5 

5  12 

1 

7460 

402 

1952 

6584 

5.4 

355 

3 

7483 

389 

1953 

1 

5590 

6.3 

354 

6290 

336 

1 

7728 

409 

1954 

7180 

6.2 

440 

I 

7  1  50 

39  1 

7096 

373 

1955 

7095 

5.6 

384 

1956 

J 

7210 

5.  1 

365 

1957 

9850 

5.3 

521 

1958 

1 

7460 

4.8 

359 

450981              1  1 

6440 

5.4 

347 

1952 

1 

6440 

5.4 

347 

451141              1  3 

9480 

5.6 

533 

1954 

9690 

5.7 

555 

1 

8630 

478 

1955 

10640 

5.7 

60  1 

1 

84  30 

447 

1 

7935 

413 

1956 

81  10 

5.  5 

442 

1 

7090 

364 

8513 

460 

452342             1  6 

6905 

5.2 

360 

1952 

6960 

4.9 

344 

1954 

7330 

5.3 

385 

1955 

7690 

5.3 

407 

1956 

5740 

5.2 

301 

1957 

6670 

5.0 

342 

1958 

6840 

5.5 

379 

453500           46  120 

7545 

5.2 

391 

1948 

1 

8980 

5.5 

493 

1949 

4 

6113 

5.3 

326 

1950 

14 

7655 

5.3 

405 

2 

8270 

436 

OHIO 


462 


TABLE  15.- 


-OAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPEO  BY  EiibEO, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY  SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


30S-0AY  CONTEMP.  AV. 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT  . 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

JERSEY 

1951 

17 

7698 

5.2 

400 

b 

8296 

42  1 

1952 

20 

8116 

5.2 

420 

5 

8660 

39b 

1953 

1  5 

8008 

5.  1 

4  16 

6 

78  12 

396 

5 

7b63 

1954 

15 

756  7 

5.0 

377 

8 

7971 

372 

7 

7730 

1955 

1  0 

7868 

5.2 

4  1  1 

6 

7932 

39  3 

6 

7648 

1956 

7 

829  1 

5.3 

437 

3 

8930 

442 

4 

8513 

1957 

B 

7  1  66 

4.9 

346 

5 

70  10 

347 

3 

6050 

1958 

to 

7b84 

4.8 

380 

4 

6965 

358 

1 

7434 

1959 

1 

6960 

5.5 

380 

1 

6660 

326 

1 

7576 

454006            21  39 

6890 

5.4 

372 

1955 

1  . 

7370 

5.2 

381 

1956 

6 

608b 

5.5 

331 

3 

8400 

444 

2 

704  1 

1957 

6 

6400 

5.3 

336 

3 

6903 

365 

3 

7191 

1958 

8 

665  1 

5.3 

352 

6 

7263 

384 

4 

7358 

1959 

13 

7216 

5.6 

403 

10 

7230 

402 

9 

7325 

1960 

t> 

6  162 

5.6 

340 

3 

81  73 

449 

4 

7303 

1(51(032            15  1(9 

7600 

5.  1 

386 

1951 

b 

8540 

5.0 

422 

2 

8160 

420 

1952 

10 

7923 

5.  1 

399 

7 

7797 

408 

1953 

10 

779B 

5.2 

407 

7 

7793 

4  10 

6 

8042 

1954 

9 

7316 

5.0 

365 

8 

7766 

412 

7 

7873 

19S5 

5 

7674 

5.3 

398 

5 

76  44 

409 

5 

8502 

1956 

6 

7673 

5.  0 

377 

5 

7998 

423 

5 

8243 

1957 

2 

7190 

5.3 

383 

1 

8510 

453 

1 

7979 

1959 

1 

8490 

5.2 

442 

1 

9450 

477 

8360 

I960 

1 

8530 

5.2 

446 

1 

8740 

425 

1(566  12            19  36 

7483 

5.3 

394 

1951 

1 

6510 

5.4 

349 

1 

7460 

403 

1952 

9 

739  1 

5.4 

395 

5 

76  16 

399 

1953 

13 

742  5 

5.4 

398 

9 

7640 

40  1 

9 

8120 

1954 

7 

6516 

5.4 

352 

5 

7860 

40b 

4 

7589 

1955 

1 

7930 

5.4 

427 

1 

7350 

376 

1 

8437 

1956 

1 

5900 

6.8 

400 

1 

6830 

36  1 

1 

7467 

1957 

2 

8900 

5.2 

460 

2 

8630 

420 

2 

7898 

1958 

1 

8020 

4.7 

380 

1 

8030 

382 

1 

8578 

1959 

1 

9580 

4 .  4 

424 

1 

82  10 

434 

1(57095            34  68 

709  1 

5.6 

397 

1952 

b 

6802 

5.6 

379 

1 

8450 

406 

1953 

|J 

833  1 

5.4 

45  1 

0 

8603 

463 

7 

9167 

1954 

14 

681  9 

5.6 

385 

1 1 

7345 

380 

7 

78  18 

1955 

9 

6559 

5.5 

361 

7 

7744 

392 

7 

6312 

1956 

1  1 

7346 

5.  5 

397 

6 

9172 

468 

6 

6464 

1957 

7 

7510 

5.8 

432 

3 

8  137 

406 

3 

8240 

1958 

6 

8052 

S.b 

470 

2 

65b0 

36  1 

2 

8840 

1959 

2 

7525 

5.  7 

426 

2 

7450 

3b4 

1 

9254 

1960 

1 

8050 

5.2 

4  16 

1 

6220 

329 

6518 

1*581(71             1  1 

5500 

5.0 

276 

195  1 

1 

5500 

5.0 

276 

1(59579           13  22 

7  173 

5.5 

397 

1953 

3 

6320 

5.4 

346 

1 

5750 

297 

1 

6  19  1 

1954 

4 

7393 

5.7 

420 

1 

8520 

363 

1 

4752 

1955 

6690 

5.6 

377 

3 

8930 

b  1  3 

1 

9058 

1956 

4 

7698 

b.6 

434 

3 

86  10 

468 

2 

6829 

1957 

2 

5795 

5.6 

322 

1 

BooO 

462 

8982 

1958 

1 

7140 

5.4 

383 

1 

9570 

5  1  b 

1 

9025 

1959 

2 

7730 

5.7 

443 

2 

8665 

45  1 

1 

9450 

1960 

1 

8630 

5.0 

432 

1 

8530 

434 

U60560          132  287 

8  104 

4.9 

397 

1952 

1  1 

8743 

4.b 

415 

0 

7930 

402 

1953 

39 

8394 

4.9 

406 

29 

7957 

396 

22 

79  15 

1954 

38 

833  1 

5.0 

4  1  1 

28 

7256 

377 

27 

7883 

1955 

40 

7876 

4.9 

381 

32 

8175 

4  1  S 

29 

782  7 

1956 

38 

7984 

4.9 

385 

24 

8614 

434 

24 

8062 

1957 

29 

8090 

4.9 

392 

19 

82  1 1 

424 

19 

8084 

1958 

43 

8164 

4.9 

395 

22 

8096 

426 

17 

8129 

1959 

40 

8266 

4.9 

406 

3  1 

8  1  30 

420 

20 

8505 

1960 

9 

8174 

5.2 

42  1 

8 

82  18 

428 

4 

8006 

462273             1  2 

78  15 

4.5 

346 

1952 

1 

7060 

4.4 

307 

1953 

1 

8570 

4.5 

385 

4622  95              4  12 

7  127 

5.0 

358 

1952 

8490 

5.2 

445 

2 

7  1  40 

364 

1953 

2 

602  0 

5.5 

33  1 

2 

8065 

376 

1 

7935 

1954 

3 

697  1 

4.9 

34  1 

3 

6047 

386 

2 

7058 

1955 

2 

6785 

5.  3 

336 

2 

9045 

413 

1 

7368 

1956 

2 

7025 

5.  1 

353 

2 

9665 

460 

8393 

46/464               8  9 

85  19 

5.3 

453 

1959 

7 

8b3  1 

5.3 

467 

7 

8203 

438 

7 

6770 

I960 

2 

9145 

5.3 

473 

2 

69  75 

467 

463576             6  7 

8802 

5.2 

456 

1958 

4 

8358 

5.3 

44b 

2 

9230 

509 

2 

8835 

1959 

3 

8977 

5.  1 

455 

3 

9540 

482 

3 

9450 

467830            39  76 

7072 

5.  1 

362 

1953 

1  1 

6583 

5.3 

346 

7 

7451 

376 

4 

8020 

1954 

9 

7030 

5.2 

3o7 

4 

8345 

462 

3 

7456 

1955 

13 

7289 

5.2 

375 

8 

7771 

402 

7 

7197 

1956 

1 1 

7161 

5.2 

375 

6 

7987 

40  1 

5 

8195 

1957 

12 

7754 

5.2 

398 

6 

8010 

393 

6 

7699 

1958 

1 1 

7130 

5.2 

367 

3 

8120 

423 

2 

7363 

1959 

6 

7950 

5.  1 

407 

5 

6994 

344 

3 

8793 

I960 

3 

7807 

4.9 

3B3 

2 

8315 

429 

468937          113  171 

8276 

5.3 

438 

1956 

14 

9146 

5.3 

477 

6 

1  1043 

55  1 

5 

9269 

YEARLY   HERD  AVERAGE 
FAT 


364 
376 
387 
4/6 
308 
364 
370 


393 
3o6 
383 
407 
407 


423 
4  1  6 
445 
439 
432 
435 


429 
396 
433 
396 
374 
398 


463 
40b 
428 
421 
418 
487 
493 
35b 


318 

245 
476 
474 
492 
488 
509 


409 
405 
406 
4  I  I 
4  13 
426 
439 
40  7 


396 
34  3 
364 
409 

474 


48  1 

509 

42  I 
4  16 
382 
441 
40  I 
374 
443 


OHIO 


463 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN  SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BRLED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB. 

LC. 

JERSEY 

1957 

30 

7814 

5.4 

4  1  5 

1  5 

8594 

433 

1 4 

8305 

408 

1958 

48 

8274 

5.3 

4  32 

25 

8086 

418 

16 

8378 

447 

1959 

63 

8752 

5.  3 

456 

44 

8266 

420 

37 

834  1 

422 

I960 

16 

9123 

5.2 

473 

12 

8468 

432 

5 

7575 

393 

468989 

1 

4 

6268 

5.1 

317 

1954 

1 

7470 

5.2 

389 

1955 

1 

6950 

4.8 

336 

1956 

1 

5300 

5.3 

278 

1957 

1 

5350 

4.9 

264 

47 1334 

1 

» 

13750 

4.6 

633 

1958 

1 

13750 

4.6 

633 

4732 15 

67 

96 

9039 

4.9 

439 

1956 

35 

1002  5 

4.7 

466 

IB 

9408 

478 

16 

9124 

47  1 

1959 

52 

9105 

4.8 

437 

44 

7548 

386 

34 

8479 

433 

1960 

9 

9170 

4.9 

449 

9 

8048 

4  18 

3 

7151 

376 

4  7  32  I 8 

20 

2  1 

7364 

5.  1 

377 

1958 

4 

8075 

5.3 

432 

2 

8555 

425 

8099 

366 

1959 

1  6 

7340 

5.2 

374 

16 

8714 

420 

14 

8799 

425 

I960 

1 

6410 

4.2 

271 

1 

6970 

339 

474007 

2 

3 

10968 

5.  1 

554 

1959 

1 

1  1  140 

4.6 

539 

1 

10040 

50  7 

1 

9701 

509 

1960 

2 

10775 

5.  1 

549 

2 

9530 

50  4 

474643 

1 

4 

8908 

6.  1 

541 

1956 

1 

8970 

6.  1 

343 

1957 

1 

10210 

5.8 

595 

195B 

1 

7570 

6.4 

486 

1959 

1 

8880 

6.  1 

538 

U756B0 

1 

2 

7020 

4.8 

338 

1959 

1 

7720 

5.0 

384 

1 

7060 

369 

1960 

1 

6320 

4.6 

292 

' 

6890 

311 

476084 

1 

1 

4950 

5.3 

263 

1959 

1 

4950 

5.3 

263 

476142 

13 

20 

7759 

5.8 

449 

1953 

1 

6500 

5.9 

386 

1 

6640 

349 

• 

7728 

409 

3 

6537 

5.7 

3  73 

2 

32  5 

1955 

3 

68  1  0 

5.6 

382 

2 

10925 

616 

1 

6540 

335 

1956 

3 

7620 

6.4 

483 

2 

10  760 

599 

2 

663  3 

46  8 

1957 

2 

7125 

5.9 

416 

2 

75  10 

388 

2 

7952 

42  8 

1958 

5 

8108 

5.9 

476 

2 

8040 

451 

1 

8567 

455 

2 

7560 

5.6 

428 

2 

8025 

42  7 

2 

8028 

438 

I960 

1 

9990 

5.  1 

314 

1 

12950 

5  18 

I»76it95 

12 

15 

8383 

5.  1 

428 

1958 

5 

8660 

5.2 

452 

4 

9060 

469 

3 

8916 

467 

1959 

7 

8317 

5.  0 

408 

7 

7780 

40  1 

7 

7985 

402 

I960 

3 

877  7 

5.2 

462 

3 

8657 

431 

477764 

1 

1 

8890 

5.2 

460 

1954 

1 

8890 

5.2 

460 

4786  50 

2 

2 

7810 

4.9 

377 

1957 

1 

8680 

4.0 

350 

1958 

1 

6940 

5.8 

404 

1 

9620 

499 

1 

9025 

488 

47906 1 

23 

35 

8422 

5.0 

42  1 

195  1 

4 

8370 

5.4 

440 

1952 

3 

8973 

4.9 

438 

1953 

1 

7300 

4.7 

34 1 

1954 

2 

84  10 

4.7 

399 

1955 

3 

9130 

5.  1 

462 

2 

8395 

462 

2 

9396 

512 

1956 

u 

8653 

S.  1 

442 

2 

8895 

490 

2 

9238 

494 

1957 

3 

7803 

4.8 

37  1 

1 

7520 

371 

1958 

5 

7580 

5.  1 

380 

2 

7350 

412 

1 

7913 

413 

1959 

8 

7624 

5.  1 

391 

8 

8159 

432 

6 

8439 

436 

1  960 

2 

8185 

4.5 

385 

2 

6360 

330 

6987 

39  1 

4802  b  7 

1 

9080 

5.4 

491 

507 

9025 

486 

1959 

3 

7500 

5.3 

397 

2 

9475 

49  1 

1 

7913 

398 

482207 

2 

6 

8288 

4.6 

38  1 

1951 

1 

7650 

5.0 

385 

1952 

1 

8520 

5.3 

452 

1 

9000 

45  1 

1953 

1 

8590 

5.2 

446 

1 

9970 

537 

19  54 

1 

8320 

5.2 

429 

1 

10870 

5  1  2 

1957 

1 

8270 

4.0 

332 

6870 

342 

7772 

404 

1958 

1 

B450 

5.2 

437 

482861 

1 

2 

9590 

5.4 

520 

1958 

2 

9590 

5.4 

520 

1 

1  1030 

565 

483844 

6 

10 

7910 

4.9 

390 

1955 

1 

8410 

4.5 

379 

1 

8770 

409 

1 

9385 

47  1 

1956 

4 

7905 

4.9 

385 

3 

7893 

3B0 

2 

644  2 

42  9 

1957 

2 

6975 

4.7 

324 

68  10 

316 

1 

8567 

42  3 

1958 

2 

6930 

4.8 

334 

1959 

1 

8590 

5.2 

450 

1 

9410 

476 

1 

7903 

397 

484031 

36 

61 

8342 

4.9 

409 

1955 

4 

8643 

4.8 

4  18 

4 

10615 

492 

2 

8099 

407 

1956 

7 

7917 

5.  1 

400 

6 

B975 

45  1 

5 

8772 

429 

1957 

7 

759  1 

5.2 

395 

3 

8177 

423 

4 

8153 

416 

1958 

17 

7595 

4.B 

373 

5 

96  10 

477 

4 

6154 

423 

1959 

23 

8435 

4.9 

415 

13 

8317 

413 

13 

8503 

419 

I960 

3 

9040 

5.  1 

457 

2 

8090 

428 

486157 

2 

3 

7655 

5.2 

396 

1956 

1 

7210 

5.  1 

370 

1 

72  10 

359 

1 

6466 

317 

1957 

1 

6390 

5.  5 

349 

7280 

343 

6878 

332 

1958 

1 

8510 

5.  1 

432 

4882  80 

23 

43 

7974 

5.6 

446 

195  1 

1 

8290 

5.2 

431 

1 

8630 

51  1 

1953 

1  1 

819B 

5.  5 

452 

5 

76  10 

412 

4 

826? 

44  1 

1954 

12 

8161 

5.  5 

445 

7 

7929 

4  14 

4 

7867 

422 

1955 

5 

B90B 

5.  1 

460 

2 

7730 

43  1 

1 

9058 

476 

OHIO 


464 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVLRAGE 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK. 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

M  I  LK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

NO. 

LB  . 

LB. 

JERSEY 

1956 

3 

8713 

5.0 

443 

2 

9805 

530 

1 

9025 

460 

1957 

2 

8720 

5.  7 

494 

2 

85  70 

448 

1 

8197 

446 

195B 

1 

7120 

6.  5 

46  1 

1 

96  10 

496 

1 

9025 

48B 

1959 

4 

9608 

5.0 

547 

4 

9035 

464 

3 

8495 

458 

1960 

4 

7990 

5.2 

4  10 

4 

7523 

368 

488392 

69 

1  19 

7709 

5.  1 

38* 

1955 

3 

110  13 

4.9 

52B 

1 

98S0 

48  1 

1956 

12 

8543 

5.0 

4  1  4 

5 

9  104 

452 

3 

9875 

485 

1957 

17 

7446 

5.0 

368 

7 

7551 

385 

7 

6183 

407 

1958 

27 

8383 

5.0 

415 

15 

8369 

413 

12 

84  19 

436 

1959 

47 

7650 

5.  0 

384 

33 

7795 

397 

23 

7915 

407 

I960 

13 

7698 

5.  1 

3*4 

12 

8307 

437 

6 

6044 

413 

1*9  1 1  7U 

30 

30 

7701* 

5.  1 

388 

1959 

18 

7465 

5.  1 

377 

1  7 

7756 

399 

12 

854? 

432 

1960 

12 

8063 

5.  1 

405 

10 

8415 

428 

1 

6518 

355 

it96820 

1 

1 

1  0030 

5.3 

528 

1960 

1 

10030 

5.3 

528 

1 

8550 

436 

1 

66  1  1 

459 

1*97599 

8 

1  3 

8U27 

5.2 

U35 

1957 

, 

9260 

5.  1 

474 

1 

9670 

5  1  9 

1958 

3 

9400 

5.0 

41-3 

2 

9190 

500 

2 

9025 

486 

1959 

5 

8206 

5.  1 

4  12 

5 

8628 

448 

5 

8973 

46  1 

1960 

4 

80  1  b 

5.6 

46  1 

3 

9390 

492 

1*99207 

122 

170 

7917 

5.2 

l*  1  1 

1958 

36 

8642 

5.2 

451 

2  1 

8928 

440 

16 

8362 

432 

1959 

86 

7745 

5.2 

40  1 

65 

7717 

394 

53 

8093 

405 

I960 

48 

824  1 

5.3 

43  1 

34 

8192 

41? 

10 

7551 

388 

S002  15 

3 

3 

1*1*00 

U.5 

196 

I960 

3 

4400 

4.  5 

196 

2 

5500 

289 

1 

66  1  1 

420 

500929 

1 

1 

8790 

6.5 

S7  1 

1959 

1 

8790 

6.5 

57  1 

1 

10300 

549 

1 

9701 

509 

50 12  13 

3 

9  120 

5.5 

505 

1953 

1 

9300 

5.3 

4  *  1 

1954 

1 

9520 

5.5 

525 

1955 

I 

8540 

5.8 

499 

502 1  14 

7 

7 

9  1  90 

5.0 

1*1*7 

1959 

6 

8968 

4.9 

432 

5 

91  10 

470 

6 

933? 

4*6 

1960 

I 

10520 

5.  1 

539 

9710 

487 

503 1 60 

13 

23 

7890 

5.3 

423 

1958 

12 

8  791 

5.3 

468 

8 

8226 

434 

3 

6044 

43? 

1959 

10 

8  113 

5.4 

439 

8 

8268 

432 

5 

8670 

465 

I960 

1 

3880 

4.5 

1  73 

1 

7510 

360 

503535 

34 

i*3 

7388 

5.0 

368 

1958 

8 

7728 

5.2 

398 

6 

8  1  *5 

42  1 

3 

7594 

397 

1959 

29 

7209 

5.0 

355 

24 

7313 

38  1 

12 

8250 

423 

1960 

6 

7198 

5.2 

368 

6 

6445 

344 

1 

861 1 

42  0 

503968 

52 

70 

71*00 

5.U 

395 

1955 

4380 

5.6 

244 

1956 

3 

7287 

5.5 

403 

2 

6*60 

352 

1 

7892 

393 

1957 

6 

6348 

5.2 

330 

3 

7550 

384 

5 

7916 

383 

1  958 

15 

7661 

5.4 

4  1  4 

9 

7818 

4  1  1 

6 

7354 

365 

1*59 

38 

7278 

5.4 

389 

33 

7547 

387 

19 

8334 

426 

I960 

7 

8  170 

5.4 

436 

6 

8602 

444 

2 

8192 

405 

501*4  55 

2 

2 

7320 

5.6 

40* 

1958 

1 

7420 

5.3 

393 

1 

84  70 

435 

1959 

1 

7220 

5.9 

424 

1 

80d0 

425 

506697 

8 

10 

9556 

5.  1 

48lt 

1958 

2 

9730 

5.3 

515 

1 

9400 

494 

1 

9025 

488 

1959 

7 

9394 

5.0 

469 

7 

9040 

4  70 

7 

*450 

509 

I960 

1 

10880 

4.  7 

510 

1 

9780 

48* 

5080  78 

28 

33 

8258 

5.4 

1*1*0 

1959 

26 

8222 

5.4 

44  1 

2  1 

8  160 

427 

20 

8713 

445 

I960 

7 

8243 

5.2 

431 

6 

8187 

437 

3 

7772 

400 

508 1 76 

I 

1 

110)0 

4.8 

526 

1959 

1 

11010 

4.8 

526 

1 

8600 

459 

1 

9450 

50* 

510322 

1* 

8 

8379 

U.9 

1*00 

1959 

I 

8580 

4.9 

4  19 

4 

89*0 

460 

3 

9236 

493 

1960 

1 

7480 

5.  5 

409 

1 

9440 

46* 

51 1001 

12 

13 

8073 

S.8 

1*63 

1956 

4 

8460 

5.6 

47  1 

4 

9650 

524 

4 

9025 

480 

1957 

1 

10740 

5.3 

572 

1 

8860 

489 

9025 

464 

1958 

4 

7293 

6.0 

433 

4 

7836 

412 

1 

8110 

440 

1959 

4 

8295 

5.7 

473 

4 

83  10 

45  7 

3 

8807 

472 

5125U5 

85 

106 

8332 

5.  1 

1*20 

1957 

I 

9390 

5.9 

552 

1958 

34 

8072 

4  .  K 

39  1 

23 

7939 

4  1  2 

9 

8254 

435 

1*59 

53 

8269 

5.  1 

422 

48 

7657 

404 

23 

8170 

435 

I960 

18 

884  1 

5.0 

438 

13 

8340 

44  7 

1 

7565 

427 

511*881* 

3 

8 

7325 

5.5 

1*0  1 

1958 

3 

8277 

5.2 

428 

2 

8755 

43  1 

1959 

3 

6573 

5.8 

378 

2 

8265 

393 

2 

8  72U 

4  3  1 

I960 

2 

7720 

5.5 

420 

2 

10565 

550 

511*981 

1 

3 

I29("0 

1*.9 

634 

1959 

2 

12990 

4.9 

635 

1 

10670 

553 

1 

970  1 

50* 

I960 

1 

12930 

4.9 

633 

1 

98o0 

523 

517081 

6 

1  1 

8008 

5.3 

1*  14 

1957 

1 

8360 

4.3 

358 

1 

8320 

425 

1 

7837 

4^5 

1*58 

7 

8513 

5.3 

442 

4 

8203 

427 

4 

8339 

448 

195* 

2 

8035 

5.4 

430 

2 

8120 

426 

I960 

1 

1  1820 

4.  C 

568 

1 

7740 

342 

51  70  82 

2 

3 

7610 

5.1* 

397 

1958 

2 

7465 

5.  5 

400 

2 

7d65 

397 

I960 

1 

9710 

4.  5 

439 

7500 

368 

518988 

1 

1 

9660 

l*.l* 

1*26 

1960 

1 

9660 

4.4 

426 

OHIO 


■16') 


TABLE    lb. — DAUGHTER— AVEKAGE  OF  SIRES    IN   SERVICE    IN  ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPLD   BY  BRLED. 
BY   YEAR  OF   FRESHENING— RECORDS   FROM   THIS  STATE  ONLY 


DAUGHTER 

AVERAGE 

BY  SIRE 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

BY 

FRESHENING 

YEAR 

30  5-DAY 

CONTLMP 

-  AV. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 

SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TtST 

FAT 

FRESH 

RECORDS  MILK 

TEST 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO.  LB. 

PCT. 

LB. 

NO. 

LC. 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

JERSEY 

520051 

76 

98 

7506 

5.2 

385 

1958 

19  7345 

5.  1 

372 

12 

84  39 

423 

1  1 

843  1 

433 

1959 

62  7540 

5.2 

388 

52 

8001 

406 

42 

8093 

412 

I960 

17  7369 

5.2 

383 

15 

7648 

38  7 

9 

7434 

3  7  3 

52  1647 

3 

5 

9241 

5.0 

460 

1955 

1  7200 

4.H 

346 

' 

8860 

477 

1 

9396 

512 

1958 

2  12950 

4.7 

6  1  4 

1 

8  1  80 

448 

1 

8110 

440 

1  959 

2  9435 

5.2 

489 

2 

7  730 

421 

2 

82  1 9 

435 

5220  14 

1 

1 

6960 

5.8 

404 

1958 

1  6960 

5.8 

404 

1 

6640 

34  3 

525996 

1 

3 

9980 

5.2 

524 

1959 

3  9980 

5.2 

524 

2 

10585 

558 

2 

970  1 

509 

526397 

7 

7 

8970 

4.7 

422 

1957 

1  13110 

4.4 

38  1 

195b 

2  7655 

4.  6 

352 

1 

6850 

38  3 

1959 

4  8593 

4.9 

418 

4 

8565 

4  13 

2 

78  37 

393 

5264  08 

■ 

2 

6295 

5.  1 

3  1 6 

1955 

1  5540 

5.0 

275 

1957 

1  7050 

5  .  1 

356 

5268 19 

7 

10 

10071 

5.  1 

51  1 

1956 

3  10423 

5.  3 

548 

3 

10  193 

522 

3 

9254 

497 

1  957 

5  9924 

5.  1 

505 

5 

8  7  78 

443 

5 

1006  1 

516 

1958 

2  9925 

5.2 

509 

2 

9625 

482 

527147 

17 

21 

7853 

5.  1 

403 

1958 

4  8153 

5.0 

407 

4 

7713 

404 

3 

0222 

438 

1959 

12  8168 

5.2 

428 

1  0 

7987 

426 

5 

8940 

485 

I960 

5  8676 

5.  0 

443 

4 

7685 

402 

529293 

30 

38 

7727 

5.  1 

403 

1958 

6       8  153 

5.3 

431 

5 

8156 

427 

3 

7866 

402 

1959 

22  7519 

5.2 

392 

19 

7762 

396 

7 

8384 

44  1 

1960 

10  8131 

5.0 

4  19 

7 

7270 

384 

2 

7914 

4  10 

529355 

2 

4 

7410 

5.2 

386 

1957 

1  7990 

5.  1 

407 

1 

6080 

30  1 

1 

6202 

331 

195H 

2  6730 

5.2 

349 

1 

6690 

320 

7336 

399 

1959 

1  7030 

5.6 

397 

1 

6540 

3  1  3 

1 

6475 

334 

53 1 1 88 

1 

1 

7160 

5.4 

384 

1959 

1  7160 

5.4 

384 

' 

88H0 

462 

1 

9450 

509 

5341 19 

2 

2 

9730 

5.2 

496 

1958 

1  10900 

4.9 

529 

8510 

469 

1 

8208 

44  3 

1959 

1  8560 

5.4 

463 

1 

9980 

493 

534366 

6 

1 2 

8024 

5.4 

430 

1956 

2  8120 

5.2 

422 

2 

80  15 

425 

y 

6486 

35  1 

1957 

4  6400 

5.2 

32  7 

4 

6995 

338 

4 

7428 

402 

1958 

4  8885 

5.6 

489 

1 

9830 

54  1 

1959 

1  9190 

5.2 

c  ^  r! 

1 

85  13 

4  70 

I960 

1  9280 

5.5 

509 

1 

on™ 
9030 

469 

534381 

3 

5 

7795 

5.3 

4  4 

1958 

1  8930 

5.3 

47  1 

1  0980 

490 

1 

1  1652 

516 

1959 

3  7023 

5.  5 

386 

; 
2 

8050 

4  14 

2 

7390 

385 

I960 

1  8860 

5.  1 

454 

1 

10810 

487 

5344  55 

12 

21 

7896 

4.8 

378 

1955 

2  6205 

4.6 

283 

2 

7540 

384 

2 

6605 

325 

1956 

4  6655 

4.5 

299 

4 

8170 

425 

4 

7350 

37  3 

1957 

4  7228 

4.6 

325 

3 

7770 

378 

2 

6878 

332 

1958 

5  7902 

5.2 

412 

■  2. 

7145 

376 

6845 

401 

5  10666 

4.8 

2 

8568 

447 

I960 

1  11410 

4.3 

494 

8310 

461 

1 

8175 

445 

534585 

' 

6320 

4.9 

31  1 

1959 

1  6320 

4.9 

3  1  1 

1 

5590 

312 

534758 

1 

1 

8770 

5.3 

465 

1959 

1  8770 

5.3 

465 

10300 

559 

1 

9701 

50  9 

535504 

2 

6370 

6.3 

40  1 

1957 

1  7300 

6.2 

45  1 

1 

8680 

35  1 

1 

9745 

378 

1958 

1  5440 

6.4 

35  1 

5423  72 

1 

6270 

5.6 

352 

I960 

1  6270 

5.6 

352 

1 

73  10 

372 

544397 

2 

2 

7990 

5.6 

443 

1959 

2  7990 

5.6 

443 

2 

8925 

469 

546648 

4 

5 

7540 

5.0 

380 

1958 

2  7430 

5.2 

37  1 

8840 

463 

1959 

1  10560 

5.3 

563 

1 

9090 

490 

1 

b5l3 

470 

1960 

2  6380 

4 .  6 

291 

2 

8415 

402 

1 

7783 

385 

550722 

2 

2 

8175 

5.3 

430 

1957 

1       732  0 

5.7 

418 

' 

10100 

528 

1 

6202 

33  1 

1958 

1  9030 

4.9 

442 

1 

8360 

442 

550723 

1 

3 

6307 

5.2 

331 

1959 

2  6480 

5.2 

340 

1 

8020 

42  1 

1 

7924 

434 

I960 

1  5960 

5.3 

314 

1 

9590 

56  1 

557267 

2 

2 

6290 

5.0 

310 

1958 

2  6290 

5.0 

310 

1 

6620 

364 

557268 

6 

7 

6902 

5.4 

382 

1958 

4  7758 

5.6 

438 

2 

7700 

407 

19  59 

3  5960 

5.  1 

3  1  4 

3 

9647 

5  1  3 

2 

9064 

449 

558300 

1 

1 

2380 

5.6 

133 

1959 

1  2380 

5.6 

133 

1 

4300 

218 

561488 

1 

2 

4150 

5.6 

234 

1959 

2  4150 

5.6 

234 

1 

8273 

4  10 

562315 

43 

58 

8460 

5.2 

443 

1958 

21  9093 

5.3 

483 

15 

7914 

403 

9 

8386 

4/5 

1959 

29  8324 

5.2 

433 

28 

7920 

4  14 

15 

7790 

4  1  7 

1960 

8  8034 

5.2 

418 

7 

7461 

398 

1 

7565 

42  7 

563658 

1 

8610 

4.9 

425 

1960 

1  8610 

4.9 

425 

56  70  66 

28 

34 

6759 

5.5 

374 

1959 

27  6950 

5.5 

385 

20 

7347 

383 

14 

77  1  1 

4  12 

OHIO 


tab 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES  IN  SERVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPcC  BY  BREED » 
BY   YEAR   OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   THIS   STAT..  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRt 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIKE  DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO.  NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RCCURDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTlMP. 
RECORDS  MILK 
NO.  Lb. 


AV. 
FAT 


YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.  LB.     Ltt . 


JERSEY 
7  721M 


6889  371 


7454     5.1  371 


1959 
I960 


8  1 1*9 
6313 


5.0 
5.2 


396 
327 


8603 
6585 


448 
349 


871*1) 
71  14 


1*63 
390 


OHIO 


i|67 


TABLE    IS. — DAUGHTER- AVER AGE  OF  SIRES    IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY   BREED  s 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRE  RECORU   AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRESHENING  YEAR 

505-DAY  CONTcHP.   AV.   YEARLY  HERD  AVERAGE 


SIRE      DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 

T  t  ST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

T  t  i 

y 

FAT 

R  EC  ORDS 

MILK 

FAT 

RLCORDS  MILK 

FAT 

NO.            NO.  NO. 

LB. 

PCT  • 

LB  • 

YEAR 

N  . 

LB. 

PCI 

LB  • 

NO- 

Lb. 

L8- 

NO •  LB. 

L3  . 

0  R  0  HN 

.  ... 

33535            2  4 

9447 

4.  1 

394 

1951 

1 

8700 

3. 

9 

339 

1 

829C 

370 

1952 

1 

6760 

4. 

0 

274 

1 

8970 

333 

195  3 

932  0 

4  m 

) 

385 

2 

11195 

46  7 

1        9  112 

3  72 

35299             2  10 

10697 

4.  1 

433 

1947 

1 

10760 

4. 

1 

440 

1948 

I 

1  239  0 

4  m 

2 

522 

1949 

2 

1  1405 

4. 

2 

471 

1951 

I 

14030 

4. 

3 

605 

1952 

2 

932  0 

369 

1953 

1 

11100 

4. 

0 

448 

1954 

) 

1  1  390 

0 

454 

1957 

1 

11800 

3. 

428 

37565             1  2 

13  1  10 

4.5 

586 

1950 

1 

12540 

4. 

5 

563 

1951 

1 

1  3680 

4. 

5 

609 

38049             1  2 

964  5 

4.2 

406 

1953 

j 

9  110 

4  m 

386 

1954 

1 

10180 

4  ■ 

426 

1 

10190 

422 

4008 1             4  7 

1 089b 

3.9 

42  1 

195  1 

2 

10715 

4  m 

2 

445 

1952 

1 

1  4040 

l*  m 

0 

563 

1953 

1 

1262U 

4. 

0 

501 

1957 

1 

13880 

3. 

5 

491 

1958 

1 

12310 

3. 

5 

433 

1  959 

1 

10030 

3. 

9 

393 

( 

1  0  1  00 

4  16 

1      1030  1 

4  ?4 

409  0 1              8  16 

8463 

4.5 

377 

1950 

I 

3610 

4  m 

Q 

1  72 

1951 

3 

764  7 

4  m 

3 

329 

1  952 

9705 

4  _ 

*> 

436 

1953 

| 

1  4  04  U 

4  ■ 

1 

5  7  1 

1 954 

I  007  7 

4  . 

443 

1 

14490 

578 

1  10715 

446 

1 

2 

11080 

4  96 

1957 

2 

10100 

4. 

9 

488 

43 1 08            19  SI 

9422 

3.8 

353 

1949 

| 

950  0 

3. 

7 

355 

1951 

4 

9053 

3. 

8 

345 

1952 

7 

10917 

3. 

39  1 

1 

9  160 

35  7 

1953 

6 

9710 

3. 

6 

j>44 

1 

10220 

37m 

1  954 

7 

1045  7 

3. 

7 

38  1 

i 

9700 

395 

1955 

1  0822 

3. 

8 

404 

2 

1  22  }0 

432 

1        909  1 

335 

1956 

1  0897 

3. 

399 

2 

9  1  80 

353 

1  9527 

365 

1957 

t> 

1  0026 

3. 

5 

353 

2 

100  10 

386 

1  8731 

330 

1958 

8420 

4. 

0 

3  1 9 

1959 

2 

10305 

3. 

7 

376 

1 

120  10 

508 

1  12840 

536 

43300              2  3 

15638 

4.0 

586 

1947 

1 

9670 

3  . 

335 

1953 

18210 

3. 

7 

o72 

45892             4  9 

1  1328 

4.  1 

458 

1948 

1 

12090 

4. 

2 

504 

1949 

2 

13290 

4. 

1 

54  1 

1950 

9  77  5 

4  m 

0 

3ts  1 

195  ) 

1 

1  340U 

4  . 

557 

1959 

2 

112  70 

3 . 

9 

443 

1 

1  1  0  30 

46  1 

1  12840 

538 

1960 

| 

9690 

4 . 

3 

42  1 

1 

1 20l>0 

502 

46136              2  5 

9  1  79 

4.2 

380 

1947 

1 

9920 

4. 

7 

4o6 

1 948 

1 

1  1  170 

4  B 

3 

48  1 

1 949 

I 

1  1500 

4. 

0 

457 

1951 

1 

6120 

4 

200 

1953 

1 

8680 

3. 

9 

338 

46163            13  38 

1  0998 

4.2 

462 

1948 

864  5 

4  _ 

4 

38  0 

1  949 

] 

1  4  54  0 

3 . 

9 

560 

1  950 

ll 

1316b 

4  ■ 

532 

2 

12630 

43  8 

195  1 

tj 

1  1  163 

4. 

3 

475 

119  13 

46  7 

1952 

6 

1  139b 

4. 

2 

482 

0 

10607 

429 

1953 

6 

1  1785 

4. 

3 

501 

6 

10785 

43  1 

6      1  1695 

476 

1  954 

3 

10710 

4. 

3 

465 

3 

1 09b  7 

4  50 

3  9592 

39  2 

1955 

4 

13050 

4. 

0 

526 

4 

1  1965 

464 

4  10137 

4  12 

1956 

3 

11153 

3. 

9 

440 

3 

10433 

460 

3  11598 

47  1 

1957 

11800 

3  ■ 

7 

433 

47450             2  7 

10977 

4.  1 

44  9 

1949 

] 

14570 

4. 

2 

606 

1950 

1  0985 

4 . 

3 

470 

195  1 

m 

1  4220 

3, 

b 

540 

1952 

11150 

i+ . 

0 

448 

1953 

] 

122  10 

4. 

0 

482 

48098             1  2 

1  18-jO 

4.3 

50b 

1955 

12150 

4. 

1 

501 

1 

10400 

4  13 

1956 

I  1550 

4. 

4 

508 

9630 

389 

1  9385 

376 

48344             1  2 

IOOoS 

3.9 

384 

1956 

9990 

3. 

9 

387 

1 

8  790 

359 

1  9385 

376 

1957 

10140 

3. 

8 

360 

1 

7720 

32  4 

1  9080 

372 

48672            13  43 

1 1247 

4.3 

476 

195  1 

2 

10480 

4. 

4 

461 

10270 

392 

1952 

5 

1  1  166 

4. 

1 

452 

1953 

1 

12024 

4. 

3 

514 

2 

1  1310 

44  7 

1  12808 

509 

1954 

5 

12152 

4. 

2 

517 

2 

10900 

444 

2      116  14 

446 

OHIO 


468 


TABLE    lb. — DAUGHTER-AVERAGE  OF  SIRES   IN   SERVlCc    IN   ARTIFICIAL   BREEDING  ORGANUAT I ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM  THIS   STATE  ONLY 


-GROUPED   BY  BREED, 


SIRE 
NO. 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


DAUGHTERS  RECORDS 
NO.  NO. 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

305-DAY  CONT LHP .  AV. 


48699  2 
48949  20 


12  10110 


92  103711 


55681 
537  16 


5  39  13 
57699 


1 

3i 


1 

65 


1  11350 
54  9913 


1  10800 
144  10838 


YEARLY   HERD  AVERAGE 
FAT 


470 
469 
529 
571 


59699 
598  14 


I  11690 
8  8012 


TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

EAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

PCT  . 

LB  . 

YEAR 

NO. 

LB  • 

PCT  . 

LB. 

NO. 

Lli. 

Lb. 

NO. 

LB. 

BROWN 

SWISS 

1955 

2 

13570 

4.5 

603 

1 

10280 

422 

1 

1  1827 

5 

11216 

"  I 

468 

1 

110  10 

442 

1 

11521 

j* 

13675 

4.3 

586 

2 

12240 

52  1 

2 

12579 

1958 

5 

11590 

4.5 

532 

1 

12720 

579 

1 

13145 

!  i-iim  r 

4.2 

^uo 

3 

1 2  760 

519 

3 

1  1925 

iOAn 

04 

4.7 

489 

lot  * 

j 

!*•  ** 

442 

1  7AAO 

3.9 

69  7 

4.3 

4  14 

1950 

2 

10160 

4.3 

426 

1 

12220 

4b3 

1951 

5 

9566 

4.5 

423 

2 

10900 

422 

9314 

4.3 

396 

2 

117  70 

466 

iqs  * 

4.3 

U7i! 

2 

11330 

4  79 

3 

99  1 9 

,0c!* 

1  *i240 

4  74 

3 

112  77 

4  73 

3 

1  0962 

1  058  3 

4*3 

44  2 

3 

11040 

457 

2 

1  1936 

1956 

3 

10068 

1957 

4 

9553 

4.  3 

404 

2 

1  1505 

482 

2 

10927 

1958 

2 

1  1465 

4.0 

452 

1 

104  30 

431 

1 

1  1859 

1959 

11170 

11170 

479 

7350 

i960 

1  0430 

7*  7 

383 

2 

714  0 

4*0 

287 

1950 

3 

1  074  7 

3.9 

433 

1 

12  150 

495 

1951 

2 

11575 

4.3 

50  1 

1 

1  3450 

555 

1952 

2 

1  1 24  5 

4.1 

46  1 

1 

1  1 690 

459 

^ 

464 

2 

1  22  50 

459 

12001 

1954 

1  1  390 

4.2 

482 

1 

1  5340 

585 

11609 

4.2 

430 

1951 

1 

8180 

4.5 

366 

1952 

9 

10097 

4.2 

425 

5 

1  1  534 

446 

1953 

1  8 

1  0434 

4  ■  1 

42  7 

1  0 

11357 

453 

3 

1  0352 

['^ 

,        c  1^ 

!*"  \ 

4  00 

6 

1  J868 

470 

5 

11151 

o 

12  154 

3.9 

4  70 

8 

1  1 554 

455 

8 

10568 

1956 

1957 

10 

12467 

4.0 

496 

4 

1  1593 

468 

5 

10907 

1958 

8 

10858 

3.9 

418 

2 

8455 

349 

2 

9805 

! « 

'  ? 

]  J  ^  '  1 

4*2 

476 

** 

11648 

480 

4 

11516 

I96  0 

1 

11370 

4 .  1 

468 

1 

10610 

44  2 

1 0889 

4  •  1 

589 

194  7 

I  It  7  sn 

J*  •  ' 

5  90 

!  o^n 

I  oon 

*  7 

1951 

*  0 

595 

1 9  52 

1  6040 

4  0 

1953 

1 

16900 

3.7 

622 

4  *  0 

4  19 

1 952 

'  OA57 

!**  n 

In*A  ? 

n 

V  0 

Q 

1110  < 
1  ni  *  ^ 

*on 

111  no 

n 

1  955 

6 

11 

110 

oh  *n 
11/! 

1956 

6 

1  2658 

art 

3.9 

00 

2 

1  1 005 

456 

2 

1 0606 

J7H 

1958 

1  083  5 

4*  ^ 

438 

8  1  65 

32  1 

6507 

1959 

1 

13330 

4.2 

562 

1 

1  1780 

50  1 

1 

12644 

1960 

1 

9710 

3.7 

3ol 

1 

10  140 

408 

4  •  1 

405 

1952 

2 

7690 

4.0 

291 

1953 

5 

8932 

4.  0 

356 

3 

9257 

349 

2 

8938 

1954 

7 

10551 

4.2 

447 

3 

1  1487 

489 

2 

1  1614 

1955 

4 

1  (658 

3.9 

453 

3 

1  1  183 

438 

3 

10878 

!  t 

* 

!  ^  I J ' 

J*- ! 

!*f  ^ 

|* 

\  \  7  1c 

if  uo 

19  5  7 

6 

1  0  04  2 

!*•  ' 

412 

2 

103  35 

428 

369 

1958 

2 

9815 

3.  7 

347 

' 

1  0560 

425 

1959 

9967 

4.3 

426 

10300 

429 

3*8 

362 

1957 

1 

1  0880 

3.  9 

42  7 

1958 

8000 

3.7 

296 

3-8 

428 

1948 

1 

1 1350 

3.8 

428 

4  .  1 

410 

1  954 

5 

9534 

**" ! 

387 

2 

1 0840 

4  36 

1955 

6 

10331 

4 . 1 

4  1 7 

5 

9232 

370 

5 

97  0  3 

1956 

1  2 

S  * 

Iln  1 

1  ??7n 

448 

O  A  0  A 

1958 

!j 

«7Q  1 

tn 

«  <  in 

ao  10 

19  59 

1 3 

973 

HU4 

nn  * 
10093 

xon 
390 

8742 

I960 

' 

8400 

4.1 

343 

3.5 

38  1 

1956 

1 

loaoo 

3.5 

38  1 

1 

1  1460 

444 

4.  1 

445 

1953 

10 

1  1696 

4.  1 

481 

4 

11110 

434 

3 

9527 

1955 

1 7 

11768 

4  .  1 

485 

1 2 

1 0590 

413 

1 0 

1065  5 

1956 

26 

10532 

4.  1 

432 

16 

10936 

454 

1  1 

10639 

1957 

22 

10536 

4.2 

442 

13 

107  15 

443 

1  1 

10444 

1958 

24 

1  1  149 

4.2 

466 

6 

10922 

443 

7 

10142 

1959 

22 

10425 

4.2 

437 

1  3 

1  1457 

479 

10 

1  1398 

1960 

5 

12138 

4.2 

509 

4 

1  1920 

485 

2 

11413 

4.6 

536 

1960 

1 

1  1690 

4.6 

536 

1  1080 

484 

4.2 

33/ 

1951 

2 

7925 

4.4 

342 

1 

10330 

423 

1952 

4 

7600 

4.2 

319 

396 
453 

484 

1)19 

1)50 
502 
1)58 


474 

455 


1)20 
1)52 
417 
1)22 
1)38 
413 
471 
1)36 


396 
1)23 
1(10 
1)29 

286 
533 


338 
1)1)6 
1)36 
517 
470 

372 


1)36 
390 
MOD 
1)02 
349 
337 


393 
1)1)1) 
1(31 
1)39 
1)30 
1)22 
1)73 
1)96 


OHIO 


469 


TABLE  13. 


-DAUGHTER-AVERAGE  OF  S  IKES  IN  SEKVICE  IN  ARTIFICIAL  BREEDING  ORGAN 11 A T I ONS- 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RtCOROS   FROM   THIS   STATt  ONLY 


-GROUPED   BY  BKEEDt 


OAUGHTER   AVcRAGt   BY  SIRL 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY  FRtSHENING  YEAR 


303-UAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERO  AVERAGE 


SIRE 

DAUGHTERS 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RtCOROS 

MILK 

TEST 

FAT 

RlCOROS 

MILK 

FAT 

Records 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  T 

LB. 

NO. 

LB. 

LB. 

no. 

LB. 

LD. 

8  R  U  hN 

1953 

i 

10410 

4. 

4 

454 

1954 

i 

7450 

It. 

1 

309 

1 

9900 

410 

l 

10519 

446 

60  1  37 

3 

10 

1  1046 

3.9 

432 

1952 

i 

9650 

3. 

V 

379 

1953 

2 

1  1520 

4. 

1 

478 

1955 

1 

1  1360 

4. 

0 

457 

1956 

1 

1  1290 

4. 

i 

459 

1957 

9510 

3. 

b 

35/ 

10  743 

3. 

6 

4  06 

1959 

1 

10500 

3. 

6 

374 

60560 

1 1 

27 

92  17 

l).2 

381 

1952 

1 

7  150 

4. 

b 

344 

1953 

6 

9177 

4. 

2 

3/9 

1 

13250 

546 

l 

1200  1 

4/4 

1954 

5 

9508 

4. 

0 

376 

1 

12320 

514 

l 

1  1925 

498 

1955 

3 

1  1953 

3. 

'/ 

457 

2 

12040 

496 

2 

12764 

510 

1956 

1 

8380 

4. 

0 

33  1 

1957 

3 

9143 

4. 

*-> 

396 

1958 

5 

9480 

4  . 

2 

399 

1 

15  160 

5S7 

1 

1  1500 

479 

1959 

3 

8  180 

4. 

3 

355 

I 

1  0960 

4  3  1 

10137 

396 

61564 

13 

27 

9753 

U. 2 

409 

1951 

2 

8520 

4. 

2 

352 

1 

69/0 

326 

1952 

6 

9500 

4. 

2 

400 

2 

8090 

320 

1953 

5 

10646 

4. 

1 

436 

3 

8383 

355 

3 

8662 

356 

1954 

3 

1  1640 

4. 

2 

482 

1 

8130 

35  1 

1 

9690 

428 

1955 

2 

11100 

4. 

2 

466 

2 

10245 

427 

2 

8775 

368 

1956 

3 

9850 

4. 

2 

4  15 

2 

1  1335 

499 

1 

9963 

420 

1957 

2 

10420 

3. 

9 

403 

2 

9490 

4  12 

2 

10083 

424 

1958 

1 

10360 

3. 

8 

390 

1 

9970 

398 

1 

9254 

39  1 

1959 

1 

54  1  0 

4  • 

5 

242 

1 

10940 

50  1 

1 

8/85 

3/4 

61567 

46 

79 

I079U 

it. 3 

462 

1951 

10813 

4  • 

1 

436 

2 

10755 

409 

1952 

9 

10703 

4. 

4 

465 

2 

10330 

4  1  6 

1953 

6 

1  1687 

4. 

2 

493 

3 

1  1420 

463 

2 

11217 

438 

1954 

8 

10459 

4  . 

6 

480 

4 

117  18 

476 

3 

10650 

435 

1955 

4 

1  1420 

4. 

3 

494 

4 

11123 

443 

I 

10028 

425 

1956 

9 

10002 

435 

7 

106  19 

449 

6 

1  1  194 

458 

1957 

g 

9599 

4. 

5 

436 

2 

10570 

424 

1 

1  0682 

422 

1958 

12 

1  1  124 

4. 

4 

484 

4 

8525 

357 

3 

9280 

382 

1959 

19 

1  1949 

1 

484 

1  1 

9R35 

4  1  i 

10 

10306 

418 

i960 

1  3300 

3. 

8 

505 

| 

9380 

359 

9538 

372 

620  78 

1 

1 

7980 

4.0 

322 

1955 

1 

7980 

4  ■ 

0 

322 

1 

8240 

329 

62227 

1 

2 

12870 

it.O 

517 

1955 

1 

13010 

3. 

7 

484 

1 

10389 

409 

1956 

1 

12730 

4  ■ 

5 

549 

1 

12560 

S25 

6222b 

1 

1 

12370 

i).5 

552 

1957 

| 

12370 

4. 

5 

552 

62573 

1 

2 

1 1U75 

3.9 

44u 

1952 

! 

13630 

4. 

0 

548 

15940 

626 

1955 

932  0 

3. 

7 

347 

| 

3690 

326 

1 

10889 

433 

64541 

1 

2 

12155 

l).3 

519 

W58 

i 

13670 

4. 

2 

569 

1 

10960 

453 

1 

1  1325 

463 

1959 

i 

1  0640 

4. 

4 

468 

1 

12660 

498 

1 

12502 

498 

6U773 

3 

5 

9759 

4.2 

4  10 

1958 

2 

8270 

4. 

2 

349 

1 

10510 

4  10 

1959 

3 

9843 

4. 

2 

412 

3 

10027 

383 

1 

10333 

407 

6^837 

3 

4 

1  1  160 

i).  1 

1|58 

1955 

1 

13370 

3. 

8 

512 

1 

8950 

358 

1 

10624 

443 

1958 

1 

8670 

4. 

5 

393 

1959 

2 

10285 

4. 

3 

430 

1 

10920 

453 

1 

10333 

423 

661  02 

36 

79 

1  1283 

i).  1 

463 

195  1 

3 

8553 

4. 

2 

360 

1 

7900 

319 

1952 

1  0  /23 

4. 

2 

452 

2 

9040 

357 

1953 

16 

1  1573 

4  ■ 

2 

481 

7 

9833 

392 

5 

9483 

392 

1  954 

1  6 

11225 

4. 

1 

4  54 

1  1  767 

475 

Q 

10790 

434 

1955 

4 

1  191b 

4. 

3 

516 

3 

107/3 

439 

3 

10544 

429 

1956 

1  1 

1  1845 

4. 

1 

488 

7 

10036 

4  16 

7 

1062  1 

43  1 

1957 

10 

1  1224 

4  • 

453 

5 

10648 

433 

5 

10/82 

440 

1958 

12305 

4. 

1 

502 

10  140 

40  I 

] 

1  0333 

39  5 

1959 

6 

13393 

3  * 

9 

524 

1 

12670 

5  1  1 

I96  0 

l 

13100 

4. 

3 

360 

66318 

1 

1 

12310 

it. 3 

530 

1954 

1 

12310 

4. 

3 

530 

1 

1  1750 

485 

1 

7968 

33  1 

67525 

1 

1 

1  181)0 

3.8 

450 

1957 

1 

1  1840 

3. 

b 

450 

1 

12600 

509 

1 

10006 

3/9 

68354 

1 

3 

10300 

It.  1 

It  19 

1954 

1 

8600 

4. 

2 

357 

1 

105V0 

439 

1956 

1 

10650 

4  ■ 

0 

427 

I 

10320 

427 

1 

10083 

399 

195  7 

] 

1  1650 

4. 

1 

473 

1 

1 2660 

502 

I 

10006 

3/9 

683  SS 

1 

1 

139/0 

3.9 

547 

1958 

1 

13970 

3. 

9 

547 

1 

9680 

40  1 

1 

1  1053 

425 

69978 

126 

2  1  1 

101)01 

>t.  1 

It26 

1954 

1  1 

1  1979 

4. 

2 

500 

3 

10543 

432 

4 

10053 

4  12 

1955 

23 

1  1082 

4. 

0 

443 

IB 

10/52 

434 

14 

10410 

423 

1956 

34 

1059? 

4. 

434 

22 

108  1  1 

454 

12 

10844 

444 

1957 

48 

9832 

4. 

2 

4  10 

22 

102  30 

42/ 

2  1 

10553 

458 

1958 

37 

10752 

4. 

1 

445 

14 

1  1291 

460 

9 

10592 

4  57 

1959 

53 

10000 

4. 

408 

33 

107// 

444 

25 

10814 

446 

1960 

5 

9912 

4. 

1 

409 

4 

1  1873 

467 

2 

10268 

4^5 

70409 

1 

3 

9020 

U.it 

393 

1957 

2 

7180 

4. 

4 

315 

1 

9700 

404 

1 

9788 

4  1  9 

1959 

1 

12700 

4. 

3 

546 

1 

10380 

452 

1 

10595 

459 

70757 

1 

2 

10965 

lt.6 

500 

1957 

1 

10330 

4. 

7 

490 

OHIO 


U70 


TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE   OF   SIKES    IN   SERVICE    IN   ARTIFICIAL   BRELDING  ORGAN  I  NATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM   IHIS   STATE  ONLY 

DAUGHTER   AVERAGE   BY   SIRl  RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 

505-DAY  CONTEMP.   AV.   YEARLY  HERD  AVtRAGL 


SIRE  DAUGHTERS 

RECORDS 

M  I  LK 

TEST 

FAT 

FRESH 

RECORDS 

MILK 

TEST 

FAT 

RuCORDS 

MILK 

FAT 

RECORDS 

MILK 

FAT 

NO. 

NO. 

NO. 

LB. 

PCT. 

LB. 

YEAR 

NO. 

LB. 

PC  I 

LB. 

NO. 

L3. 

LB. 

NO. 

LB. 

LU. 

BROWN 

SWI  ss 

1958 

1 

1  1600 

4. 

4 

5  10 

72394 

2 

2 

9335 

4.0 

375 

1959 

2 

9335 

4. 

0 

375 

2 

10665 

434 

2 

1  1  156 

45  1 

72896 

1 

4 

7808 

4.0 

3  1  3 

1952 

1 

8040 

3. 

7 

296 

1 

72  50 

288 

1953 

1 

7860 

3. 

9 

310 

7860 

3  1  5 

1 

8055 

325 

1954 

1 

8370 

4. 

2 

350 

J 

7670 

313 

1 

7467 

295 

1955 

1 

6960 

4. 

2 

295 

1 

7610 

3  1  1 

1 

8262 

336 

733  18 

1 

2 

12620 

4.  1 

515 

1957 

1 

14020 

4. 

2 

586 

1959 

1 

1  1220 

3. 

9 

443 

74062 

1 

1  3060 

3.7 

478 

1959 

1 

1  306U 

3. 

7 

478 

10  750 

426 

1 

1U533 

4  0  7 

75281 

1 

3 

10070 

3.9 

398 

1956 

1 

12  140 

4. 

2 

505 

1957 

1 

1  0460 

3. 

8 

40  1 

1958 

1 

761  0 

3. 

8 

289 

7  59  13 

1 

1 

7680 

4.2 

326 

1959 

1 

7680 

4. 

2 

326 

1 

10480 

424 

1 

10533 

407 

760  59 

176 

284 

1  1000 

4.4 

481 

1953 

2 

10650 

4. 

6 

493 

1 

10090 

413 

1 

91  1? 

372 

1954 

13 

10681 

4. 

4 

4S2 

4 

1  1050 

459 

4 

10895 

445 

1955 

2  1 

1  09  1  C 

4. 

4 

475 

1  7 

1  1867 

4  82 

1  6 

1073  1 

439 

1 956 

50 

1061  / 

4. 

4 

464 

26 

1  1  905 

492 

24 

I  1549 

466 

1957 

43 

9737 

4. 

4 

429 

1  6 

1  06  16 

447 

16 

I  0826 

45  1 

1958 

68 

11100 

4. 

4 

462 

1  9 

1  1  204 

4  70 

1  6 

1  0409 

445 

1  959 

8  1 

1126/ 

4. 

3 

490 

48 

11642 

498 

4  1 

114  18 

4  77 

I960 

6 

12  147 

4. 

6 

552 

4 

12340 

535 

762  02 

2 

3 

1  2058 

3.7 

440 

1956 

5660 

3. 

7 

208 

1957 

2 

14010 

3. 

7 

319 

, 

1  1460 

4c7 

1 

100C6 

3/9 

773  19 

80 

1  1  1 

1  1  038 

4.  1 

455 

1955 

1 

9700 

4. 

1 

393 

1 

10610 

449 

1 

1110/ 

458 

1956 

6 

1  096  7 

4. 

5 

490 

2 

102  75 

440 

3 

9657 

42  1 

195  7 

7 

1  0350 

4. 

2 

438 

3 

1  0050 

4  1  9 

3 

126  15 

523 

1958 

25 

11054 

4. 

2 

46  1 

6 

10632 

440 

3 

1016  1 

426 

1959 

64 

11294 

4. 

1 

466 

39 

10515 

428 

35 

10334 

420 

\ 

1960 

8 

1067U 

3. 

9 

407 

6 

9/d3 

397 

2 

9859 

4  I  5 

77775 

3 

3 

9  127 

4.  1 

379 

1959 

1 

3900 

3. 

9 

152 

1 

9630 

423 

I960 

2 

11740 

4. 

2 

492 

1 

1  3280 

56  1 

1 

1  1827 

485 

781  52 

138 

224 

I  0904 

4  .  1 

445 

1954 

1 

1  36  1  U 

4. 

1 

552 

1 

105  50 

43  1 

1955 

14 

12  12  1 

4. 

1 

494 

1  1 

1 0  V  0  4 

446 

1  0 

10129 

4  1  0 

1956 

40 

11319 

4. 

1 

466 

2  1 

11169 

44  5 

1  7 

1  C  794 

438 

1957 

50 

10910 

4. 

1 

451 

22 

1  1027 

452 

22 

1  C  190 

423 

1958 

39 

10759 

4. 

2 

444 

9 

1  1468 

463 

3 

1  1427 

473 

1959 

71 

10673 

4. 

1 

439 

44 

10980 

456 

37 

10824 

44  5 

1960 

9 

8027 

4. 

0 

322 

5 

9900 

4  1  6 

1 

982  1 

426 

795B11 

34 

64 

9979 

4.  1 

412 

1955 

3 

10760 

4. 

1 

442 

3 

1  1530 

463 

3 

9527 

395 

1956 

12 

10499 

4. 

1 

435 

9 

10947 

442 

8 

loaon 

436 

1957 

20 

9626 

4. 

2 

400 

1  2 

10713 

435 

1  0 

10899 

447 

1958 

1  4 

10528 

4. 

1 

432 

5 

10952 

454 

6 

1107  3 

45  3 

1959 

13 

1  0665 

4. 

2 

446 

8 

1  0655 

45  1 

a 

10490 

424 

1  960 

2 

1  1  090 

4. 

2 

463 

1 

8660 

384 

80699 

1 

1 

12  120 

4.0 

484 

1  960 

' 

12  120 

4, 

0 

464 

1 

10320 

4  7  j 

8  16  52 

3 

3 

9697 

4.4 

428 

1957 

8370 

4. 

6 

384 

1 

10  190 

428 

i 

1394  1 

592 

1959 

10360 

4. 

4 

451 

1 

12660 

499 

i 

1250? 

498 

82405 

13 

1  7 

1 1229 

4.3 

47  7 

1953 

J 

1  2530 

3. 

9 

490 

1955 

13210 

3 

9 

5  10 

l 

7804 

3  17 

1956 

10800 

4 

3 

453 

2 

12095 

522 

l 

10584 

44  5 

1957 

13510 

4 

1 

54d 

1 

125  50 

497 

i 

1204  5 

496 

1958 

1  1  754 

4. 

1 

485 

1  1000 

462 

l 

I  1  32S 

463 

1959 

10233 

4. 

4 

450 

8930 

356 

1960 

"J 

10790 

4 

6 

492 

J 

10/90 

457 

i 

10889 

456 

82U62 

1 

1 

15460 

4.3 

666 

1959 

15460 

4 

3 

666 

1 

118  10 

475 

i 

10333 

425 

83625 

3 

3 

9380 

4 . 6 

433 

1957 

9670 

4 

2 

406 

1 

1  0090 

426 

1 

1394  1 

592 

1958 

9235 

4. 

9 

446 

840  52 

28 

37 

1 1303 

4.0 

456 

1957 

1  1070 

4 

0 

446 

1 

9880 

393 

l 

6518 

275 

1956 

17 

1  1  154 

3 

9 

442 

5 

10656 

446 

2 

6  170 

333 

1959 

14 

1  1057 

4 

1 

453 

1  1 

10663 

452 

1  1 

9993 

4  1  7 

1960 

9636 

3 

9 

384 

4 

10  158 

409 

1 

9374 

400 

85003 

1 

1 

9390 

4.3 

400 

1953 

1 

9390 

4 

3 

400 

861  39 

2 

12520 

4.7 

579 

1957 

1 

12400 

4 

8 

594 

195B 

12640 

4 

5 

563 

87630 

1 

1  1750 

4.2 

492 

1957 

1  1750 

4 

2 

492 

1 

10780 

450 

1 

9788 

419 

87677 

1 

8620 

3.4 

294 

1959 

8620 

3 

4 

294 

1 

1  1450 

455 

1 

1  1271 

4  75 

87681 

1 

8070 

4.3 

347 

1959 

8070 

4 

3 

347 

1 

10460 

423 

1 

10333 

40  7 

88940 

71 

108 

10653 

4.  1 

435 

1957 

18 

10537 

4 

2 

437 

6 

10947 

450 

6 

1  1476 

473 

1958 

39 

1072  1 

4 

1 

439 

1  7 

10U86 

42  1 

17 

10268 

427 

1959 

45 

1  1  199 

4 

1 

456 

32 

1  1003 

456 

24 

10649 

457 

TABLE    15. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN  ARTIFICIAL   BREEDING   ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS  FROM   THIS  STATE  ONLY 


n  a  1 1  r  t-i  t  co  AucDAn 
UAUOnl tK  AVtKAUL 

BY  SIRt 

RECORD  AVERAGE   BY  SIRE 

SIRE 
NO. 

DAUGHTERS  RECORDS 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 

FRESH 

RECORDS 
NO. 

MILK 
LB. 

TEST 
PCT. 

FAT 
LB. 

305-DAY 
RECORDS 
NO. 

-ONT  LMP 
MILK 
LB. 

_    fly  m 

FAT 
LB. 

YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK  FAT 
NO.            LB.  LB. 

I960 

BROWN 
6 

SMISS 
10953 

4.0 

429 

4 

1  1  753 

472 

1 

10824 

480 

89585 

1  1 

9600 

4.3 

4  12 

1959 

1 

9600 

4.3 

412 

1 

10720 

445 

1 

10137 

396 

89614 

1  1 

8300 

5.5 

454 

1954 

1 

8300 

5.5 

454 

90000 

1  1 

10330 

3.6 

377 

1959 

1 

10330 

3.6 

377 

1 

10320 

42  1 

1 

10333 

407 

9  12  34 

6  13 

1  1498 

3.8 

439 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1 
1 

5 
3 
3 

12510 
12540 
13218 
8583 
1  1823 

4.0 
3.7 
3.8 
3.9 
3.8 

499 
468 
503 
335 
44  1 

2 
2 
2 

1  18  10 
10560 
13720 

479 
427 
547 

2 
2 

1 1293 
10137 
9941 

458 
396 
40  1 

91856 

1  4 

10693 

4.0 

430 

1955 
1956 
1957 
1959 

1 
1 

10310 
10610 
1  1  190 
10660 

4.  1 
4.0 
3.9 
4.  1 

420 
426 
440 
435 

1 
1 
1 
1 

9970 
10620 

9720 
10350 

410 

43b 
392 
424 

1 
1 
1 
1 

10933 
10257 
10573 
1G333 

436 
4  10 

425 
423 

93771 

1  2 

13750 

3.9 

540 

1959 

2 

13750 

3.9 

540 

1 

12440 

50S 

1 

12099 

492 

946  06 

4  4 

10258 

4.  1 

4  1  7 

1957 
1959 
I960 

1 

2 
1 

8280 
10360 
12030 

4.3 
4.  1 

3.9 

359 
419 
472 

I 

2 
1 

88  70 
10690 
10570 

36  1 
430 
44  1 

2 

10333 
10889 

4  15 

436 

94773 

4  7 

9566 

4.0 

389 

1956 
1957 
1958 
1959 

] 

2 
3 

10770 
10700 
8750 
9617 

3.7 
3.8 
4.2 
3.9 

396 
4  10 

363 
383 

1 

3 

10730 
9820 

10730 
9693 

443 
398 
446 
402 

1 
1 
1 

2 

10257 
10573 
1  1205 
9559 

4  10 

425 
4  55 
399 

964  41 

102  140 

10278 

4.3 

441 

1957 
1958 
1959 
1960 

15 

33 
83 
9 

9696 
10249 
10690 

9856 

4.4 
4.3 
4.3 
4.4 

432 
446 
4S4 
434 

7 
1  2 

54 
7 

10249 
1 090C 
1  1348 
9794 

431 
446 
465 
419 

6 
10 

43 
3 

I006R 
10043 
1  1044 
9879 

415 
414 
456 
4  12 

992  52 

4  4 

6228 

4.0 

251 

I960 

4 

6228 

4.0 

251 

1 

4690 

189 

99438 

2  4 

11  155 

4.3 

470 

1958 
1959 

2 
2 

10710 
10855 

4.4 
4.3 

468 
456 

J 

10490 
1  1050 

429 
456 

J 

1  1205 
10333 

455 
423 

100513 

4  5 

8504 

4.3 

361 

1956 
1958 
1959 
1960 

1 
1 

2 
1 

10080 
8510 
6580 

1  156  0 

4.  1 
4.6 
4.  1 

4.5 

4  12 
391 

260 
524 

12490 

9890 
10660 

517 

379 
452 

10889 

436 

102954 

1  1 

7090 

4.5 

32  1 

1959 

7090 

4.5 

32  1 

1  1040 

463 

9668 

387 

105449 

37  43 

12481 

4.3 

539 

1958 
1959 
1960 

7 
31 

5 

13127 
12305 
13134 

4.4 
4.4 
4.0 

580 
538 
525 

3 
26 
5 

13660 
1  1649 
1  1740 

585 
492 
495 

23 

12597 
1200  1 
10257 

540 
494 
408 

1063 13 

1  1 

15290 

4.3 

651 

1959 

15290 

4.3 

651 

106794 

82  126 

10617 

4.2 

449 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

6 
20 
38 
51 
1  1 

1  1490 
10377 
10455 
10915 
10698 

4.2 
4.2 
4.2 
4.  3 
4.  1 

476 
44  1 
440 
467 
443 

5 
10 

25 
10 

90t)0 
1  1976 
10203 
1  1278 
109  19 

386 
504 
436 
469 
456 

21 

2 

8371 
12786 
10489 
10428 
11217 

365 
529 
438 
440 
477 

10  7291 

1  1 

10180 

4.2 

43  1 

1958 

1 

10180 

4.2 

431 

107384 

6  6 

10590 

4.3 

457 

1956 
1958 
1959 

, 

2 
3 

9630 
1  1090 
10577 

3.8 
4.2 
4.6 

369 
450 
49  1 

| 

2 

9860 
1  1950 

397 
497 

2 

12840 

538 

1  1  39  31 

1  2 

12425 

3.5 

439 

1956 
1957 

1 
1 

12520 
12330 

3.5 
3.5 

44  1 

437 

1  160  55 

1  1 

1  1390 

4.4 

502 

1959 

1  1390 

4.4 

502 

1 17125 

3  3 

10760 

4.3 

460 

1959 

3 

10760 

4.3 

460 

10000 

4  16 

1 

10333 

423 

120226 

1  1 

1  1360 

4.0 

454 

1959 

1 

1  1360 

4.0 

454 

1 

9620 

365 

OHIO 


1472 


TABLE   IS. — DAUGHTER-AVERAGE  OF   SIRES   IN   SERVICE   IN   ARTIFICIAL  BREEDING  ORGANIZATIONS — GROUPED   BY  BREED, 
BY   YEAR  OF   FRESHENING — RECORDS   FROM  THIS   STATE  ONLY 


DAUGHTER   AVERAGE   BY  SIRE 


RECORD  AVERAGE   BY   SIRE   BY   FRESHENING  YEAR 


SIRE 
NO. 


DAUGHTERS  RECORDS 


MILK  TEST 
LB.  PCI. 


FAT 
LB. 


FRESH 
YEAR 


RECORDS 
NO. 


MILK  TEST 
LB.  PCT. 


FAT 
LB. 


305-DAY  CONTEMP .  AV.  YEARLY  HERD  AVERAGE 
RECORDS     MILK     FAT       RECORDS     MILK  FAT 


78  S8 
277  12 


7190 
7980 


3.6 
3.6 


261 

293 


19S8 
1959 
1960 


SHORTHORN 
I  7190 


691*0 
10120 
6880 


3.1* 
3.7 
3.6 


238 
379 
263 


8750 
9830 
6530 


3111 
391! 
22  1 


8578  331 


81)58 
9832 


317 
1*2  7 


71059 

1 

3 

7360 

It.l  303 

1954 

1  7230 

tl , 

,S 

323 

1  7230 

291 

1  8012 

308 

1956 

1  7800 

3. 

.9 

305 

1  7250 

291* 

1  6050 

2U7 

1957 

1  7050 

i», 

.0 

281 

1  8960 

350 

1  8807 

3U0 

121506 

2 

3 

10380 

3.9  ilOil 

1958 

2  10280 

3. 

,9 

398 

2  10625 

i*09 

2  7870 

300 

1959 

1  9850 

3. 

.8 

375 

1  8670 

330 
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